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ABSTRACT 


^ Observed  temperatuure  and  salinity  data,  plus  sigma-t  values  and  sound  velocities 
are  presented  for  1620  oceanographic  stations  occupied  by  U.S.  Coast  Guard  Cutters 
at  Ocean  Station  ECHO  (centered  at  35°  00’N,  48°  00’W)  from  January  1969  through 
June  1973.  All  data,  including  that  previously  reported,  was  averaged  by  month.  Plots 
of  average  temperature  and  average  salinity  versus  time  and  average  depth  of  isotherms 
and  isohalines  versus  time  are  plotted  by  month  for  all  patrols  since  September  1966. 
Representative  T-S  diagrams  are  included  along  with  a typical  plot  of  the  1st  standard 
deviation  of  the  monthly  average  temperature  and  salinity  versus  depth.  The  various 
plots  are  analyzed  to  examine  annual  cycles  at  ECHO.  The  sea  surface  temperature  at 
ECHO  reaches  a monthly  average  maximum  of  about  26°  C in  August  and  a minimum 
usually  of  about  18°  C in  March.-'The  salinity  cycle  is  highly  variable  with  the  average 
monthly  salinity  maximum  of  about  36.6%«  usually  occurring  between  June  and  July, 
though  during  certain  years  (i.e.  1970)  the  monthly  average  salinity  minimum  op' 
between  about  36.0%oand  36.2%ooccurred  during  this  time.^The  surface  effects  are 
largely  limited  to  the  upper  200  meters  of  the  water  column.  A series  of  temperature 
and  salinity  cycles  below  200  meters  of  two  to  three  months  duration,  probably  a 
barotropic  response,  is  noted  at  intermediate  depths.  Also,  dissolved  oxygen  measure- 
ments are  analyzed  for  two  cruises. 
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by 

ADRIAN  W.  LONGACRE 1 

INTRODUCTION  January  1963  is  presented  in  Table  1. 

Nine  hundred  eleven  stations  were  occu- 
Oeean  Station  ECHO,  (figure  1),  one  pied  using  an  STD  system,  with  the 
of  five  stations  in  the  North  Atlantic  remaining  1137  consisting  of  shallow  and 
Ocean  formerly  occupied  by  U.S.  Coast  deep  Nansen  casts.  Data  was  collected 
Guard  Cutters  on  which  meteorological  and  using  established  procedures  outlined  in  the 
oceanographic  data  was  collected,  was  U.S.  Coast  Guard  Manual  for  Oceano- 
centered  at  35°  OO’N  latitude,  48*  OO’W  graphic  Operations  (CG-410). 
longitude.  Oceanographic  stations  at  ECHO  Temperature  data  from  Nansen  casts 
were  first  taken  by  the  USCGC  CASCO  in  were  transmitted  to  the  U.S.  Coast  Guard 
January  1963.  The  final  occupation  Oceanographic  Unit  immediately  after  each 
was  by  the  USCGC  INGHAM  in  June  cast  for  real-time  data  processing  and 
1973,  after  which  Ocean  Station  ECHO  quality  control.  Corrected  temperature 
was  disestablished.  Between  those  dates,  a values  were  forwarded  to  the  Navy  Fleet 
total  of  eighty-six  oceanographic  occupa-  Numerical  Weather  Central,  Monterey, 
tions  occurred.  Data  from  the  first  occupa-  California,  for  use  in  forecasting  synoptic 
tion,  January  - February  1963,  was  pub-  oceanographic  conditions, 
lished  in  U.S.  Coast  Guard  Oceanographic  Upon  completion  of  a cruise,  col- 
Report  No.  CG  373-2  (Morse  and  McGary,  lected  data  were  processed  and  quality 
1964).  Data  collected  between  September  controlled  and  submitted  to  the  National 
1966  and  October  1967  was  published  in  Oceanographic  Data  Center  (NODC). 
U.S.  Coast  Guard  Oceanographic  Report  Observed  values  of  temperature,  salinity, 
No.  CG  373-21  (Shuhy,  1969)  and  that  and  dissolved  oxygen  and  computed  values 
from  November  1967  to  December  1968  of  sigma-t  and  sound  velocity  for  occupa- 
were  covered  in  U.S.  Coast  Guard  Oceano-  tions  21  through  87  are  presented  in 
graphic  Report  No.  CG  37349  Appendix  A. 

(Rosebrook,  1971). 

TEMPERATURE 

DATA  COLLECTION  AND 

PROCESSING  August  was  the  warmest  month  as  indi- 

cated by  the  surface  water  temperature, 
A total  of  2048  oceanographic  stations  figure  2,  with  the  average  surface  tempera- 
were  taken  by  U.S.  Coast  Guard  Cutters  ture  between  26.8#C  and  24.5*C,  averaging 
during  the  86  patrols  between  January  26“  C over  all  years.  The  coldest  average 
1963  and  June  1973.  A summary  of  surface  temperature  was  between  February 
these  oceanographic  operations  since  and  April,  usually  in  March.  Below  100 

*'l  Formally  of  the  U.S.  Coaat  Guard  ■, 

Oceanographic  Unit,  Building  159-E, 

Navy  Yard  Annex,  Washington,  D.C.’* 
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TABLE  1 - Summary  of  oceanographic  operations  on  Ocean  Station 
ECHO  January  1963  - June  1973 


CRUISE 

COAST  GUARD 

DATES 

NUMBER  OF  STATIONS  1 

NUMBER 

CUTTER 

SHALLOW* 

DEEP 

E-l 

CASCO 

1/29  - 2/16/63 

29 

5 

E-2 

YAKUTAT 

9/21  - 10/13/66 

22 

1 

E-3 

McCULLOCH 

2/4  - 2/25/67 

18 

0 

E4 

ANDROSCOGGIN 

7/17  - 8/6/67 

11 

0 

E-5 

ABSECON 

7/17  - 8/6/67 

20 

0 

E-6 

McCULLOCH 

9/26  - 10/14/67 

17 

0 

E-7 

CASTLE  ROCK 

11/28  - 12/11/67 

8 

0 

E-8 

HUMBOLDT 

1/10  - 2/1/68 

22 

1 

E-9 

ESCANABA 

2/26  - 3/19/68 

17 

1 

E-10 

MENDOTA 

4/12  - 5/4/68 

17 

1 

E-ll 

CASCO 

5/5  - 5/27/68 

6 

7 

E-12 

SEBAGO 

5/28  - 6/19/68 

18 

2 

E-13 

HALF  MOON 

6/20  - 7/12/68 

23 

4 

E-14 

CASTLE  ROCK 

7/14  - 8/4/68 

20 

1 

E-15 

SEBAGO 

8/5  - 8/27/68 

22 

1 

E-16 

CHASE  (STD) 

9/1  - 9/22/68 

71 

0 

E-l  7 

DALLAS 

9/23  - 10/11/68 

19 

1 

E-18 

YAKUTAT 

10/12  - 11/5/68 

24 

1 

E-19 

McCULLOCH 

11/6  - 11/25/68 

16 

0 

E-20 

BOUTWELL  (STD) 

11/30  - 12/5/68 

18 

0 

E-21 

HUMBOLDT 

12/22  - 1/11/69 

17 

1 

E-22 

COOK  INLET  (STD) 

1/12  - 2/6/69 

11  Nansen 

0 

18  STD 

0 

E-23 

ANDROSCOGGIN 

2/9  - 3/2/69 

13 

0 

E-24 

SHERMAN  (STD) 

3/3  - 3/26/69 

12  STD 

0 

4 Nansen 

0 

E-25 

YAKUTAT  (STD) 

3/26  - 4/18/69 

81 

4 

E-26 

CHASE  (STD) 

4/18  - 5/11/69 

60 

0 

E-27 

HUMBOLDT 

5/11  - 6/3/69 

17 

1 

E-28 

ANDROSCOGGIN 

6/3  - 6/26/69 

33 

0 

(STD) 

E-29 

CAMPBELL 

6/26  - 7/19/69 

20 

0 

E-30 

COOK  INLET  (STD) 

7/19  - 8/10/69 

9 STD 

0 

19  Nansen 

0 

E-31 

McCULLOCH 

8/11  - 9/3/69 

19 

2 

•Shallow  Stations  are  collected  to  a depth  of  1500  meters  or  less,  Deep  Stations  are  collected 
to  depths  exceeding  1500  meters. 
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CRUISE 
DUMBER 

COAST  GUARD 
CUTTER 

DATES 

NUMBER  OF  STATIONS 
SHALLOW*  DEEP 

E-32 

BOUTWELL  (STD) 

9/26  - 10/19/69 

2 STD 

0 

17  Nansen 

0 

E-33 

ABSECON  (STD) 

10/22  - 11/11/69 

5 STD 

0 

10  Nansen 

1 

E-34 

no  occupation 

E-35 

ANDROSCOGGIN 

11/12  - 12/3/69 

29 

0 

(STD) 

E-36 

ESCANABA  (STD) 

12/28  - 1/19/70 

14 

0 

E-37 

GALLATIN 

1/20  - 2/10/70 

11 

1 

E-38 

MENDOTA 

2/11  - 3/6/70 

14 

1 

E-39 

ESCANABA 

3/7  - 3/24/70 

12 

1 

E-40 

ANDROSCOGGIN 

3/29  - 5/1/70 

54  STD 

0 

(STD) 

4 Nansen 

0 

E41 

ESCANABA  (STD) 

5/1  - 5/31/70 

87  STD 

22  STD 

1 Nansen 

0 

E42 

BOUTWELL  (STD) 

5/31  - 6/29/70 

109 

0 

E43 

DUANE 

6/30  - 7/22/70 

21 

1 

E44 

ABSECON 

7/22  - 8/14/70 

17 

1 

E45 

BIBB 

8/14  - 9/6/70 

11 

1 

E46 

ANDROSCOGGIN 

9/6  - 9/29/70 

48 

11 

(STD) 

E47 

CHASE  (STD) 

9/29  - 10/22/70 

60  STD 

0 

4 Nansen 

0 

E48 

OWASCO  (STD) 

10/22  - 11/14/70 

14 

15 

E49 

DUANE 

11/14  - 12/7/70 

10 

0 

E-50 

CHINCOTEAGUE 

12/7  - 12/30/70 

20 

1 

E-51 

ESCANABA  (STD) 

12/30  - 1/22/71 

18 

0 

E-52 

INGHAM 

1/22  - 2/12/71 

9 

1 

E-53 

DALLAS  (STD) 

2/12  - 3/7/71 

11 

8 

E-54 

MENDOTA 

3/7  - 3/30/71 

15 

0 

E-55 

SEBAGO 

3/30  • 4/22/71 

21 

0 

E-56 

DALLAS  (STD) 

4/22  - 5/15/71 

14 

16 

E-57 

MENDOTA 

5/15  - 6/7/71 

24 

0 

E-58 

BIBB 

6/7  - 6/30/71 

14 

1 

E-59 

ANDROSCOGGIN 

6/30  - 7/24/71 

17 

1 

E-60 

SPENCER 

7/24  - 8/17/71 

21 

0 

E-61 

SHERMAN 

8/17  - 9/14/71 

28 

0 

E-62 

CHINCOTEAGUE 

9/14  - 10/10/71 

20 

1 

E-63 

DUANE 

10/10  - 11/5/71 

15 

1 

E-64 

CHINCOTEAGUE 

11/5  - 11/25/71 

15 

1 

E-65 

McCULLOCH 

11/25  - 12/17/71 

11 

0 

E-66 

SPENCER 

12A7  - 1/10/72 

12 

0 

E-67 

MORGENTHAU 

1/10  - 2/5/72 

12 

1 
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CRUISE 

NUMBER 

COAST  GUARD 
CUTTER 

DATES 

NUMBER  OF  STATIONS 
SHALLOW*  DEEP 

E-68 

CHINCOTEAGUE 

2/5  - 2/29/72 

10 

1 

E-69 

ESCANABA  (STD) 

2/29  - 3/25/72 

23  STD 

2 

1 Nansen 

0 

E-70 

CAMPBELL 

3/25  - 4/20/72 

14 

2 

E-71 

DALLAS  (STD) 

4/20  - 5/17/72 

40 

0 

E-72 

SHERMAN  (STD) 

5/17  - 6/10/72 

3 Nansen 

0 

39  STD 

4 

E-73 

BIBB 

6/10  - 7/4/72 

10 

1 

E-74 

CHAUTAUQUA 

7/4  - 7/30/72 

19 

1 

E-75 

GALLATIN 

7/30  - 8/24/72 

16 

0 

E-76 

BIBB 

8/24  - 9/18/72 

16 

1 

E-77 

WINNEBAGO 

9/18  - 10/8/72 

9 

0 

E-78 

ANDROSCOGGIN 

11/23  - 12/16/72 

10 

1 

E-79 

WINNEBAGO 

12/16  - 1/7/73 

10 

2 

E-80 

CAMPBELL 

1/7  - 1/29/73 

6 

1 

E-81 

PONTCHARTRAIN 

1/29  - 2/23/73 

13 

0 

E-82 

MENDOTA 

2/23  - 3/18/73 

12 

1 

E-83 

GALLATIN 

3/18  - 4/11/73 

14 

0 

E-84 

BIBB 

4/11  - 5/3/73 

11 

1 

E-85 

ESCANABA 

5/3  - 5/23/73 

17 

2 

E-86 

BOUTWELL 

5/23  - 6/12/73 

20 

0 

E-87 

INGHAM 

6/12  - 6/30/73 

8 

1 

OCEAN  STATION  ECHO  DISESTABLISHED 


meters  reactions  to  seasonal  changes  were 
much  less  extreme  and  were  almost  non- 
existent. The  rapid  surface  temperature 
decrease  in  the  fall  and  winter  showed 
its  effect  down  to  depths  of  200  meters. 
Possible  effects  were  seen  to  300  meters. 

Averaged  temperatures  for  the  300 
meter  to  1000  meter  levels  were  similar 
in  their  monthly  variations.  Between  some 
months  there  were  differences  in  the 
monthly  variations  of  temperature  at  the 
300  meter  and  400  meter  levels  as  com- 
pared to  those  below  500  meters,  but  such 
occurrences  were  the  exception  rather 
than  the  rule.  The  steeper  vertical  tempera- 
ture gradient  of  the  shallower  levels  would 
have  caused  larger  tempeature  differences 
for  equal  changes  in  the  depth  of  the 
isotherms. 
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Response  to  seasonal  cycles  over  the 
year  was  most  pronounced  in  the  surface 
layer,  as  already  mentioned.  In  the  300 
meter  to  1000  meter  layers,  temperatures 
dropped  from  June  1967  to  July  1967, 
after  which  there  was  a sharp  increase 
through  September.  Temperatures 
dropped  sharply  until  November,  and  then 
fell  more  gradually  until  February  1968. 
By  March,  temperatures  had  risen, 
followed  by  a slight  decrease  above  400 
meters  and  a continued  rise  below.  By 
June,  all  temperatures  had  fallen  from 
their  earlier  spring  high.  From  June  to 
October,  all  temperatures  showed  a gradual 
rise,  except  for  a slight  decrease  between 
August  and  September  at  certain  deeper 
levels.  Temperatures  decreased  through 
December.  Temperatures  in  these  levels 


increased  through  March  1969,  except  at 
300  meters  where  the  increase  lasted  only 
until  February  and  March  was  slightly 
cooler.  Temperatures  decreased  between 
March  and  April,  then  rose  for  the  next 
two  months.  Between  June  and  July 
temperatures  decreased.  They  increased 
in  August.  Little  change  occurred  through 
September.  Subsequently  temperatures 
dropped  through  January  1970,  except  for 
a slight  brief  increase  in  November  between 
300  meters  and  500  meters.  Temperatures 
then  generally  increased  through  March, 
decreased  in  April,  increased  in  May, 
sharply  decreased  in  June,  followed  by 
increasing  temperatures  through  September 
1970.  October  showed  a sharp  drop, 
followed  by  an  increase  through  November. 
By  January  1971,  temperatures  had 
dropped  by  from  1.7°  C at  300  meters  to 
2.7  • C at  700  meters.  By  April,  tempera- 
tures had  increased,  and  then  fell  through 
July,  to  increase  again,  reaching  a peak  in 
August.  Temperatures  then  fell  until 
November,  increased  until  January  1972, 
and  then  fell  until  March.  By  June,  tem- 
peratures were  much  higher,  and  started 
falling.  This  continued  until  November 
(October  at  700m)  and  fell  in  December. 
Until  March  1973,  temperatures  remained 
within  0.6°  C of  the  December  1972 
temperature  . They  fell  in  April. 

SALINITY 

Monthly  averaged  sea  surface  salinity 
values  showed  a seasonal  variation  much 
like  that  of  sea  surface  tempeature,  but  to 
a less  noticeable  degree,  figure  3.  The 
highest  average  sea  surface  salinity  usually 
occurred  during  the  summer  months, 
though  not  always,  followed  by  a rapid 


decrease  during  the  early  fall  months. 
A rapid  increase  in  the  surface  salinity 
occurred  during  the  early  winter,  after 
which  there  was  a more  gradual  net 
increase  toward  the  summer  maximum. 
However,  between  the  rapid  rise  in  early 
winter,  and  the  more  gradual  spring  rise, 
there  was,  on  several  occasions,  a decrease. 
The  variation  of  salinity  with  time  showed 
a greater  variation  at  the  surface  as  com- 
pared to  the  deeper  levels,  showing  the 
effects  at  the  air-sea  interface. 

The  monthly  average  salinity  at  100 
meters  seemed  to  vary  more  along  the 
lines  of  the  deeper  layers  than  the  sur- 
face layers. 

From  200  meters  to  1000  meters  the 
variation  in  salinity  showed  a high  degree 
of  similarity,  with  salinity  decreasing  as 
one  moved  deeper. 

Between  1000  meters  and  1500  meters, 
the  variations  in  salinity  were  similar  to 
one  another,  but  with  much  less  uniform- 
ity. 

The  similarity  in  variation  of  both 
salinity  and  tempeature  between  700 
and  2000  meters  indicates  this  layer  was 
a single  water  mass,  the  North  Atlantic 
Central  Water  mass,  as  previously  report- 
ed by  Rosebrook  (1971). 

The  similarity  in  variation  of  tempera- 
ture and  salinity  down  to  1500  meters 
again  supports  Rosebrook’s  (1971)  obser- 
vation of  this  being  the  Upper  North 
Atlantic  Deep  Water  (Wust,  1936). 

DISSOLVED  OXYGEN 

Dissolved  oxygen  samples  were  collected 
and  analyzed  during  two  occupations  of 
Ocean  Station  ECHO.  These  were  occu- 
pation No.  49  by  USCGC  DUANE  (14 
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November  1970  to  7 De  ;ember  1970), 
figure  4a,  and  occupation  No.  52  by 
USCGC  INGHAM  (25  January  1971  to 
11  February  1971),  figure  4b.  During 
the  first  occupation  10  stations  were 
analyzed  for  dissolved  oxygen;  during  the 
secon  \ occupation  there  were  19  stations. 

Surface  values  of  dissolved  oxygen  aver- 
aged around  5.15  ml/1  for  occupation  49. 
The  oxygen  minimum  occurred  between 
600  meters  and  800  meters,  with  02  values 
around  4.0  ml/1.  After  the  minimum,  02 
values  increased  with  depth  and  reached 
a maximum  of  about  6 ml/1  around  1500 
meters. 

Occupation  No.  52  showed  higher 
surface  values  (average  around  5.5  ml/1) 
followed  by  a more  rapid  decrease  with 
depth  to  the  02  minimum  layer  between 
about  500  meters  and  650  meters.  The 
minimum  value  was  about  3.60  ml/1. 
Again,  values  increased  with  depth  to  1500 
meters  after  which  values  were  nearly 
constant  with  increasing  depth  at  about  6 
ml/1. 

Both  sets  of  data  showed  a great  sim- 
ilarity below  the  oxygen  minimum  layer. 
The  greater  surface  values  during  occu- 
pation 52,  and  the  more  shallow  and 
lower  minimum  values  indicated  greater 
biological  activity,  both  production  and 
consumption,  during  the  later  occupation. 

Temperatures  were  cooler  during  occu- 
pation 52  than  during  occupation  49. 
There  was,  however,  a warming  trend 
between  January  and  February  1971, 
while  temperatures  decreased  between 
November  and  December  1970.  Salinity 
showed  a similar  pattern.  The  cooling 
during  the  first  occupation  may  have 
resulted  in  a sinking  of  the  surface  waters, 
causing  a removal  of  producers  and 
nutrients,  while  the  warming  trend  during 


the  second  occupation  could  have  caused 
an  increase  in  productivity. 

ISOTHERMS 

The  coolest  surface  temperatures  pre- 
sent at  Ocean  Station  ECHO  was  about 
17*  C,  figure  5.  This  isotherm  varied  in 
depth  between  460  meters  (September 
1967)  and  the  surface  (April  1970).  During 
the  period  where  ECHO  was  continually 
manned  (starting  in  April  1968),  the 
minimum  depth  of  the  17°  C level  was 
reached  in  April,  and  on  two  occasions  in 
June. 

The  greatest  depth  of  this  level  usually 
occurred  in  late  summer,  and  or  in  late 
winter.  The  former  occurring  due  to 
the  isotherms  being  depressed  due  to 
summer  heating  and  the  latter  due  to 
winter  cooling  and  mixing.  There  was 
generally  as  slight  rise  in  depth  of  the 
isotherm  between  the  fall  and  winter 
deep  values. 

This  pattern  was  generally  followed  by 
all  isotherms  from  17°  C to  5°  C.  There 
were  some  minor  exceptions  to  this,  but 
these  exceptions  generally  occurred  during 
months  where  the  isotherms  made  only 
small  migrations.  For  example,  between 
April  and  May  1968  the  17°  C through 
10°  C isotherms  became  shallower,  while 
the  9°  C through  5°  C isotherms  moved 
to  deeper  levels.  The  most  radical  depar- 
ture from  this  general  uniformity  was 
between  February  and  March  1970,  where 
the  16°  C through  5°  C isotherms  moved 
50  meters  deeper,  while  the  17“  C isotherm 
rose  from  275  meters  to  80  meters.  This 
may  have  been  a result  of  atmospheric 
(temperature)  effects,  although  such  effects 
usually  did  not  appear  below  200  meters. 

Since  deep  stations  were  not  made  with 
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enough  frequency,  annual  fluctuations  of 
the  3 0 C and  4°  C isotherms  were  not  suf- 
ficiently well  defined.  However,  that  data 
which  were  collected  seems  to  agree  with 
the  fluctuations  of  the  warmer  levels. 

ISOHALINES 

The  isohalines  showed  a similar  seasonal 
variation  of  depth,  figure  6.  The  salinity 
appeared  to  generally  decrease  with  depth. 
The  lowest  surface  salinity  present  was 
about  36.3  */••.  The  salinity  down  to 
about  100  meters  (about  35.1  ° /oo) 
generally  followed  the  fluctuations  of  the 
36.3  • /eo  isohaline.  The  35.0  “/ooisoha- 
line  also  followed  the  general  trend  of  the 
shallower  isohalines,  but  less  closely  than 
the  others. 

Monthly  variations  of  the  36.3  °/«o 
to  35.1  %o  isohalines  were  similar  except 
for  several  occasions  where  there  appeared 
to  be  a lag  between  the  shallower  and 
deeper  isohalines. 

Between  June  1967  and  July  1967  the 
isohalines  became  shallower  and  then 
descended  280  meters  or  more  by  Sep- 
tember. The  levels  rose  to  within  about  40 
meters  of  the  July  level  by  February  1968. 
These  lower  winter  values  were  followed 
by  the  depth  of  isohalines  increasing  for 
the  next  one  to  three  months  (depending 
on  the  isohaline),  followed  by  isohalines 
moving  to  their  shallowest  level  in  June, 
for  the  higher  values  of  salinity,  and  July 
for  less  saline  water.  By  August,  all  layers 
had  descended,  but  September  showed  the 
isohalines  to  be  rather  irregular,  with  some 
moving  shallower,  and  others  deeper. 
From  October  to  November,  the  isohalines 
had  become  shallower,  followed  by  a gen- 
eral sinking  through  February  1969. 


Various  layers  moved  differently  until 
April  when  all  layers  were  shallower  than 
February.  During  the  next  two  to  three 
months,  the  layers  moved  deeper,  fol- 
lowed by  a general  overall  rise  until  Jan- 
uary 1970.  Levels  moved  deeper  until 
March,  after  which  they  rose  to  a June 
peak.  Levels  descended  until  September. 
A sharp  rise  was  apparent  for  October, 
then  November  showed  layers  had  moved 
deeper. 

The  following  year  was  similar  to  1970 
with  layers  shallow  in  January,  descending 
through  April,  a yearly  high  in  July, 
descending  to  September,  a short  rise  to 
November,  followed  by  descending  levels 
which  continued  to  January  1972,  after 
which  levels  rose  through  March. 

From  June  1972  until  March  1973  levels 
did  not  generally  appear  to  vary  by  more 
than  50  meters  between  any  two  months. 

STANDARD  DEVIATION 

Since  all  data  for  a month  was  averaged, 
the  standard  deviation  for  both  tempeature 
and  a salinity  for  each  month  was  com- 
puted at  100  meter  intervals. 

Normally,  one  would  expect  the  greatest 
deviation  to  occur  at  the  surface  or  in  the 
near  surface  layer  where  the  atmospheric 
effects  would  be  greatest.  Furthermore, 
an  open  ocean  area,  such  as  Ocean  Station 
ECHO,  should  have  a greater  deviation  in 
this  surface  region  for  temperature,  than 
for  salinity,  since  runoff  would  not  have  an 
effect. 

As  expected,  temperature  did  show  a 
much  greater  deviation  than  salinity  for  vir- 
tually all  months  and  depths.  However,  the 
greatest  deviation  did  not  only  occur  at  the 
surface,  but  in  deeper  layers,  figure  7. 


To  be  sure,  large  values  of  standard  devi- 
ation did  occur  in  the  upper  100  meters, 
particularly  from  May  to  October  of  most 
years  studied.  These  surface  layer  values 
were  generally  more  noticeable  in  the 
temperature  parameter  than  in  the  salinity 
parameter.  However,  the  greatest  values  of 
standard  deviation  generally  occurred  at 
depths  between  about  400  and  800  meters, 
with  a few  occasions  where  it  was  slightly 
above  or  below  this  level.  Additionally, 
this  maximum  deviation  for  both  salinity 
and  temperature  usually  occurred  at  or 
nearly  the  same  depth.  Where  they 
differed,  the  maximum  salinity  deviation 
usually  occurred  100  meters  shallower 
than  temperature.  However,  where  a 
salinity  peak  did  occur,  a high  standard 
deviation  value  for  temperature  was  always 
present.  The  maximum  deviation  invari- 
ably occurred  in  the  region  of  the  largest 
gradient  of  the  thermocline/halocline. 
Therefore,  small  variations  in  the  depth 
of  the  isopleths  resulted  in  relatively 
large  variations  in  temperature  and  salinity 
values. 

The  vertical  migration  of  the  isotherms 
and  isohalines  from  about  200  meters  to 
below  1000  meters  (and  almost  notice- 
able to  about  3000  meters,  although  the 
data  were  almost  too  sparce  to  extrapolate 
conclusions  to  that  depth)  were  fairly 
independent  of  the  seasonal  surface  tem- 
perature and  salinity  variations.  In  partic- 
ular, the  variations  of  tempeature  and 
salinity  depicted  in  figures  6 and  7 for  the 
months  of  July,  September  and  November 
1971  and  January  1972  show  excursions  of 
the  isopleths  of  up  to  250  meters.  At  first 
glance  it  might  appear  that  these  variations 
were  due  to  transiting  water  masses 
through  Ocean  Station  ECHO.  However, 
the  T-S  diagrams  for  these  four  months, 
figures  8a  through  8d,  are  nearly  identical 
except  for  the  expected  variations  in  the 
surface  levels.  This  would  tend  to  discount 
intruding  water  masses  and  eddies.  It 


would  appear  that  these  variations  might 
be  a barotropic  response. 

SUMMARY 

The  seasonal  effects  at  Ocean  Station 
ECHO  were  clearly  visible  only  in  the 
upper  100  meters.  On  some  rare  occasions, 
however,  the  turnover  may  have  resulted  in 
nearly  isothermal  conditions  as  deep  as  300 
meters. 

The  permanent  thermocline-halocline 
may  have  had  an  annual  cycle  but  one 
which  was  masked  by  a shorter  period, 
possibly  a barotropic  response. 
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Figure  2. — Monthly  averages  of  temperature  ( °C)  versus  time  at  selected  depths  at  Ocean  Station  ECHO,  Sep- 
tember 1966-Aprll  1973. 
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Figure  8. — Monthly  averages  of  salinity  (°/00)  versus  time  at  selected  depths  at  Ocean  Station  ECHO,  Sep- 
tember 1966-Aprll  1973. 
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V.UlINlIVS 


Fiuvre  4a. — Vertical  distribution  of  dissolved  oxygen 
(ml/1)  versus  depth  (m)  at  oceanographic  stations 
taken  by  U8CGC  DUANE  at  Ocean  Station  ECHO, 
14  November-7  December  1970. 


Fiocre  4b. — Vertical  distribution  of  dissolved  oxygen 
(ml/1)  versus  depth  (m)  at  oceanographic  stations 
taken  by  USCGC  INGHAM  at  Ocean  Station 
ECHO,  22  January-12  February  1971. 
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APPENDIX  A 

OCEANOGRAPHIC  DATA  LISTINGS 
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TABLE 

I. 

USCGC 

n. 

USCGC 

m. 

USCGC 

IV. 

USCGC 

V. 

USCGC 

VI. 

USCGC 

VII. 

USCGC 

VIU. 

USCGC 

IX. 

USCGC 

X. 

USCGC 

XI. 

USCGC 

XII. 

USCGC 

XHI. 

USCGC 

XIV. 

USCGC 

XV. 

USCGC 

XVI. 

USCGC 

XVH. 

USCGC 

xvra. 

USCGC 

XIX. 

USCGC 

XX. 

USCGC 

XXI. 

USCGC 

XXII. 

USCGC 

xxm. 

USCGC 

XXIV. 

USCGC 

XXV. 

USCGC 

XXVI. 

USCGC 

XXVII. 

USCGC 

XXVIII. 

USCGC 

XXIX. 

USCGC 

XXX. 

USCGC 

XXXI. 

USCGC 

XXXII. 

USCGC 

XXXIII. 

USCGC 

XXXIV. 

USCGC 

XXXV. 

USCGC 

XXXVI. 

USCGC 

XXXVII. 

USCGC 

XXXVIII. 

USCGC 

XXXIX. 

USCGC 

HUMBOLDT,  22  December  1968  - 11  January  1969 
COOK  INLET,  12  January  1969  - 6 February  1969 
ANDROSCOGGIN,  9 February  1969  - 2 March  1969 
SHERMAN,  3 March  1969  - 26  March  1969 
YAKUTAT,  26  March  1969  - 18  April  1969 
CHASE,  18  April  1969  - 11  May  1969 
HUMBOLDT,  11  May  1969  - 3 June  1969 
ANDROSCOGGIN,  3 June  1969  - 26  June  1969 
CAMPBELL,  26  June  1969  - 19  July  1969 
COOK  INLET,  19  July  1969  - 10  August  1969 
McCULLOCH,  11  August  1969  - 3 September  1969 
BOUTWELL,  26  September  1969  - 19  October  1969 
ABSECON,  22  October  1969  - 11  November  1969 
ANDROSCOGGIN,  12  November  1969  - 3 December  1969 
ESCANABA,  28  December  1969  - 19  January  1970 
GALLATIN,  20  January  1970  - 10  February  1970 
MENDOTA,  11  February  1970  - 6 March  1970 
ESCANABA,  7 March  1970  - 24  March  1970 
ANDROSCOGGIN,  29  March  1970  - 1 May  1970 
ESCANABA,  1 May  1970  - 31  May  1970 
BOUTWELL,  31  May  1970  - 29  June  1970 
DUANE,  30  June  1970  - 22  July  1970 
ABSECON,  22  July  1970  - 14  August  1970 
BIBB,  14  August  1970  - 6 September  1970 
ANDROSCOGGIN,  6 September  1970  - 29  September  1970 
CHASE,  29  September  1970  - 22  October  1970 
OWASCO,  22  October  1970  - 14  November  1970 
DUANE,  14  November  1970  - 7 December  1970 
CHINCOTEAGUE,  7 December  1970  - 30  December  1970 
ESCANABA,  30  December  1970  - 22  January  1971 
INGHAM,  22  January  1971  - 12  February  1971 
DALLAS,  12  February  1971  - 7 March  1971 
MENDOTA,  7 March  1971  - 30  March  1971 
SEBAGO,  30  March  1971  - 22  April  1971 
DALLAS,  22  April  1971  - 15  May  1971 
MENDOTA,  15  May  1971  - 7 June  1971 
BIBB,  7 June  1971  - 30  June  1971 
ANDROSCOGGIN,  30  June  1971  - 24  July  1971 
SPENCER,  24  July  1971  - 17  August  1971 
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XL.  USCGC  SHERMAN,  17  August  1971  - 14  September  1971, 

XLI.  USCGC  CHINCOTEAGUE,  14  September  1971  - 10  October  1971, 

XLII.  USCGC  DUANE,  10  October  1971  - 5 November  1971, 

XLIH.  USCGC  CHINCOTEAGUE,  5 November  1971  - 25  November  1971, 

XLIV.  USCGC  McCULLOCH,  25  November  1971  - 17  December  1971, 

XLV.  USCGC  SPENCER,  17  December  1971  - 10  January  1972, 

XL  VI.  USCGC  MORGENTHAU,  10  January  1972  - 5 February  1972, 

XL VII.  USCGC  CHINCOTEAGUE,  5 February  1972  - 29  February  1972, 

XLVIH.  USCGC  ESCANABA,  29  February  1972  - 25  March  1972, 

XLIX.  USCGC  CAMPBELL,  25  March  1972  - 20  April  1972, 

L.  USCGC  DALLAS,  20  April  1972  - 17  May  1972, 

LI.  USCGC  SHERMAN,  17  May  1972  - 10  June  1972, 

LH.  USCGC  BIBB,  10  June  1972  - 4 July  1972, 

Lffl.  USCGC  CHAUTAUQUA,  4 July  1972  - 30  July  1972, 

LIV.  USCGC  GALLATIN,  30  July  1972  - 24  August  1972, 

LV.  USCGC  BIBB,  24  August  1972  - 18  September  1972, 

LVI.  USCGC  WINNEBAGO,  18  September  1972  - 8 October  1972, 

LVII.  USCGC  ANDROSCOGGIN,  23  November  1972  - 16  December  1972, 

LVIH.  USCGC  WINNEBAGO,  16  December  1972  - 7 January  1973, 

LIX.  USCGC  CAMPBELL,  7 January  1973  - 29  January  1973, 

LX.  USCGC  PONTCHARTRAIN,  29  January  1973  - 23  February  1973, 

LXI.  USCGC  MENDOTA,  23  February  1973  - 18  March  1973, 

LXII.  USCGC  GALLATIN,  18  March  1973  - 11  April  1973, 

LXIII.  USCGC  BIBB,  11  April  1973  - 3 May  1973, 

LXIV.  USCGC  ESCANABA,  3 May  1973  - 23  May  1973, 

LXV.  USCGC  BOUTWELL,  23  May  1973  - 12  June  1973, 

LXVI.  USCGC  INGHAM,  12  June  1973  - 30  June  1973, 

OCEAN  STATION  ECHO  DISESTABLISHED 


Codes  Utilised 


I 


A ( omplete  desc  ription  of  the  code."  utilized  in  the  tabulation  of  oceanographic  station  data  can  be 
lound  in  National  Oceanographic  Data  Center  publication  M-2,  Processing  Physical  and  Chemical 
Data  from  Oceanographic  Stations.  (Rev.  August  1964.  supplement  issued  May  1966.) 

To  facilitate  use  of  the  oceanographic  station  data  listing,  entry  headings  which  are  not  self- 
explanatory  are  described  below. 


REFID 

CONSEC  

BOTDPlB) 

SHIP  |B| 

DATA  USE  

AREA  

CLOUD  T/ A 1B1  . . 
W ave  observations 

DIR  

HOT 

PER 

SEA  (Bl 

CI./TR  |Bi  

WIND  DIR  (B)  . . . 
WIND  SPD  (B) . . . 
WIND  FOR  (B) 
WEATHER  (B)  . . 

INST 

TRACE  DIR  |B| . . 

DURATION  |B)  . . 
OR1C  (B> 

ten  sy 

5 SQUARE 

2 SQUARE 

1 SyUARE 

CASTNUM  (Bl  . . . . 
TIME  (B) 

LVLTYP 


DEPTH 


TEMP  |B|  . . . 
SAL  (B|  . ... 
SICMA-TiBl 

DYNDPTH 
SND  VELlBi 

OXYG(B)  .. 


NODC  reference  indentity  number. 

Consecutive  station  numlier. 

Uncorrected  sounding  depth  in  meters. 

NODC  assigned  platform  identity  code. 

Entry  1 identities  DNP  data. 

NODC  (M  ean  area  code. 

(.loud  type  according  to  W MO  code  0500  and  cloud  amount  according  to  WMO  code  2700. 

Direction  fn.m  which  dominant  waves  are  coming  in  lens  *f  degrees  according  to  WMO  code  0885. 

Height  of  dominant  waves  according  to  WMO  code  1555. 

Period  of  dominant  waves  according  to  WMO  code  3155. 

Sea  state  according  to  WMO  code  3700. 

W ater  color  according  to  forel-l  le  rode.  Transparency  in  meters  as  determined  by  Serrhi  disc. 

Direction  from  which  wind  is  blowing  in  lens  of  degrees  according  to  WMO  code  0877. 

Wind  speed  in  knots. 

Wind  force  in  beaufort  code. 

Weather  r„de-lf  preceded  by  letter  X is  according  to  WMO  cotie  4.501 . A numeric  two  digit  entry  indicates  weather 
according  to  WMO  code  4677. 

Instrument  used  for  observation— "Nansen  Cast"  indic  ates  station  consists  of  Nansen  cast  da.a-“STD  Recorder" 
indicates  station  consists  of  STD  data  or  a mixture  of  STD  and  Nansen  cast  data. 

“Trace"  indicator  U (UP).  D (DOWN),  and  A | AVERAGEDl — used  with  SrD  cats,  and  specify  that  data  were 
taken  while  hoisting  or  lowering  respectively  or  that  the  two  traces  were  averaged. 

Time  elapsed  during  raising  or  lowering  of  the  STD  recorder  to  tenths  of  hours. 

Originator's  reference  number  in  two  parts-cruise  number  or  3 character,  (if  year  of  cruise  forms  pari  of  cruise 
number  years  digits  may  sometimes  only  be  found  in  "Year"  field),  and  station  number. 

Ten-degree  square — modified  Canadian  square  number. 

Five-degree  squares — modified  Canadian  system. 

Two-degree  squares— modified  Canadian  system. 

One-degree  squares — modified  Canadian  system. 

Number  of  cast  on  mullicaal  stations  (blank  when  messenger  lime  is  given). 

Timeof  release  of  messenger  in  hour  and  tenths  for  applicable  observed  levels.  If  mult, cm.  sene,  extend,  past 
midnight,  24  hour,  are  added  to  cast  lime  of  next  day.  Beginning  lime  for  STD  is  given  at  first  obs  depth 
y-«Tn..rrCOr<i  *'  d<‘P'h  md,<*"‘d'  "°BS"  observed  values.  For  STD  reorder  = level  of  data  read-out. 

. TD  NODC  standard  interpolated  values.  "ORC  "— Standard  or  other  depths  carrying  non-NODC  inter- 
polated values.  "LIT'— Interpolated  standard  depth  values  used  as  obs  for  computational  purposes.  Note— 
When  an  observed  level  coincides  with  a STD  depth  level,  both  "STD"  and  "OBS"  line,  will  appear 
Depth  of  sample  (or  standard  level)  in  whole  meters.  Prefix  “T"  indicate,  thermometrically  determined  depth  (depth 
of  unprotected  thermometers).  Subscript  “Q"  indicate,  that  the  value  is  marked  doubtful  by  the  originator.  A 
value  designated  as  implausible  by  NODC  is  marked  with  a “P".  Postscript  "Z"  indicates  uncorrected  and 
inaccurate  'Wire-out'  depths  thigh  wire  angle  present). 

Temperature  in  degrees  Celsius.  For  'Q'  and  'P'  notation  see  depth  field. 

Salinity  in  parts  per  thousand.  For  •y  and  P-  notation  see  depth  field. 

Seawater  density  anomaly  to  2 decimal  places.  When  depth,  temp,  or  salinity  is  doubtful,  a '9'  is  suffixed.  An  asterisk 
indicates  a decrease  of  0.02  or  more  from  the  previous  level. 

Dynamic  depth  anomaly  in  dynamic  meters  to  millimeters. 

Sound  velocity  in  meter,  per  second  to  decimeters  according  to  W ilson's  formula.  (A  standard  depth-pressure  term  is 
used  for  stations  not  beginning  at  the  surface!. 

Oxygen  in  MI./L  to  hundredths. 
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TABLE  I.  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
HUMBOLDT  at  Ocean  Station  ECHO,  22  December  1968  - 11  January  1969,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  - 1395. 


REFID 

31 

1395 

YEAR 

196S 

60T0P  03110 

AIR 

TEMP  17.1 

01 R HGT  P£R 

WIND-01  R 

25 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0001 

MONTH  12 

SHIP  HU 

WET 

6UL6  13.2 

25 

6 5 

W1NO-SPD 

15 

TRACE  01R 

5 

SQUARE  4 

LAT 

35 

12  N 

OAY 

22 

DATA  USE 

1 

6AA0METR  0982.1 

SEA 

- W IND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE  48 

LONG 

048 

05  M 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

Cl  Quo  t/a  9/3 

CL/TR 

'WEATHER 

XI 

ORIG  E21  001 

1 

SQUARE  56 

CASTNUM/T I HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

13.2 

08$ 

00000 

IS. 93 

36. *72 

26.03 

1520.7 

13.2 

OSS 

00025 

16.93 

36.276 

26.03 

1521.1 

13.2 

OSS 

00047 

16.69 

36.250 

26.03 

1521.3 

13.2 

OSS 

00073 

10.66 

36.266 

26.04 

1521.7 

13.2 

OSS 

0009b 

16.90 

36.278 

26.04 

1522  .2 

13.2 

OSS 

00145 

17.58 

36.394 

26.46 

1519.3 

13.2 

OSS 

700194 

17.03 

36.346 

26.56 

1518.4 

13.2 

OSS 

00269 

15.22 

36.030 

26.73 

1514.1 

13.2 

06$ 

00364 

14.20 

35.670 

26.63 

1512.2 

13.2 

OSS 

00481 

12.76 

35.640 

26.95 

1506.6 

13.2 

OSS 

T00576 

11.08 

35.413 

27.10 

1504.2 

13.2 

OSS 

00776 

07.74 

35.142 

27.44 

1494.9 

13.2 

OSS 

T00976 

06.25 

35.166 

27.67 

1492  .4 

13.2 

OSS 

T01501 

04.14 

34.974 

27.77 

1492.3 

*■ 


REFID 

31 

1395 

YEAR 

1966 

60 TOP  04207 

AIR 

TEMP  15.3 

DIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

32 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  12 

SHIP  HU 

WET 

6UL8  14.7 

32 

9 3 

WINO-SPO 

20 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

05  N 

DAY 

24 

DATA  USE 

1 

SAROMETR  1004.7 

SEA 

WlND-FOR 

OURAT I ON 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

53  W 

HOUR 

16. A 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E21  002 

1 

SQUARE 

57 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

16.2 

OSS 

00000 

19.45 

36.392 

£5.99 

1522.3 

16.2 

06  S 

00019 

19.45 

36.397 

25.99 

1522.6 

16.2 

OSS 

00040 

19.42 

36.401 

26.00 

1522.6 

16.2 

06  S 

00063 

19.43 

36.405 

26.00 

152^.3 

16.2 

08S 

00065 

19.45 

36.401 

25.99 

1523.7 

16.2 

08$ 

00126 

18.29 

36.492 

26.36 

1521.2 

16.2 

OSS 

T00169 

17.91 

36.444 

26.42 

1520.7 

16.2 

08  S 

00255 

17.55 

36.439 

26.50 

1521.1 

16.2 

OSS 

T 00343 

16.42 

36.236 

26.62 

1518.9 

16.2 

06  S 

00418 

14.92 

33.971 

26.76 

1515.2 

16.2 

OSS 

00500 

13.05 

35.623 

26.88 

1510.0 

16.2 

OSS 

006  72 

09.77 

35.255 

27.21 

1500.9 

16.2 

OSS 

T 00667 

07.02 

35.131 

27.54 

1493.6 

16.2 

06S 

T01426 

04.32 

34.958 

27.74 

1491.6 

REF  10 

31  1 395 

YEAR 

1966 

60 TOP  02644 

AIR 

TEMP  16.6 

DIR  HGT  PER 

WiNO-DIA 

20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  12 

SHIP  HU 

MET 

SUL  6 17.5 

01 

2 5 

WIND-SPO 

20 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  15  N 

DAY 

25 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1009.5 

SEA 

WIND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  42  W 

HOUR 

13.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E21  003 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

Pj4 

TOT  P NO*  N03 

SIJ3 

PH 

13.6 

OSS 

00000 

19.46 

36.39  7 

25.99 

1522.3 

13.6 

06  S 

00026 

19.45 

36.399 

25.99 

15*2.7 

13.6 

OSS 

00049 

19.42 

36.398 

26.00 

1523.0 

13.6 

OSS 

00073 

19.43 

36.400 

26.00 

1523.4 

13.6 

06  S 

00099 

19.44 

36.400 

25.99 

1523.9 

13.6 

OSS 

00146 

16.03 

36.456 

26.40 

l 520 . 7 

13.6 

OSS 

T00196 

17.58 

36.43* 

26.49 

1520.2 

13.6 

OSS 

00269 

16.62 

36.314 

26.56 

1519.3 

13.6 

06$ 

T 00360 

15.69 

36.120 

26.70 

1517.2 

13.1 

06$ 

00471 

14.31 

35.879 

26.82 

1514.0 

13.6 

06  S 

T0Q553 

12.71 

35.645 

26.97 

1509.8 

13.6 

06S 

00726 

09.28 

35.221 

27.26 

1500.0 

13.6 

08$ 

T00696 

07.05 

35.176 

27.57 

1494.2 

13.6 

OSS 

TO 1369 

04.71 

35.063 

27.76 

1492.6 

• ••< 


TABLE  I. — Continued 


REMO 

31 

1395 

YEAR  1968 

80TDP  06206 

AIR  TEMP 

16.6 

DIR  HGT 

PER 

WlNO-DIR  26 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SU  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  12 

SHIP  MU 

WET  BULB 

12.7 

28  8 

3 

WINO-SPD  25 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

6 

CAT 

35 

15  N 

DAY  27 

DATA  USE  1 

8AR0METR 

10 16.6 

SEA 

WIND-POR 

OURATION 

2 SQUARE 

<.6 

LONG 

067 

68  W 

HOUR  11.8 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

9/3 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG  E21  006 

1 SQUARE 

57 

CaSTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SND  VEL  OXYG  P06  TOT  P N02 

NOJ 

S 133 

PH 

11.8 

08S 

00000 

18.66 

36.316 

26.  < 6 

1519.9 

11.8 

08  S 

00023 

18.66 

36. J 16 

26.16 

1520.3 

11.8 

08  S 

00068 

18.63 

36.318 

26.16 

1520.7 

11.8 

OBS 

00068 

18.63 

36.318 

26.16 

1521  .0 

11.8 

08  S 

00091 

18.57 

36.633 

26.26 

1521  .3 

11.8 

OBS 

00136 

17.91 

36.685 

26.65 

1520.2 

11.8 

OBS 

T001 77 

17.78 

36.677 

26.67 

1520.5 

11.8 

◦BS 

002  56 

17.68 

36.638 

26.52 

1520.9 

11.8 

OBS 

T00326 

16.76 

36.315 

26.60 

1519.8 

11.8 

OBS 

0Q601 

15.38 

36.053 

26.72 

1516.5 

11.8 

OBS 

T00671 

16.28 

35.876 

26.82 

1513.9 

11.8 

OBS 

00626 

35.505 

11.8 

OBS 

0Q785 

07.69 

35.150 

27.66 

1696. 8 

11.8 

OBS 

TO  12 10 

05.25 

35.111 

27.75 

1692.2 

REF  ID 

31 

1395 

YEAR  1968 

80  TOP 

' 06178 

AIR  TEMP 

20.0 

CGNSEC 

0005 

MONTH  12 

SHIP 

HU 

WET  BULB 

19.6 

LAT 

35 

01  N 

DAY  26 

OATA 

USE  1 

oAROMETR 

1022.5 

LONG 

068 

06  W 

HOUR  19.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

0/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

19.6 

OBS 

00000 

18.70 

36. .>09 

26.12 

19.6 

OBS 

00023 

18.69 

36.308 

26.12 

19.6 

OBS 

00068 

18. 66 

36.309 

26.13 

19.6 

OBS 

00071 

18.65 

36.313 

26.13 

19.6 

OBS 

00095 

18.09 

36.663 

26.37 

19.6 

OBS 

00162 

17.63 

36.632 

26.68 

19.6 

OBS 

TOO 190 

17.35 

36.605 

26.52 

19.6 

OBS 

00282 

16.62 

36.396 

26.69 

19.6 

UBS 

T00369 

15.35 

36.038 

26.71 

19.6 

OBS 

006  60 

13.88 

35.787 

26.86 

19.6 

OBS 

T00566 

12.67 

35.686 

27.05 

19.6 

OBS 

00718 

09.07 

35.186 

27.27 

19.6 

OBS 

T 00893 

06.62 

35.090 

27.56 

19.6 

OBS 

TO  1386 

06.50 

35.021 

27.77 

OIR  HGT  Pc  R WlNO-DIR  31  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

31  3 2 WIND-SPO  12  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

SEA  WlND-FOR  DURATION  2 SQUARE  68 

CL/TR  WEATHER  XI  0R1G  E21  005  1 SQUARE  58 


DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  Pj6  TOT  P N02  NOi  SI03  PH 

1520.1 

1520.6 

1520.7 

1521 .1 

1520.0 

1519.5 

1519.6 

1518.7 

1515.8 
1512.3 

1508.9 

1699.0 
1692  .6 

1691 .9 


REF  1 0 31  1 395 

YEAR 

1968 

BOTDP  06390 

AIR 

TEMP  19.1 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR  2b 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0006 

MONTH  12 

SHIP  HU 

WET 

BULB  18.8 

25 

2 7 

WIND-SPD  16 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT  35  00  N 

DAY 

29 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1027.8 

SEA 

W1N0-F0R 

OURATION 

2 

SQUARE 

66 

LONG  067  50  W 

HOUR 

13.7 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E21  006 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynoptm 

SND  VEL 

OXYG  PJ6 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

13.7 

OBS 

00000 

18.86 

36.388 

26.13 

1520.6 

13.7 

OBS 

00023 

18.86 

36.370 

26.13 

1520.9 

13.7 

OBS 

00066 

18.79 

36.371 

26.16 

1521  .1 

13.7 

OBS 

00069 

36.371 

13.7 

OBS 

00091 

18.80 

36.368 

26.16 

1521.9 

13.7 

OBS 

00137 

17.96 

36.676 

26.63 

1520.6 

13.7 

OBS 

T001 83 

17.68 

36.659 

26.69 

1520.3 

13.7 

OBS 

00272 

17.62 

36.626 

26.52 

1521.0 

13.7 

OBS 

T00359 

16.56 

36.266 

26.61 

1519.6 

13.7 

OBS 

00651 

15.21 

36.013 

26.72 

1516.7 

13.7 

OBS 

T 005 60 

13.60 

35.766 

26.88 

1512.7 

13.7 

OBS 

00723 

10.08 

35.299 

27.19 

1502.9 

13.7 

OBS 

T 009 1 5 

06.83 

35.101 

27.56 

1693.6 

13.7 

OBS 

T01638 

06.57 

35.052 

27.79 

1693.2 

15.3 

OBS 

T02166 

03.67 

36.970 

27.82 

1501.2 

15.3 

OBS 

T 02690 

03.22 

36.96C 

27.86 

1508.6 

15.3 

OBS 

03239 

02.76 

36.925 

27.87 

1516.2 

15.3 

OBS 

T03786 

02.36 

36.B93 

27.88 

1526.0 

15.3 

OBS 

060  76 

02.26 

36.888 

27.88 

1528.7 

15.3 

OBS 

T06176 

02.25 

36.887 

27.88 

1530.6 
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TABLE  I. — Continued 


REF  ID  31  1395 

CONSEC  0007 

LAT  35  06  N 
LONG  047  37  M 


20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.8 

20.6 

20.6 

20.8 

20.6 

20.6 

20.8 

20.8 

20.6 

20.8 


YEAR 

1968 

80T0P  04663 

AIR 

TEMP  20.0 

OIR 

HGT  PER 

MONTH  12 

SHIP  HU 

NET 

6UL8  19.4 

25 

2 2 

DAY 

30 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1022.0 

SEA 

HOUR 

20.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/7 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OSS 

00000 

18.60 

36.282 

26.12 

1519.7 

06  S 

00024 

18.63 

36.284 

26.11 

1520.2 

OSS 

00045 

18.58 

36.284 

26.13 

1520.4 

08  S 

00068 

18.54 

36.284 

26.14 

1520.7 

OSS 

00088 

18.54 

36.261 

26.13 

1521.0 

OSS 

00132 

18.09 

36.480 

26.40 

1520.7 

OSS 

T 001 75 

17.79 

36.455 

26.46 

1520.5 

OSS 

002  53 

16.91 

36.311 

26.56 

1519.0 

OSS 

T00328 

15.84 

36.125 

26.67 

1516.8 

OSS 

00408 

15.00 

35.983 

26.75 

1515.3 

OSS 

T 00489 

13.74 

35.774 

26.86 

1512.3 

OSS 

00641 

35.453 

OSS 

T00793 

08.33 

35.135 

27.35 

1497.4 

OSS 

01197 

05.22 

35.145 

27.79 

1491.9 

WiND-01  R 21 
WlNO-SPO  15 
WlND-FOR 
-EATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIC  E21  007 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


P04  TOT  P 


REF  10 

31 

1395 

YEAR 

1968 

80TDP  01870 

AIR 

TEMP  18.8 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

31 

CONSEC 

0008 

MONTH  12 

SHIP  HU 

WET 

8ULB  18.3 

28 

3 2 

WIND-SPO 

14 

LAT 

35 

15  N 

DAY 

31 

DATA  USE 

1 

BARONE  T R 1017.6 

SEA 

WIND-FOR 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  4/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/ TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

11.9 

08  S 

00000 

18.54 

36.271 

26.13 

1519.6 

11.9 

OBS 

000  31 

18.56 

36.270 

26.12 

1520.1 

11.9 

06S 

00061 

18.51 

36.277 

26.14 

1520.5 

11.9 

08  S 

00091 

18.53 

36.278 

26.13 

1521  .0 

11.9 

OSS 

00122 

17.59 

36.363 

26.43 

1518.9 

11.9 

OBS 

00182 

17.07 

36.370 

26.5  7 

1518.4 

11.9 

08  S 

T 00242 

16.60 

36.252 

26.5  9 

1517.8 

11.9 

08  S 

00364 

15.17 

36.008 

26.73 

1515.1 

11.9 

OBS 

T00485 

13.48 

35.721 

26.87 

1511  .3 

11.9 

OBS 

00608 

11.19 

11.9 

OBS 

T00727 

08.77 

35.140 

27.28 

1498.0 

11.9 

OBS 

00973 

06.37 

35.176 

27.66 

1492.8 

11.9 

OBS 

T01220 

04.96 

35.071 

27.76 

1491.1 

11.9 

OBS 

T01823 

03.80 

34.981 

27.81 

1496.3 

REF  10 

31 

1395 

YEAR 

1969 

BOTDP  03699 

AIR 

TEMP  18.3 

OIR  HOT  PER 

WINO-OIR 

36 

CONSEC 

0009 

MONTH  01 

SHIP  HU 

WET 

BULB  17.7 

35 

5 2 

WIND-SPD 

18 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

01 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.3 

SEA 

WIND-FOR 

LONG 

048 

12  N 

HOUR 

18.9 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/ T 1 NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

18.9 

OBS 

00000 

18.68 

36.359 

26.  16 

1520.1 

18.9 

08  S 

00027 

18.67 

36.358 

26.16 

1520.5 

18.9 

OBS 

000  54 

18.59 

36.353 

26.18 

1520.7 

18.9 

OBS 

00081 

18.56 

36.357 

26.19 

1521 .1 

18.9 

oes 

00107 

18.60 

36.353 

26.17 

1521  .6 

18.9 

oes 

0Q162 

17.90 

36.459 

26.43 

1520.6 

18.9 

oes 

0Q216 

17.46 

36.398 

26.49 

1520.1 

18.9 

oes 

00323 

15.96 

36.147 

26.66 

1517.1 

18.9 

OBS 

T00431 

14.37 

35.873 

26.80 

1513.5 

18.9 

oes 

00548 

12.29 

35.565 

26.99 

1508.2 

18.9 

OBS 

T 00663 

10.30 

35.329 

27.18 

1502.8 

18.9 

OBS 

00889 

06.90 

35. 144 

27.57 

1493.5 

18.9 

OBS 

TO  1 1 15 

05.21 

35.083 

27.74 

1490.4 

18.9 

OBS 

T 01678 

03.91 

34.971 

27.79 

1494.3 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E21  006 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  56 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
Dura  t ion 

ORIG  E21  009 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


REF  10 

31 

1 395 

YEAR 

1969 

BG  TOP  01781 

AIR 

TEMP  15.0 

CONSEC 

0010 

MONTH 

01 

SHIR  HU 

wET 

BULB  14.4 

LAT 

35 

08  N 

DAY 

02 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1018.3 

LONG 

048 

08  ■ 

hour 

13.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  7/7 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIuMA-T 

13.0 

oes 

00000 

18.  75 

36.395 

26.1  7 

13.0 

oes 

00025 

16.  74 

36.396 

26.17 

13.0 

OBS 

000  51 

18.74 

36.397 

26.  1 7 

13.0 

oes 

00076 

18.72 

36.395 

26.18 

13.0 

oes 

00102 

18.34 

36.477 

2o.3  3 

13.0 
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36.469 

26.46 

13.0 
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36.448 

26.49 

13.0 

OBS 

00  30  3 

16.69 

36.280 

26.59 

13.0 

OBS 

T00406 

15.00 

35. 99* 

26.75 

13.0 

OBS 

00505 

13.41 

35.  720 

26.68 

13.0 

OBS 

T 00605 

11.93 

35.533 

27.03 

13.0 

OBS 

00806 

08.16 

35.  158 

27.35 

13.0 

OBS 

TO  1001 

05.  79 

35.048 

27.64 

13.0 

OBS 

TO  1507 

04.15 

34.976 

27.77 

U|R  HGT  PER 
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CL/TR 


WIND-DIR  01 
H1N0-SP0  05 
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inst  nansen  cast 
TRACE  OIR 
OURATION 
ORIG  E21  010 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  56 


OYNDPTH  SNO  VEL  JAY G 


P04  TOT  P N02  N03 


1520.3 

1520.7 

1521 .1 

1521.5 
1520. V 

1520.2 

1520.5 
1519.1 

1515.3 

1511 .4 

1507.8 
1497.0 

1490.8 
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REMO 

31  1395 

YEAR 
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AIR 

TEMP  1«.3 

DIR 

h«T  Pt R 
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27 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  l20o 

CONSEC 

0011 
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25 
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10 
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5 
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03 
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1 

BARONE  T A 1015.6 
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2 

SuUARfc 
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0*8  0*  W 

HOUR 

11.7 

AREA 

05 

ClOUO  T/A  */5 

CL/IR 

weather 

XI 

OR  1 o E21  Oil 

1 

SQUARE 

98 

CASTNUM/T1NE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPIH 

SNO  VeL 

OXVG 

PO* 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

11.7 

OSS 

00000 

18.86 

36.399 

26.  1* 

1520.  o 

11.7 

08  S 

0Q0  27 

18.89 

36. *01 

26.1* 

1521  .1 

11.7 

OBS 

000  52 

18.82 

36. *00 

26.15 

1521  .* 

11.7 

OBS 

00078 

18.82 

36. 395 

26.15 

1521.8 

11.7 

OBS 

0010* 

18.82 

36.399 

26.15 

1522.2 

11.7 

CBS 

00156 

17.9* 

36. *72 

26. *3 

1520.6 

11.7 

OBS 

T00207 

17.72 

36.**8 

46. *7 

1520.8 

11.7 

OBS 

0Q308 

17. *8 

36. *30 

26.51 

1521.7 

11.7 

OBS 

T 00*09 

16. *3 

36.237 

26.62 

1520.0 

11.7 

OBS 

00512 

1 *.  50 

35.o9* 

26.  79 

1515.3 

11.7 

OBS 

T00615 

12.5* 

35.61* 

26.98 

1510.2 

11.7 

OBS 

00826 

08. *8 

35.178 

27.36 

1*98.6 

11.7 

OBS 

T01038 

06.0* 

35.09* 

27.6* 

1*52.5 

11.7 

OBS 

TO  157* 

0*.  20 

3*. 996 

27.78 

1*93.6 

• • 

REF  10 
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1395 

YEAR 
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TEMP  23.3 
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32 

INST  nANSt N CAST 

TEN  SO  1206 
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MONTH 
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WET 

BULB  22.2 

31 

2 6 

WlNO-SPD 

10 

TRACE  OIR 

5 

SwUARE 

* 

LAT 

35 

10  N 

OAY 

0* 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1025.7 

SEA 

WINO-FQR 

DURATION 

2 

SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

55  W 

HOUR 

16.0 

AREA  05 

CL  GUO  T/A  8/1 

CL/TR 

me  A ThER 

XI 

ORIG  E 2 1 012 

1 

SQUARE 

57 

CAS TNUM/ TINE 

IVLTVP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTh 

SNO  VEL 

QXYG 

P3* 

TOT  P NO 2 N03 

SlOi 

PH 

16.0 

OBS 

000  00 

19.  1* 

36.676 

26.13 

1521 .5 

1*.0 

OBS 

00025 

19.12 

36. *71 

26.13 

1521  .8 

l*.  0 

OBS 

00051 

19.07 

36. *62 

26.1* 

1522.1 

1*.0 

OBS 

000  76 

18.85 

36. *35 

26.  1 7 

1521  .9 

1*.0 

OBS 

00102 

18.59 

36.6*6 

26.2  5 

1521 .6 

1*.0 

OBS 

0Q1  52 

17.91 

36.672 

26.6* 

1520.5 

1*.0 

OBS 

00203 

17.71 

36. *5* 

26. *7 

1520.7 

1*.0 

OBS 

00305 

17.29 

36.390 

26.53 

1521.1 

l*.0 

OBS 

T 00*05 

16.15 

36.187 

26.6* 

1519.1 

1*.0 

OBS 

00508 

l*.  *3 

35.880 

26.75 

1515.0 

1*.0 

OBS 

T00607 

12.39 

35.586 

26.95 

1509.5 

1*.0 

OBS 

00812 

08. *0 

35.180 

27.37 

1*98.0 

1*.0 

OBS 

T01Q20 

06.03 

35.095 

27.6* 

1*92 .2 

16.0 

OBS 

T015  33 

06.23 

36.986 

27.7  7 

1*93.3 

• 

REFID  31  1395 

YEAR 
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AIR 

TEMP  20.0 

OIR  HGT  PER 

M1N0-DIR  03 

SHIP  HU 

WET 

BULB  18.3 

28 

2 * 

W1ND-SP0  00 

CAT  35  12  N 

OAV 

05 

d.i*  use 

1 

BAROMETR  1028.8 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

LONG  068  01  M 

13.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E21  013 

1 

SQUARE 

58 

CAS TNUM/ TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  PJ* 

TOT  P , N02  NU3 

SID3 

Pm 

13.7 

08  S 

0000* 

18.87 

36.631 

26.17 

1520.8 

13.7 

OBS 

00030 

18.86 

36.627 

26.16 

1521.1 

13.7 

OBS 

00056 

18.77 

36.61* 

26.18 

1521.4 

13.7 

OBS 

00081 

18.72 

36.3  9 3 

26.1  7 

1521  .5 

13.7 

OBS 

00107 

18.36 

36.662 

26.32 

1521.0 

13.7 

OBS 

00158 

17.92 

36. **9 

26.62 

1520.6 

13.7 

OBS 

00209 

17.65 

36.6*3 

26.68 

1520.6 

13.7 

OBS 

00313 

17.22 

36.365 

26.53 

13.7 

OBS 

TOO* IS 

15.98 

36.156 

26.66 

1518.7 

13.7 

OBS 

00518 

16.26 

35.8*9 

26.80 

1516.6 

13.7 

OBS 

T 00620 

12.50 

35.603 

26.98 

1510.1 

13.7 

OBS 

00828 

07.81 

35. 126 

27.62 

13.7 

OBS 

T01061 

06.13 

35.101 

27.6* 

13.7 

OBS 

TO  1553 

06.35 

35.015 

27.78 

1696.1 
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31 

1395 

YEAR  1969 
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18.3 
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21 
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17.7 
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wINO-SPO 

13 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 
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LAT 

33 
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OAV  06 
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oAROMETR 

1025.1 
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*8 

LONG 
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00  N 

HOUR  12.1 
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CLOUO  T/A 
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CL/TR 
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X* 
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58 
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TEMP 
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OVNOPTh  SNO  VEL  OXVG  PJ*  TOT  P Hiu  NO 3 SI03 

PH 
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OBS 
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19.16 

36.676 

26.13 

1521 .5 

12.1 

UBS 

00025 

19.1* 

36.6  73 

26.13 

1521  .9 

12.1 

OBS 

000  50 

19.12 

36. *66 

26.  1 3 

1522  .2 

12.1 

OBS 
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18.8* 
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26.20 

1521  .9 

12.1 

OBS 

00099 
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36.661 
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OBS 

00169 
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36.692 
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OBS 
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36.662 

26.68 

1520.6 

12.1 

OBS 

00295 

17.28 

36. 310 

26.67 

1520.8 

12.1 

OBS 

T 003  88 

16.17 

36.185 

26.6* 

1518.8 

12.1 

OBS 

00*85 

1*.  76 

35.938 

26.7  7 

1515.7 

12.1 

OBS 

T 005  79 

13. *2 

35.722 

26.88 

1512 .7 

12.1 

OBS 

00  769 

09.17 

35. <09 

27.27 

1500.2 

12.1 

08  S 

T 009 50 

06.61 

35.079 

27.5* 

1*93.3 

12.1 

OBS 

TO  1*55 

06. *0 
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27.75 

• ••*« 

1*92.6 
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REFIO 

31 

1395 

YEAR 
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LAT 

35 
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DATA  USE  1 
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00  W 

HOUR 

14.3 
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TEMP 
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SIGMA-T 
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OXVG  P34 

TCT  P N02  NG3 

14.3 

DBS 
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19.03 

30.456 

26.14 

1521 .2 

14.3 

08  S 

0Q028 

19.05 

36.461 

26.14 

1522.7 

14.3 

UBS 

00055 

19.01 

36.462 

20.15 

1522.0 

14.3 

08  S 

00063 

19.02 

36.464 

26.15 

1522.5 

14.3 

06S 

001 10 

16.54 

36.462 

26.27 

1521.6 

14.3 

08  S 

00166 

17.83 

36.464 

26.45 

1520.5 

14.3 

08  S 

T00222 

17.60 

3o.428 

26.48 

1520.7 

14.3 

08  S 

00331 

16.93 

30.303 

26.5  5 

1520.3 

14.3 

06  S 

T 004  38 

15.42 

36.026 

26.65 

1517.2 

14.3 

UBS 

00552 

13.85 

35.627 

26.72 

1513.5 

14.3 

08  S 

T 006  58 

12.03 

35.55* 

27.03 

1509.1 

14.3 

08S 

00683 

07.  71 

35.111 

27.42 

1496.5 

14.3 

UBS 

TO  11 09 

05.  76 

35.086 

27.67 

1492.5 

14.3 

06S 

TO  16  71 

04.28 

35.000 

27.78 

1495.8 

XtH  SQ  120* 
* SJJARf  * 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  58 


REFID 

31 

1395 

YEAR 

1969 

CONSEC 

0016 

MONTH 

01 

LAT 

35 

15  N 

bAV 

08 
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00  W 

HOUR 

14.1 

8 b T OP  04389  AIR  TEMP  19.4 
Ship  HU  MET  8ULB  18.9 
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AREA  05  CLOUD  T/A  6/6 
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CL/TR 


wIND-OIR  21 
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WlND-FUR 
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OR  1G  E21  016 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


castnum/time 

IYLT YP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXVG 

14.1 

08  S 

00000 

18.97 

36.430 

26.14 

1521 .0 

14.1 

08  S 

00022 

18.97 

36.426 

26.14 

1521 .3 

14.1 

08S 

00045 

18.95 

36.429 

26.14 

1521.6 

14.1 

08  S 

00O69 

18.67 

36.430 

26.14 

1522.1 

14.1 

OBS 

00091 

18.95 

36.431 

26.14 

1522.4 

14.1 

06  S 

00136 

18.36 

36.47* 

26.3  3 

1521 .5 

14.1 

OBS 

T001 82 

17.85 

36.456 

26.44 

1520.8 

14.1 

OBS 

00271 

1 7.40 

36. J99 

26.51 

1520.9 

14.1 

OBS 

T 003  59 

16.58 

36.263 

26.6  0 

1519.7 

14.1 

OBS 

00446 

15.08 

35.986 

26.  73 

1516.2 

14.1 

OBS 

T00537 

13.91 

35.810 

26.85 

1513.7 

14.  1 

OBS 

00708 

35.442 

14.1 

J8S 

T008  78 

08.12 

35.137 

27.86 

1496.0 

16.  1 

OBS 

T01340 

05.13 

35.078 

27.74 

1493.6 

P34  TOT  P N02  N03 


S 103  PH 


MFIO  31  1395 

YEAR 
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AIR 

TEMP  17.2 

OIR  HGT  PER 
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25 
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01 
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26 
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5 
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10 
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46 
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21.6 
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05 

CLOUO  T/A  8/3 

CL/TR 
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XI 

ORIG  E21  017 

1 

SQUARE 

4V 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTM 

SND  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  NOB 

S 103 

PH 

21.6 

08  S 

00000 

19.71 

34.423 

. ..20 

1520.2 

21.4 

08S 

00023 

18.72 

36.422 

24.20 

1520.6 

21.6 

08S 

00050 

18.49 

34.344 

26.21 

1520.4 

21.4 

08  S 

000  76 

19.45 

34.357 

26.22 

1520.7 

21.4 

08S 

00098 

19.49 

34.3*1 

26.21 

1521.1 

21.4 

08S 

00146 

17.95 

36.473 

26.45 

1520.2 

21.4 

08S 

T 00193 

17.59 

36.445 

26.50 

1520.2 

21.4 

08  S 

00282 

17.28 

36.39* 

26.53 

1520.7 

21.4 

08S 

TOO) 68 

16.2* 

36.202 

26.63 

1518.6 

21.4 

08S 

00453 

15.04 

35.987 

26.74 

1516.2 

21.4 

08  S 

700530 

13.54 

35.740 

26.87 

1512.3 

21.4 

08S 

00689 

35.347 

21.4 

08S 

700844 

07.45 

35.109 

27.46 

1494.8 

<1.4 

08  S 

7012*9 

04.94 

35.034 

27.74 

1491  .4 

EF 10  31  1 395 

YEAR 

19*9 

80 TOP  04663 

AIR 

TEMP  18.9 

DIR  HGT  PER 

tflNO-DIR  24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 
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01 

SHIP  HU 

WET 

BULB  17.8 

29 

5 4 

WlND-SPD  08 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

2 
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OAV 

11 
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8AR0METR  1019.6 

SEA 

WIND-FOR 

OURA T ION 

2 

SOUARE 

28 

ONG  049  00  W 

HOUR 

11.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER  xi 

OAIG  E21  018 

1 

SOUARE 

3f 

CAST  MUM/ TIME 

LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND  VcL 

0XY6  P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

ll.S 

08S 

00000 

19.49 

36.387 

26.23 

1519.6 

11.5 

08S 

0002  7 

19.49 

36.397 

26.2  3 

1520.0 

11.5 

08  S 

00053 

18.47 

36.395 

26.23 

1520.4 

11.5 

08  S 

00080 

19.42 

36.384 

26.24 

1520.7 

11.5 

08  S 

00106 

19.37 

34.390 

26.25 

1520.9 

11.5 

08S 

001*0 

18.13 

36.492 

24.39 

1521  .3 

11.5 

08S 

T002  15 

17.7* 

36.443 

24.44 

1521  .0 

11.5 

08  S 

00)19 

17.04 

36. 32* 

26.54 

1520.5 

11.5 

08  S 

700426 

15.91 

36.120 

26.67 

1518.3 

11.5 

08S 

00533 

14.00 

35.911 

26.93 

1513.9 

11.5 

08  S 

T 00640 

11.99 

35.539 

27.03 

1508.6 

11.5 

08S 

00958 

08.90 

35.303 

27.39 

1500.8 

11.5 

08  S 

701076 

04.95 

35.234 

27.63 

1496.9 

11.5 

08S 

70162* 

04.39 

35.03* 

27.90 

1495.5 

26 


TABLE  H.-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
COOK  INLET  at  Ocean  Station  ECHO,  12  January  1969  - 6 February  1969,  prepared 
from  NO  DC  listing  No.  31  - 8080. 


RER  10 

SI 

RORO 

YEAR 
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ROTOR  04204 

A 1 A 

TENR  20.3 

OIA 

HGT  REX 

CONSEC 

0001 

MONTH 

01 

SHIR  CO 

MET 

8ULB  18.5 

24 

4 e 

LAT 

36 

02  N 

LAV 

12 

OATA  USE 

1 

RAAOMETft 

SEA 

LONG 
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43  M 

HOUR 

17.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TA 

CASTNUH/TINE 

IVLTYR 

OCRTH 

TENR 

SAL 

SIGHA-T 

dvnorth 

SNC  VEl 

17.7 

ORS 

00000 

kR.84 

36.458 

24.19 

1520.6 

ORS 

00010 

1R.79 

34.454 

24.21 

1520.7 

ORS 

00020 

1R.72 

34.448 

26.22 

1520.6 

ORS 

00030 

1A.69 

34.440 

26.22 

1520.7 

ORS 

00050 

1R.59 

36.434 

26.24 

1520.7 

ORS 

00075 

14.57 

36.437 

26.2! 

1521.1 

ORS 

00100 

1R.57 

36.440 

26.25 

1521.5 

ORS 

00125 

1R.56 

34.453 

26.26 

1521.9 

ORS 

00150 

1R.30 

36.538 

26.35 

1521.7 

ORS 

00200 

17.91 

36.518 

26.4  7 

1521.3 

ORS 

002  50 

17.44 

34.488 

26.51 

1521.4 

ORS 

00300 

17.36 

34.438 

24.55 

1521.3 

ORS 

003  54 

16.95 

34.358 

26.59 

1520.8 

GRS 

00400 

14.03 

3ft. 188 

26.67 

1518.6 

ORS 

00500 

14.6R 

35.918 

26.77 

1515.7 

ORS 

G0600 

13.03 

35.728 

26.9  7 

1511.7 

ORS 

00700 

11.45 

35.513 

27.11 

1507.7 

ORS 

OOROO 

09.79 

35.373 

27.30 

1503.3 

ORS 

00900 

08.37 

35.248 

27.45 

1499.5 

ORS 

01000 

07.71 

35.303 

27.58 

1458.7 

ORS 

01100 

04.72 

35.228 

27.66 

1496.4 

ORS 

01174 

05.99 

35.156 

27.70 

1494.7 

ORS 

01200 

05.99 

35.168 

27.71 

1455.1 

ORS 

01300 

05.33 

35.113 

27.75 

1494.0 

ORS 

01400 

05.00 

35.083 

27.76 

1494.3 

ORS 

01500 

04.60 

35.038 

27.77 

1494.3 

W1ND-01A  20 
MIND-SPO  16 
mIND-ROA 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  01 A 0 

DURATION  00.9 

ORIfr  E 22  001 


OXVG  P04  TOT  P N02  N03 


I 


REP  10  SI  S0«0 
COMSEC  0002 
CAT  34  41  N 
LONG  047  54  to 


YEAR  1949 
MONTH  01 
OAV  IS 
HOUR  00.0 


ROTOR  04755 
SHIR  CO 
OATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TENR  19.9  OlR  HGT  RER 

MET  RULE  1R.1  24  3 S 

RARONETR  SEA 

Cl GUO  T/A  CL/TA 


CAS7NUN/TIME 


00.0 


LVLTVR 

OERTM 

TENR 

SAL 

SICNA-T 

OVNORTH  SNO  VEL 

ORS 

00000 

18.7) 

34.421 

24.19 

1520.) 

ORS 

00010 

1R.7) 

36.421 

26.19 

1520.4 

ORS 

00020 

18.75 

34.421 

24.19 

1520.7 

ORS 

000)0 

18.85 

34.422 

24.16 

1521.1 

ORS 

00050 

18.73 

34.404 

24.18 

1521.1 

ORS 

00045 

18.55 

34.392 

24.22 

1520.8 

ORS 

00075 

18.87 

34.389 

24.21 

1521.0 

ORS 

00100 

18.47 

34.414 

24.25 

1521.2 

ORS 

00125 

18.00 

34.457 

24.40 

1520.) 

ORS 

00150 

17.7) 

34.447 

24.46 

1519.9 

ORS 

00200 

17.5) 

34.434 

26.50 

1520.1 

ORS 

00250 

17.15 

34.340 

24.54 

1519.7 

ORS 

00)00 

14.80 

34.294 

24.57 

1519.4 

ORS 

00400 

IS.  80 

34.099 

24.44 

1517.8 

ORS 

OOROO 

13.75 

35.754 

24.84 

1512.5 

ORS 

OOROO 

12.50 

35.592 

24.97 

1509.8 

ORS 

00700 

11.00 

35.354 

27.07 

1505.9 

ORS 

OOROO 

09.05 

35.184 

27.27 

1500.3 

ORS 

00900 

07.45 

38.109 

27.43 

1494.5 

ORS 

R1000 

04.88 

38.044 

27.58 

1494.0 

ORS 

01100 

08.98 

35.072 

27.44 

1493.1 

ORS 

01200 

08.88 

35.044 

27.48 

1493.2 

ORS 

01300 

08.11 

35.029 

27.71 

1493.0 

ORS 

01400 

04.4) 

34.9)9 

27.71 

1491 .8 

ORS 

014)4 

04.72 

34.994 

27.72 

1493.7 

ORS 

01495 

04.42 

34.994 

27.74 

1494.2 

MIND-01A 

21 

INST 

STO  AECOADEA 

MINO-SRO 

17 

TAACE 

OIA 

l 

WlND-ROA 

DURATION 

00.! 

MEATHEA 

XI 

OAIG 

E22  002 

OXVG 

R04 

TOT  R 

N02 

NO) 

TEN  SO  1206 
5 SOUARE  2 
2 SOUARE  46 
1 SOUARE  47 


SIOS  RH 


TEN  SO  1204 
5 SOUARE  2 
2 SOUARE  44 
1 SQUARE  47 


SIOS  RH 


27 


TABLE  II. — Continued 


REF10 

31 

•080 

TEAR 

1969 

BOTDP  03932 

AIR  TEMP 

19.2 

OIR  HGI 

PER 

* JND-DI  R 

21 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

WET  dUL 8 

17.9 

21  3 

2 

WlNO-SPD 

24 

TRACE  DIR  D 

5 

SQUARE 

4 

LAI 

35 

04 

N 

OAY 

13 

OATA  USE 

1 

BARCMETR 

1015.1 

SEA 

W I NO— FOR 

DURATION  00.4 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

047 

54 

N 

HOUR 

05.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TA 

wfcATHER 

XI 

OR  1 0 E22  003 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T (ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXY G PD4  TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

05.5 

OBS 

00000 

18.37 

36.347 

26.23 

1519.2 

OBS 

00010 

18.32 

36.336 

26  .£  3 

1519.2 

OBS 

00020 

18.31 

36.333 

2o  . 2 3 

1519.3 

OBS 

00030 

18.32 

3o.337 

26.23 

1519.5 

OBS 

000  50 

18.37 

36.409 

26.28 

1520.1 

OBS 

00075 

17.82 

36.459 

26.45 

1518.9 

OBS 

00100 

17.57 

36.442 

26.50 

1518.6 

OBS 

00125 

17.46 

36.434 

26.52 

1518.7 

OBS 

00150 

17.42 

36.429 

26.53 

1519.0 

OBS 

00200 

17.17 

36.360 

26.55 

1519.0 

OBS 

002  50 

16.92 

36.335 

26.57 

1519.0 

OBS 

00300 

16.48 

36.2  4 7 

26.61 

1518.4 

OBS 

00400 

15.35 

36.050 

26.72 

1516.3 

OBS 

00500 

14.04 

35.834 

2o  . 8 4 

1513.5 

OBS 

006  00 

12.53 

35.616 

26.98 

1509.9 

OBS 

00700 

10.15 

35.306 

27.16 

1502.8 

OBS 

00780 

09.19 

35.248 

27.30 

1500.6 

OBS 

008  00 

08.77 

35.218 

27.35 

1499.J 

OBS 

C0900 

07.43 

35c 136 

27.48 

1455.7 

OBS 

01000 

07.33 

35.121 

27.49 

1497.0 

OBS 

01100 

05.86 

35. 134 

27.70 

1492.9 

OBS 

01200 

05.43 

35.117 

27.74 

1452.8 

OBS 

01300 

05.07 

35.108 

27.77 

1493.0 

OBS 

01400 

04.74 

35.070 

27.78 

1453.2 

CBS 

01490 

04.44 

35.053 

27.80 

1453.5 

REF  1 D 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTOP  01161 

AIR  TEMP 

19.3 

OIR  HGT 

PER 

w IN  D-D I R 

24 

INST  STO  RECORDER 

TcN  SO  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH 

01 

SHIP  CC 

WET  BULB 

16.1 

24  4 

2 

WIND-SPD 

17 

TRACE  DIR  D 

5 SQUARE  4 

CAT 

35 

11  N 

DAY 

14 

DATA  USE  1 

B A ROME T A 

1010.0 

SEA 

wIND-FCR 

duration  00.3 

2 SQUARL  46 

LONG 

048 

10  * 

hour 

17.0 

AREA  05 

Cl  cud  t/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E22  004 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02 

NU3  S 103 

PH 

17.0 

OBS 

00000 

19.03 

36.498 

26.16 

1521  .2 

OBS 

00010 

19.02 

36.504 

26.16 

1521 .4 

OBS 

00020 

15.02 

36. 504 

26.1  b 

1521.5 

OBS 

000  30 

19.00 

36.504 

26.15 

1521.6 

OBS 

00050 

18.99 

36.505 

26.15 

1521.9 

CBS 

00075 

18.98 

36.505 

26.15 

1322 .3 

OBS 

00100 

16.74 

36.45b 

26.25 

If  2^ .0 

UBS 

00125 

18.04 

36.514 

26.4  4 

1520.5 

DBS 

00150 

17.82 

36.493 

26.48 

1520.2 

OBS 

00*00 

17.61 

36.474 

26.51 

1520.4 

CBS 

002  50 

17.47 

36.460 

26.54 

1520.8 

OBS 

00300 

17.19 

36.410 

26.57 

1520.7 

OBS 

00400 

16.46 

36.226 

26.60 

15^0.0 

OBS 

005  00 

14.74 

35.939 

26.77 

1515.9 

OBS 

C0600 

12.76 

35.658 

26.97 

1510.7 

OBS 

00700 

10.93 

35.399 

27.12 

1503.7 

OBS 

00800 

08.44 

35.110 

27.31 

1457.9 

OBS 

00900 

07.  19 

35.128 

27.51 

1454.8 

CBS 

01000 

C6.49 

35.105 

27.59 

1493.7 

CBS 

01054 

06.08 

35.128 

27.66 

145 j.O 

REFIO 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTOP  04023 

Aik 

TEMP 

DIR  HuT  PER 

CONSEC 

0005 

MONTH 

01 

ship  co 

WET 

BULB 

LAT 

35 

03  N 

OAY 

14 

DATA  USE  1 

BARCMETR 

SEA 

LONG 

047 

44  W 

HOUR 

23.4 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNOM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND  VEL 

23.4 

OBS 

000  00 

16.93 

36.470 

26.18 

1520.9 

OBS 

000 10 

16.93 

36.471 

26.18 

1521 .1 

OBS 

00020 

IB. 93 

36.471 

26.16 

1521 .* 

OBS 

00030 

18.93 

36.472 

26.  1 6 

1521.4 

OBS 

000  50 

18.93 

36.473 

26.18 

1521 .7 

OBS 

000  75 

IB. 64 

36.394 

26.20 

1521 .2 

OBS 

00100 

18.64 

36.399 

26.20 

1521  .6 

OBS 

00125 

18.61 

36.400 

26.21 

152i.O 

OBS 

00150 

18.51 

36.425 

26.26 

1522.1 

CBS 

00163 

18.22 

36.520 

26. 4C 

1521 .6 

CBS 

00*00 

17.89 

36.472 

26.44 

1521.2 

CBS 

002  50 

17.64 

30.463 

26.50 

1521  .3 

OBS 

00300 

17.43 

36.428 

26.52 

1321 .5 

OBS 

00400 

16.64 

36.275 

26.60 

1523.6 

CBS 

00500 

15.54 

35.990 

26.63 

1518.5 

OBS 

00600 

13.72 

35.806 

26.89 

1514.1 

OBS 

00700 

11.86 

35.532 

27.05 

1509.2 

OBS 

OOBOO 

09.91 

35.348 

27.26 

1503.7 

OBS 

00885 

08.84 

35 . c 3c 

27.32 

150U.9 

OBS 

00500 

08.28 

35.284 

27.47 

1499.2 

OBS 

00946 

07.60 

35.136 

27.46 

1497.1 

CSS 

01C00 

06.99 

35.150 

27.56 

1495.7 

OBS 

01100 

06.09 

35.122 

27.66 

1493.8 

OBS 

01*00 

05.18 

35.336 

27.70 

1451.6 

OBS 

01300 

05.33 

35.120 

27.75 

1444.0 

OBS 

01400 

04.75 

35.068 

27.78 

1493.3 

OBS 

01500 

04.46 

35.040 

27.79 

1493.7 

WlNO-DlR 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

WIND-SPD 

TRACE  OIR 

D 3 

SOUARE 

4 

WIND-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

46 

WcA  ThER 

CRio  E22  005 

1 

SQUARE 

57 

OXVG  P04 

TCT  P Nu2 

N03  S 103 

PH 

r 


TABLE  ILr-Continued 


REF  1 0 31 

8080 

YEAR 

1969 

8GT0P  04114 

AIR  TEMP  17.3 

UIR  Ho T PEA 

WlND-DI A 

23 

INST  ST„  RfcCCROER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

WET  BULB  14.3 

23  4 3 

• 1N0-SP0 

18 

TRACE  01 R 

D 5 SQUARE 

4 

LAT  35 

04  N 

OAY 

15 

DATA  USE  1 

BAROMETK 

SEA 

bIND-FOR 

OUR  ATI JN 

00.5  2 SguAhc 

46 

LONG  047 

57  W 

HOUR 

05.5 

AREA  05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E22  006 

1 SwU ARc 

57 

CASTNCM/T I ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SISMA'T 

DVNOPTH  SNO  VcL 

JXYG 

P04 

T OT  P NLu 

Nu3  S I J3  PH 

OBS 

00000 

18.87 

36.446 

26.18 

1520.7 

oes 

00010 

18.87 

36.447 

26.18 

1520.9 

08  S 

00020 

18.87 

36.447 

26.18 

1521  .0 

oes 

00030 

18. e7 

36.448 

26.18 

1521 .2 

08S 

00050 

18.88 

36.449 

26.  IF 

1521  .6 

OBS 

000  75 

18.68 

36.451 

26. IB 

1522.0 

OBS 

00100 

18.86 

36.462 

26.19 

1522.3 

OBS 

00125 

18.12 

36.474 

26.39 

1520.7 

OBS 

00150 

17.86 

36.463 

26.44 

1520.3 

OBS 

00200 

17.67 

36.447 

26.48 

1520.5 

OBS 

002  50 

17.56 

36.438 

26.50 

1521.0 

OBS 

00300 

17.32 

36.384 

26.52 

1521  .1 

OBS 

00400 

16.42 

36.210 

26.60 

1519.8 

OBS 

00500 

14.67 

35.897 

26.75 

1515.6 

OBS 

00600 

13.15 

35.701 

26.92 

1512.1 

OBS 

0Q700 

11.37 

35.389 

27.03 

1507.3 

OBS 

00800 

09.31 

35.245 

27.28 

1501.3 

OBS 

00900 

07.97 

35.161 

27.42 

1497.8 

OBS 

01000 

06.84 

35.107 

27.55 

1495.1 

OBS 

01100 

06.08 

35.131 

27.67 

1493.7 

OBS 

01200 

05.56 

35.106 

27.71 

1493.3 

OBS 

01300 

04.92 

35.031 

27.73 

1492.3 

OBS 

01330 

04.81 

35.007 

27.72 

1492.3 

OBS 

01340 

05.04 

35.076 

27.75 

1493.5 

OBS 

01370 

04.74 

35.030 

27.75 

1492.7 

OBS 

01400 

04.79 

35.062 

27.77 

1493.4 

CBS 

01500 

04.52 

35.018 

27.77 

1493.9 

REFID 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTDP  03749 

AIR 

TEMP  18.8 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

22 

CONSEC 

0007 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

WET 

BULB  17.0 

22 

4 3 

WIND-SPO 

22 

LAT 

35 

04  N 

DAY 

15 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1005.8 

SEA 

WIND-FOR 

LONG 

048 

01  w 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

12.0 

08$ 

00000 

19.00 

36.497 

26.18 

1521 .1 

OBS 

00010 

19.00 

36.495 

26.18 

1521  .3 

OBS 

00020 

19.00 

36.498 

26. IB 

1521.5 

OBS 

00030 

19.00 

36.498 

26.18 

1521 .6 

OBS 

000  50 

19.00 

36.494 

26.18 

1521.9 

OBS 

00075 

18.91 

36.469 

26.18 

1522.1 

OBS 

00100 

18.69 

36.507 

26.27 

1521.9 

OBS 

00125 

18.19 

36.508 

26.40 

1520.9 

OBS 

00150 

18.04 

36.502 

26.43 

1520.9 

OBS 

00200 

17.72 

36.477 

26.49 

1520.7 

OBS 

002  50 

17.60 

36.469 

26.51 

1521.2 

OBS 

003  00 

17.45 

36.437 

26.52 

1521.5 

OBS 

004  00 

16.81 

36.307 

26. 5e 

1521  .1 

OBS 

00500 

15.10 

36.002 

26.74 

1517.1 

OBS 

00600 

13.00 

35.687 

26.94 

1511 .6 

OBS 

00700 

11.04 

35.392 

27.09 

1506.1 

OBS 

008  00 

09.21 

35.267 

27.31 

1501 .0 

OBS 

C0900 

07.85 

35.177 

27.46 

1497.4 

OBS 

01000 

06.76 

35.136 

27.58 

1494.8 

OBS 

01100 

06.04 

35.141 

27.68 

1493.6 

OBS 

01200 

05.62 

35.126 

27.72 

1493.6 

OBS 

01300 

05.22 

35.111 

27.76 

1493.6 

OBS 

0L345 

05.09 

35.084 

27.75 

1493.8 

OBS 

01400 

04.90 

35.081 

27.77 

1493.9 

OBS 

01500 

04.59 

35.051 

27.78 

1494.3 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIS  E 22  007 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 
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TABLE  II. — Continued 


REPIO 

31 

8080 

YEAA 

1969 

80T0P  03500 

AIR  TEMP 

OIR  FGT  PER 

MINO-OIR 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CGNSEC 

0008 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

MET  BULB 

MINO-SPO 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAV 

16 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

47  W 

HOUR 

00.7 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XO 

ORIG  E 22  008 

1 

SQUARE 

47 

CASTNCM/ TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

oynopth  sno  vel 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03  SI  03 

PH 

OBS 

00000 

18.95 

36.470 

26.17 

1521  .0 

08  S 

00010 

18.94 

36.470 

26.18 

1521 .1 

OBS 

00020 

18.94 

36.471 

26.18 

1521.3 

OBS 

000  30 

18.94 

36.471 

26.18 

1521 .4 

CBS 

000  50 

18.94 

36.472 

26.18 

1521.8 

OBS 

00075 

18.95 

36.473 

26.18 

1522.2 

CBS 

00100 

18.95 

36.474 

26.18 

1522.6 

OBS 

00125 

18.95 

36.475 

26.18 

1523.0 

OBS 

00150 

18.72 

36.424 

26.20 

1522.7 

OBS 

00200 

17.81 

36.416 

26.42 

1520.9 

OBS 

002  50 

17.60 

36.455 

26.50 

1521 .2 

OBS 

00300 

17.45 

36.442 

26.53 

1521 .5 

OBS 

00400 

16.23 

36.164 

26.61 

1519.2 

OBS 

00500 

15.00 

35.986 

26.75 

1516.8 

OBS 

00600 

13.35 

35.737 

26.91 

1512.8 

OBS 

0Q700 

11.91 

35.539 

27.04 

1509.3 

OBS 

00600 

09.96 

35.326 

27.23 

1503.8 

OBS 

00900 

08.60 

35.314 

27,45 

1500.4 

OBS 

01000 

07.60 

35.231 

27.53 

1498.2 

OBS 

01100 

06.47 

35.152 

27.63 

1495.3 

OBS 

01200 

05.76 

35.120 

27.70 

1494.1 

OBS 

01235 

05.44 

35.110 

27.73 

1493.4 

OBS 

01245 

05.47 

35.114 

27.73 

1493.7 

OBS 

01280 

05.18 

35.072 

27.73 

1493.0 

OBS 

01300 

05.26 

35.094 

27.74 

1493.7 

08S 

01400 

04.74 

35.043 

27.76 

1493.2 

OBS 

01500 

04.38 

34.997 

27.76 

1493.3 

REF  10 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTOP 

04297 

AIR  TEMP 

16.7 

OIR  HGT 

PER 

W1ND-DIR 

23 

CONS EC 

0009 

MONTH 

01 

SHIP 

CO 

WET  BULB 

13.1 

23  5 

2 

WINO-SPD 

27 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

16 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1028.0 

SEA 

MIND-FOR 

LONG 

047 

52  W 

HOUR 

05.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

CASTNCM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04 

05.9 

OBS 

00000 

18.79 

36.435 

26.19 

1520.5 

OBS 

00010 

18.80 

36.436 

26.19 

1520.7 

OBS 

00020 

18.81 

36.438 

26.19 

1520.9 

OBS 

00030 

16.81 

36.439 

26.15 

1521 .0 

OBS 

00050 

18.81 

36.441 

26.15 

1521 .3 

OBS 

00075 

18.79 

36.440 

26.15 

1521.7 

OBS 

00100 

18.66 

36.411 

26.20 

1521.7 

OBS 

00125 

18.66 

36.413 

26.21 

1522. l-» 

OBS 

00150 

18.41 

36.403 

26.26 

1521  .8 

OBS 

00180 

17.98 

36.456 

26.4  1 

1521.1 

OBS 

00200 

17.66 

36.378 

26.43 

1520.4 

OBS 

00225 

17.75 

36.449 

26.46 

1521.2 

OBS 

00250 

17.45 

36.381 

26.48 

1520.6 

OBS 

00300 

17.30 

36.379 

26.52 

1521.0 

OBS 

00400 

16.05 

36.143 

26.63 

1518.6 

OBS 

00500 

14.76 

35.952 

26.78 

1516.0 

OBS 

006  00 

12.95 

35.673 

26.94 

1511.4 

OBS 

00700 

11.41 

35.504 

27.11 

4^07.6 

OBS 

00800 

09.76 

35.286 

27.24 

15C3.0 

OBS 

00900 

08.76 

35.313 

27.42 

1501 .0 

OBS 

00990 

07.39 

35.228 

27.56 

1497.2 

OBS 

01000 

07.53 

35.2/9 

27.58 

1498.0 

OBS 

01100 

06.20 

35.132 

27.65 

1494.2 

oes 

01180 

05.46 

35.071 

27.70 

1492.5 

OBS 

01200 

05.51 

35.092 

27.71 

1493.1 

OBS 

01222 

05.35 

35.076 

27.71 

1492.8 

OBS 

01300 

05.34 

35.098 

27.73 

1494.1 

OBS 

01400 

04.93 

35.066 

27.76 

1494.0 

OBS 

01500 

04.44 

35.011 

27.77 

1493.6 

INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

OUR A T I ON  00.3 

ORIG  E22  009 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  57 


TCT  P NO*  N03 


S 103  PH 


30 


TABLE  II. — Continued 


KEF  I D 31  8080  YEAR  1969  BGTDP  04389  AIR  TEMP  13.5 

CONSEC  0010  MONTH  01  SHIP  CO  WET  BULB  11.0 

LAT  35  06  N DAY  17  OATA  USE  1 BARCMETR  0994.9 

LONG  048  02  W HOUR  23.5  AREA  05  CL CUD  T/A 


C A STNLM/T IME  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  S 1 GMA-T 

23.8  OBS  OOCOO  18.82  36.484  26.22 

OBS  00010  18.81  36.487  26.22 

OBS  00020  18.82  36.487  26. c2 

OBS  00030  18.83  36.489  26.22 

OBS  00050  18.83  36.489  26.22 

OBS  00075  18.84  36.489  26.22 

OBS  00100  18.85  36.490  26.22 

OBS  00125  18.46  36.499  26.32 

LBS  00150  18.06  36.502  26.42 

OBS  00200  17.75  36.481  26.48 

OBS  00250  17.60  36.469  2o.51 

OBS  00300  17.44  36.439  26.53 

OBS  00400  16.68  36.289  26.60 

LBS  00500  14.98  35.969  26.74 

OBS  00600  13.37  35.736  26.90 

OBS  00700  11.36  35.4S9  27.08 

OBS  00800  08*92  35.189  2 7.30 

OBS  00900  07.47  35.114  27.46 

OBS  01000  06.47  35.129  27.61 

OBS  01100  05.90  35.135  27.65 

OBS  01200  05.43  35.111  27.73 

OBS  01300  05.09  35.079  27.75 

OBS  01355  04.92  35.079  27.77 

OBS  01369  04.97  35.074  27.76 

OBS  01400  04.89  35.077  2 7.77 

OBS  01500  04.62  35.029  27.76 


DIR  HGT  PER  WIND-DIR  30  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

30  7 3 W1ND-SPD  30  TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 

SEA  W1ND-F0R  OURATION  00.4  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  X8  CRIO  E22  010  1 SQUARE  58 


DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P34  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1520.6 

1520.7 

1520.9 
1521  .1 

1521 .5 

1521.9 

1522.3 

1521.7 

1520.9 

1520.8 

1521.2 

1521 .5 

1520.7 

1516.7 

1512.9 

1507.3 

1499.8 

1495.9 

1493.6 
1493.0 

1492.8 
1493.0 
1493.2 

1493.7 

1493.9 

1494.4 


REFID 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTDP  04334 

AIR  TEMP 

15.4 

01 R HGT 

PER 

WIND-DIR 

34 

CONSEC 

0011 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

WET  BULB 

11.0 

34  4 

2 

41ND-SPD 

08 

LAT 

35 

02 

N 

DAY 

24 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1022.8 

SEA 

WIND-FOR 

LONG 

047 

55 

W 

HOUR 

Oo.O 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P04 


UBS 

00000 

18.  13 

36.443 

26.36 

1518.6 

OBS 

COO  10 

18.13 

36.443 

26.36 

1518.8 

JBS 

00020 

18.13 

36.444 

26.36 

1518.9 

LBS 

000  30 

18.13 

36.444 

26.36 

1519.1 

OBS 

00050 

18.13 

36.444 

26.36 

1519.4 

OBS 

00075 

18.13 

36.445 

2o.36 

(519.8 

OBS 

00100 

18.13 

36.446 

26.36 

1520.2 

OBS 

00125 

18.13 

36.446 

26.36 

1520.6 

OBS 

00150 

18.13 

36.447 

26.36 

1521 .1 

OBS 

00200 

17.84 

36.486 

26.47 

1521.1 

OBS 

002  50 

17.69 

36.482 

26.50 

1521.5 

OBS 

00300 

17.60 

36.477 

26.52 

1522  .0 

OBS 

00350 

17.44 

36.445 

26.53 

1522.3 

OBS 

00400 

16.91 

36.328 

26.57 

1521 .4 

OBS 

00500 

15.26 

36.016 

26.71 

1517.7 

UBS 

OOoOO 

13.  16 

35.729 

26.94 

1512.2 

UBS 

00700 

11.31 

35.472 

27.10 

1507.2 

OBS 

OOBOO 

08.87 

35.209 

27.3  2 

1499.6 

OBS 

009  00 

07.72 

35.138 

27.44 

1496.9 

OBS 

00910 

07.20 

35.118 

27. 5C 

1495.0 

OBS 

00950 

06.79 

35.094 

27.54 

1494.0 

OBS 

00980 

06.78 

35.179 

27.61 

1494  .6 

OBS 

01000 

06.37 

35.096 

27.60 

1493.2 

CBS 

01100 

05.48 

35.086 

27.71 

1491 .3 

oas 

01200 

05.24 

35.106 

27.75 

1492.0 

OBS 

01300 

04.95 

35.076 

27.76 

1492.4 

CBS 

01400 

04.63 

35.041 

27.77 

1452.  B 

OBS 

01500 

04.41 

35.014 

27.77 

1493.5 

INST  STD  KECOROEP  TEN  SC,  1206 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 
DURATION  00.3  2 SQUARE  46 
ORIG  E22  011  1 SOJARE  57 


TOT  P NU2  N03  SI03  PH 


TABLE  II. — Continued 


REFID 

31 

8080 

YEAR 

1969 

80T0P  04389 

AIR  TEMP 

15.4 

0IR  HGT  PER 

WiNL-OIR 

05 

INST  STU  RECORDER 

Tt  N SO  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

WET  BULB 

12.9 

05  4 4 

4IND-SP0 

29 

trace  dir  d 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

50 

N 

OAV 

24 

OATA  USE  1 

BARGMETR 

SEA 

dIND-FuR 

DURATION  00.5 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

07 

W 

HOUR 

23.7 

AREA  05 

Cloud  t/a 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG  £22  012 

1 SQUARE 

*8 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNC  VtL  OXYG 

P 04  TOT  P NGi  *03 

S 103 

PH 

23.7 

OBS 

00000 

18.13 

36.481 

26.35 

1518.6 

OBS 

00010 

18.12 

36.480 

26.35 

1518.8 

OBS 

00020 

18.11 

36.477 

26.39 

1516.9 

OBS 

00030 

18.08 

36.473 

2».4C 

1519.0 

OBS 

00050 

17.99 

36.458 

26.41 

1519. J 

OBS 

00075 

17.84 

36.446 

26.44 

1519.0 

OBS 

00100 

17.84 

36.449 

26.44 

1519.4 

OBS 

00125 

17.84 

36.464 

26.45 

1519.8 

OBS 

00150 

17.84 

36.466 

26.45 

1520.2 

OBS 

00200 

17.84 

36.467 

26.45 

1521.1 

OBS 

00250 

17.62 

36.483 

26.52 

1521  .3 

OBS 

00300 

17.34 

36.433 

26.5  5 

1521.2 

OBS 

00400 

16.39 

36.^50 

26.6  4 

1519.8 

OBS 

00500 

14.92 

35.988 

26.7  7 

1516.6 

OBS 

00600 

12.89 

35.699 

26.97 

1511.2 

OBS 

00700 

11.14 

35.42C 

27.10 

1506.5 

OBS 

00800 

08.99 

35.222 

27.31 

1500.1 

OBS 

00900 

07.32 

35.087 

27.46 

1495.2 

OBS 

00950 

06.76 

35.119 

27.57 

1493.9 

OBS 

00970 

06.67 

35.187 

27.63 

1494.0 

OBS 

01000 

06.34 

35.126 

27.63 

1493.1 

OBS 

01100 

05.68 

35.110 

27. 7C 

1492.1 

OBS 

01200 

05.17 

35.081 

27.74 

1491.7 

OBS 

01300 

04.64 

35.052 

27.76 

1492.0 

OBS 

01400 

04.53 

35.024 

27.77 

1492.3 

OBS 

01500 

04.36 

34.988 

27.76 

1493.2 

REF  I 0 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP  14.5 

OIR  HGf  PER 

WINO-OIR 

04 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

WET  BULB  11.6 

03  5 3 

WIND-SPO 

24 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

25 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.8 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION  00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

10  M 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E22  013  1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  NC3  SI03 

PH 

06.0  OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

17.72 

36.394 

26.43 

1517.4 

00010 

17.70 

36.387 

26.43 

1517.4 

00020 

17.70 

36.387 

26.43 

1517.6 

00030 

17.70 

36.367 

26.43 

1517.8 

00050 

17.70 

36.387 

26.43 

1518.1 

00075 

17.70 

36.387 

26.43 

1518.5 

00100 

17.70 

36.389 

26.43 

1518.9 

00125 

17.69 

36.394 

26.43 

1519.3 

00150 

17.69 

36.435 

26.46 

1519.8 

00200 

17.61 

36.459 

26.50 

1520.4 

002  50 

17.44 

36.440 

26.53 

1520.7 

00300 

17.14 

36.377 

26.55 

1520.5 

00400 

16.01 

36.167 

26.66 

1518.5 

00500 

14. 82 

35.954 

26.76 

1516.2 

006  00 

12.58 

35.604 

26.96 

1510.1 

00700 

10.83 

35.364 

27.11 

1505.3 

008  00 

08.86 

35.203 

27.32 

1499.7 

00900 

07.35 

35.116 

27.48 

1495.4 

00920 

07.04 

35.074 

27.49 

1494.5 

00960 

06.99 

35.159 

27.57 

1495.0 

00980 

06.53 

35.064 

27.55 

1493.4 

01000 

06.29 

35.104 

27.62 

1492.9 

01058 

06.28 

35.120 

27.63 

1493.6 

01100 

05.79 

35.094 

27.67 

1492.5 

01200 

05.36 

35.074 

27.71 

1492.4 

01300 

05.05 

35.054 

27.73 

1492.6 

01400 

04.68 

35.016 

27.75 

1492.9 

01500 

04.28 

34.974 

27.76 

1492.9 

32 
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REFID  31  8080  YEAR  1969 

CONSEC  001*.  MONTH  01 

LAT  35  02  N DAY  25 

LONG  098  10  W HOUR  12.0 


CASTNUM/T1ME  LVLTYP  DEPTH 

12.0  OBS  00000 

OBS  00010 

OBS  00020 

OBS  00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00 100 

ObS  00125 

OBS  00  i.  50 

◦BS  00200 

OBS  002  50 

OBS  00300 

OBS  00900 

OBS  00500 

OBS  00600 

OBS  00700 

OBS  00800 

OBS  00900 

OBS  00990 

OBS  00981 

OBS  01000 

OBS  01100 

OBS  01107 

OBS  01200 

OBS  01300 

OBS  01900 

OBS  01500 


80 TOP  09206  AIR  TEMP  19.0 

SHIP  CO  MET  BULB  10.9 

DATA  USE  1 BAROMETR 

AREA  05  CICUO  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.  19 

36.996 

26.36 

18.15 

36.996 

26.36 

18.  16 

36.998 

26.36 

18.17 

36.950 

26.36 

18.17 

36.952 

26.36 

18.  17 

36.953 

26.36 

18.17 

36.999 

<.6.36 

18.19 

36.996 

26.36 

18.12 

36.998 

26.37 

18.08 

36.951 

26.38 

17.81 

36.938 

26.99 

17.98 

36.388 

26.96 

16.37 

36.186 

26.59 

19.86 

35.920 

26.73 

13.99 

35.708 

26.87 

11.76 

35.966 

27.02 

09.36 

35.123 

27.16 

07.73 

35.113 

27.92 

07.08 

35.076 

27.99 

07.05 

35. 198 

27.55 

06.91 

35.111 

27.59 

06.09 

35.101 

27.69 

05.81 

35.093 

27.63 

05.98 

35.051 

27.68 

05.37 

35.071 

27.71 

05.11 

35.056 

27.73 

09.77 

35.018 

27.79 

DIR  MGT  PER  WlND-OIR  09 

01  9 9 WlNG-SPD  15 

SEA  WIND-FUR 

CL/TR  WEATHER  XI 


DYNDPTH  SNO  VEL  JXYG  P39 

1518.6 

1518.8 

1519.0 

1519.2 

1519.5 

1520.0 

1520.9 

1520.7 

1521.0 
1521  .7 

1521 .8 

1521.6 

1519.7 
15  16. 3 

1513.1 

1508.7 

1501 .9 
19  96.9 

1995.0 

1995.6 

1995.3 

1993.7 

1992.7 

1992.9 

1999.1 

1999.7 

1995.0 


INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  0 5 SOUARE  9 
DURATION  00.9  2 SQUARE  98 
ORIG  E22  019  1 SOUARE  58 


TOT  P N02  NO 3 S1U3  PH 


REF l 0 31  8080  YEAR  1969  BOTDP  09297  AIR  TEMP  15.3 

CONSEC  0015  MONTH  01  SHIP  CO  WET  BULB  10.5 

LAT  39  58  N DAY  25  DATA  USE  l BAROMETR 

LONG  098  12  W HOUR  18.0  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUM/TIM  LVL’YP  OE  PTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

18.0  OBS  00000  17.96  36.956  26.92 

OBS  00010  17.96  36.959  26.92 

OBS  00020  17.93  36.959  26.92 

OBS  00030  17.90  36.959  26.93 

OBS  00050  17.89  36.959  26.93 

OBS  00075  17.87  36.959  26.99 

OBS  00100  17.87  36.959  26.99 

OBS  00125  17.87  36.959  26.99 

OBS  00150  17,87  36.960  26.99 

OBS  00200  17.82  36.969  26.96 

OBS  00250  17.60  36.970  26.51 

OBS  00300  17.91  36.938  26.59 

OBS  00900  16.67  36.257  26.57 

OBS  00500  15.01  35.999  26.76 

OBS  00600  13.07  35.707  26.99 

OBS  00700  10.92  35.395  27.12 

OBS  00800  09.57  35.187  27.19 

OBS  00900  07.92  35.099  27.96 

OBS  00979  06.89  35.156  27.58 

OBS  01000  06. o5  35.127  27.59 

OBS  01100  05.66  35.078  27.66 

OBS  01200  05.25  35.089  27.79 

OBS  01300  05.03  35.079  27.76 

OBS  01900  09.69  35.097  27.77 

OBS  01500  09.52  35.025  27.77 


DIR  HGT  PER  MlND-DlR  06  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

06  3 2 WIND-SPD  22  TRACE  0|R  D 5 SQUARE  2 

SEA  WIND-FGR  DURATION  00.9  2 SQUARE  98 

CL/TR  WEATHER  XI  GRIG  E 22  015  1 SQUARE  98 


OYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P06  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1518.1 

1518.3 

1518.9 

1518.9 

1518.7 

1519.1 

1519.5 

1519.9 

1520.3 
1521  .0 

1521.2 
1521  .9 

1520.6 

1516.9 

1511.8 

1505.7 

1502.2 
1995.6 

1999.8 

1999.3 

1992.0 

1992.0 

1992.8 

1993.0 

1999.0 


TABLE  II. — Continued 


REFI0 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTOP  06680 

AIR 

TEMP  15 

CONS EC 

0016 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

MET 

BULB  12 

167 

35 

06  N 

06V 

25 

0676  USE  1 

6AR0NETR 

LONG 

068 

18  M 

HOUR 

23.5 

AREA  05 

ClOUO  T/A 

CASTNUM/T I ME 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

23.5 

0»S 

00000 

17.60 

36.366 

26.63 

08  S 

00010 

17.60 

36. 366 

26.63 

08  S 

00020 

17.60 

36.366 

26.6  3 

08  S 

00030 

17.60 

36.366 

26.63 

08$ 

00050 

17.60 

36. 366 

26.6  3 

08$ 

00075 

17.59 

36.366 

26.66 

08$ 

00100 

17.59 

36.366 

26.66 

08$ 

00125 

17.58 

36.371 

26.66 

08$ 

00150 

17.58 

36.376 

26.65 

08$ 

00200 

17.57 

36.666 

26.50 

08$ 

00250 

17.66 

36.639 

26.53 

08$ 

00)00 

17.17 

36.383 

26.55 

08$ 

00600 

16.33 

36.193 

26.61 

08$ 

005  00 

16.83 

35.963 

26.77 

08$ 

00600 

12.66 

35.660 

27.02 

08$ 

007  00 

10.87 

35.606 

27.13 

08$ 

00800 

09.09 

35.209 

27.29 

08$ 

00900 

07.79 

35.151 

27.66 

08$ 

00950 

06.66 

35.062 

2t  .56 

08$ 

01000 

06.69 

35.131 

27.61 

08$ 

01010 

06.67 

35.153 

2 7.63 

08$ 

01100 

05.66 

35.101 

27.70 

08$ 

01200 

05.29 

35.063 

27.71 

06$ 

01300 

06.86 

35.061 

27.75 

08$ 

01600 

06.59 

35.006 

27.75 

06$ 

01500 

06.61 

35.021 

27.78 

• ••a 

HEP  10 

31 

8080 

YEAR 

1969 

O0T0P  03658 

AIR 

T EM®  15 

CONSeC 

0017 

MONTH 

01 

SHIP  CG 

MET 

SUL  8 12 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

26 

DATA  USE 

1 

oAROMET  h 1022 

LONG 

068 

03  N 

HOUR 

06.1 

AREA 

G5 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TJME 

lvltvp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.1 

08$ 

00000 

16.10 

36.635 

26.36 

08S 

000 10 

16.  10 

36.635 

26.36 

08S 

00020 

16.10 

30.635 

26.36 

06$ 

00030 

16.10 

36.633 

26.36 

06  S 

00050 

16.09 

36.633 

26.36 

08$ 

00075 

18.08 

36.628 

26.36 

oBS 

00100 

18.03 

36.625 

26.37 

08$ 

00125 

17.65 

3o. 38o 

26.39 

06$ 

00150 

17.83 

36.386 

26.39 

08$ 

00200 

17.78 

36.369 

26.61 

OBS 

00215 

17.61 

36.623 

26.66 

08$ 

00250 

17.50 

36.600 

26.66 

OSS 

00300 

17.23 

36.365 

26.52 

06$ 

00600 

16.23 

36.176 

26.62 

06$ 

00500 

15.33 

36.066 

26.72 

08$ 

00600 

13.53 

35.751 

26.68 

08$ 

00700 

11.76 

35.508 

27.05 

06$ 

00600 

10.02 

35.308 

27.21 

08$ 

00900 

06.66 

35.216 

27.39 

OBS 

01000 

07.73 

35.466 

27.53 

06$ 

01030 

07.57 

35.257 

27.56 

08$ 

01100 

06.28 

35. 11C 

27.62 

08$ 

01200 

05.76 

35.079 

27.67 

08$ 

01300 

05.35 

35.070 

27.71 

06$ 

01600 

06.97 

35.068 

27.76 

OCR  HOT  PER 

MlNO-OlR 

06 

INST  STO  RECcROER  TEN  Su  1206 

06  6 2 

MlNU-SPO 

20 

TRACE  01 A 

0 5 

SQUARE 

6 

SEA 

a»INO-EOA 

OURATI JN 

00.6  2 

SQUARE 

66 

CL/T6 

HEATHER 

XI 

CRIG  E22  016 

1 

SQUARE 

56 

uvnopth  $no  vel 

UXVG 

PG6 

TOT  P N02 

NC)  SiU) 

PH 

151 r.o 

1517.1 
1517.) 

1517.5 

1517.8 

1518.2 

1518.6 

1519.0 

1519.6 
1520.) 

1520.7 

1520.6 
1519.) 

1516.2 

1509.6 

1505.5 

1500.5 

1697.1 

1693.6 

1693.7 

1693.8 

1691.9 

1692.1 

1691.9 

1692.5 
169). S 


OIR  HGT  PEA 

mINu-OIR 

07 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

07  5 3 

M1N0-SP0 

26 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

SEA 

HINO-ROR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

66 

Ct/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG  E22  Cl  7 

1 

SQUARE 

58 

ovnopth  sno  vel 

OXVG 

P36 

TOT  P N02 

NO)  $103 

PH 

1518.5 

1518.7 

1516.8 

1519.0 

1519.3 

1519.7 

1519.9 

1519.8 

1520.1 

1520.8 

1520.6 

1520.6 

1520.6 

1519.2 

1517.9 

1513.6 

1508.6 
15C6.0 

1699.8 

1658.7 

1696.6 
1696.5 

1696.0 

1696.1 

1696.2 
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KEF  ID 

31 

8080 

YEAR 

1969 

8OT0P 

03566 

AIR  TEMP  15.4 

01 R hGT  PER 

WlNO-Dl  R 

05 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONStC 

0018 

MONTH 

01 

SHIP 

CO 

NET  BULB  11.6 

05  5 3 

WIND-  SPO 

20 

TRACE  DIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

OAY 

26 

DATA 

USE 

1 

dAROMETR  1022.6 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION  00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

01  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E22  018 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IMk 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYnOPTh  SKU  VcL  OXVG 

Pu4  TOT  P NQ2 

N03 

SI  03 

PH 

12.0 

06  S 

00000 

18.13 

36.449 

26.37 

1518.o 

08  S 

00010 

18.14 

3©.4o7 

26.38 

1516.8 

08  S 

OOU20 

18.14 

36.469 

26.36 

1519.0 

OBS 

00030 

18.14 

3o.472 

2o.3E 

1514.2 

CBS 

00050 

lb.  14 

36.476 

26.38 

1319.3 

OBS 

00075 

18.14 

30.477 

26.39 

1519.9 

OBS 

00 100 

IB. 15 

36.476 

26.38 

1520.3 

OBS 

00125 

18.15 

3o.48l 

26.39 

1520.7 

OBS 

00150 

18.16 

36.489 

2 6.39 

15*1  .2 

OSS 

002  00 

17.90 

36.459 

26.4  3 

1521  .2 

OBS 

002  50 

17.  bB 

36.449 

26. 48 

1521 

OBS 

00300 

17.38 

36.392 

26.51 

1521.3 

OBS 

00400 

16.29 

36.184 

26.61 

1514.4 

ObS 

00500 

14.  83 

35.967 

26.77 

1516.2 

OBS 

OObOO 

12.  B5 

35.6b2 

26.97 

1511  .1 

OBS 

00700 

11.32 

35.469 

27.  1U 

15C7.2 

08  S 

008  00 

09.24 

35.269 

27.31 

1 5C1  .1 

OBS 

008  50 

08.46 

35.279 

27.44 

1494.0 

OBS 

00900 

08.23 

35.209 

27.47 

1449.0 

OBS 

01C00 

06.92 

35.151 

27.57 

1495.4 

OBS 

01100 

06.13 

35.136 

27.66 

1443.9 

OBS 

01200 

05.71 

35. 1 * C 

27.71 

1493.9 

OBS 

01300 

05.32 

35.094 

27.73 

1494.0 

OBS 

01400 

05.10 

35.082 

27.75 

1494. 7 

OBS 

01500 

04.79 

35.059 

27.77 

* •**! 

1495.1 

REF  I 0 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BCJTDP  04663 

AIR  TEMP 

15.8 

01 R hGT  PER 

WlND-DIR 

05 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0019 

MONTH 

01 

SHIP  CO 

WET  BULB 

12.0 

05  5 3 

WIND-  SPO 

20 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

lat 

34 

55 

N 

OAY 

26 

OATA  USE  1 

8AKGMETR 

1022.5 

SEA 

WIND- FOR 

our at  ion 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

08 

w 

HOUR 

21.4 

AREA  05 

CL  QUO  T/A 

6/6 

CL/TR 

WEA  THE* 

XI 

ORIG  E 22  019 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

oyndpth  sno  yel  qxyg 

PQ4  TOT  P NGi  HO  * SIQS 

PH 

21.4 

OBS 

00000 

17.79 

36.428 

26.43 

1517.6 

21.4 

OBS 

00026 

17.77 

36.42  3 

26.44 

1516.0 

21.4 

OBS 

00052 

17.77 

36.425 

26.44 

1518.4 

21.4 

UBS 

00078 

1 7.8C 

3o.43* 

26.44 

1518.9 

21.4 

OBS 

00104 

17.80 

36.4*0 

26.43 

1519.3 

2 1.4 

UBS 

00156 

17. bO 

30.434 

26.44 

1520.2 

21.4 

08  S 

00209 

17.71 

36.470 

26.4  9 

1 520 • B 

21.4 

CBS 

00313 

17.30 

36.414 

26.54 

15*1  .3 

21.4 

uBS 

T 0 04  1 8 

16. C7 

36.174 

26.65 

1519.0 

21.4 

OBS 

T00524 

14.37 

35.672 

26.60 

1515.1 

21.4 

UBS 

00633 

12.44 

35.55* 

26.95 

1510.1 

21.4 

OBS 

008  54 

08.34 

35.191 

27.39 

1498.5 

21.4 

08  S 

01076 

05.89 

35.074 

27.65 

1492.3 

21.4 

U8S 

T01627 

04.07 

34.958 

*7.77 

1494.1 

REFIO 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BOTDP  04407 

AIR  TEMP 

16.5 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  I 

206 

CONSEC 

0020 

MONTH 

01 

SHIP  CC 

WET  BULB 

12.6 

09  4 3 

WIND-SPD 

18 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

09 

N 

OAY 

27 

OATA  USE  1 

BARONE TR 

1023.9 

SEA 

wlND-FOR 

DURAT ION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

18 

W 

HOUR 

13.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CL/TR 

WEA  THER 

X6 

ORIG  E22  020 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUH/T IME 

LVLTYP 

06PTH 

TEMP 

SA1 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEl  OXYG 

PJ4  TCT  P NU2  NO 3 

S 103 

PH 

13.7 

ObS 

00000 

18.00 

36.386 

26.35 

151o.2 

13.7 

OBS 

00025 

17.98 

36.377 

26.35 

15160 

13.  T 

OBS 

000 51 

11.92 

3b  . 35b 

26.35 

1518. 7 

13.7 

CBS 

000  7 7 

17.90 

36.384 

26.37 

1519.1 

1 3.  7 

08  S 

00102 

1 7. P 7 

36.390 

26.39 

1519.5 

13.7 

OBS 

00155 

17.89 

36.39* 

26.30 

1520.4 

13.7 

UBS 

00207 

17.79 

36.459 

26.46 

1521 .0 

1 3.  7 

CBS 

OQ312 

17.36 

36.410 

26.53 

1521 .4 

13.  7 

00  S 

T 004 16 

16.01 

36. 154 

26.65 

151o.o 

13.  7 

OBS 

T00519 

14.46 

35.691 

26.  79 

1515.3 

13.7 

OBS 

00629 

12.7b 

35.629 

26.95 

1511  .2 

13.7 

OBS 

00843 

08.88 

35.196 

27.31 

1500. 4 

13.7 

DBS 

01059 

06.28 

35.083 

27.60 

1493  .6 

13.7 

OBS 

TO  1608 

04.34 

35.003 

27.77 

1495.0 

35 
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REF  10 

31 

8080 

YEAR  1969 

0OTOP  06536 

AIR  TEHP 

15.8 

CONSEC 

0021 

MONTH  01 

SHIP  CC 

WET  8ULB 

13  .3 

LAT 

36 

59  N 

OAV  28 

OATA  USE 

1 

8AR0METR 

1026.6 

LONG 

068 

06  M 

HOUR  12.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/7 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

12.8 

OBS 

00000 

18.13 

36.661 

26.38 

12.8 

U8S 

00027 

18.11 

36.661 

26.38 

12.8 

OBS 

00053 

18.13 

36.657 

26.37 

12.8 

OBS 

00079 

18.16 

36.655 

26.37 

12.8 

OBS 

00105 

18.13 

36.663 

26.38 

12.8 

OSS 

00158 

18.16 

36.662 

26.3  7 

12.8 

OBS 

T002 11 

17.96 

36.660 

26.62 

12.8 

OBS 

00313 

17.68 

36.632 

26.51 

12.8 

OBS 

T 00616 

16.63 

36.233 

26.61 

12.8 

OBS 

T0Q520 

16.80 

35.971 

26.78 

12.8 

OBS 

00623 

13.26 

35.750 

26.96 

12.8 

OBS 

00833 

09.56 

35.285 

27.27 

12.8 

OBS 

01061 

07.06 

35.199 

27.59 

12.8 

OBS 

T 01572 

06.70 

35.052 

27.77 

OIR  HOT  PER  wlND-UIR  03  INST  NANSEN  CAST  TEN  So  1206 

05  6 3 WlND-SPD  IS  TRACE  OIR  5 SOJARk  2 

St  A WIND-FOR  DORATI  UN  2 SQUARE  68 

CL/TR  WEATHtk  A1  OklG  E*2  021  l SQUARE  60 


OVNOPTH  SNO  VEL  uXYG  P06  T GT  P NJ 2 N03  SIQ3  PH 

1510.6 

1519.0 

1519.5 
1519.9 
1520.3 

1521 .2 

1521.5 

1521.8 

1520.2 

1516.5 

1512.8 

1502.0 

1696.7 

1695.9 


REFID 

31 

8080 

YEAR  1969 

BOTOP  03860 

AIR  TEMP 

17.0 

CONSEC 

0022 

MONTH  01 

SHIP 

CO 

MET  BULB 

16.3 

LAT 

35 

07  N 

OAV  29 

OATA 

USE  1 

BARGMETR 

1022.0 

LuNG 

068 

00  W 

HOUR  12.9 

AREA 

05 

cloud  t/a 

8/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

OBS 

00000 

18.06 

36.666 

26.60 

12.9 

OBS 

00025 

18.03 

36.658 

26.60 

12.9 

OBS 

00051 

18.06 

36.666 

26. 6C 

12.9 

OBS 

000  76 

18.06 

36.666 

26.60 

12.9 

OBS 

00102 

18.06 

36.663 

26.60 

12.9 

OBS 

00152 

18.01 

36.666 

26.61 

12.9 

OBS 

T00202 

17.91 

36.663 

26.63 

12.9 

OBS 

00306 

17.51 

36.627 

26.50 

12.9 

OBS 

T 006 06 

16.62 

36.239 

26.57 

12.9 

OBS 

T00502 

15.23 

36.066 

26.76 

12.9 

OBS 

00605 

13.62 

35.759 

26.91 

12.9 

OBS 

T 00806 

09.97 

35.313 

27.22 

12.9 

OBS 

T01G09 

07.60 

35.229 

27.56 

12.9 

OBS 

T 01520 

06.71 

35.052 

27.77 

OIR  NGT  PER  WINO-OIR  05  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

05  3 3 WINO-SPD  Oo  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

SEA  WIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  68 

CL/TR  mEATHEk  Xl  ORIG  E 22  022  1 SQUARE  58 


DYNDPTH  SNO  VEL  UXYG  PJ6  TCT  P NO 2 N03  SI03  PH 

1518.6 

1510.7 

1519.2 

1519.6 

1520.0 

1520.8 

1521.3 

1521 .0 

1520.6 

1517.6 

1513.1 

1503.9 
1697.5 

1695.1 


REFIO 

31 

6080 

YEAR 

1969 

BOTOP 

03968 

AIR  TEMP 

15.5 

OIR  HOT  PtR 

wIND-GIR  06 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1 20o 

CONSEC 

0023 

MONTH 

01 

SHIP 

CG 

WET  BULB 

13.1 

06  3 6 

wIND-SPD  07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

06  N 

OAY 

30 

OATA 

USE  1 

BAROHETR 

1018.6 

SEA 

WIND-FLR 

DURATION 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

068 

11  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CL  GUO  T/A 

8/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E22  023 

4 

cr)U  ARE 

58 

CASTNUM/TIMt 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P06  TOT  P NO4 

NG3 

S 103 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

18.01 

36.623 

26.3b 

151b. 4 

12.3 

GBS 

00025 

17.99 

3o.622 

26.38 

1510.0 

12.3 

OBS 

00051 

18.00 

36.633 

26.39 

1519.0 

12.3 

OBS 

00076 

18.00 

36.627 

26.38 

1519.6 

12.3 

08S 

00102 

17.99 

36.616 

46.37 

1519.3 

12.3 

G8S 

00132 

17.96 

36.638 

26.60 

1520.6 

12.3 

OBS 

00203 

17.83 

36.655 

26.65 

1521.1 

12.3 

CBS 

00305 

17.60 

36.606 

26.51 

1521  .6 

12.3 

OBS 

T 00605 

16.61 

36.267 

26.60 

1520.6 

12.3 

OBS 

TQ0502 

15.17 

36.028 

26.76 

1517.6 

12.3 

uBS 

00608 

13.52 

35.767 

26.90 

1513.5 

12.3 

GBS 

00811 

09.91 

35.317 

27.23 

1503.8 

12.3 

oes 

01016 

07.32 

35.223 

27.37 

1697.3 

12.3 

OBS 

T01521 

06.62 

35.012 

27.75 

1696.7 

REFIO 

31 

8080 

YEAR  1969 

BOTOP  02966 

AIR  TEMP 

16.0 

OIR  HGT 

PER 

WINO-OIR 

21 

INST  NANSEN  CAST 

TS 

N SQ  120* 

CONSEC 

0026 

MONTH  01 

SHIP  CO 

MET  BULB 

12.6 

07  3 

6 

WINO-SPO 

11 

TRACE  OIR 

5 

Square  6 

LAT 

35 

03 

N 

OAY  31 

OATA  USE  1 

bAROMETR 

1015.1 

SEA 

W1N0-FCR 

OURATION 

2 

SQUARE  68 

LONG 

068 

06 

M 

HOUR  12.8 

AREA  05 

Cloud  t/a 

0/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 22  026 

1 

SQUARE  50 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P06  TCT  P NU2 

N03 

S 103 

PH 

12.8 

OBS 

00000 

17.75 

36.607 

26.63 

1517.5 

12.8 

OBS 

00026 

17.76 

36.606 

26.63 

1517.0 

12.8 

OBS 

00050 

17.72 

36.600 

26.63 

1518.2 

12.8 

OBS 

00075 

17.76 

36.602 

26.63 

1 ? 1 0 .6 

12.8 

OBS 

00100 

17.76 

36.607 

26.63 

1519.1 

12.8 

OBS 

00169 

17.77 

36.607 

26.62 

1520.0 

12.8 

OBS 

T 002  00 

17.78 

36.606 

26.62 

1520.8 

12.0 

OBS 

00298 

17.66 

3*. 621 

26.52 

1521  .5 

12.8 

OBS 

T 00398 

16.66 

36.2  6 8 

26.59 

1520.5 

12.8 

OBS 

T00689 

15.11 

36.001 

26.76 

1517.0 

12.8 

OBS 

00590 

13.31 

35.721 

26.91 

1512.5 

12. B 

OBS 

00786 

10.80 

35.600 

27.13 

1506.9 

12.8 

OBS 

00979 

07.29 

35.096 

27.67 

1696  .6 

12.8 

OBS 

01671 

06.85 

35.011 

27.72 

1696.8 

••••••••••••••• 
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REF  10 

31 

8080 

YEAR  19c9 

BOTOP 

02706 

AIR  TEMP  16.1 

01A  HwT  PER 

MlND-OIR  08 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0025 

MONTH  02 

SHIP 

CO 

MET  8UL8  12.3 

08  4 4 

MlNO-SPO  10 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

08  N 

DAY  01 

OATA 

USE  1 

bAROMETR  1007.4 

SEA 

MlNO-FoR 

OURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

09  M 

HOUR  13.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/7 

CL/TR 

LEATHER  XI 

OR IG  E22  025 

1 SQUARE  58 

CAST NUN/ TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

iJGMA-T 

OYNDPTH  snd  vel  oxyg 

Pts4  TCT  P N02 

NO  3 

S103 

PH 

13.6 

08  S 

00000 

17.72 

36.366 

2 o • 4 C 

1517.3 

13.6 

08  S 

00024 

17.74 

36.412 

26.43 

1517.8 

13.6 

06  S 

00050 

17.73 

36.411 

26.44 

1518.2 

13.6 

08  S 

00074 

17.74 

36.392 

26.42 

1518.6 

13.6 

08  S 

00099 

17.74 

36.397 

26.42 

1519.0 

13.6 

CBS 

00148 

17.78 

36.436 

26.4  4 

1520.0 

13.6 

06  S 

00198 

17.78 

36.440 

2o.4  5 

1520.8 

13.6 

08S 

00297 

17.56 

36.445 

26.50 

1521 .8 

13.6 

08  S 

T 00399 

16.58 

36.238 

26.58 

1520.3 

13.6 

08  S 

T 004  92 

15.35 

36.075 

26.  74 

1517.9 

13.6 

08  S 

00593 

13.39 

35.719 

26.89 

1512 .8 

13.6 

08  S 

TOO  786 

10.  56 

35.375 

27.17 

1505.8 

13.6 

oes 

T00987 

07.21 

35.090 

27.48 

1496.3 

13.6 

08  S 

T01492 

04.59 

35.012 

27.75 

• »»*< 

1494.1 

REFID 

31 

8080 

YEAR  1969 

80T0P  04663 

AIR  TEMP 

16.9 

01 R HGT 

PER 

KIND-DI  A 

33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0026 

MONTH  02 

SHIP 

CO 

NET  8UL8 

13.0 

01  4 

3 

MINO-SPD 

16 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

54. 6N 

DAY  02 

DATA 

USE 

1 

bAROMETR 

1010.4 

SEA 

Ml  ND— FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LUNG 

048 

01  W 

HOUR  12.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/7 

CL/TR 

mEATHER 

XI 

0R1G  E 22  026 

1 

SmU ARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNC  VEL  UXY  G 

PQ4  TCT  P N02 

NO  3 

S 103 

PH 

12.4 

08  S 

00000 

17.72 

36.440 

26.46 

1517.4 

12.4 

08  S 

00026 

17.71 

36.438 

26.46 

1517.8 

12.4 

oes 

00051 

17.72 

36.441 

26.46 

1518.2 

12.4 

oes 

00077 

17.74 

36.446 

26.46 

1518.7 

12.4 

OBS 

00102 

17.73 

36.434 

2o.45 

1519.1 

12.4 

uBS 

00154 

17.74 

36.429 

26.45 

1520.0 

12.4 

OBS 

T00205 

17.72 

36.426 

26.45 

1520.8 

12.4 

uBS 

00305 

17.28 

36.398 

26.54 

1521.1 

12.4 

CBS 

T 00404 

16.31 

36.204 

26.62 

1519.6 

12.4 

OBS 

T 00500 

15.01 

36.021 

26.77 

1516.9 

12.4 

OBS 

00601 

13.36 

35.742 

26.91 

1512  .9 

12.4 

08  S 

00800 

10.62 

35.414 

27.15 

15  Co  .3 

12.4 

OBS 

T 00993 

07.55 

35. 198 

27.52 

1457.8 

12.4 

OBS 

TO  1525 

04.35 

34.996 

27.77 

1493.0 

REF  ID 

31 

8080 

YEAR 

1969 

80TDP 

04846 

AIR  TEMP  14.8 

DIR  HGT 

PER 

MIND-OIR 

33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONoEC 

0027 

MONTH 

02 

SHIP 

CO 

WET  BULB  11.3 

33  4 

3 

MIND-SPu 

18 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

52 

N 

DAY 

03 

OATA 

USE 

1 

BARCMETR  1009.3 

SEA 

MIND-F0R 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

46 

W 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/3 

CL/TR 

mEA ther 

XI 

ORIG  E22  027 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPlH  SND  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02  NOJ 

SI03 

PH 

12.4 

OBS 

00000 

17.62 

36.448 

26.49 

1517.1 

12.4 

08S 

00025 

17.61 

36.443 

26.49 

1517.5 

12.4 

OBS 

00049 

17.61 

36.443 

26.49 

1517.9 

12.4 

OBS 

00075 

17.62 

36.444 

26.45 

1518.3 

12.4 

OBS 

000  9 8 

17.62 

36.446 

26.49 

1518.7 

12.4 

OBS 

001  49 

17.63 

36.444 

26.45 

1 6 19 .6 

12.4 

OBS 

T 00201 

17.63 

36.450 

26.49 

1520.5 

12.4 

OBS 

0029  7 

17.21 

36.391 

26.55 

1520.7 

12.4 

OBS 

T 00396 

16.07 

36.172 

26.65 

15U.7 

12.4 

08  S 

T00491 

15.31 

36.071 

26.  75 

1517.7 

12.4 

OBS 

00592 

14.07 

35.894 

26.88 

1515.2 

12.4 

OBS 

T 00798 

11.44 

35.519 

27.12 

15C9.3 

12.4 

oes 

T01006 

08.12 

35.302 

27.51 

1500.4 

12.4 

OBS 

T01556 

04.48 

35.021 

27.77 

1454.7 

REF  ID 

31 

8080 

YEAR 

1969 

BO TOP  04773 

AIR 

TEMP  17.0 

OIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

04 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0028 

MONTH  02 

SHIP  CO 

MET 

BUL8  14.5 

04  A 

► 3 

MIND-SPD 

20 

TRACE 

DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

53  N 

OAV 

04 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.3 

SEA 

MIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

MEA THER 

XI 

ORIG 

E22  028 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02  NO  3 

SI03 

PH 

12.5 

oes 

00000 

17.60 

36.448 

26.50 

1517.1 

12.5 

oes 

00027 

17.59 

36.442 

26.49 

1517.5 

12.5 

OBS 

00053 

17.59 

36.446 

26.50 

1517.9 

12.5 

oes 

00080 

17.60 

36.446 

26.50 

1518.4 

12.5 

oes 

00105 

17.60 

36.445 

26.49 

1518.8 

12.5 

oes 

00159 

17.61 

36.451 

26.50 

1519.7 

12.5 

oes 

T002U 

17.63 

36.444 

26.49 

1520.6 

12.5 

oes 

00317 

17.09 

36.361 

26.55 

1520.7 

12.5 

oes 

T00423 

15.79 

36.172 

26.71 

1518.2 

12.5 

oes 

T00526 

14.83 

35.972 

26. 78 

1516.7 

12.5 

oes 

00635 

13.34 

35.763 

26.93 

1513.4 

12.5 

oes 

T 00848 

10.45 

35.396 

27.20 

1506.5 

12.5 

oes 

T01058 

06.86 

35.149 

27.58 

1496.2 

12.5 

oes 

T01619 

04.23 

34.988 

27.77 

1494.7 

••••••• •••••••• 

L 


37 


TABLE  II. — Continued 


KEF  1 0 

Si  8060 

TEAM 

1969 

80 TOP  03017 

AIK 

TENP  15.9 

OIK  HGT  PER 

MINO-DIR 

27 

INST  NANSEN  CAST 

TtN  50  i/06 

COMSEC 

0029 

MONTH  02 

SHIP  CO 

MET 

BULB  14.9 

25 

3 5 

MlND-SPO 

21 

TRACE  OIK 

5 

SQUARE 

4 

L AT 

35  08  N 

DAY 

05 

OATA  USE 

1 

bAKOMETR  1011.1 

SeA 

Ml  NO-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  51  M 

H0u« 

12.7 

A8EA 

05 

CLOUD  T/A  4/8 

CL/TR 

MEATHEh 

X6 

ORIG  622  029 

1 

SQUARE 

57 

C AST NUN/ T IKE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNC  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  NOS 

S 1 J 3 

PH 

12.7 

08  S 

00000 

17.64 

36.427 

26.47 

1517.2 

12.7 

06$ 

00027 

17.62 

36.43b 

26.48 

1517.6 

12.7 

oes 

00052 

17.63 

36.440 

26.46 

1518.0 

12.7 

UBS 

00079 

17.61 

36.438 

26.49 

1518.4 

12.7 

oes 

00104 

17.62 

36.440 

26.49 

1518.8 

12.7 

08  S 

00156 

17.61 

36.440 

26.49 

1519.6 

12.7 

oes 

T 002 09 

17.62 

36.444 

26.49 

1520.5 

12.7 

06S 

00309 

17.55 

36.437 

26.50 

1522.0 

12.7 

oes 

T 004 09 

16.49 

36.248 

26.61 

1520.2 

12.7 

oes 

T00507 

15.39 

36.063 

26.72 

1518.2 

12.7 

oes 

006  07 

14.13 

35.867 

26.85 

1515.6 

12.7 

ces 

T 00806 

10.83 

35.426 

27.16 

1507.2 

<* 

12.7 

oes 

T01002 

07.75 

35.204 

27.49 

1458.7 

12.7 

oes 

T01524 

04.47 

35.001 

27.76 

1494.1 
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TABLE  III. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  9 February  1969  - 2 March  1969,  prepared 


from  NODC  listing  No.  31 

- 1416. 

REP  ID  31  1*16 

VEAR 

1969 

SOTOP  0**60  AIR 

TEMP  15.6 

0|R  h*»T  PER 

MlNO-OlR 

33 

INST  NANSEN  CAST 

»(»  SO  WO. 

COMSEC  0001 

MONTH 

I 02 

SHJP  A I 

«ET 

SUL  8 13.9 

29 

3 6 

MlNO-SPO 

20 

TRACE  01 A 

5 

SOUARE 

2 

LAT  3*  57  N 

DAY 

09 

OATA  USE 

1 8 A ROME  T A 1017.0 

SEA 

MINO-FJA 

duration 

2 

SQUARE 

*6 

LONG  0*7  *6  M 

HOUR 

13.2 

AREA 

05  CL  QUO  T/A  6/6 

Cl/TA 

HEATHER 

X5 

ORIG  E23  00| 

1 

SOUARE 

*7 

CASTMUM/ TIME 

LVITYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PO* 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PM 

13.2 

OSS 

00000 

17.52 

36.389 

26.67 

1516. S 

13.2 

OSS 

00020 

17.5* 

36.398 

26.67 

1517.3 

13.2 

OSS 

00055 

36.605 

13.2 

OSS 

00081 

17.5* 

36.600 

26.*  7 

1518.2 

13.2 

OSS 

00108 

17.56 

13.2 

OSS 

00157 

17.57 

36.623 

26.68 

1519.5 

13.2 

OSS 

T00203 

17.56 

36.619 

26.68 

1520.2 

13.2 

OSS 

00290 

17.58 

36.619 

26.66 

1521.7 

13.2 

OSS 

00366 

36.130 

13.2 

OSS 

00**1 

15.81 

36.090 

26.65 

1518.5 

13.2 

OSS 

T00515 

1*.6S 

35.97* 

26.77 

1516.6 

13.2 

OSS 

0067* 

13.06 

35.73* 

26.97 

1513.1 

• 

\ 

PEFIO 

31 

1*16 

VEAR 

1969 

SOTOP  0*389 

AIR 

TEMP  15.0 

OIR  HGT  PER 

M1N0-0IR 

12 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  02 

SHIP  A 1 

MET 

BUL6  12.2 

33 

2 2 

MINO-SPO 

15 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

♦ 

LAT 

35 

03  N 

OAV 

10 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  102*.* 

SEA 

MlNO-FUR 

OUAATJON 

2 

SOUARE 

*8 

LONG 

0*8 

1*  M 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E23  002 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T1ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-r 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

0!*VG 

PO* 

TOT  P N02  NOS 

S 103 

PH 

12.9 

OSS 

00000 

17.61 

36.656 

26.50 

1517.1 

12.9 

OSS 

0002* 

17.56 

36.656 

26.51 

1517.6 

12.9 

OSS 

000*7 

17.52 

36.650 

26.52 

1517.6 

12.9 

OSS 

00071 

36.658 

12.9 

OSS 

0009* 

17.56 

36,652 

26.51 

1518.5 

12.9 

OSS 

001*0 

17.56 

36.*** 

26.50 

1519.2 

12.9 

OBS 

T001  8* 

17.57 

36.65* 

26.51 

1520.0 

12.9 

08S 

00269 

17.39 

36.621 

26.53 

1520.8 

12.9 

OSS 

T00369 

16.93 

36.3*0 

26.58 

1520.7 

12.9 

oes 

00*30 

15.78 

36.13* 

26.65 

1518.3 

12.9 

OSS 

0050* 

16.88 

35*997 

26.78 

1516.5 

REPIO 

31 

1*16 

YEAR 

1969 

SOTOP 

03*75 

AIR  TEMP 

19.6 

OIR  HGT 

PER 

MINO-OIA  28 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

02 

SHIP 

A 1 

NET  BULB 

IS. 3 

25  2 

6 

MINO-SPO  05 

TRACE  OIR 

5 SOUARE  * 

LAT 

35 

10  N 

OAV 

12 

OATA 

USE  1 

BAAOMETR 

1013.5 

SEA 

HlNO-FOR 

OURAT ION 

2 SOUARE  *8 

LONG 

0*8 

15  H 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/3 

CL/TP 

HEATHER  XI 

ORIG  E23  003 

1 SOUARE  58 

CASTNUN/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  PD*  TOT  P NO 2 NOJ  SI03  PH 

1 3.2  OSS  00000  I7.ST  36**57  26.51  1517.0 

13.2  OSS  00026  17.56  36. *53  26.51  1517.* 

13.2  OSS  00052  17. SS  36. *70  26.52  1517.9 

13.2  OSS  0007S  17.60  36. *62  26.51  1516.* 

13.2  OSS  0010*  17.59  36. *64  26.51  I51».S 

13.2  OSS  00157  17.61  36.*59  26.50  1519.7 

13.2  OSS  T00210  17.59  36.*63  26.51  1520.5 

13.2  OSS  00310  36.*** 

13.2  OSS  T 00*10  16.2*  36. *05  26.79  1519.7 

13.2  OSS  00510  15.19  36.0S7  26. 76  1517.7 

13.2  U6S  006  09  1 3.S9  35.870  26.90  151*. 9 

13.2  OSS  00810  11.75  35.69*  27.19  1510.6 

13.2  OSS  01007  OS. *3  35.308  27. *7  1501.6 

13.2  OSS  TO 1506  06.79  35. OS*  27.79  1*95.2 


TABLE  III. — Continued 


REF  10  31  1616 

YEAR 

1969 

80 TOP  0668 1 

AIR 

TEMP  17. 

CONSEC  0006 

MONTH  02 

SHIP  Al 

WET 

BULB  15. 

LAT  35  00  N 

0 AY 

13 

OATA  USE  1 

8AR0NETR  1015. 

LONG  068  20  tf 

HOUR 

09.7 

A*«A  05 

CLOUO  T/A  8' 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

09.7 

08  S 

00000 

17.58 

36.650 

26.50 

09.7 

OSS 

00023 

17.50 

36.669 

26.52 

09.7 

OSS 

0006  7 

17.50 

36.650 

26.52 

09.7 

OSS 

00070 

36.657 

09.7 

OSS 

00093 

17.50 

36.657 

26.53 

09.7 

OSS 

00139 

17.52 

36.668 

26.52 

09.7 

OSS 

T00186 

17.55 

36.651 

26.51 

09.7 

OSS 

00278 

36.636 

09.7 

OSS 

00368 

16.28 

36.236 

26.6  5 

09.  7 

OSS 

00658 

15.50 

36.102 

26.7  3 

09.7 

OSS 

T 005 66 

16.88 

35.999 

26.79 

09.7 

OSS 

00727 

13.13 

35.757 

26.9  7 

09.7 

OSS 

00908 

35.669 

09.7 

OSS 

T 01378 

05.06 

35.091 

27.76 

DIB  HGT  PER  WlNO-DIR  35  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

<■  2 WlNO-  SPO  12  TRACE  D1A  5 SQUARE  6 

SEA  WINO-FOR  OURATJON  2 SQUARE  68 

CE/TR  LEATHER  XI  OR IG  £23  006  1 SQUARE  58 


DVNDPTm  SNO  VEL  OXYG  PJ4  TOT  P NO*  N03  S103  PH 

1517.0 

1517.2 
1517.5 

1518.3 

1519.1 
1520.0 

1518.9 

1517.8 

1517.2 

1516.2 

1696.2 


REF  1 0 31  1616  YEAR  1969 

CONSEC  0005  NONTM  o< 

LAT  36  55  N OAY  16 

LONG  06  8 06  H HOUR  16.0 


80T0P  06572  AIR  TEHP  19.6 
SHIP  Al  NET  BULB  17.2 
OATA  USE  1 BARONET R 1015.0 
AREA  05  CL QUO  T/A  8/6 


DIR  HOT  PER  W1ND-0IA  16 

08  1 2 nINO-SPO  ll 

SEA  WlND-FOR 

CL/TR  HEATHER  Xl 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 
TRACE  01R  5 SQUARE  2 
DURATION  2 SQUARE  68 
ORIG  £23  0 05  1 SQUARE  68 


CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TENP 

16.0 

OSS 

00000 

16.0 

08  S 

00026 

17.56 

16.0 

08  S 

00069 

17.56 

16.0 

OSS 

00072 

16.0 

oes 

00096 

17.56 

16.0 

OSS 

00163 

17.56 

16.0 

OSS 

T 001 91 

17.53 

16.0 

08  S 

002  85 

16.93 

16.0 

OSS 

003  78 

16.36 

16.0 

OSS 

00671 

15.35 

16.0 

OSS 

T 00560 

16.30 

16.0 

OSS 

00739 

12.59 

16.0 

OSS 

0091S 

09.77 

SAL  SIGNA-T  DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 


36.666 

36.639  26.50  1517.3 
36.639  26.50  1517.7 
36.661 

36.665  26.51  1518.5 
36.661  26.51  1519.2 
36.660  26.51  1520.0 
36.381  26.61  1519.7 
36.230  26.63  1519.3 
36.072  26.76  1517.5 
35.909  26.86  1515.5 
35.673  27.01  1512.5 
35.353  27.29  1505.1 


P36  TOT  P N02  N 03  SI03  PH 


REF  10  31  1616 

YEAR 

1969 

80TDP  06755 

A|R 

TENP  15.0 

DIR  HG T Pc R 

UlNO-DIR 

35 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0006 

MONTH  02 

SHIP  Al 

WET 

BULB  12.2 

35 

2 3 

WIND- SPO 

16 

TRACE  01R 

5 SQUARE 

2 

LAT  36  SO  N 

DAY 

17 

OATA  USE 

1 

BARONE  T k 1010.0 

SEA 

•INO-FJR 

DURATION 

2 SQUARE 

68 

LONG  068  00  H 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/* 

CL/TR 

WEA THER 

XI 

ORIG  E23  006 

1 SQUARE 

68 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SND  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

NJ3 

S 103  PH 

12.8 

OSS 

00000 

18.05 

36.636 

26.38 

1518.6 

12.8 

OSS 

00026 

17.96 

36.633 

26.60 

1518.6 

12.8 

OSS 

00067 

36.632 

12. S 

OSS 

000  70 

17.68 

36.632 

26.51 

1517.8 

12.8 

OSS 

0009  3 

17.66 

36.666 

26.53 

1518.2 

12. S 

OSS 

00139 

17.67 

36.632 

26.52 

1518.9 

12. S 

OSS 

T001 86 

17.67 

36.636 

26.52 

1519.7 

12. S 

OSS 

002  78 

17.61 

30.667 

26.56 

1521.1 

12.8 

OSS 

T0036I 

17.17 

36.396 

26.56 

1521  .7 

12. S 

OSS 

00668 

16.33 

36.225 

26.63 

1520.6 

12.8 

OSS 

T00536 

15.38 

36.072 

26.73 

1518.7 

12.8 

OSS 

00703 

13.10 

35.766 

26.97 

1513.7 

12.8 

OSS 

008  79 

10.27 

35.376 

27.22 

1506.3 

• EF  1.7 

SI 

14k  6 

YEAR 

1969 

SO  TOP  04  755 

AIR 

TENP  16.1 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

31 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

000* 

MONTH 

02 

SHIP  Al 

WET 

BULB  12.2 

34 

2 2 

WIND-SPO 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

50  H 

DAY 

IS 

OATA  USE  1 

SARONETR  1012.0 

SEA 

WINO-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

044 

13  w 

HOUR 

12.6 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E23  COT 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02  NO 3 

S 103 

PM 

12. S 

06S 

00000 

17.45 

36.448 

26.53 

1516.6 

12.6 

08  S 

00026 

17.41 

36.438 

26.54 

1516.9 

12.6 

OSS 

00049 

36.436 

12.6 

OSS 

00073 

17.42 

36.436 

26.53 

1517.7 

12.6 

OSS 

00096 

17.45 

36.451 

26.54 

1518.2 

12.6 

OSS 

00147 

17.44 

36.446 

26.53 

1519.0 

12.6 

OSS 

700195 

17.54 

36.444 

26.51 

1520.1 

12.6 

OSS 

00294 

17.52 

36.440 

26.51 

1521 .6 

12.6 

OSS 

700395 

1 7.S5 

36.418 

26.53 

1522.8 

12.6 

OSS 

00491 

1S.2S 

36.208 

26.63 

1520.9 

12.6 

OSS 

700591 

14.65 

35.940 

26.79 

1517.1 

12.6 

OSS 

T00790 

12.04 

35.576 

27.05 

1511.3 

12.6 

OSS 

00991 

os.ss 

35.263 

27.61 

1501.8 

40 


TABLE  III. — Continued 


REFID  31  141* 

YEAR 

19*9 

BO  TOP  0493  S 

AIR 

TEMP  15.6 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

05 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  120* 

cows EC  ooot 

MONTH 

02 

SHIP  AI 

WET 

BULB  12.2 

06 

2 

WIND-SPO 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

CAT  35  44  N 

OAV 

19 

OATA  USE 

1 

BARONET  R 1009.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  04*  03  M 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  6/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E23  008 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUN/f INC 

LVLTVP 

DEATH 

TEN* 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.5 

OSS 

00000 

18.38 

3*. 4*9 

26.27 

1519.9 

12.5 

OSS 

00023 

17.43 

34.4*2 

26.55 

1517.0 

12.5 

OSS 

0004S 

36.4*2 

12.5 

OSS 

00071 

17.43 

36.4*5 

26.55 

1517.8 

12.5 

OSS 

0009* 

17.4* 

36.4*7 

26.55 

1518.3 

12.5 

OSS 

00142 

17.45 

36.457 

26.54 

1519.0 

12.5 

OSS 

00190 

17.44 

36.456 

26.54 

1519.7 

12.5 

OSS 

002  S5 

17.3* 

36.459 

26.56 

1521.1 

12.5 

OSS 

T00375 

17.0* 

36.386 

26.5  8 

1521.6 

12.5 

OSS 

00473 

1*.35 

36.246 

2*. *4 

1520.9 

12.5 

OSS 

005*5 

1***4 

35.924 

26.78 

1516.7 

12.5 

OSS 

T00752 

10.87 

35.383 

27.12 

1506.4 

12.5 

OSS 

00937 

04.70 

35.023 

27.50 

1493.3 

••••••••••••••• 

REF  10 

31 

1416 

YEAR 

1969 

80T0P  04755 

AIR 

TEMP  15.6 

OIR 

HGT  PER 

M1NO-OIR 

20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  02 

SHIP  AI 

MET 

BULB  11.7 

0! 

4 6 

WINO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

43  N 

OAV 

26 

OATA  USE 

1 

dARGMETR  1014.0 

SEA 

WIND-FOR 

OUR AT  I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

06  W 

HOUR 

13.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E23  009 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 1 03 

PH 

13.3 

OSS 

00000 

17.96 

36.436 

26.40 

1518.1 

13.3 

OBS 

00025 

17.37 

36.432 

26.54 

1516.8 

13.3 

06S 

00051 

36.435 

13.3 

OBS 

00076 

17.38 

36.437 

26.54 

1517.7 

13.3 

08  S 

00102 

17.40 

36.440 

26.54 

1518.1 

13.3 

OBS 

00152 

17.42 

36.439 

26.53 

1519.0 

13.3 

OBS 

T00201 

17.41 

36.429 

26.53 

1519.8 

13.3 

OBS 

00305 

17.08 

36.433 

26.61 

1520.5 

13.3 

OBS 

700*06 

16.51 

36.230 

26.59 

1520.2 

13.3 

OBS 

00508 

15.19 

36.040 

26.75 

1517.6 

13.3 

OBS 

T 006 07 

13.76 

35.803 

26.8  8 

1514.4 

13.3 

OBS 

T 008  18 

10.14 

35.350 

27.22 

1504.8 

13.3 

OSS 

01015 

07.36 

35.213 

27.56 

1497.5 

13.3 

OBS 

T01533 

04.47 

-068 

27.81 

1494.4 

»• 

REF  1 0 

31 

1416 

YEAR 

1969 

BOTDP  04755 

AIR 

TEMP  18.3 

OIR  HGT  ’ER 

WIND-DIR 

24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  02 

SHIP  AI 

MET 

BULB  16.7 

20 

3 6 

MINO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

51  N 

DAY 

27 

OATA  USE 

1 

8AR0NETR  1013.0 

SEA 

Ml  NO— FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

59  W 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/6 

CL/TR 

MEA THER 

XI 

ORIG  E23  010 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.5 

OBS 

00000 

36.440 

12.5 

OBS 

00027 

17.40 

36.436 

26.54 

1516.9 

12.5 

OBS 

00053 

17.33 

36.432 

26.54 

1517.3 

12.5 

OBS 

000  80 

17.39 

36.436 

26.54 

1517.7 

12.5 

OBS 

00106 

17.43 

36.440 

26.53 

1518.3 

12.5 

OBS 

00161 

17.43 

36.437 

26.53 

1519.2 

12.5 

OBS 

T 002  15 

17.44 

36.436 

26.53 

1520.1 

12.5 

OBS 

00322 

17.21 

36.441 

26.59 

1521.2 

12.5 

OBS 

T 00430 

15.87 

36.153 

26.68 

1518.6 

12.5 

OBS 

00540 

14.60 

35.933 

26.80 

1516.1 

12.5 

OBS 

T00646 

13.01 

35.660 

26.92 

1512.3 

12.5 

OBS 

T 00875 

09.56 

35.304 

27.28 

1503.6 

12.5 

OBS 

01069 

0A.60 

35.148 

27.61 

1495.6 

12.5 

OBS 

0-1641 

04.21 

35.073 

27.84 

1495.1 

REF  10 

31  1416 

YEAR 

1969 

80T0P  04206 

AIR 

TEMP  18.9 

OIR  HGT  PER 

n|NO-OIR 

19 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

02 

SHIP  AI 

MET 

8ULB  16.7 

36 

l 4 

MINO-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

LAT 

35  02  N 

OAV 

28 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1014.0 

SEA 

Ml  NO-FGR 

DURATION 

2 

SgUARE 

46 

LONG 

047  *5  W 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  1/6 

CL/TR 

MEATHcR 

Xi 

ORIG  E2d  Oil 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

Pu4 

TOT  P NO 2 N03 

S 103 

PH 

13.4 

OBS 

00000 

17.78 

36.469 

26.47 

1517.6 

13.4 

OBS 

00024 

17.77 

36.462 

26.4  7 

1518.0 

13.4 

OBS 

00049 

1 7.68 

36.457 

26.48 

1518.1 

13.4 

OBS 

00073 

17.63 

36.455 

26.49 

1518.4 

13.4 

OBS 

00099 

17.63 

36.462 

26.50 

1518.8 

* 
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TABLE  III. — Continued 


BEFIO  31  1416  YEAR  1969 

CONSEC  QQ 12  MONTH  03 

CAT  34  $8  N DAY  01 

LONG  048  07  W HOUR  13.1 


80TDP  04480 
SHIP  A l 
DATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEMP  18.3  DIR  HGT  PER  WlND-OlR  20 

HE!  8UL8  17.2  25  2 5 WIND-SPO  12 

8AR0HETR  1011.0  SEA  WlND-FOR 

CL  QUO  T/A  1/6  CL/TR  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  01  R 
OURA  T | ON 
ORIG  E23  012 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


CASTNUN/TIHE 

LVLTYP  OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.1 

OBS  00000 

17.46 

36.440 

26.52 

13.1 

OBS  00025 

17.39 

36.434 

26.54 

13.1 

OBS  00049 

17.4* 

56.437 

26.53 

13.1 

OBS  00075 

36.439 

13.1 

OBS  00099 

17.39 

36.440 

26.54 

13.1 

OBS  00149 

17.38 

36.437 

26.54 

13.1 

OBS  T00197 

17.38 

36.43b 

26.54 

13.1 

OBS  00296 

17.30 

36.437 

26.56 

13.1 

08 S TO 03 99 

17.17 

36.382 

26.55 

13.1 

OBS  00496 

15.84 

36.138 

26.68 

13.1 

OBS  T0Q595 

13.89 

35.828 

26.87 

13.1 

OBS  T00801 

10.59 

35.409 

27.19 

13.1 

OBS  01010 

07.21 

35.146 

27.52 

DYNDPTH  SNO  VtL  OXYG  P04  TOT  P NO*  N03  SI03  PH 

1516.6 

1510.8 
1517. J 

1518.1 

1518.9 
1519.o 
1521  .0 
1522.3 

1519.6 

15 14. 6 
1 50o  .2 

1496.7 


REFID 

31 

1416 

YEAR 

1969 

CONSEC 

0013 

MONTH 

03 

LAT 

34 

51 

N 

OAV 

02 

LONG 

047 

49 

W 

HOUR 

12.7 

BOTDP  04846 
SHIP  A 1 
DATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEH P 16.9  01 h HGT  PE  A 

nET  BULB  15.6  28  2 4 

8ARGHETR  1012.0  ScA 

CLOUD  T/A  8/6  CL/TR 


W IN  D-  01  R 28 
WIND-SPD  17 
WINO-FOR 
WEATHER  XL 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
CURAT  I ON 
ORIG  E23  013 


castnuh/tihe  LVLTYP 

12.7  DBS 
12.7  08  S 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 
12.7  OBS 


depth  tehp 

00000  17.79 

00029  17.80 

0Q057  17.7S 

00087  17.58 

00116  17.58 

00175  17.41 

T00234  17.38 

00355 

T 004  77  15.83 

00601  13.50 

T0072S  11.38 

T 009  77  07.46 

01231  05.41 

T01861  03.96 


SAL 

SIGMA-T 

36.460 

26.46 

36.455 

26.45 

36.443 

26.4  5 

36.425 

26.48 

36.454 

*6.51 

3o.389 

26.50 

36.446 

26.55 

36.252 

36.123 

26.67 

35.750 

26.89 

35.431 

27.06 

35.191 

27.52 

35.088 

27.72 

35.027 

27.83 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

1517.6 

1518.1 
1518.5 
1518.4 
1518.9 

1519.3 

1520.3 

1519.2 

1513.3 
1507.8 

1497.2 

1493.2 

1497.7 


P04  TCT  P N02  N03 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  47 


S 103  PH 
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TABLE  IV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
SlIERMAN  at  Ocean  Station  ECHO,  3 March  1969  - 26  March  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 8088. 


REF  1 0 91  8088 

CONSEC  0001 
LAT  35  20  N 
LONG  0*9  25  N 


CASTNUM/T 1ME 
23.5 


YEAR  1969 

BOTOP 

AIR  TEMP 

17.4 

DIR  HGT 

PER 

MONTH  03 

SHIP  F7 

MET  BULB 

15.6 

1 

2 

OAV  04 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1009.0 

SEA 

HOUR  23.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/ TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

17.52 

36.443 

26.51 

1516.8 

06S 

00010 

17.45 

OBS 

00020 

17.35 

OBS 

00030 

17.35 

OBS 

00050 

17.32 

OBS 

00075 

17.32 

OBS 

00100 

17.33 

OBS 

00125 

17.34 

OBS 

00150 

17.34 

OBS 

00200 

17.35 

OBS 

002  50 

17.35 

OBS 

00300 

17.36 

OBS 

00400 

17.35 

OBS 

00440 

17.30 

OBS 

00500 

16.65 

OBS 

00510 

16.64 

OBS 

006  00 

14.88 

OBS 

00700 

13.33 

OBS 

00800 

11.72 

OBS 

00900 

09.88 

OBS 

01000 

07.50 

35.140 

27.48 

1497.7 

OBS 

01100 

06.73 

35.123 

27.57 

1496.3 

OBS 

01200 

06.09 

35.130 

27.66 

1495.4 

OBS 

01300 

05.45 

35.091 

27.71 

1494.5 

OBS 

01400 

05.10 

35.003 

27.75 

1494.7 

OBS 

01500 

04.82 

35.056 

27.76 

1495.2 

WIND-OIR  29  INST  STD  F E COROE R TEN  SO  1206 


M1ND-SPD 

08 

TRACE  DIR 

0 

5 

SOU  A RE 

4 

MlND-FJR 

DURATION 

03.3 

2 

SQUARE 

48 

*EA  THE* 

ORIG  E24  00] 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P04 

TCT  P N02 

NU3 

SIu3 

PH 

REFID 

31 

8088 

YEAR 

1969 

BOTOP  01554 

AIR  TEMP 

17.0 

OIR  HGT 

PER 

MlNO-DIR 

22 

CGNSEC 

0002 

MONTH 

03 

SHIP  F 7 

WET  BULB 

15.1 

22  0 

2 

WINO-SPO 

10 

LAT 

35 

05. 2N 

DAY 

05 

DATA  USE  l 

bARCMETR 

1006. C 

SEA 

NIN0-F3R 

LONG 

0 48 

08. 7M 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CLGUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  UXYG 

P04 

06.0 

OBS 

00000 

17.34 

36.445 

26.56 

1516.3 

OBS 

00010 

17.35 

OBS 

00020 

1 7.35 

OBS 

00030 

17.35 

OBS 

00050 

17.35 

OBS 

00075 

17.35 

OBS 

00100 

17.35 

OBS 

00125 

17.36 

OBS 

00150 

17.35 

OBS 

00200 

17.36 

OBS 

00250 

17.36 

DBS 

00300 

17.35 

OBS 

00325 

17.35 

OBS 

00400 

17.22 

OBS 

00435 

17.15 

OBS 

00500 

15.97 

OBS 

00600 

14.37 

OBS 

00700 

12.72 

OBS 

00800 

11.47 

35.514 

27.11 

1509.4 

OBS 

00900 

09.57 

35.369 

27.33 

1504.1 

OBS 

01000 

07.57 

35.107 

27.50 

1490.0 

OBS 

01100 

06.69 

35.139 

27.59 

1496.2 

OBS 

01200 

05.89 

35.149 

27.71 

1494.7 

OBS 

01300 

05.53 

35.117 

27.73 

1494.9 

OBS 

01350 

05.22 

35.084 

27.74 

1494.4 

OBS 

01400 

05.17 

35.091 

27.75 

1495.0 

OBS 

01450 

05.05 

35.089 

27.76 

1495.4 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 


TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

DURATION 

00.5 

2 

SQUARE 

48 

ORIG  E24  002 

1 

SQUARE 

58 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

43 


TABLE  IV. — Continued 


AEFIO  31  toil 
COMSEC  0003 
LAI  35  15  M 
LONG  040  12  M 


CASTNUM/TIMk 

12.4 


VIA*  1949 
MONTH  03 
OAV  05 
HOUR  12.4 


LVLTVP 

oepth 

06  S 

00000 

06  S 

00010 

06S 

00020 

06S 

00030 

06S 

00050 

08S 

00075 

06S 

00100 

06S 

00125 

06S 

00150 

06S 

00200 

Q6S 

00250 

06S 

OOiOO 

06S 

00400 

06  S 

00453 

06S 

00500 

06S 

00600 

oes 

00700 

C6S 

00600 

Q6S 

00900 

06S 

01000 

C6S 

01100 

08  S 

01200 

06S 

01300 

08  S 

01400 

06S 

01490 

60T0R  03109 
SHIR  f 7 
OATA  USE  1 
AREA  05 


TEMP 

17.34 

17.34 
17.JA 

17.35 

17.34 
17.37 
17.37 
17.37 
17.37 

17.36 

17.36 

17.37 
17.30 
17.15 

16.49 
14.74 
13.13 
11.45 
tfs.ss 

07.35 

06.49 
05.92 
05.52 
05.12 
04.85 


AIR  TEMP  17.6 

OIR  RGT  PER 

MIND-OIR 

18 

INST  STO  RECGROER 

TEN  SO  1206 

NET  6UL6  15.9 

16  4 4 

MIND-SPO 

35 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

BARGMETR  1000.6 

SEA 

MlNO-FuR 

OURA  T I ON 

00.2 

2 

SQUARE 

46 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

heather 

X© 

OR IG  £24  003 

1 

SQUARE 

56 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTh  SMO  YtL 

OJtYG 

RON 

TOT  P NO 2 

N03 

S 103 

RH 

36.444  26.56 

1514.3 

RERIO 

31 

6066 

YEAR 

1969 

60TDR  01260 

AIM  TEMP  16 

CONSEC 

0004 

MONTH 

03 

SHIR  F 7 

MET  SUL  ft  11 

LAT 

35 

10  N 

OAV 

06 

OATA  USE 

1 

BARGMETR  1006 

LONG 

046 

12  M 

HOUR 

16.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

16.3 

06S 

00000 

17.46 

36.442  26.53 

06  S 

06010 

17.46 

06S 

00020 

17.45 

06S 

00030 

17.45 

oes 

00050 

17.44 

06S 

00075 

17.42 

06S 

00100 

17.41 

06S 

0012S 

17.41 

oes 

00150 

17.36 

oes 

00200 

17.35 

oes 

002  50 

17.37 

oes 

00300 

17.36 

oes 

00400 

17.34 

oes 

00430 

17.32 

oes 

00500 

16.22 

oes 

00600 

15.02 

oes 

00690 

13.03 

oes 

00700 

13.09 

oes 

00600 

11.30 

oes 

00900 

09.59 

oes 

01000 

07.77 

oes 

01100 

06.59 

oes 

01150 

06.30 

OIR  HGT 

PcR 

«IKO-OIR 

26 

INST  STO  KcCGROER 

TcN  So  1206 

26  3 

3 

4IN0-SP0 

2b 

TRACE  OIR  0 

5 SwUARt 

4 

SEA 

HINO-FGR 

OURATIJN  00.2 

2 SQUARE 

«• 

CL/TR 

4CATHER 

XD 

ORIG  E24  004 

1 SQUARE 

58 

UVNOPTH  SNP  VEL  OXVU  PJ4  TOT  P NU2  NO)  SI03  PH 

1516.7 


i • * 


REMO 

31 

6068 

YEAR 

1969 

•GTOR  04369 

AIR  TEMP  15 

CONSEC 

0005 

month 

03 

SHIP  f 7 

*ET  eULA  11 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

06 

OATA  USE 

1 

BARGMETR  1010 

LONG 

047 

46  6 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLGUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVR 

OERTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

23.8 

06  S 

oocoo 

17.59 

36.449  26*50 

oes 

000  VO 

17.59 

oes 

GOO  20 

17.59 

oes 

00030 

17.59 

oes 

00050 

17.53 

oes 

00076 

17.45 

oes 

00100 

17.42 

oes 

00125 

17.40 

oes 

00150 

17.34 

oes 

00a  00 

17.30 

oes 

002  50 

17.29 

ObS 

00300 

17.19 

oes 

00400 

16.60 

oes 

00500 

16.12 

oes 

00600 

14.67 

oes 

00700 

12.69 

CBS 

00600 

11.42 

oes 

00900 

05.37 

oes 

G1000 

07.22 

oes 

01040 

07.46 

oes 

01100 

06.45 

oes 

Cl  200 

05.77 

oes 

0130  0 

05-16 

oes 

01400 

04.67 

oes 

01500 

09.67 

OIR  HUT  PER 

tfl'.G-JlM 

27 

INST  STO  RECORDER  TEN  SC  1206 

2T  2 3 

■tIND-SPG 

13 

Tn ACE  UIR 

G 5 

SwUAHE 

4 

ScA 

MINO-PlR 

OURA  T I ON 

03.5  2 

SQUARE 

46 

Cl/tr 

«EATHER 

XU 

ORIG  E24  005 

1 

SQUARE 

57 

luPTH  SNO  VEL 

OAV  G 

P34 

TOT  P N02 

NlJ  S 1 03 

PH 

1517.0 


44 


TABLE  IV. — Continued 


REF  10  31  8088 

CUNSEC  OOOt 

LAT  35  00  N 
LONG  048  00  M 


YEAR 

1969 

BOTDP  036 

MONTH 

03 

ShlP  F7 

DAY 

07 

DATA  USE 

HOUR 

12.  C 

AREA 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

DBS 

00000 

1 7.60 

OBS 

00010 

17.60 

OBS 

00020 

17.60 

GbS 

00030 

17.60 

OBS 

00050 

17.61 

DBS 

00075 

17.61 

OBS 

00100 

17.60 

OBS 

00125 

17.47 

OBS 

001  60 

17.32 

OBS 

00200 

17.37 

CBS 

002  50 

17.37 

OBS 

00300 

17.31 

OBS 

00340 

17.19 

OBS 

00400 

16.51 

OBS 

00440 

16.48 

OBS 

00500 

15.69 

U8S 

00600 

14.34 

08  S 

00700 

12.92 

OBS 

00800 

11.19 

OBS 

00900 

08.85 

OBS 

009  30 

08.27 

oes 

00970 

08.30 

OBS 

01000 

07.57 

OBS 

01010 

07.20 

OBS 

01100 

06.42 

AIR  TEMP  10. 1 
MET  BULB  12.8 
8AR0METR  1012.2 
CLOUD  T/A 


OIK  HGT  PER 
26  1 4 

SEA 
CL/TK 


MINO-DIR  2e 
MlNO-SPO  26 
mINO-FCR 
«EA  TMtk  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  01.9 

ORIG  E 24  v06 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  58 


siGMA-r  oynopth  sno  vel  uxyg 


Pu4  TCT  P N02  NO  3 S103  PH 


REFIO  31  8088 

COMSEC  0007 

LAT  35  00  N 
LONG  047  48  W 


YEAR 

1969 

BOTDP  047: 

MONTH 

03 

SHIP  F 7 

DAY 

07 

OATA  USE 

HOUR 

17.8 

AREA 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

17.49 

OBS 

00010 

17.49 

OBS 

00020 

17.45 

OBS 

00030 

17.39 

OBS 

00050 

l 7.39 

OBS 

000  75 

17.39 

OBS 

00100 

17.39 

OBS 

00125 

17.39 

OBS 

00150 

17.36 

OBS 

00200 

17.32 

OBS 

002  50 

17.28 

OBS 

00300 

17.28 

OBS 

004  00 

17.11 

OBS 

00430 

16.60 

OBS 

00600 

16.45 

OBS 

00505 

16.51 

OBS 

00600 

15.56 

OBS 

00700 

13.67 

OBS 

00800 

11.63 

OBS 

00900 

C9.60 

OBS 

00940 

09.25 

OBS 

00970 

07.  T1 

OBS 

01000 

07.19 

OBS 

01015 

06.89 

OBS 

01040 

07.18 

OBS 

01100 

06.51 

OBS 

01120 

06.69 

OBS 

01200 

05.87 

OBS 

01300 

05.40 

OBS 

01400 

04.96 

OBS 

01490 

04.66 

AIR  TEMP  16.9 
MET  BULB  1 6.2 
B ARCHE  TR  1011.1 
CLOUD  T/A 


OIR  HGT  PER 
26  3 3 

SEA 
CL/TR 

OVNDPTH  SND  VEL 


MIND-OIR  26 
6IND-SPD  22 
MlND-FcR 
MEATHER  XI 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

OURATIJN  00.4 

ORIG  E24  007 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


45 


TABLE  IV. — Continued 


REF  10 

31 

8088 

YEAR 

1569 

BGTDP  04297 

AIR  TEMP  17 1 

CCNSEC 

0008 

month  03 

SHIP  f 7 

MET  BULE  14. 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

07 

DATA  USE 

1 

OARGMETR  10C9, 

LONG 

047 

48  W 

HO OR 

23 .8 

AREA 

o5 

CLCUO  T/A 

CASTKUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

23.8 

OSS 

00000 

17.37 

36.448  26.55 

OSS 

00010 

17.37 

OSS 

00020 

17.37 

OSS 

00030 

17.3o 

OSS 

00050 

17.34 

OSS 

00075 

17.34 

OSS 

00 100 

17.34 

OSS 

00125 

17.34 

OSS 

00150 

17.34 

OSS 

00200 

17.34 

OSS 

00*  50 

17.34 

OSS 

00300 

17.34 

OSS 

00375 

17.34 

css 

00400 

17.06 

OSS 

00450 

16.60 

OSS 

00500 

16.50 

OSS 

00560 

16.32 

OSS 

00600 

15.49 

OSS 

00700 

13.22 

OSS 

00800 

11.87 

OSS 

00900 

09.69 

OSS 

01000 

07.71 

OSS 

01100 

06.19 

OSS 

01200 

05.39 

OSS 

01215 

05.47 

OSS 

01300 

05.11 

OSS 

01400 

04.97 

OSS 

01490 

04.73 

OIR  H*»T  PER 

WlND-DlA 

<4 

INST  STO  RECOROER 

TEN  Sw  1206 

23  2 3 

wlND-SPO 

20 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE  4 

ScA 

mIND-FOR 

DURATION 

00.5 

2 

SQUARE  46 

CL/TR 

WEATHER 

A1 

GRIG  E24  008 

1 

SQUARE  57 

UYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

Pj4 

TCT  P N02 

N03 

S 13  3 

PH 

1516.4 


REF  ID 

31 

8088 

YEAR 

1969 

60TDP  05029 

AIR  TEMP  IS. 

CONS EC 

0009 

MONTH 

03 

SHIP  F 7 

MET  BULB  16. 

LAT 

36 

12  N 

OAY 

10 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  0984. 

LONG 

049 

14  N 

HOUR 

17.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIuMA-T 

17.8 

OSS 

00000 

17.36 

36.449  26.56 

OSS 

00010 

17.36 

OSS 

00020 

17.33 

OSS 

00030 

17.32 

OSS 

0Q050 

17.33 

OSS 

00075 

17.33 

OSS 

00100 

17.33 

OSS 

00125 

17.34 

OSS 

00150 

17.34 

OSS 

00200 

17.35 

OSS 

002  50 

17.36 

OSS 

00300 

17.36 

OSS 

00400 

17.35 

OSS 

00500 

17.34 

OSS 

00600 

15.50 

OSS 

00700 

13.67 

OSS 

00800 

11.88 

OSS 

00900 

10.00 

OSS 

01000 

08.09 

OSS 

01100 

06.84 

OSS 

01200 

05.98 

OSS 

01300 

05.46 

OIR  HGT  PER 

M1ND-DIR 

19 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

24  1 4 

MIND-SPO 

24 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

SEA 

MIND- FOR 

DURATION  01.5 

2 

SOUAAE 

68 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E24  009 

1 

SQUARE 

69 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P3<t 

TOT  P N02  «0J 

S1J3 

PH 

1916.4 


46 


TABLE  IV. — Continued 


REF  1 0 31  6068 

CONSEC  0010 

LAT  34  46  N 
LONG  047  50  N 


YEAR 

1969 

BOTDP  049 

MONTH 

03 

SHIP  F 7 

DAY 

16 

DATA  USE 

HOUR 

23.2 

AREA 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

17.20 

OoS 

00010 

17.20 

OBS 

00020 

17.21 

OBS 

00030 

17.21 

OBS 

00050 

17.22 

OBS 

000  75 

17.22 

OBS 

00100 

17.23 

OBS 

00125 

17.23 

OBS 

00150 

17.23 

OBS 

00200 

17.24 

OBS 

002  50 

17.25 

OBS 

00300 

17.25 

OBS 

00400 

17.23 

OBS 

00500 

16.43 

OBS 

006  00 

14.80 

OBS 

00700 

12.70 

OBS 

00800 

11.28 

OBS 

00900 

08.95 

OBS 

01000 

06.86 

OBS 

01100 

05.87 

OBS 

01200 

05.22 

OBS 

01300 

05.03 

OBS 

01310 

05.07 

OBS 

01400 

04.87 

OBS 

01500 

04.59 

AIR  TEMP  14.7 
NET  BULB  10.7 
BAROMETR  1006.0 
CLGUO  T/A 


OIR  HGT  PER 
28  5 4 

SEA 
CL/TR 


M1N0-0IR  31 
8IN&-SPD  25 
NlNO-FOR 
NEATHER  X( 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00.7 

ORIG  £24  010 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  47 


TEMP  SAL  S1GMA-T  OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  NOi  SI03 


REF  10  31  8088 

CGNSEC  0011 
LAT  35  10  N 
LCNG  048  15  W 


YEAR 

1969 

BOTOP  04o63 

AIR 

TEMP  13.6 

DIR  HGT  PER 

MONTH 

03 

SHIP  F7 

MET 

BULB  09.6 

33 

1 2 

DAY 

20 

DATA  USE 

1 

BARGMETR  1015.8 

SEA 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLGUD  T/A 

CL/TA 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

OBS 

00000 

17.10 

36.435 

26.61 

1515.6 

CBS 

00010 

17.11 

OBS 

00020 

17.11 

OBS 

00030 

17.11 

GBS 

00050 

17.11 

OBS 

00075 

17.11 

OBS 

00100 

17.11 

OBS 

00125 

17.11 

OBS 

00150 

17.12 

OBS 

00200 

17.13 

OBS 

002  50 

17.13 

OBS 

00300 

17.14 

OBS 

00400 

17.15 

OBS 

00500 

17.15 

OBS 

00510 

17.15 

OBS 

00600 

15.58 

OBS 

00700 

13.33 

OBS 

00800 

11.13 

OBS 

00900 

09.33 

OBS 

01000 

08.03 

OBS 

01100 

06.22 

35.057 

27.59 

1494.2 

OBS 

01160 

05.62 

35.046 

27.66 

1492.8 

OBS 

01200 

05.68 

35.05b 

27.66 

1493.7 

OBS 

01230 

05.71 

35.072 

27.47 

1494.4 

CBS 

01300 

05.61 

35.057 

27.67 

1495.1 

OBS 

01370 

05.58 

35.057 

27.67 

1496.1 

OBS 

01400 

05.58 

35.057 

27.67 

1496.7 

OBS 

01500 

04.78 

35.049 

27.76 

1495.1 

NlND-Dl R 33 
N1ND-SPD  05 
• 1N0-F0R 
WEATHER  X2 


INST  ST 0 RECCROER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG  E24  Oil 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  41 
1 SQUARE  56 


TABLE  IV. — Continued 


REP  10 

31 

8088 

VEA8 

i960 

8OT0P  01829 

A|R 

TEMP  18.0 

01R  HGT  PER 

Ml N 0-01 R 

14 

INST  STD  kECOROER 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0012 

MONTH 

03 

SHIP  F 7 

MET 

BULB  16.0 

52 

9 5 

MIND-SPO 

30 

TRACE  DIR  0 

5 

SOUARE 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

20 

OATA  USe 

1 

BARONE TR 

SEA 

miko-for 

Curat  ion  oo.t 

2 

SQUARE 

48 

CONG 

048 

12  M 

HOUR 

23.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

•eather 

X3 

OR  li»  £24  012 

1 

SOUARE 

56 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovmopth 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TGT  P Ku2  NO 3 

SIJ3 

PH 

23.2 

oes 

00000 

17.10 

08  S 

00010 

17.10 

oes 

00020 

17.10 

oes 

00030 

17.11 

oes 

00050 

17.12 

oes 

00075 

17. IJ 

oes 

00100 

17.13 

oes 

00125 

17.14 

oes 

00150 

17.14 

oes 

00175 

17.14 

oes 

00200 

17.15 

oes 

002  50 

17.16 

oes 

00300 

17.16 

oes 

00400 

17.17 

oes 

00500 

17.15 

oes 

006  00 

15.38 

oes 

00700 

13.33 

oes 

00600 

11.28 

oes 

00900 

09.43 

oes 

01000 

07.30 

35.079 

27.46 

1496.7 

oes 

01100 

05.91 

35.028 

27.61 

1462.8 

oes 

01120 

05.62 

35.035 

27.65 

1492.0 

oes 

01150 

05.68 

35.062 

27.66 

1492.7 

oes 

01200 

05.46 

35.065 

27.69 

1492.7 

oes 

01300 

05.15 

35.058 

27.72 

1493.1 

oes 

01400 

04.89 

35.050 

27.75 

1493.7 

oes 

01500 

04.68 

35.041 

27.77 

1496.5 

• 

REF  | 0 

31  8088 

YEAR 

1969 

80 TOP  04023 

AIR 

TEMP  17.0 

DIR  Hi»T  PER 

mIND'OIR  35 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH  03 

SHIP  F 7 

MET 

8UL8  11.2 

3* 

5 4 

MIND-SPG  08 

trace  dir 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

34  42  N 

DAY 

22 

OATA  USE 

1 

bARGMETR  1025.2 

SEA 

mIND-FDR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  16  W 

HOUR 

22.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  5/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E24  013 

1 

SOUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovndpth 

SNO  VEL 

OXYG  PJ4 

TOT  P N02  NO 3 

S 103 

PH 

22.2 

oes 

00000 

a 7 . 06 

36.434 

26.62 

1515.5 

22.2 

oes 

00025 

17.05 

36.4j5 

26.62 

1515.6 

22.2 

oes 

00051 

17.02 

36.429 

2o . 62 

1516.2 

22.2 

08  S 

00077 

17.03 

36.432 

26.62 

1516.0 

22.2 

oes 

00103 

17.06 

22.2 

oes 

00155 

17.07 

36.432 

26.61 

1518.0 

22.2 

oes 

00206 

17.06 

36.434 

26.62 

1516.6 

22.2 

oes 

00310 

17.09 

36.435 

26.61 

1520.6 

22,2 

08  s 

T 004 1 8 

17.06 

36.431 

26.61 

1»22.3 

22.2 

08  S 

00519 

16.81 

36.403 

26.65 

1523.2 

22.2 

oes 

T00624 

14.79 

35.966 

26.78 

1518.2 

22.2 

08  S 

00831 

10.27 

35.310 

27.17 

1505.4 

22.2 

06  S 

TO  1037 

06.58 

35.081 

27.56 

1494.6 

22.2 

oes 

T01554 

04.39 

35.031 

27.79 

1494.3 

REF  10 

31 

8069 

YEAR 

19*9 

80TOP  04755 

AIR 

TEMP  14.4 

01R  FGT  PER 

MINO-OIR 

04 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

03 

SHIP  F 7 

*»ET 

6ULB  10.6 

02 

5 4 

MINI^SPO 

08 

TRACE 

OIR 

5 SOUARE 

2 

LAT 

34 

48  N 

OAY 

23 

OATA  USE 

L 

OAROMETR  1027.4 

SEA 

MINO-EGR 

CURAT IQN 

2 SOUARE 

48 

LONG 

048 

12  W 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E24  014 

1 SQUARE 

48 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovndpth 

SNO  VEL 

UXVG 

P04 

TOT  P 

N02  N03 

SIU3  PH 

12*5 

ObS 

00000 

17.05 

36.421 

26.61 

1515.4 

12.5 

oes 

00028 

17.02 

36.419 

26.62 

1515.8 

12.5 

oes 

00056 

18.99 

36.421 

26.62 

1516.2 

12.5 

oes 

00085 

16.98 

36.417 

26.62 

1516.6 

12.5 

oes 

00114 

17.01 

36.426 

26.62 

1517.2 

12.5 

oes 

00170 

17.03 

36.410 

26.61 

1518.1 

12.5 

oes 

T 002 28 

17.00 

36.427 

26.63 

1519.0 

12.5 

oes 

00340 

17.04 

36.415 

26.61 

1521 .0 

12.5 

oes 

T 004  50 

18*2  7 

36.230 

26.65 

1520.2 

12.5 

oes 

00563 

15.13 

36.018 

26.74 

1518.3 

12.5 

oes 

T 006  78 

13.39 

35.739 

26. 9C 

1514.2 

12.5 

oes 

00902 

08.21 

35.138 

27.37 

1498.8 

12.5 

oes 

T01133 

05.91 

35.108 

27.67 

1493.6 

12.5 

oes 

rouee 

04.21 

35.00* 

27.79 

1495.8 

48 


TABLE  IV. — Continued 


REF  10 

31  6000 

YEAR 

1949 

60T0F  04309 

AIR 

TEMF  16.0 

016  FGT  Ft  R 

HlNO-OIR  13 

ihst  hamsen  cast 

TEN  <Q  1204 

CONSEC 

0015 

MONTH 

03 

SHIR  F 7 

WET 

6UL6  13.4 

14 

3 2 

HING-SFO  20 

TRACE  014 

5 

S RE 

4 

LAT 

35  14  N 

OAV 

23 

OATA  USE 

1 

0ARONETR  1019.1 

SEA 

4 1 NO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

046  20  N 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

clouo  t/a  i/e 

CL/TR 

HEATHER  11 

GRIG  E24  Cl 5 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTVF 

OEFTH 

TENF 

SAL 

SIGMA -7 

DVrtOFTM 

SNO  VEL 

OXVG  F04 

TCT  F N02  NO 3 

SIC  3 

FH 

17.9 

06  S 

00000 

17.04 

34.412 

24.41 

1515.4 

17.9 

06  S 

00020 

17.01 

34.415 

24.41 

1515.7 

17.9 

06  S 

00050 

14.94 

34.412 

24.43 

1515.9 

17.9 

06  S 

00073 

14.97 

34.412 

2*.  42 

1514.4 

17.9 

oes 

00099 

17.01 

34.410 

24.41 

1514.9 

17.9 

06  S 

00143 

17.01 

34.412 

24.41 

1517.4 

17.9 

06  S 

TOO! 65 

14.99 

34.413 

24.42 

1510.3 

17.9 

06  S 

00276 

17.02 

34.406 

24.41 

1519.9 

17.9 

06  S 

T00365 

17.02 

34.429 

24.42 

1521.3 

17.9 

oes 

00451 

17.02 

34.427 

24.42 

1522.7 

17.9 

06  S 

T 005 44 

15.22 

34.034 

24.74 

1510.3 

17.9 

oes 

00724 

35.546 

17.9 

oes 

T 009 17 

06.10 

35.116 

27.37 

1496.4 

17.9 

06S 

T0J433 

04.79 

35.054 

27.74 

1494.0 

REFIO 

31  6066 

YEAR 

1949 

60T0F  02924 

AIR 

TEMF  17.0 

01R 

HGT  FER 

MINO-OIR  09 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0014 

MONTH  03 

SHIF  F7 

MET 

6UL6  14.4 

09 

5 2 

HIND-SFO  25 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAV 

25 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1014.9 

SEA 

M1NO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

046  12  H 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG 

€2*  014 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/T IMi 

LVLTVF 

OEFTH 

TEMF 

SAL 

S1GMA-T 

DVNOFTH 

SNO  VEL 

OXVG  F04 

TOT  F 

N02 

NOS 

SI03 

FN 

12.4 

oes 

00000 

17.02 

34.413 

24.41 

1515.3 

12.4 

oes 

00023 

17.02 

34.412 

24.41 

1515.7 

12.4 

oes 

00040 

17.00 

34.413 

24.42 

1515.9 

12.4 

oes 

00043 

14.97 

34.413 

24.42 

1514 .2 

12.4 

oes 

00064 

17.02 

34.411 

24.41 

1514.7 

12.4 

oes 

00124 

17.03 

34.413 

24.41 

1517.4 

12.4 

oes 

700143 

17.02 

34.411 

24.41 

1516.0 

12.4 

oes 

00247 

17.02 

34.412 

24.41 

1519.4 

12.4 

oes 

T00322 

17.04 

34.430 

24.41 

1520.7 

12.4 

oes 

00396 

W.  05 

34.421 

24.41 

1521 .9 

12.4 

oes 

700475 

17.00 

34.411 

24.41 

1523.1 

13.1 

oes 

T00943 

07.01 

••••••••••••••ft 
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TABLE  V.- -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
YAKUTAT  at  Ocean  Station  ECHO,  26  March  1969  - 18  April  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 8094. 


REf  10 

31 

•094 

YEAR 

1949 

BOTOP  0429B  AIR 

TEMP  18.3 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0001 

month 

03 

SHIR  VA 

NET 

BULB  15.C 

16 

2 2 

LAT 

35 

12  N 

OAV 

26 

OATA  USE 

1 BAROMETR  10 20.8 

SEA 

LONG 

0<.A 

It  M 

HOUR 

13.1 

AREA 

05  CL QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNGM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TERR 

SAL 

SIGMA-T 

OVNORTH 

SNO  VEL 

13.1 

OSS 

00000 

16.99 

36.418 

26.62 

1515.2 

08S 

00010 

16.99 

36.418 

26.62 

1515.4 

OBS 

00020 

16.99 

36.420 

26.62 

1515.6 

OBS 

00030 

16.99 

36.423 

26.63 

1515.7 

OBS 

00050 

16.99 

36.423 

26.63 

1516.1 

OBS 

00075 

16. 9B 

36.427 

26.63 

1516.4 

OBS 

00100 

16.98 

36.430 

26.63 

1516.9 

OBS 

00125 

16.98 

36.431 

26.63 

1517.3 

OBS 

00150 

16.98 

36.429 

26.6  3 

1517.7 

OBS 

00200 

16.98 

36.435 

26.64 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.97 

36.438 

26.64 

1519.3 

OBS 

00300 

16.98 

36.439 

26.64 

1520.1 

OBS 

00400 

16.94 

36.429 

26.64 

1521.7 

OBS 

00440 

16.92 

36.417 

26.64 

1522.2 

OBS 

00500 

15.96 

36.205 

26.70 

1520.1 

OBS 

00520 

15.54 

36.072 

26.69 

1518.9 

OBS 

00530 

15.71 

36.150 

26.72 

1519.7 

OBS 

00600 

14.39 

35.895 

26.61 

1516.4 

OBS 

00700 

12.79 

35.665 

26.97 

1512.5 

OBS 

OOBOO 

10.57 

35.372 

27.16 

1506.1 

OBS 

00900 

08.66 

3S.1B0 

27.33 

1500.5 

OBS 

00940 

08.24 

35.210 

27.42 

1499.6 

OBS 

00965 

08.24 

35.206 

27.42 

1500.0 

OBS 

01000 

07.53 

35.177 

27.50 

1497.8 

OBS 

01100 

06.44 

35.120 

27.61 

1495.2 

OBS 

01140 

05.90 

35.105 

27.67 

1493.7 

OBS 

01155 

05.78 

35.075 

27.66 

1493.4 

OBS 

01160 

05.70 

35.056 

27.66 

1493.1 

OBS 

Oil  BO 

05.81 

35.105 

27.68 

1494.0 

OBS 

01200 

05.56 

35.065 

27.68 

1493.2 

OBS 

01290 

05.03 

35.011 

27. 7C 

1492.5 

OBS 

01300 

05.16 

35.063 

27.73 

1493.3 

OBS 

01315 

05.16 

35.057 

27.72 

1493.5 

OBS 

01400 

04.91 

35.055 

27.75 

1493.9 

OBS 

01500 

04.59 

35.025 

27.76 

1494.2 

WIND-OIR 

09 

INST  STO  RECCROER 

TEN  SO  1206 

WINO-SPD 

20 

TRACE  01 R 

0 

5 

SQUARE 

4 

WIND-EQA 

OURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

MEA ther 

XI 

OR  1G  E25  001 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S103 

PH 

RERID 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTOR  02743 

AIR 

TEMP  17.4 

OIR  HGT  PER 

WlNO-OIR 

08 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1. 

CONSEC 

0002 

MONTH 

03 

SHIP  VA 

WET 

BULB  15.1 

14 

4 2 

WIND-SPD 

14 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

LAT 

35 

04  N 

OAY 

26 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.7 

SEA 

WlND-EOR 

DURATION 

fSJ 

o 

o 

SQUARE 

LONG 

048 

11  N 

HOUR 

18.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E25  002 

1 

SQUARE 

castnum/tine 

LVLTVR 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

18.1 

OBS 

00000 

17.31 

36.451 

26.57 

1516.2 

OBS 

00010 

17.31 

36.440 

26.56 

1516.4 

OBS 

00020 

17.23 

36.449 

26.59 

1516.3 

OBS 

00030 

17.17 

36.437 

26.59 

1516.3 

OBS 

00050 

17.01 

36.422 

26.62 

1516.1 

OBS 

00075 

16.99 

36.422 

26.62 

1516.5 

OBS 

00100 

16.98 

36.422 

26.63 

1516.0 

OBS 

00125 

16. 9B 

36.426 

26.63 

1517.3 

OBS 

00150 

16.98 

36.426 

26.63 

1517.7 

OBS 

00200 

16.9B 

36.433 

26.64 

1510.5 

OBS 

002  50 

16.97 

36.430 

26.64 

1519.3 

OBS 

00300 

16.97 

36.441 

26.64 

1520.1 

OBS 

00400 

16.90 

36.445 

26.64 

1521.0 

OBS 

005 00 

16.06 

36.191 

26.67 

1520.4 

OBS 

00600 

14.59 

36.025 

26.07 

1517.2 

OBS 

00700 

12.68 

35.603 

26.94 

1512.0 

OBS 

OOBOO 

10.30 

35.241 

27.15 

1505.0 

OBS 

00900 

07.89 

35.106 

27.39 

1497.5 

OBS 

01000 

06.56 

35.065 

27.55 

1443.9 

OBS 

01030 

06.40 

35.091 

27.59 

1493.8 

OBS 

01050 

06.40 

35.091 

27.59 

1494.1 

OBS 

01055 

06.54 

35.129 

27.60 

1494.8 

OBS 

01100 

06.26 

35.128 

27.64 

1494.5 

OBS 

01200 

05.65 

35.040 

27.70 

1493.6 

o#s 

01300 

05.19 

35.066 

27.73 

1493.4 

OBS 

01400 

04.92 

35.060 

27.76 

1494.0 

OBS 

01500 

04.60 

35.032 

27.77 

1494.3 

50 


r 


TABLE  V. — Continued 


REF  10  SI  <094 
C0NSEC  0003 
LAT  IS  04  N 
LONG  040  IS  W 


YEAR 

1969 

•0 TOP  0J931 

AIR 

TENP  16 

.0 

OIR  HOT  PER 

NONTH 

03 

SHIP  Y A 

NET 

OULS  15 

.2 

09 

1 3 

OAY 

27 

OATA  USE 

1 

6ARGMETR  102 2 

.2 

SEA 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

06PTH 

TENP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

oos 

ooooo 

17.02 

36.413 

26.61 

1515.3 

oos 

00010 

17.01 

36.413 

26.61 

1515.4 

oos 

00020 

17.01 

36.412 

26.61 

1515.6 

oos 

00030 

17.01 

36.413 

26.61 

1515.0 

QOS 

000  SO 

17.01 

36.415 

26.61 

1516.1 

oos 

00075 

16.99 

36.413 

26.62 

1516.5 

oos 

00100 

16.99 

36.414 

26.62 

1516.9 

oos 

00125 

16.99 

36.413 

26.62 

1517.3 

oos 

00150 

16.99 

36.416 

26.62 

1517.7 

oos 

00200 

16.99 

36.425 

26.63 

1510.5 

oos 

00250 

16.90 

36.424 

26.63 

1519.3 

oos 

00300 

16.90 

36.423 

26.63 

1520.1 

oos 

00400 

16.93 

36.416 

26.63 

1521.6 

oos 

00450 

16.91 

36.434 

26.65 

1522.4 

oos 

00500 

15.70 

36.151 

26.  7C 

1519.4 

oos 

00600 

14.29 

35.770 

26.74 

1515.9 

oos 

00700 

12.66 

35.625 

26.96 

1512.0 

oos 

OOOOO 

10.70 

35.301 

27.13 

1506.0 

oos 

00900 

09.06 

35.256 

27.33 

1502.1 

oos 

01000 

07.50 

35.160 

27.49 

1490.0 

oos 

01070 

06.33 

35.040 

27.56 

1494.1 

oos 

01100 

06.42 

35.160 

27.64 

1495.1 

oos 

OHIO 

06.45 

35.159 

27.64 

1495.4 

oos 

01200 

05.06 

35.106 

27. 6« 

1494.5 

OSS 

01300 

05.29 

35.000 

27.73 

*1493.0 

OOS 

01400 

04.92 

35.060 

27.75 

1494.0 

oos 

01500 

04.73 

35.052 

27.77 

1494.9 

MlND-DlR 

09 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

NINO-SPO 

10 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

HINO-FOR 

DURATION 

00.6 

2 

SOUARE 

40 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E25  003 

1 

SQUARE 

50 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

N02 

NOS 

S103 

PH 

REF  10  31  *094  YEAR  1969  60TDP  03049  AIR  TENP  16.7 
CONSEC  0004  NONTH  03  SHIP  YA  WET  0UL6  15.0 
LAT  34  SO  N OAY  27  DATA  USE  1 BAROMETR  1020.9 
LONG  047  S7  W HOUR  06.0  AREA  OS  CLOUO  T/A 


CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

06.0 

OOS 

OOOOO 

17.26 

36.437 

26.57 

OOS 

00010 

17.27 

36.436 

26.57 

oos 

00020 

17.27 

36.440 

26.57 

oos 

00030 

17.26 

36.440 

26.57 

oos 

00050 

17.24 

36.437 

26.58 

oos 

00075 

17.12 

36.430 

26.60 

DOS 

00100 

17.12 

36.441 

26.61 

oos 

00125 

17.12 

36.448 

26.61 

oos 

00150 

17.11 

36.437 

26.61 

COS 

00200 

16.94 

36.396 

26.62 

oos 

002  SO 

16.99 

36.425 

26.63 

oos 

00300 

16.97 

36.439 

26.64 

oos 

00400 

16.96 

36.441 

26.64 

OOS 

00490 

16.94 

36.413 

24.63 

oos 

00500 

16.64 

36.314 

26.63 

oos 

00520 

16.09 

36.163 

26.65 

oos 

00550 

15.60 

36.100 

26.70 

oos 

00560 

14.63 

35.954 

26.76 

oos 

00600 

14.52 

35,929 

26.61 

oos 

00620 

14.23 

35.649 

26.81 

oos 

00670 

13.35 

35.727 

26.90 

oos 

00700 

12.72 

35.646 

26.97 

oos 

00750 

12.16 

35.553 

27.00 

oos 

00600 

10.90 

35.421 

27.14 

oos 

006  30 

10.17 

35.320 

27.19 

oos 

00650 

09.67 

35.240 

27.21 

oos 

00900 

06.65 

35.177 

27.33 

oos 

00950 

07.76 

35.107 

27.41 

oos 

01000 

06.69 

35.073 

27.51 

oos 

01050 

06.43 

35.096 

27.59 

oos 

01100 

06.39 

35.126 

27.62 

oos 

01200 

05.68 

35.110 

27. 7C 

oos 

01300 

05.15 

35.076 

27.74 

oos 

01400 

04.79 

35.052 

27.76 

oos 

01500 

04.51 

35.031 

27.76 

01R  HOT  PER  H 1ND-01 R 11  INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

11  3 2 WINO-SPO  10  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  HIND-FOR  DURATION  00.4  2 SQUARE  46 

CL/TR  HEATHER  X2  GRIG  E25  004  l SQUARE  47 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

IS 16 .1 

1516.3 

1516.4 

1516.6 

1516.0 

1510.9 

1317.3 

1517.7 

1510.1 

1510.3 

1519.3 

1520.1 

1521.0 

1523.1 

1522.3 

1520.0 

1519.7 

1317.3 
1516  .9 

1316.2 

1313. 9 

1512 .2 

1511.1 

1507.3 

1505.1 

1503.3 

1500.4 

1497.0 

1495.2 

1494.3 

1495.0 

1493.0 

1493.3 

1493.4 

1493.9 


TABLE  V. — Continued 


• IF  10 

31 

8096 

YEAR 

1969 

80T0P  02  763 

AIR 

TEMP  19. 

C0NS6C 

0005 

MONTH 

03 

SHIP  V A 

MET 

BULB  16 

L6T 

35 

02  N 

DAY 

27 

OAT  A USE 

1 

8AR0METR  1026 

LONG 

068 

05  W 

HOOK 

12.0 

ABEA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-7 

12.0 

08  S 

00000 

17.23 

36.651 

26.59 

08  S 

00010 

17.19 

36.653 

26.60 

08$ 

00020 

17.16 

36.632 

26.59 

08  S 

00030 

17.11 

36.639 

26.61 

08  S 

00050 

17.07 

36.635 

26.62 

08$ 

00075 

17.01 

36.631 

26.63 

08$ 

00100 

17.00 

36.636 

26.6  3 

08$ 

00125 

17.00 

36.636 

26.63 

08$ 

00150 

17.00 

36.636 

26.63 

08$ 

002  00 

17.00 

36.638 

26.63 

08$ 

002  50 

16.99 

36.660 

26.66 

08$ 

00300 

16.99 

36.660 

26.66 

08$ 

00600 

16.99 

36.657 

26.65 

08$ 

00690 

16.99 

36.635 

26.6  3 

08$ 

00500 

16.77 

36.371 

26.66 

OBS 

00600 

16.61 

35.937 

26.80 

08  S 

00700 

12.75 

35.622 

26.96 

08$ 

00800 

10.95 

35.383 

27.10 

08$ 

00862 

09.57 

35.109 

27.13 

08$ 

00900 

08.32 

35.152 

27.36 

08$ 

00915 

08.11 

35.096 

27.35 

OBS 

00927 

07.95 

35.096 

27.38 

08$ 

01000 

06.97 

35.060 

27.69 

08$ 

01038 

06.66 

35.007 

27.52 

OBS 

01080 

06.05 

35.131 

27.67 

OBS 

01100 

06.09 

35.138 

<>7.67 

08$ 

OHIO 

06.11 

35.131 

27.66 

OBS 

01200 

05.55 

35.106 

27.71 

OBS 

01300 

05.26 

35.092 

27.76 

OBS 

01600 

06.92 

35.079 

27.77 

08$ 

01500 

06.57 

35.063 

27.78 

REF  1 0 
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YEAR 
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8OT0P  06680 

AIR  TEMP 

17 

CONSEC 
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MONTH 

03 

SHIP  YA 

MET  BULB 

15. 

LAT 

36 

57 

N 

DAY 

27 

OATA  USE  1 

6AR0METR 

1023. 

LONG 

067 

58 

M 

HOUR 

18.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.0 

OBS 

00000 

17.63 

36.652 

26.56 

OBS 

00010 

17.60 

36.652 

26.55 

OBS 

00020 

17.37 

36.651 

26.56 

OBS 

00030 

17.25 

36.653 

26.59 

OBS 

00050 

17.17 

36.653 

2c. el 

OBS 

00075 

17.13 

36.652 

26.61 

OBS 

00100 

17.12 

36.653 

26.62 

OBS 

00125 

17.09 

36.669 

26.  c2 

OBS 

00150 

17.08 

36.668 

26.62 

CBS 

00200 

17.07 

36.655 

26.63 

OBS 

00250 

17.06 

36.655 

26.63 

OBS 

00300 

17.06 

36.655 

26.63 

OBS 

00600 

17.05 

36.657 

26.66 

06  S 

00500 

17.00 

36.665 

26.66 

OBS 

005  30 

16.19 

36.17c 

26.62 

OBS 

00600 

15.01 

35.967 

26.72 

OBS 

00700 

12.91 

35.617 

26.91 

06S 

00800 

10.86 

35.366 

27.09 

OBS 

00900 

08.69 

35.156 

27.36 

OBS 

009  22 

08.01 

35.176 

27.63 

OBS 

00970 

07.63 

35.132 

27.68 

OBS 

01000 

07.06 

35.116 

27.52 

OBS 

01100 

06.29 

35.131 

27.66 

OBS 

01200 

05.86 

35.096 

27.67 

OBS 

01300 

05.31 

35.075 

27.72 

OBS 

01600 

06.82 

35.060 

27.75 

08$ 

01500 

06.53 

35.027 

27.77 

08$ 

01600 

06.29 

36.997 

27.77 

08$ 

01675 

06.12 

36.996 

27.79 

08$ 

01750 

06.00 

36.976 

27.79 

OBS 

02000 

03.80 

36.979 

27.81 

OBS 

02500 

03.36 

36.96C 

27.86 

08$ 

03000 

02.96 

36.938 

27.86 
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10 

INST  $T0  KECCROEA  TEN  Sw  1206 

10  3 6 

MINO-SPO 

10 

TRAiE  DIR 

0 5 

SQUARE 

6 

SEA 

«|ND-FOA 

DURATION 

00.  J 2 

SQUARE 

68 

Cl/tr 

HEATHER 

XI 

GRIG  E25  005 

1 

SQUARE 

58 

DYNOPTH  SNJ  VeL 

JXY  G 

PJ6 

TOT  P N02 

NG3  S 103 

PH 

1916.0 

1516.0 

1516.1 

1516.1 

1516.3 

1516.5 
1516.9 

1517.3 

1517.7 

1518.6 

1519.6 

1520.2 

1521.8 

1523.3 

1522.7 

1517.2 

1512.3 

1507.6 

1502.8 

1699.2 

1698.5 

1698.1 

1695.5 

1696.1 

1693.3 

1693.8 

1696.0 

1693.2 

1693.7 

1666.0 

1696.2 
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11 
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13 
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0 5 

SQUARE 

2 
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DURATION 

00. 8 2 

SQUARE 

<.6 

cl/tr 

HEATHER 

XI 

ORIG  E25  006 

1 

SQUARE 

67 

dynopth  SND  VcL 

OXYG 

P36 

TOT  P N0« 

NOi  $103 

PH 

1516.6 

1516.0 

1516.7 

1516.5 

1516.6 

1516.9 

1517.3 

1517.6 

1518.0 

1518.8 

1519.6 

1520.6 

1522.0 

1523.9 

1521 .2 

1518.6 

1512.6 

1507.0 

1699. 8 

1698.6 

1696.9 

1695.9 

1696.6 

1696.5 

1693.9 

1695.5 

1696.0 

1696.6 

1695.2 

1695.9 

1699.3 

1506.0 

1512.9 
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REFID 

31 

8094 

YE  40 

1969 

BO TOP  04297 

A 1 A 

TEMP  17.1 

DIP  HGT  Pc  K 

• 1N0-DIR 

li 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  U06 

CONSEC 

0007 

MONTH 

03 

SHIP  YA 

MET 

BULB  15.0 

12 

3 i 

WlND-SPO 

15 

TRACE  DIR 

U 5 SUUaRE 

6 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

2B 

OATA  USE  1 

BARG4E  TR  1026.4 

SEA 

MlND-FOA 

duration 

00.4  2 SOUARE 

48 

LUNG 

040 

04  a* 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

cloud  t/a 

CL/  T A 

Me A THER 

XI 

GRIG  E25  007 

1 SOUARE 

50 

CASTNOM/T  IHfc 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYiOPTh 

SNO  VEL 

UXVG 

Pj4 

TOT  P N02 

NO  3 SI03  PH 

00.0 

O0S 

000  00 

17.20 

36.431 

26.56 

1516.1 

uBS 

0Q010 

17.27 

36.432 

26.56 

1516.2 

00  S 

00020 

17.27 

36.431 

26.56 

1510.4 

oas 

00030 

17.25 

36.432 

26.57 

1516.5 

00  s 

00050 

17.24 

36.430 

26.50 

1516.0 

O0S 

00075 

17.23 

36.441 

26.50 

1517.2 

00  s 

00100 

17.23 

36.444 

26.50 

1517.0 

OBS 

00125 

17.23 

36.448 

26.59 

1518.0 

00  s 

00150 

17.23 

36.448 

26.59 

151B.4 

OBS 

00200 

17.13 

36.444 

26.61 

1519.0 

OBS 

00250 

17.10 

36.434 

26.61 

1519.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.441 

26.62 

1520.4 

OBS 

00400 

17.06 

36.452 

26.63 

1522.0 

OBS 

00440 

17.05 

36.437 

26.62 

1522.7 

OBS 

00500 

16.15 

36.191 

2o.65 

1520.6 

OBS 

00600 

14.64 

36.92  P 

27.550 

OBS 

00700 

12.87 

35.677 

26.96 

1512 .8 

OBS 

00000 

10.06 

35.429 

27.15 

1507.2 

OBS 

00050 

09.50 

35.<t  59 

27.26 

1502.9 

OBS 

00070 

09.14 

35.200 

27.27 

1501  .0 

OBS 

00000 

09.06 

35.260 

27.33 

1501.7 

OBS 

00900 

00.69 

35.107 

27.33 

1500.6 

OBS 

00940 

07.96 

35.155 

27.42 

1490.5 

OBS 

00960 

07.04 

35.203 

27.40 

1498.4 

005 

00970 

0 7.49 

35.134 

27.47 

1497.1 

OB. 

01000 

06.05 

35.095 

27.53 

1495.1 

OBS 

01050 

06.45 

35.116 

27.61 

1494  .4 

OBS 

01065 

06.50 

35.104 

27.64 

1495.2 

OBS 

01100 

06.26 

35.148 

27.66 

1494.5 

OBS 

01200 

05.60 

35.096 

27.70 

1493.4 

OBS 

01300 

05.15 

35.007 

27.75 

1493.3 

OBS 

01400 

04.75 

35.052 

27.77 

1493.3 

OBS 

01500 

04.48 

35.033 

27.78 

1493.8 
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YEAR  1969 
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DIR  HIT 
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MIND- U1  R 

13 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 
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MONTH  03 

SHIP 

VA 

MET  BULB 

15.7 
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MING-SPO 
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TRACE  OIR  0 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

02 

N 

DAY  20 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1025.9 

SEA 

MlND-FoR 

OUR A T I ON  00.4 

2 

SQUAAe 

4e 
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11 

W 

HOUR  06«0 

AREA 

05 

CL GUO  T/A 

CL/TR 

MEA7HER 

XI 

0 RIG  £2 5 009 

1 

SOUARE 

?8 

CASTNUM/T1NL 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL  JXYG 

P04  TOT  P N02 

Nui  SIJ3  PH 

06  0 

OBS 

00000 

17.30 

36.442 

26.5  7 

1516.2 

OBS 

00010 

17.30 

36.444 

26.57 

1516.3 

OBS 

00020 

17.30 

36.445 

26.57 

1516.5 

OBS 

00030 

17.30 

36.447 

26.57 

1516.7 

OBS 

00050 

17.21 

36.444 

26.59 

1516.7 

OBS 

00075 

17.10 

36.433 

26.61 

1516.0 

OBS 

00100 

17.02 

36.432 

26.63 

1517.0 

OBS 

00125 

17.00 

36.432 

26.63 

1517.3 

OBS 

00150 

17.01 

36.437 

26.63 

1517.0 

OBS 

00200 

17.00 

36.430 

26.63 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.99 

36.441 

26.64 

1519.4 

OBS 

00300 

16.99 

36.442 

26.64 

1520.2 

OBS 

00400 

16.99 

36.450 

26.65 

1521 .8 

OBS 

00460 

16.99 

36.437 

26.64 

1522.8 

OBS 

00500 

16.11 

36.233 

26.69 

1520.6 

OBS 

00600 

14.73 

35.950 

26.70 

1517.6 

OBS 

00700 

12.57 

35.616 

26.97 

1511.7 

OBS 

00000 

10.57 

35.36C 

27.15 

1506. 1 

OBS 

00900 

00.52 

35.140 

27.32 

1499.9 

OBS 

01000 

06.07 

35.062 

27.51 

1495.1 

OBS 

01100 

06.16 

35.100 

27.63 

1494.0 

OBS 

01150 

05.77 

35.040 

27.64 

1493.2 

OBS 

01200 

05.34 

35.100 

27.74 

1492  .4 

OBS 

01300 

05.26 

35.092 

27.74 

1493.7 

OBS 

01400 

04.04 

35.062 

27.76 

1493.6 

OBS 

01500 

04.50 

35.034 

27.70 

1493.9 
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31 
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YEAR  1969 
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Aik  IEMP 

17.9 
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•INO-DIA  16 

INST  $T0  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 
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MONTH  03 

SHIP 

VA 

MET  BULo 

15.3 
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WlVG-SPD  lo 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE  6 

L AT 

35 

02  N 

OAV  28 

OATA 

USE  1 

6ARCNETR 

102b.9 

S6A 

Hi  NO- FOR 

DURATION  00.6 

2 SQUARE  60 
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09  M 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

OR IG  E25  009 

1 SQUARE  50 

CASTNUM/T IME 

LVLTyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  Shu  VcL  OXYG 

12.1 

DBS 

00000 

17.16 

36.651 

26.61 

1515.0 

00  S 

COO  10 

17.16 

36.665 

26.60 

1515.9 

UBS 

00020 

17.15 

36.636 

26.60 

1516.1 

00  S 

00030 

17.02 

36.639 

26.63 

1515.0 

O0S 

00050 

17.00 

36.660 

26.66 

1 5 It  .1 

OBS 

00075 

16.58 

36.663 

26.66 

1516.5 

OBS 

00100 

16.90 

36.665 

26.66 

151o.9 

OBS 

00125 

16. SB 

36.667 

26.65 

1517.3 

OBS 

00150 

16.98 

36.667 

26.65 

1517.7 

OBS 

00200 

16.50 

36.o56 

2o.65 

1516.5 

OBS 

002  50 

16.97 

36.663 

26.66 

1519.3 

OBS 

00300 

16.96 

36.651 

26.65 

1520.1 

DBS 

00600 

16.85 

36.615 

26.66 

1521  .6 

OBS 

00500 

15.65 

36. CBS 

26.73 

1510.3 

DBS 

00600 

16.16 

35.606 

26.05 

1515.7 

OBS 

006  00 

13.96 

35.027 

26.06 

1515.0 

OBS 

00632 

13.56 

35.72V 

26.66 

1516.0 

OBS 

00637 

13.35 

35.756 

26.92 

1513.6 

OBS 

00700 

12.77 

35.653 

26.96 

151*. 6 

OBS 

OQBOO 

10.73 

35. 66  C 

27.15 

15C6.7 

OBS 

00900 

08.09 

35.207 

27.32 

1501  .6 

OBS 

01000 

07.12 

35.111 

27.51 

1656.2 

PBS 

01100 

05.61 

35.05B 

27.67 

1691 .8 

OBS 

01162 

05.62 

35.063 

27.68 

1651.7 

OBS 

Oil  T9 

05. 38 

35.113 

27.76 

16V*.  2 

OBS 

01200 

05.61 

35.107 

27.73 

1692.7 

OBS 

01300 

05.01 

35.006 

27.76 

1652.7 

OBS 

01600 

06.  76 

35.066 

27.78 

1653.2 

OBS 

01500 

06.67 

35.061 

27.79 

1650.0 

PJ6  Tut  P H02  N03 
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YEAR 
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AIR  TEMP 

OIR  HOT  PER 

CCNSEC 
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HuNTm 

03 
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WET  oULB 

LAT 

35 

00 

N 

OAY 

20 

OATA  USE  1 

oAROHETR 

Sc  A 
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02 

0 

HOUR 

17.6 
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DEPTH 

TEMP 
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OYNOPTh  SNu  VcL 

17.6 

OBS 
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17.56 

36.653 

26.52 

151o.9 

00  S 

000 10 

17.51 

36.633 

20.51 

15 16  .9 

OBS 

00020 

17.36 

36.650 

26.55 

I51o.0 

OBS 

00030 

17.31 

36.651 

26.57 

1516.7 

OBS 

00050 

17.25 

3o.655 

2o.55 

15  lb  .9 

OBS 

000  75 

17.19 

3o.635 

26.55 

1317.1 

OBS 

001  00 

16.99 

30.626 

2o.63 

1516.9 

OBS 

00125 

16.99 

3o.629 

26.63 

1517.3 

OBS 

00150 

16.96 

36.619 

26.62 

1517.7 

OBS 

00200 

16.92 

30.630 

26.65 

151e.3 

OBS 

002  50 

16.96 

36.655 

26.66 

1319.2 

OBS 

00300 

16.96 

36.656 

2o.6t 

15<3.1 

OBS 

00600 

16.97 

30.658 

20.66 

1521  .0 

OBS 

00500 

15.95 

AO. 16* 

26.67 

15*0.0 

OBS 

006C0 

16.66 

35.920 

26.02 

1516.6 

OBS 

00700 

12.58 

35.396 

26.96 

1511 .7 

OBS 

OOBOO 

10.60 

35. a61 

27.15 

150b.2 

OBS 

009  00 

06.63 

35.156 

27.3* 

1500.3 

OBS 

01000 

07.01 

35.095 

*7.51 

1655.7 

OBS 

01100 

06.36 

35.163 

27.60 

16 VV .9 

OBS 

01200 

05.61 

35.090 

27.70 

169A. 5 

UBS 

01300 

05.13 

35.085 

27.75 

1653.2 

OBS 

01600 

06.71 

35.066 

27.77 

1693.1 

OBS 

01500 

06.65 

35.029 

27.70 

1693.7 

OBS 

01750 

06.06 

35.006 

27.01 

1656.1 

OBS 

02  000 

03.73 

36.900 

27.82 

1659.1 

OBS 

02500 

03.22 

36.955 

27.05 

1505.6 

CBS 

03000 

02.77 

36.920 

27.07 

1512.1 

mINO-OIA  16 
HlNO-iPO  l> 
HIND-FJR 
WEATHER 
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INST  STO  RECORDER 
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OUR A T | ON  00. 5 
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31 
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YEAR 
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BGTDP  04023 

AIR  TEMP  17.2 

DIP  HGT  PER 

W|nD-uIA 

14 

INST  STD  RECORDER  IE*  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

03 

SHIP  YA 

MET  BULB  15.6 

12  3 i 

M1ND-SPD 

10 

TRACE  dir 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

06  N 

DAY 

29 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1U29.4 

ScA 

wlND-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SwUARE 

46 

LONG 

047 

54  M 

HOUR 

00.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

Cl/IR 

mcA  ThER 

*2 

ORIG  E25  Oil 

1 

SWUAME 

57 

CASTNUN/T1NE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

dynopth  sno  yel 

DAY  G 

P34 

TOT  P N02 

NJi  SUi 

PH 

OBS 

COO  00 

17.31 

36.443 

26.56 

1516.2 

06S 

00010 

17.30 

36.443 

26.57 

1516.3 

OBS 

00020 

17.13 

36.432 

26. 6C 

1516.0 

OBS 

00030 

17.06 

36.433 

2o.62 

1 Slo .0 

OBS 

00050 

17.03 

36.435 

26.63 

1516.2 

OBS 

00075 

17.01 

36.437 

26.63 

1526.5 

OBS 

00100 

17.00 

36.437 

26.63 

1516.9 

OBS 

00125 

17.00 

36.439 

26.64 

1517.3 

OBS 

00150 

17.00 

36.440 

26.64 

1517.7 

OBS 

00200 

17.00 

36.444 

26.64 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.99 

36.443 

26.64 

1519.4 

OBS 

00300 

16.97 

36.432 

26.64 

1520.1 

OBS 

00400 

16.97 

36.449 

26.65 

1521 .8 

OBS 

00450 

16.95 

36.437 

20.65 

1522.5 

OBS 

00500 

15.76 

36.138 

26.69 

1519.4 

OBS 

00600 

14.40 

35.908 

26.82 

15lo.4 

OBS 

00700 

12.48 

35.646 

27.01 

1511 .4 

OBS 

00800 

10.15 

35.352 

27.22 

1504.5 

OBS 

00850 

09.44 

35.290 

27.29 

1502.7 

OBS 

00660 

09.43 

35.334 

27.33 

1502.9 

OBS 

00900 

08.82 

35.212 

27.33 

1501.1 

OBS 

01000 

06.89 

35.112 

27.54 

1455.3 

OBS 

01060 

06.  16 

35.113 

27.64 

1453.4 

OBS 

01080 

06.26 

35.122 

27.64 

1454.1 

OBS 

01100 

06.20 

35.124 

27.65 

1454.2 

OBS 

01200 

05.69 

35.114 

27.70 

1453.8 

OBS 

01300 

05.06 

35.090 

27.76 

1452 .9 

OBS 

01400 

04.72 

35.056 

27.77 

1453.1 

OBS 

01500 

04.45 

35.032 

27.78 

1493.7 

REFID 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BO TOP  03840 

AIR  TEMP 

17.9 

OIR  FGT 

PER 

MIND-D1R 

16 

CONSEC 

0012 

MONTH 

03 

SHIP 

YA 

MET  8UL6 

16.6 

13  3 

3 

WINO-SPO 

12 

LAT 

35 

08 

N 

OAY 

29 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1028.5 

SEA 

WIND-FOR 

LONG 

047 

59 

■ 

HOUR 

06.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

PG4 

06.2 

OBS 

00000 

17.14 

36.444 

26.61 

1515.7 

OBS 

000 10 

17.14 

36.434 

26.60 

1515.9 

OBS 

00020 

17.04 

36.435 

26.62 

1515.7 

OBS 

00030 

17.03 

36.436 

26.63 

1515.9 

OBS 

00050 

17.01 

36.435 

26.63 

1516.1 

OBS 

00075 

17.00 

36.433 

26.63 

1516.5 

OBS 

00100 

16.99 

36.437 

26.64 

1516.9 

OBS 

00125 

16.99 

36.439 

26.64 

1517.3 

OBS 

00150 

16.99 

36.439 

26.64 

1517.7 

OBS 

00200 

16.99 

36.443 

26.64 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.96 

36.445 

26.65 

1519.3 

OBS 

00300 

16.96 

36.462 

26.66 

1520.1 

OBS 

00350 

16.95 

36.461 

26.66 

1520.9 

OBS 

00400 

16.74 

36.397 

26.67 

1521.0 

OBS 

00500 

15.40 

36.083 

26.73 

1518.2 

OBS 

006  00 

14.06 

35.839 

26.84 

1515.3 

OBS 

00700 

12.20 

35.547 

26.99 

1510.3 

OBS 

008  00 

10.15 

35.301 

27.18 

1504.5 

OBS 

00B10 

09.96 

35.319 

27.23 

1504.0 

OBS 

0Q820 

09.96 

35.339 

27.24 

1504.2 

OBS 

00900 

08.  89 

35.232 

27.34 

1501  .4 

OBS 

00940 

07.98 

35.225 

27.47 

1498.6 

OBS 

00950 

08.01 

35.225 

27.47 

1498.9 

OBS 

01000 

07.22 

35.161 

27.53 

1496.6 

OBS 

01100 

05.71 

35.037 

27.64 

1492.1 

OBS 

01160 

05.26 

35.061 

27.71 

1451  .3 

OBS 

01180 

05.43 

35.096 

27.72 

1492.4 

OBS 

01200 

05.48 

35.104 

27.72 

1493.0 

OBS 

01300 

05.07 

35.088 

27.76 

1492.9 

OBS 

01400 

04.61 

35.047 

27.78 

1492.7 

OBS 

01500 

04.50 

35.053 

27.80 

1493.9 

INST  STD  RECCROER 
TRACE  Old  0 

DURATION  00.3 

ORIG  E25  012 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


TOT  P N02 


N03  S 10  3 Ph 


I 


55 
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REF  10  31  8096  YEAR  1969  BOTDP  06023  AIR  TEHP  18.1 

CONSEC  0013  MONTH  03  SHIP  VA  mET  BULB  16.7 

LAT  39  07. 3N  OAY  29  OATA  USE  1 BAROMETR  1030.6 

LONG  068  02  « HOUR  12.3  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OtPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMa-T 

12.3 

CBS 

00000 

17.06 

36.625 

26.61 

08S 

00010 

17.06 

36.622 

26.61 

u8S 

00020 

17.06 

36.613 

26.60 

OBS 

00030 

17.01 

36.617 

26.62 

08  S 

00050 

16.99 

36.623 

26.63 

OOS 

00075 

16-  98 

36.626 

26.63 

OBS 

00100 

16.98 

36.625 

26.63 

OBS 

00125 

16.98 

36.627 

20.63 

OBS 

00150 

16.97 

36.627 

26.63 

UBS 

00200 

16.99 

36.652 

26.65 

OBS 

002  50 

16.98 

36.650 

26.6  5 

OBS 

00300 

16.96 

36.663 

26.65 

OBS 

00600 

16.82 

36.619 

26.66 

OBS 

006  50 

16.70 

36.397 

26.67 

OBS 

00500 

15.56 

36.086 

26.71 

OBS 

00600 

16.36 

35.873 

26.80 

OBS 

00700 

12.10 

35.566 

27.01 

OBS 

00800 

10.17 

35.292 

27.17 

OBS 

00900 

08.28 

35.100 

27.33 

OBS 

00910 

08.09 

35.076 

27.36 

OBS 

009  50 

07.56 

35.181 

21. SC 

OBS 

00975 

07.27 

35.176 

27.56 

oes 

01000 

06.90 

35.129 

27. 55 

OBS 

01100 

05.62 

35.012 

27.63 

OBS 

01200 

06.92 

35.001 

27.71 

OBS 

012B0 

06.77 

35.016 

27.76 

OBS 

01300 

06.82 

35.061 

27.75 

OBS 

01320 

06.96 

35.060 

27.75 

OBS 

01600 

06.66 

35.038 

27.77 

OBS 

01500 

06.65 

35.028 

27.78 

01 R hGT  PER  MlND-OlR  16  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

19  2 6 HIND-SPO  11  TRACE  01R  0 5 SQUARE  6 

SEA  Ml NO-FuR  0URAT10N  00.3  2 SQUARE  68 

CL/TR  HEATHER  X2  ORIG  E25  013  1 SQUARE  58 


DVNOPTH  SNO  VEL  JXVG  PJ6  TOT  P N02  N03  S103  PH 

1515.6 

1515.6 

1515.8 

1515.8 

1516.1 

1516.6 

1516.8 

1517.3 

1517.6 

1518.6 

1519.3 

1520.1 

1521.3 

1521.7 

1518.6 

1516.3 

1510.0 

1506.5 

1698.9 

1690.6 

1697.1 

1696.6 

1695.3 

1691 .7 
1690.5 

1691.3 

1691.9 

1692.7 

1692.9 

1693.7 


REF  10 

31 

8096 

YEAR 

1969 

BOTOP  01920 

AIR 

TEMP  19 

.7 

DIR 

HGT  PER 

MINO-OIR 

18 

CONSEC 

0016 

NONTH 

03 

SHIP  YA 

HET 

BULB  17 

.8 

13 

2 3 

MIND-SPO 

08 

LAT 

35 

08  N 

OAY 

29 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1029 

.2 

SEA 

HINO-FOR 

LONG 

068 

01  M 

HOUR 

19.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

castnun/tine 

LVLTVF 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P06 

19.0 

OBS 

00000 

17.63 

36.666 

26.69 

1517.1 

OBS 

00010 

17.68 

36.666 

26.52 

1516.9 

OBS 

00020 

17.33 

36.639 

26.56 

1516.6 

OBS 

00030 

17.25 

36.663 

26.58 

1516.5 

OBS 

00050 

17.23 

36.669 

26.59 

1516.8 

OBS 

00075 

17.16 

36.662 

2o.60 

1517.0 

OBS 

00100 

17.13 

36.660 

26.60 

1517.3 

OBS 

00125 

17.11 

36.637 

26.61 

1517.7 

OBS 

00150 

17.07 

36.638 

26.62 

1518.0 

OBS 

00200 

17.00 

36.636 

26.63 

1518.6 

OBS 

002  SO 

16.99 

36.632 

26.63 

1519.3 

OBS 

00300 

16.91 

36.620 

26.66 

1519.9 

OBS 

00600 

16.92 

36.669 

26.66 

1521.6 

OBS 

00630 

16.91 

36.636 

26.65 

1522.1 

OBS 

00670 

16.36 

36. 336 

26.71 

1521.0 

OBS 

00500 

16.23 

36.303 

26.71 

1521.0 

OBS 

00550 

15.86 

36.189 

26.72 

1520.5 

OBS 

00600 

16.69 

35.889 

26.79 

1516.7 

OBS 

00700 

12.65 

35.603 

26.99 

1511.3 

OBS 

00800 

10.92 

35.322 

27.06 

1507.2 

OBS 

00900 

08.09 

35.097 

27.36 

1698.2 

OBS 

00950 

07.62 

35.113 

27.67 

1696.5 

OBS 

00970 

07.68 

35.163 

27.50 

1697.1 

OBS 

01000 

06.98 

35.168 

27.56 

1695.7 

OBS 

01100 

06.08 

35.118 

27.66 

1693.7 

OBS 

01200 

05.53 

35.096 

27.71 

1693.1 

OBS 

01300 

06.97 

35.081 

27.76 

1652.5 

OBS 

01600 

06.66 

35.038 

27.77 

1692.9 

OBS 

01500 

06.65 

35.023 

27.78 

1693.7 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  01R  0 

DURATION  00.3 

CR1G  E25  016 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  58 
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REF  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

80T0P  04087 

AIR  TEMP 

DIR  HGT 

PER 

WINO-DIR 

04 

CONS EC 

0015 

MONTH 

03 

SHIP 

YA 

WET  BULB 

16  2 

5 

W1N0-SPD 

05 

LAT 

34 

58  N 

DAY 

30 

DATA 

USE  1 

8AR0METR 

St  A 

WlND-FuR 

LONG 

C48 

09  N 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

> U 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P34 

00.0 

OBS 

00000 

17.53 

36.445 

26.51 

1516.9 

OBS 

00010 

17.48 

36.442 

26.52 

1516.9 

OBS 

C0020 

17.41 

36.445 

26.54 

1516.8 

OBS 

00030 

17.36 

36.432 

26.54 

1516.8 

OBS 

00050 

17.16 

36.430 

26.59 

1516.6 

G6S 

000  75 

17.11 

36.433 

2 o.6C 

151o. B 

OBS 

00100 

17.11 

36.434 

26.61 

1517.2 

OBS 

00125 

17.09 

36.435 

26.61 

1517.o 

OBS 

00150 

17.09 

36.435 

26.61 

1518.0 

OBS 

00200 

17.08 

36.438 

26.62 

1518.8 

OBS 

00250 

17.07 

36.439 

26.62 

1519.6 

OBS 

00300 

17.05 

36.438 

26.62 

1520.4 

OBS 

00400 

17.05 

36.444 

26.63 

1522.0 

OBS 

004  90 

17.02 

36.437 

26.63 

1523.4 

OBS 

G0500 

16.84 

36.383 

26.63 

1523.0 

OBS 

00600 

15.19 

35.981 

26.70 

1519.0 

OBS 

00700 

13.23 

35.716 

26.92 

1514.0 

OBS 

008  00 

10.57 

35.326 

27.13 

1506.0 

OBS 

00900 

08.60 

35.203 

27.36 

1500.3 

OBS 

00972 

07.59 

35.120 

27.45 

1497.5 

OBS 

00987 

07.41 

35.210 

27.55 

1497.2 

OBS 

01000 

07.44 

35.192 

27.53 

1497.5 

OBS 

01100 

06.41 

35.152 

27.64 

1495.1 

OBS 

012  00 

05.71 

35.113 

27.70 

1493.9 

OBS 

01250 

05.23 

35.074 

27.73 

1492.7 

OBS 

01300 

05.22 

35.079 

27.73 

1493.5 

OBS 

01400 

04.69 

35.037 

27.76 

1493.0 

OBS 

01500 

04.37 

35.022 

27.79 

1493.3 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

OURA  T I ON  00.4 

ORIG  E25  015 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


TOT  P N02  N03 


SI03  PH 


REF  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTOP  04755 

AIR  TEMP  17.1 

01 R HGT  PER 

• 1ND-0IR 

21 

INST  STO  RECCROcR 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

03 

SHIP  VA 

WET  BULB  16.0 

21  1 2 

WIND-SPO 

08 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

53  N 

OAY 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1029.6 

SEA 

nINO-FOR 

OURA T ION 

00.4 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

C4B 

01  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

wfcATHER 

XI 

ORIG  E25  016 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T INE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SI5MA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P NO 2 

N03 

SI03 

PH 

OBS 

00000 

17.46 

36.442 

26.53 

1516.7 

DBS 

00010 

17.43 

36.425 

26.52 

1516.7 

OBS 

00020 

17.30 

36.434 

26.56 

1516.5 

OBS 

00030 

17.26 

36.434 

26.57 

1516.5 

OBS 

00050 

17.16 

36.439 

26.60 

1516.6 

OBS 

00075 

17.13 

36.441 

26.61 

1516.9 

OBS 

00100 

17.12 

36.440 

26.61 

1517.3 

OBS 

00125 

17.10 

36.433 

26.61 

1517.6 

OBS 

00150 

17.09 

36.435 

26.61 

1518.0 

OBS 

00200 

17.09 

36.437 

26.61 

1518. B 

OBS 

00250 

17.05 

36.438 

26.62 

1519.5 

OBS 

00300 

17.05 

36.438 

26.62 

1520.4 

OBS 

004  00 

17.04 

36.438 

26.62 

1522.0 

OBS 

00420 

!7.04 

36.439 

26.63 

1522.3 

OBS 

00  5 00 

16.  IB 

36.175 

26.63 

1520.7 

OBS 

00600 

14.88 

35.951 

26.75 

151B.0 

OBS 

00700 

12.79 

35.626 

26.94 

1512.4 

OBS 

00800 

10.86 

35.410 

27.  14 

1507.1 

OBS 

009  00 

08.78 

35.209 

27.34 

1501.0 

OBS 

009  30 

07.89 

35.095 

27.38 

1497.9 

OBS 

00950 

07.60 

35.147 

27.47 

1497.2 

OBS 

01000 

06.51 

35.033 

<7.53 

1493.7 

OBS 

01025 

06.25 

35.013 

27.55 

1493.0 

OBS 

01050 

06.56 

35.142 

27.61 

1494.8 

OBS 

01100 

06.22 

35.124 

27.64 

1494.3 

OBS 

01200 

05.55 

35.097 

27.71 

1493.2 

OBS 

01300 

05.19 

35.079 

27.74 

1493.4 

OBS 

01400 

04.87 

35.060 

27.76 

1493.8 

OBS 

01500 

04.56 

35.032 

27.77 

1494.1 

57 
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HfflO 

31 

8094 

YEAR 

1969 

90 TOP  0444) 

AM  T CMP  17.9 

01*  HOT  PE* 

MJN0-O1R 

19 

INST  STi)  RECORDER  TEN  SO  1204 

COMSEC 

0017 

MONTH 

03 

SHIP  VA 

MET  SUCB  16.2 

17  2 4 

MIM0-SP0 

04 

TRACE  01R 

0 5 

SOU*  RE 

2 

CAT 

34 

51  N 

DAY 

30 

OAT*  USE 

1 

BARGMETR  1031.3 

SEA 

Ml  MO— PO* 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

46 

CONG 

047 

20  M 

HO  ON 

11.9 

AREA 

03 

CcOUO  T/* 

CC/TR 

MCA  THE* 

XI 

OAIG  E25  017 

1 

SQUARE 

47 

i 

CASTNUM/T INC 

L VC  T VP 

OEPTH 

TENP 

SAC  S1GNA-T 

ovnopth  sno  vec 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

17.45 

34.440 

26.53 

1516.6 

OBS 

00010 

17.45 

34.446 

26.53 

1516.8 

OBS 

00020 

17.48 

36.445 

26.52 

1517.0 

OBS 

00030 

17.45 

36.446 

26.53 

1517.1 

OBS 

00050 

17.35 

34.441 

26.55 

1517.1 

OBS 

00075 

17.25 

34.443 

26.58 

1517.3 

OBS 

00100 

17.15 

36.442 

26.60 

1517.4 

OBS 

00125 

17.14 

34.446 

26.61 

1517.8 

OBS 

00150 

17.11 

34.446 

26.61 

1518.1 

OBS 

00200 

17.10 

36.443 

26.61 

1516.9 

OBS 

00230 

17.08 

36.440 

26.62 

1519.6 

OBS 

00300 

17.08 

36.440 

26. E2 

1520.4 

OBS 

00400 

16.98 

36.410 

26.62 

1521 .8 

OBS 

00470 

16.80 

36.343 

26.61 

1522.3 

OBS 

00486 

16.60 

36.294 

26.62 

1521.9 

OBS 

005  00 

16.43 

34.316 

24.6  8 

1321  .6 

OBS 

00532 

15.94 

36.221 

26.72 

1520.6 

OBS 

00600 

15.10 

35.961 

26.72 

1518.8 

OBS 

00633 

14.40 

35.814 

26.75 

1516.9 

OBS 

00700 

13.27 

35.644 

26.85 

1514.1 

OBS 

00760 

11.75 

35.443 

27.00 

1509.6 

OBS 

00800 

10.93 

35.408 

27.12 

1507.4 

OBS 

00900 

09.11 

35.227 

27.30 

1502.2 

OBS 

00915 

08.77 

35.186 

27.32 

1501.1 

OBS 

00980 

06.91 

34.973 

27.43 

1494.8 

OBS 

01000 

04.69 

35.113 

27.57 

1494.5 

OBS 

01015 

07.00 

35.172 

27.57 

1496.0 

OBS 

01025 

06.87 

35.142 

27.57 

1455.6 

OBS 

01100 

06.33 

35.126 

27.63 

1494.7 

OBS 

01172 

05.51 

35.016 

27.65 

1492.5 

OBS 

01200 

05.61 

35.104 

27.71 

1453.5 

OBS 

01300 

05.11 

35.069 

27.74 

1453.1 

GBS 

01400 

04.82 

35.052 

27.76 

1493.5 

OBS 

01500 

04.49 

35.030 

27.78 

1493.8 

REP  I D 31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTOP  03200 

AIR  TEMP  18.0 

G1R  MGT  PER 

MlMO-OI  r 

13 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0018 

MONTH 

03 

SHIP  YA 

MET  8UCB  15.7 

15  2 2 

»1NI/-SP0 

12 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

CAT  35 

12  N 

DAY 

30 

OATA  USE 

1 

BARUMETR  1029. 2 

SEA 

mIND-PLR 

DURATION 

0C.5 

2 

SQUARE 

46 

CONG  047 

52  M 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CC GUO  T/A 

CC/TR 

MEATHEK 

X2 

OR 1G  E25  018 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUH/TIME 

CVCTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAC  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VeC 

OXY  G 

P 04 

TOT  P N32 

N03 

S 1 03 

PH 

OBS 

00000 

17.64 

36.436 

26.48 

1517.2 

OBS 

00010 

17.31 

36.452 

26.57 

1516.4 

OBS 

00020 

17.26 

36.452 

26.58 

1516.4 

OBS 

00030 

17.17 

36.452 

26.60 

1516.3 

OBS 

00050 

17.07 

36.460 

26.63 

1516.3 

OBS 

00075 

17.03 

36.459 

26.64 

1516.6 

OBS 

00100 

17.03 

36.459 

26.64 

1517.0 

GBS 

00125 

17.02 

36.457 

26.64 

1517.4 

OBS 

00150 

17.01 

36.455 

26.65 

1517.8 

OBS 

00200 

17.00 

36.452 

26.65 

1518.6 

ObS 

002  50 

16.93 

36.443 

26.6c 

1519.2 

OBS 

00300 

16.85 

36.432 

26.67 

1519.8 

ces 

00400 

16.59 

36.346 

26.66 

1520.5 

UBS 

004  30 

16.09 

36.246 

26.70 

1519.4 

GBS 

00450 

16.20 

36.295 

26.71 

1520.1 

OBS 

00490 

14.99 

36.004 

26.77 

1516  .6 

OBS 

00500 

15.14 

36.084 

26.79 

1517.4 

OBS 

00600 

13.71 

35.759 

26.85 

1514.0 

OBS 

00700 

11.77 

35.394 

26.96 

15C8.7 

OBS 

00800 

10.13 

35.356 

27.23 

1504.5 

OBS 

C0900 

08.50 

35.232 

27.40 

1499  .9 

OBS 

01000 

06.68 

35.112 

27.57 

1494.4 

OBS 

01020 

06.50 

35.111 

27.60 

1494.1 

CBS 

01040 

06.53 

35.141 

27.61 

1494.5 

OBS 

01100 

05.94 

35.117 

27.67 

1494.2 

OBS 

01200 

05.46 

35.085 

27.71 

1452.9 

OBS 

01300 

04.95 

35.068 

27.76 

1492.4 

GBS 

01400 

04.59 

35.036 

27.77 

1452.6 

UBS 

01500 

04.41 

35.023 

27.78 

1493.5 

58 
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nfcFID 

31 

8094 

YEAR 

1969 

80TDP  04334 

A1P 

TEMP  17.4 

DIR  ho T PER 

NlND-DIR 

13 

CONS EC 

0019 

NONT  M 

03 

SHIP  YA 

WET 

aULfc  15.0 

lo 

* 5 

imD-SPD 

10 

LAT 

34 

59  N 

DAY 

30 

OATA  USE 

1 

BARuMETR  1029.9 

SEA 

WIND-FUR 

LONG 

047 

55  * 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUH/T1HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sl-MA-T 

OVNDPTm 

SNL  VEL 

OXYG 

P34 

23.9 

OBS 

000  00 

17.58 

36.431 

26.49 

1517 ,J 

08  S 

00010 

17.58 

36.432 

26.49 

1517.2 

UBS 

00020 

17.52 

36.423 

^6.  50 

1517.1 

OBS 

00030 

17. *9 

36.452 

<6.58 

1516.7 

OBS 

00050 

17.25 

36.452 

26.59 

131&.9 

OBS 

00075 

17.13 

36.453 

26.61 

15U.9 

OBS 

00100 

17.06 

36.454 

26.63 

1517.1 

OBS 

00125 

17.05 

36.457 

26.64 

lal7.5 

OBS 

00150 

17.05 

36.459 

26.64 

1517.9 

OBS 

00200 

17.05 

36.462 

26.64 

1516.7 

OBS 

002  50 

17.04 

36.457 

2o.  64 

1319.5 

OBS 

003  00 

17.03 

36.461 

26.65 

13*0.3 

OBS 

00400 

16.99 

36.450 

26.65 

1521.8 

OBS 

00440 

16.99 

36.447 

26.64 

1522.5 

OBS 

00475 

16.92 

36 .442 

26.66 

1522.9 

OBS 

00500 

16.59 

36.325 

26.65 

1522.1 

OBS 

006  00 

14.82 

35.942 

*6.75 

1517.6 

OBS 

00700 

12.80 

35.712 

27.00 

1512.6 

OBS 

00743 

11.98 

35.543 

27.03 

1510.3 

OBS 

00752 

11.62 

35.453 

27.03 

15C9.1 

OBS 

00800 

10.15 

35.302 

27.18 

1304.5 

OBS 

00900 

08.17 

35.118 

27.36 

1498.5 

OBS 

00922 

07.88 

35.0d6 

27.38 

1497.6 

OBS 

00940 

07.54 

35.158 

27.49 

l49o .8 

OBS 

01000 

06.87 

35.155 

27.58 

1495.2 

UBS 

01100 

06.05 

35.130 

27.67 

1493.6 

OBS 

01200 

05.41 

35.092 

27.72 

1452.7 

OBS 

01300 

05.10 

35.079 

27.75 

1493.1 

OBS 

01400 

04.73 

35.049 

27.77 

1493.2 

OBS 

01500 

04.47 

35.033 

27.78 

1453.8 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  01  R 0 

DURATION  00.4 

ORIG  E2  3 019 


TcN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 Square  46 
1 SQUARE  47 


TOT  P NO*  NUi  SI jB  Pm 


REFID 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTDP  03986 

AIR 

TEMP  17 

.2 

DIP  h.GT  PER 

« IN  D-DI R 

18 

INST 

STO  RECORDER  Te 

N SQ  1206 

CONSEC 

0020 

MONTH 

03 

SHIP  YA 

DATA  USE  1 

MET 

BULB  15 

.1 

13  2 

3 

WIND-  SPD 

1* 

TRACE 

OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59  N 

DAY 

31 

8AR0METR  1028 

.6 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

Ou.5  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

55  M 

HOUR 

05.8 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

Xl 

ORIG 

E25  020 

1 

SQUARc 

47 

CASTNUM/T1HE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

N02 

NO 3 S 103 

PH 

05.8 

OBS 

00000 

17.46 

36.413 

26.50 

15l6.o 

OBS 

00010 

17.45 

36.413 

26.51 

1516.7 

OBS 

00020 

17.26 

36.451 

26.58 

1516.5 

OBS 

00030 

17.21 

36.451 

26.59 

1516.4 

OBS 

0Q050 

17.12 

36.451 

26.62 

1516.5 

OBS 

00075 

17.06 

36.456 

26.64 

1516.7 

OBS 

00100 

17.04 

36.458 

26.64 

1517.1 

OBS 

00125 

17.04 

36.458 

26.64 

1517.5 

OBS 

00150 

17.04 

36.459 

26.64 

1517.9 

OBS 

00200 

17.04 

36.461 

26.64 

1518.7 

OBS 

00250 

17.01 

36.452 

26.64 

1519.4 

OBS 

00300 

16.98 

36.450 

26.65 

1520.2 

OBS 

00400 

16.68 

36.438 

26.66 

1521.5 

OBS 

00450 

16.85 

36.415 

26.65 

1322.2 

OBS 

00500 

15.60 

36.083 

26.69 

1518.8 

OBS 

00540 

15.22 

36.030 

26.73 

1518 

OBS 

00600 

14.11 

35.844 

26.83 

1515.4 

OBS 

00700 

12.17 

35.604 

27.04 

1510.3 

OBS 

00800 

09.86 

35.262 

27.20 

1503.4 

OBS 

00900 

08.06 

35.156 

27.41 

1498.2 

OBS 

00970 

07.13 

35.159 

27.55 

1495.8 

OBS 

01000 

07.16 

35.154 

27.54 

1496.4 

OBS 

01100 

06.23 

35.131 

27.65 

1494.3 

OBS 

01200 

05.62 

35.103 

27.70 

1493.5 

OBS 

01300 

05.20 

35.084 

27.74 

1493.5 

OBS 

01400 

04.75 

35.051 

27.77 

1493.3 

OBS 

01500 

04.47 

35.025 

27.78 

1493.7 
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Rtf  ID 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTOP  03840 

AIR  TEKP  18.0 

DIR  HGT  PER 

MlND-OIR 

14 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0021 

MONTH 

03 

SHIP  YA 

MET  BULB  16.4 

13  2 3 

MIND-  SPO 

07 

TRACE 

01R 

D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

03  N 

OAY 

31 

OATA  USE 

1 

BARGMETR  1029.4 

SEA 

MIND-FCR 

0URAT10N 

00.6 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

00  M 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

MEA THER 

XI 

ORIG 

E25  021 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T 1NE 

L9LTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N05 

SIJ3 

PH 

11.9  oes 

06  S 
06  S 
CBS 
06S 
OBS 
CBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000  17. S3 
00010  17.55 
00020  17.26 
00030  17.21 
00050  17.10 
00075  17.06 
00100  17.05 
0C125  17.04 
0C150  17.04 
00200  17.04 
00250  17.03 
00300  16.98 
00400  16. 89 
00435  16.67 
00500  15.67 
00520  15.29 
00552  15.05 
00561  14.78 
00575  14.61 
00600  14.09 
00700  12.46 
00600  10.59 
00893  08.42 
009C0  06.41 
00914  08.10 
00946  07.50 
00995  07.15 
01000  07.11 
01100  06.01 
01200  05.33 
01300  05.00 
01400  04.68 
01500  04.37 


36. 

.463 

26, 

.53 

36. 

.450 

26. 

.51 

36. 

.452 

2o, 

.51 

36. 

.453 

2o. 

.60 

36. 

.453 

26, 

.62 

36. 

.456 

26. 

.63 

36. 

.456 

2o. 

.64 

36. 

.460 

2o. 

.64 

36. 

.460 

26. 

.64 

36. 

.460 

26. 

.64 

36. 

.454 

26. 

.64 

36. 

.449 

26. 

,65 

36. 

.436 

26. 

.66 

36. 

.430 

26. 

>06 

36. 

.100 

26. 

.69 

36. 

.052 

26. 

74 

36. 

.029 

26. 

77 

35. 

,944 

26. 

,77 

35. 

,916 

26. 

76 

35. 

.838 

26. 

,63 

35. 

,635 

27. 

01 

35. 

373 

27. 

,16 

35. 

168 

27. 

36 

35. 

,157 

27. 

,35 

35. 

,166 

27. 

41 

35. 

,158 

27. 

49 

35. 

194 

27. 

57 

35. 

183 

27. 

57 

35. 

117 

27. 

66 

35. 

086 

27. 

73 

35. 

067 

27. 

75 

35. 

03  7 

27. 

76 

35. 

017 

27. 

78 

1516.9 
1517.1 
1516.4 

1516.4 

1510 .4 

1516.7 

1517.1 

1517.5 

1517.9 

1518.7 

1519.5 

1520.2 

1521.3 

1522.0 

1519.0 

1513.1 
1517.9 

1517. 1 

1516.7 

1515.4 
1511  .3 

1506.1 

1499.4 

1459.5 

1498.6 

1496.8 

1496.3 
1496  .2 

1493.4 

1492.3 

1492.6 
1493.0 

1453.3 


REP  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTOP  03006 

AIR 

TEMP  18 

.0 

DIR  K 

„T  PC  A 

MlNO-OIR 

17 

CONSEC 

00 22 

MONTH 

03 

SHIP  YA 

MET 

8ULt>  16 

.2 

17 

2 2 

MING- SPO 

15 

LAT 

35 

06  N 

OAY 

31 

OATA  USE  l 

BARCMETk  10  27 

.3 

SEA 

MIND- FOR 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

18.1 

AREA  05 

CL  GUO  T/A 

CL/TR 

McATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI jMA-T 

UVNOPTH 

SNO  VcL 

UXV  G 

PJ< 

18.1 

OBS 

OODOO 

17.67 

36.433 

2o.  4 7 

1517.3 

OBS 

00010 

17.58 

36.398 

20.46 

1517.1 

OBS 

00020 

17.24 

36.453 

20.59 

1516.3 

06  S 

00030 

17.14 

36.460 

2o.62 

1516.2 

UBS 

00050 

17.11 

36.460 

2u.62 

1 516.5 

OBS 

00075 

17.06 

3e.4o 1 

2u.64 

1516.7 

OBS 

00100 

17.05 

36.462 

26.64 

1517.1 

OBS 

00125 

17.05 

36.466 

26.64 

1517.5 

OBS 

00150 

17.05 

36.467 

26.64 

1517.9 

OBS 

00200 

17.05 

36.467 

25.64 

1518.7 

OBS 

00250 

17.03 

36.463 

2o.6  5 

1519.5 

OBS 

00300 

17.01 

36.460 

2o.65 

1520.3 

OBS 

00400 

16.93 

36.446 

26.66 

1521 .7 

OBS 

00420 

16.89 

3o.416 

26.64 

1521  .8 

OBS 

00500 

15.93 

36.234 

2o.73 

1520.0 

CBS 

00530 

15.  SB 

36.261 

26.74 

1520.7 

OBS 

00600 

14.26 

35.848 

26.80 

1515.9 

OBS 

00700 

12.00 

35.543 

27.03 

1509.7 

OBS 

C0600 

09.64 

35.293 

27.26 

1502.6 

OBS 

00900 

08.09 

35.210 

27.44 

I49fc.4 

OBS 

C1000 

07.04 

35.175 

27.57 

14S5.9 

OBS 

01100 

06.18 

35.130 

27.65 

1494.1 

OBS 

01180 

05.49 

35.085 

27.70 

1492.6 

OBS 

01200 

05.61 

35.104 

27.71 

1493.5 

06S 

01300 

05.08 

35.081 

27.75 

1493.0 

OBS 

01400 

04.51 

35.05c 

27.80 

1492.3 

OBS 

01500 

04.46 

35.033 

27.78 

1493.7 

INST  STC  RECORDER 
TRACE  01R  0 

DURATION  00.4 

ORIG  E25  022 


TcN  SO  1206 
5 SuUARk  4 
2 SQUARE  48 
l Square  58 


TOT  P NG2  NG3  S103  PM 


60 
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REF  10 

31 

809A 

YEAR 

1969 

80T0P  02972 

AIR  TEMP 

17. 

CONSEC 

0023 

HONTH 

OA 

SHIP  YA 

WET  BULB 

16. 

LAT 

35 

03 

N 

DAY 

01 

DATA  USE 

1 

bAROMETR 

1028. 

LONG 

0A7 

A3 

W 

HOUR 

00.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/T1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGNA-T 

00.6 

ots 

00000 

17.88 

36.A87 

26. A6 

06S 

00010 

17.83 

36.A95 

26. A8 

08  S 

00020 

17.16 

36.A35 

26.59 

OBS 

00030 

17.11 

36.A36 

26.61 

DBS 

00050 

17.09 

36.AA2 

26.62 

OBS 

00075 

17.07 

36.AA0 

26.62 

OBS 

00100 

17.07 

36.AA0 

26.62 

OBS 

00125 

17.07 

36.AA1 

<6.6  2 

OBS 

00150 

17.07 

36.AA2 

26.62 

OBS 

00200 

17.07 

36. AAA 

26.62 

OBS 

00250 

17.06 

36.AA6 

26.63 

OBS 

00300 

17.06 

36.AA6 

26.63 

OBS 

00315 

17.05 

36.AA6 

26.63 

OBS 

003A5 

16.96 

36.A26 

26.63 

OBS 

00370 

17.03 

36.A71 

26.65 

OBS 

OOAOO 

17.03 

36. ASA 

26. 6A 

OBS 

00A60 

17.00, 

36.A50 

26. 6A 

OBS 

00500 

16.82 

36.A05 

26.65 

OBS 

006  00 

IA.95 

35.952 

26.73 

OBS 

00700 

12. 7A 

35.597 

26.93 

OBS 

00800 

10.67 

35.393 

27.16 

OBS 

00900 

08.  A1 

35.177 

27.37 

OBS 

01000 

07.23 

35.176 

27.55 

OBS 

01100 

06.38 

35.158 

27.65 

OBS 

01200 

05. 2A 

35.053 

27.71 

OBS 

01300 

05.09 

35.079 

27.75 

OBS 

01A00 

0A.66 

35.038 

27.77 

OBS 

01500 

0A.A2 

35.029 

27.79 

REFID 

31 

809A 

YEAR 

1969 

BOTDP  0A572 

AIR  TEMP 

17, 

CONSEC 

002A 

HONTH 

OA 

SHIP 

YA 

WET  BULB 

16 

LAT 

3A 

59  N 

DAY 

01 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1026. 

LONG 

0A8 

02  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.0 

OBS 

00000 

18.06 

36.548 

26.46 

OBS 

00010 

18.06 

36.548 

26.46 

OBS 

00020 

16.05 

36.547 

26.46 

OBS 

00030 

17.  B3 

36.497 

26.48 

OBS 

00050 

17.35 

36.A29 

26.54 

OBS 

00075 

17.20 

36.435 

26.58 

OBS 

00100 

17.09 

36.434 

26.61 

OBS 

00125 

17.06 

36.433 

26.62 

OBS 

00150 

17.05 

36.437 

26.62 

OBS 

00200 

17.05 

36.AA0 

26.62 

OBS 

00250 

17.03 

36.443 

26.63 

OBS 

00300 

17.03 

36.446 

26.63 

OBS 

OOAOO 

16.88 

36.428 

26.66 

OBS 

00500 

16.70 

36.394 

26.67 

OBS 

00600 

14.37 

35.880 

26.81 

OBS 

00700 

12. 7A 

35.663 

26.98 

OBS 

00800 

10.59 

35.373 

27.16 

OBS 

00900 

08.71 

35.226 

27.36 

OBS 

01000 

06.66 

35.054 

27.53 

OBS 

01030 

06.34 

35.082 

27.59 

OBS 

01050 

06.60 

35.116 

27.59 

OBS 

01100 

06.21 

35.137 

27.65 

OBS 

Oil  AO 

05.63 

35.108 

27.71 

OBS 

0-1200 

05.52 

35.097 

27.71 

OBS 

01300 

04.98 

35.062 

27.75 

OBS 

01400 

04.69 

35.042 

27.77 

OBS 

01500 

04.44 

35.024 

27.78 

01k  HOT  PER  WiND-OlR  17  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

lJ  c 3 wiND-SPD  IS  TRACE  01R  0 5 SQUARE  A 

SEA  WIND-FOR  DURATION  00. A 2 SQUARE  *6 

CL/TR  mEATHER  XI  0R1G  E25  023  i SQUARE  57 
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06.58 

35.066 

27.78 

1652.5 

OBS 

01500 

06.66 

35.032 

27.79 

1693.6 

REF10 

31 

8096 

YEAR 

1969 

BO TOP  06297 

AIR 

TEMP  15 

.0 

Of R HGT  PER 

MINO-OIR 

05 

INST 

STO  RECGkOER 

CONSEC 

0038 

MONTH 

06 

SHIP  VA 

MET 

BULB  13 

.2 

04 

5 2 

MINO-SPO 

21 

TRACE 

OIR 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

05 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1029 

.1 

SEA 

MIND-FUR 

OURA  T 1 ON  00. 

LONG 

068 

00  M 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

cl/tr 

MEATHER 

XI 

ORIG 

E25  038 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GNA-T 

ovnupth 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P 

N02  N03 

11.6 

OBS 

00000 

17.11 

36.442 

26.61 

1515.6 

OBS 

00010 

17.11 

36.643 

26.61 

1515.8 

OBS 

00020 

17.11 

34.444 

26.61 

1515.9 

OBS 

00030 

17.11 

36.449 

26.62 

1516.1 

OBS 

00050 

17.05 

36.451 

24.63 

1516.3 

OBS 

00075 

17.03 

36.451 

26.64 

1516.4 

OBS 

00100 

17.03 

34.449 

24.64 

1517.0 

OBS 

00125 

17.01 

36.448 

26.64 

&S17.4 

OBS 

00150 

17.00 

34.448 

26.64 

1517.8 

CBS 

00200 

16.97 

36.451 

26.65 

1518.5 

Oils 

002  50 

16.71 

36.398 

26.4  7 

1518.5 

OBS 

00300 

16.61 

36.390 

26.69 

1519.0 

OBS 

00600 

16.26 

34.316 

26.72 

1519.4 

OBS 

00500 

16.96 

35.971 

26.75 

1516.6 

OBS 

00600 

13.63 

35.710 

26.87 

1513.0 

OBS 

00700 

11.02 

35.435 

27.13 

1506.1 

OBS 

00800 

09.62 

35.. S9 

27.27 

1501.8 

OBS 

00828 

08.68 

35.139 

27.30 

1499.3 

OBS 

00885 

07.93 

35.218 

27.48 

1497.5 

OBS 

00900 

07.77 

35.188 

27.48 

1497.1 

OBS 

01000 

06.69 

35.107 

27.59 

1493.7 

OBS 

OHOO 

06.10 

35.111 

27.65 

1493.8 

OBS 

01200 

05.34 

35.069 

27.71 

1492.3 

OBS 

01300 

06.95 

35.063 

27.75 

1492.4 

OBS 

01600 

06.70 

35.048 

27.77 

1493.0 

OBS 

01500 

04.49 

35.035 

27.78 

1493.8 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  57 


SI03  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  58 


S 103  PH 
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KEF  ID  31  8096  YEAR  1969  BOTOP  06389  AIR  TEMP  15. 1 

CJNSEC  0039  MONTH  06  SHIP  VA  WET  8ULB  12.2 

LAT  35  00  N DAY  06  DATA  USE  1 bAROMETR  1030. C 

LONG  067  58  W HOUR  17. o AREA  05  CLOUD  T/A 


castnoh/tihe  LVLTYP  oepth  TEMP  sal  sigma-t 

17.8  08  S 00000  17.16  36.635  26.60 

OBS  00010  17.15  36.662  26.60 

OBS  00020  17.16  36.633  26.59 

OBS  00030  17.16  36.663  26.60 

OBS  00050  17.11  36.665  26.61 

OBS  00075  17.01  36.663  26.66 

CBS  00100  17.00  36.668  26.66 

OBS  00125  16.97  36.637  *6.66 

OBS  00150  16.95  36.638  26.65 

OBS  00200  16.81  36.619  26.67 

OBS  00250  16.59  36.373  2o.68 

OBS  00300  16.66  36.361  26. 7C 

OBS  00600  16.05  36.266  26.73 

08 S 00500  15.33  36.086  26.75 

CBS  00600  13.89  35.806  26.85 

OBS  00700  12.05  35.507  2o.99 

OBS  00800  09.52  35.271  27.26 

OBS  00900  07.98  35.203  27.66 

OBS  01000  06.56  35.101  27. 5e 

OBS  01012  06.61  35.170  27.65 

OBS  01062  06.11  35.156  2 7.68 

OBS  01100  05.89  35.109  27.67 

OBS  01200  05.27  35.080  27.73 

OBS  01300  06.87  35.058  27.76 

OBS  01600  06.63  35.037  27.77 

OBS  01500  06.33  35.016  27.78 


OIR  HUT  PER  WIND-OIR  06  INST  STu  RECORDER  TEN  SO  1206 

05  2 3 WIND-SPD  20  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  6 

SEA  WIND-FOR  DURATION  00.5  2 SUU«RE  66 

CL/TR  WEATHER  X2  GRIG  E25  039  1 SQUARE  57 


DVNQPTM  SNO  VEL  OXYG  P36  T CT  P N02  N03  SI03  PH 

1515.7 

1515.9 

1516.1 
1516.3 

1516.6 

1516.6 

1516.9 

1517.2 

1517.6 

1518.0 

1518.1 

1513.5 
151B.8 

1518.0 

1516.7 

1509.8 

1502.1 

1697.9 

1693.9 

1693.6 

1693.6 

1693.0 
169c. 1 

1692.1 

1692.7 

1693.2 


REFID  31  8096  YEAR  1969  BOTDP  06005  AIR  TEMP  16.5 

CONSEC  0060  MONTH  06  SHIP  VA  WET  BULB  15.7 

LAT  35  05  N DAY  06  OATA  USE  1 B ARCHE TK  1026.3 

LONG  068  10  W HOUR  00.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CA  STNGM/T I ME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

00.0  OBS  00000  17.03  36.626  2o.6l 

OBS  30010  17.05  36.632  26.62 

OBS  00020  17.05  36.632  2o.62 

OBS  00030  17.05  36.633  26.62 

OBS  0Q050  17.05  36.665  26.63 

OBS  COO 7 5 17.03  36.650  26.66 

OBS  00100  17.03  36.669  26.66 

OBS  00125  17.01  36.666  26.66 

OBS  00150  16.97  36.636  26.66 

OBS  00200  16.66  36.385  26.68 

OBS  00250  16.63  36.393  26.69 

OBS  00300  16.33  36.302  26.69 

OBS  00320  15.78  36.186  2u.73 

OBS  00350  15.95  36.228  26.72 

OBS  00600  15.87  36.237  26.75 

OBS  00620  15.90  36.236  26.76 

OBS  00500  16.66  35.961  26.79 

03  S 00600  12.69  35.63  C 26.96 

OBS  00700  10.55  35.366  27.16 

OBS  00800  08.55  35.159  27.33 

OBS  00900  07.32  35.167  27.53 

OBS  00930  07.31  35.206  27.56 

OBS  01000  06.36  35.137  27.63 

UBS  01100  05.38  35.086  2 7.72 

OBS  01200  06.91  35.067  27.76 

OBS  OIJOO  06.75  35.056  27.77 

OBS  01600  06.51  35.037  27.78 

OBS  01500  06.26  35.015  27.79 


DIR  HGT  PER  W1ND-DIR  07  INST  STQ  RECORDER  TEN  SO  1206 

07  2 3 WINOSPD  23  TRACE  J1R  0 5 SQUARE  6 

SEA  nIND-FuR  DURATION  00.6  2 SQUARE  68 

CL/TR  WEATHER  X2  ORIG  E25  060  1 SQUARE  58 


DYNDPTH  SND  VEL  UXYG  Pj6  TOT  P Nu2  N03  SI03  PH 

1515.6 

1515.6 

1515.8 

1515.9 

1516.3 

1516.6 

1517.0 

1517.6 

1517.7 

1517.6 

1518.2 

1518.0 

1516.5 

1517.6 

1518.2 

1518.6 

1515.7 

1510.5 
150**  . 3 

1698.6 

1695.3 

1695.9 

1693.2 

1690.9 

1690.6 

1691 .0 

1692.3 

1692 .9 
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aia  10 

31  0000 

VI 00 

mo 

IOTOA 

AIA  TENA  15.9 

COMIC 

0001 

NONTM 

l 0* 

SHI A VA 

NET  »UL*  13.4 

COT 

39  05  N 

OAV 

0* 

DATA  USE 

1 bAAONETO  10  30.2 

COM 

000  01  M 

HOUO 

05.0 

AM  A 

09  CLOUO 

T/A 

CA3TNUM/T INI 

LVLTVA 

DEATH 

7 ENA 

SAL 

S IGHA-f 

05.0 

00  S 

00000 

17.30 

34.44) 

24.57 

00  s 

00010 

17.20 

34.445 

24.57 

00  s 

00020 

17.20 

34.440 

24.57 

oos 

00030 

17.20 

34.451 

24.57 

001 

00090 

17.20 

34.440 

24.50 

oos 

00075 

17.11 

34.447 

2*«*2 

Oil 

00100 

17.05 

34.440 

2b.  4 3 

oos 

00125 

17.04 

34.440 

24.43 

oos 

00150 

17.04 

34.440 

24.43 

oos 

00200 

17.01 

34.44* 

24.44 

OOS 

00250 

u.oo 

34.440 

24.45 

OOS 

00)00 

14.02 

34.424 

24.44 

oos 

003)0 

1*.*5 

34.400 

24.49 

oos 

00400 

14.45 

34.355 

24.70 

oos 

00420 

14.10 

34.201 

24.71 

oos 

004)0 

14.24 

34.33* 

24.74 

oos 

00500 

15.40 

34.113 

24.74 

oos 

00*00 

13.04 

39.010 

24.04 

oos 

007  00 

11.03 

35.540 

27.04 

oos 

00400 

00.00 

35.273 

27.22 

oos 

00000 

00.21 

35.102 

27.41 

oos 

oiuoo 

0*.S3 

35.035 

27.53 

oos 

01050 

05.77 

35.079 

27.44 

oos 

01070 

04.00 

35.115 

27.44 

oos 

01100 

05.02 

33.119 

27.40 

oos 

01200 

09.93 

35.004 

27.73 

oos 

01100 

04.00 

39.042 

27.74 

oos 

01400 

04.41 

95.039 

27.77 

oos 

01500 

04.97 

35.022 

27.70 

OlA  HOT  At  A 

BIND-0  IA 

09 

INST  STO  AECOAOcA 

TEN  SO  1204 

03  4 3 

MINO-SAC 

10 

TAAcE  010  0 

5 

SOU  A At 

4 

SEA 

W1N0-A3A 
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2 

SOOAAE 

40 

CL/TO 

heathea 

XI 

0A16  E25  041 

1 

SOUAAE 

50 

OVNOATH  SNO  VEL 

OXVG 

AJ4 

TOT  A *32  NC) 

SIO) 

AH 

15  14.2 
l51o.  3 

1510.5 

1510.7 
1510.0 

1510.0 

1517.1 

1517.5 

1517.0 

1510.0 
1510.) 

1520.0 

1510.0 

1520.1 

1510.5 
1510.0 

1510.2 

1510. 0 

1500.0 

150J.2 

1000.1 

1003.7 
1001.0 
1002.0 
UOi.l 
1002.) 
1002  .2 

1002.7 
1003.) 


AEAIO 

31 

0004 

VEAA 

1949 

OOTOA  04400 

AIA  TENA  14.2 

OlA  ►GT  A|A 

M1N0-0IA 

22 

INST 

STO  AECOAOEA 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0042 

MONTH 

04 

SHIA  VA 

MET  9UL0  lo.A 

22  1 2 

BIND-SAD 

12 

TAACt 

OlA 

0 

5 SOOAAE 

4 

LAT 

35 

04  N 

OAV 

04 

OATA  USE  1 

OAAOMETA  1020.3 

SEA 

minu-aga 

OUAAT ion 

00.5 

2 SOOAAE 

44 

LONG 

047 

47  N 

MOUA 

10.0 

AREA  05 

CLOUD  1/A 

CL/70 

MkAlHtA 

XI 

OAIG 

E25  042 

1 SOOAAE 

37 

CASTNUN/TINE 

LVLTVA 

OEATH 

TENA 

SAL  S10NA-T 

OVNOATH  SNO  VEL 

OXVG 

A34 

TOT  A 

NO  2 

NO) 

S 103  AH 

OOS 

00000 

17.45 

34.453 

24.49 

OOS 

00010 

17.47 

34.443 

24.52 

oos 

00020 

17.42 

34.490 

24.94 

oos 

00030 

17.42 

34.454 

24.55 

oos 

00030 

11.1* 

34.440 

24.55 

oos 

00075 

17.0* 

34.44* 

24.42 

oos 

00100 

17.05 

34.44* 

24. *3 

oos 

00125 

17.04 

34.451 

24.43 

oos 

00150 

17.04 

34.454 

24.  *4 

oos 

00200 

14.99 

34.444 

24.44 

oos 

002  50 

14.77 

34.  399 

24.44 

oos 

00300 

14.9* 

34. 3** 

24.70 

oos 

00400 

14.25 

34.321 

24.72 

oos 

00500 

15.44 

34.094 

24.7  3 

oos 

00532 

13.10 

34.035 

24.74 

oos 

00544 

14.70 

34.92  A 

27.340 

oos 

00400 

14.0) 

33. *97 

24. *4 

oos 

00700 

11.94 

33.543 

27.04 

oos 

00*00 

09.B4 

33.271 

27.24 

oos 

00*01 

09.57 

35.247 

27.25 

oos 

00«34 

00.97 

39.140 

2 7.23 

oos 

00*40 

01.75 

35.242 

27.37 

oos 

00900 

01.02 

39.204 

27.43 

oos 

00940 

04.44 

35.094 

27.34 

oos 

00999 

04.2* 

35.0)1 

27.34 

oos 

01000 

04.20 

35.044 

27.9* 

009 

01100 

09.90 

39.101 

27.47 

oos 

01200 

09.  *4 

35.102 

27.47 

oos 

01)00 

04.94 

35.079 

27.74 

oos 

01400 

04.54 

35.044 

27.7* 

oos 

01500 

04.32 

35.0)1 

27. *0 

1517.2 

151*.* 

1510.0 

1517.0 

1510.0 

1510.0 

1517.1 

1517.5 

1517.0 

1510.5 

1510.7 

1510.0 

1510.5 
1510.) 

1517.7 

1515.2 

1500.0 

1502.0 

1502.0 

1500.5 

1000. 0 
1000.1 

1003.0 

1002.0 
1002.0 

1003.0 

1000.5 

1002.5 
1002.5 

1003.1 
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REMO  31  80  94 

YEAR 

1969 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP  18 

.1 

OIR  HOT  PER 

w 1N0-D1 R 20 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC  004.) 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

WET  8ULB  17 

.4 

06  2 2 

wIND-SPD  13 

TRACE  OIR 

D 5 SOU A RE  2 

CAT  34  58  N 

0 AY 

07 

OATA  USE 

1 

6AR0METR 

SEA 

»INO-FOR 

DURATION 

CO. 5 £ SWUARE  46 

LONG  047  5*  W 

HOUR 

00.5 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

0R1G  E25  043 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S I GFm-T 

OYNDPTH  SNU  VEL 

OXVG  PD  4 

TOT  P N02 

N03  S 103  PH 

o 

o 

V* 

Lb  S 

00000 

17.19 

36.403 

£6 . 56 

1515.0 

08  S 

000  10 

16.98 

36.40b 

£6.6  2 

1515.4 

OBS 

00020 

16.93 

36.411 

26.63 

1515.4 

oes 

00030 

16.91 

36.410 

2o.o3 

1515.5 

ObS 

00050 

16.84 

36.402 

26. c5 

1515.6 

ObS 

00075 

16.72 

36.390 

*6 .66 

1615.o 

oes 

00100 

16.65 

36.381 

2o.  6 7 

1?15 .8 

1 

ObS 

00125 

16.47 

36.368 

£0.71 

1515.7 

oes 

0Q1  50 

16.43 

36. 355 

26.7  1 

1315.Y 

oes 

002  00 

16.25 

36.317 

2o.  72 

1516.2 

* 

oes 

C02  50 

16.02 

36.256 

£6  . i 3 

1510.2 

oes 

00300 

15.83 

36.201 

£6.73 

1516.4 

oes 

00350 

15.61 

36.139 

26.73 

1516.4 

oes 

C0400 

15.05 

36. u49 

£6.  ze 

1515.5 

oes 

005  00 

14.59 

39.942 

2o.8  1 

1916.5 

oes 

C0600 

13.20 

85.697 

26.91 

1512.3 

06  s 

00700 

11.37 

35.427 

27.06 

1507.3 

oes 

00800 

08.98 

35.203 

27.30 

1500 .0 

oes 

00900 

07.38 

35. 157 

27.51 

1455.6 

oes 

01000 

06.  33 

35.139 

27.64 

1493.1 

oes 

01100 

05.94 

35.141 

27.65 

1463.2 

oes 

012  00 

05.31 

35.074 

27.72 

1492.2 

oes 

01300 

04.99 

35.067 

27.75 

1492.6 

oes 

01400 

04.80 

35.057 

27.76 

1493  .9 

oes  . 

01500 

06.49 

35.033 

27.78 

*«•< 

»*< 

1453.6 

REF  10  31  8094 

YEAR 

1969 

BOTOP  04700 

AIR  TEMP  18 

.0 

OIR  HOT  PER 

WINO-OIR  0*. 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC  0044 

MONTH 

1 04 

SHIP  YA 

WET  BULB  16 

.9 

02  2 2 

WINO-SPO  lb 

TRACE  OIR 

C 5 SQUARE  2 

LAT  34  56  N 

DAY 

07 

OATA  USE 

1 

bARCMETR  1027. 

.7 

SEA 

•IND-FUR 

OJRATION 

GO. 5 2 SQUARE  48 

LONG  048  06  M 

HOUR 

05.9 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR IG  E25  044 

1 SQUARE  46 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02 

NG3  S I 03  PH 

05.9 

OBS 

00000 

18.05 

36.515 

26.44 

1518.5 

OBS 

00010 

18.04 

36.518 

26.44 

1518.0 

oes 

00020 

17.89 

36.497 

26.46 

1518.3 

oes 

00030 

17.77 

36.470 

26.47 

1516.1 

OBS 

00050 

17.15 

36.431 

2o.55 

1510.5 

oes 

00075 

17.06 

36.441 

26.62 

1516.7 

OBS 

00100 

17.03 

36.443 

2o.63 

1517.0 

OBS 

00125 

17.01 

36.447 

2o.64 

1517.4 

OBS 

00150 

17.01 

36.449 

2o.64 

1517.8 

OBS 

002  00 

16.80 

36.401 

26.65 

1517.9 

oes 

002  50 

16.57 

36.382 

20.65 

1518.0 

oes 

00300 

16.39 

36.353 

26.7  1 

1516.3 

oes 

004  00 

15.84 

36.206 

26.73 

1516.1 

oes 

00500 

16.90 

35.963 

26.7  5 

1516.5 

oes 

0Q600 

13.78 

35.771 

26.85 

1514.3 

oes 

00700 

11.96 

35.536 

27.03 

1509.5 

OBS 

00800 

09.61 

35.220 

27.21 

1502.4 

OBS 

C0900 

07.96 

35.119 

27.39 

1457.7 

oes 

01000 

06.64 

35.128 

27.62 

1493.5 

oes 

01060 

06.39 

35.161 

27.65 

1454.3 

oes 

01100 

05.94 

35.109 

27.67 

1493.2 

oes 

01200 

05.42 

35.103 

27.73 

1492.7 

oes 

01300 

04.95 

35.063 

27.75 

1452 .4 

oes 

01400 

04.60 

35.048 

27.78 

1492.6 

OBS 

01500 

04.27 

35.014 

27.79 

1452.9 
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REFIO 

31 

8094 

YEAR  1969 

80T0P 

04572 

AIR  TEMP  18.6 

U1R  HGT 

PER 

toIND-01  R 

19 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0045 

KCNTh  04 

SHIP 

YA 

toET  BULB  17.1 

20  2 

3 

toINC-SPO 

22 

TRACE  OIR  0 

5 

SOU A RE 

4 

LAT 

35 

00 

N 

DAY  07 

DATA 

USE 

1 

6ARCNET  A 1027.5 

SEA 

toIND-FUR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

05 

to 

HOUR  11.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

toEATHtK 

XI 

ORIG  E25  045 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

dynjpth  sno  vel  uxvg 

P04  TQT  p N02 

NG3 

S 103 

PH 

11.8 

08  S 

00000 

17.15 

36.413 

26.38 

1513.7 

DBS 

OOCiO 

17.15 

36.415 

2o.  5 8 

1315.9 

08  S 

00020 

17.12 

36.401 

26.58 

1515.9 

OBS 

00030 

16.99 

36.413 

26.62 

1515.7 

08  S 

OuO  50 

lfc.95 

36.410 

2o.o3 

13 15 .9 

OBS 

COO  7 5 

16.80 

36.399 

26.65 

1515.9 

OBS 

00100 

16.67 

36.381 

26.67 

1515.9 

CBS 

00125 

16.60 

36.390 

26.69 

151o.l 

OBS 

00150 

16.59 

36.388 

26.69 

1516.5 

OBS 

00200 

16.47 

36.365 

26. 7C 

1516.9 

OBS 

002  50 

16.31 

36.330 

26.  72 

1517.2 

OBS 

00300 

15.76 

36.201 

26.74 

1516.2 

OBS 

00400 

14.95 

35.993 

26.77 

1515.0 

OBS 

00407 

14.85 

35.972 

26.77 

1514.8 

OBS 

00448 

15.11 

35.10  P 

26.04 ki* 

OBS 

00500 

14.  16 

35.853 

26.83 

1514.0 

OBS 

00600 

12.70 

35.629 

26.96 

1510.5 

OBS 

00700 

10.77 

35.378 

27.13 

1503.1 

OBS 

00600 

08.58 

35.242 

27.39 

1498.6 

OBS 

00900 

07.53 

35.147 

27.46 

1496.1 

OBS 

01000 

06.51 

35.141 

27.6  2 

1493. B 

CBS 

01100 

06.07 

35.166 

27.70 

1493. B 

CBS 

01200 

05.33 

35.091 

27.73 

1492  .3 

CBS 

01300 

04.85 

35.064 

27.76 

145*. 0 

OBS 

01400 

04. 6d 

35.056 

27.76 

1493.0 

OBS 

01500 

04.41 

35.033 

27.79 

««•** 

1493.3 

REF  ID 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTDP  04389 

AIR 

TEMP  19, 

.4 

OIR  HGT  Pc  A 

olNO-OI  R 

23 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SQ  1*06 

CONSEC 

0046 

MONTH 

04 

Ship  ya 

MET 

eULB  17. 

.3 

19 

2 2 

toINC-SPO 

20 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

07 

OATA  USE  I 

8AR0METP  1023, 

.7 

SEA 

tolNO-FOR 

our a r ion 

CO. 3 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

58  to 

HOUR 

IB  .1 

AREA  05 

CL OUO  T/A 

CL/TR 

mEaTHEk 

XI 

ORIG 

E25  646 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

06PTH 

TEMP 

sal 

SIGMm-7 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OX  YG 

PJ4 

TOT  P 

NO* 

NOd 

SI  03 

PH 

18.1 

DBS 

00000 

17.67 

36.445 

26.48 

1317.3 

OBS 

00010 

17.55 

36.418 

26.49 

1517.0 

udS 

00020 

17.21 

36.412 

26.  3c 

151o.2 

OBS 

00030 

17.08 

36.423 

2o.  oO 

1516.0 

ubS 

00050 

17.03 

30.423 

2o.o* 

1316.2 

OBS 

00075 

16.98 

36.422 

2o.63 

1316.4 

OBS 

00100 

16.93 

3o.430 

26.65 

1516.7 

UBS 

G0125 

16.87 

36.409 

2o.o4 

1316.9 

OBS 

00150 

16.77 

36.398 

2o.66 

1517.0 

OBS 

C0200 

16.56 

36.357 

26.68 

1517.1 

obs 

00220 

16.26 

36.266 

2o.o  6 

I5U.5 

OeS 

002  30 

16.39 

36. 3o6 

*o.72 

1517.1 

jBS 

002  50 

lo.3B 

3o.i43 

20. /I 

1517.4 

uBS 

00300 

16.02 

36.274 

2o.  74 

1317.1 

OBS 

0Q400 

15.73 

36. *13 

*6.  76 

1517.7 

OBS 

00500 

14.24 

35.682 

*o.d3 

1514.3 

CBS 

OOoOO 

12.85 

35.649 

26.  / 4 

1511 .0 

OBS 

C0700 

10.99 

35.405 

27.11 

1 50o  . 0 

OBS 

OOBOO 

08.77 

33.155 

27.30 

I49r .2 

06  S 

009  00 

07.14 

35.156 

27.34 

1494.6 

oes 

00920 

07.27 

35.192 

27.35 

1493.5 

GaS 

00940 

06.78 

35.125 

27.57 

1493.8 

OBS 

01C00 

06.26 

35.134 

27.65 

1492.8 

OBS 

01100 

05.76 

35.109 

27.69 

1492.4 

OBS 

01*00 

05.21 

35.083 

27.74 

1491 .d 

OaS 

01300 

04.88 

35.079 

27.77 

1492.2 

OBS 

01400 

04.63 

35.057 

27.78 

1*9?. d 

CBS 

01500 

04.37 

35.039 

27. BO 

1493.4 

TABLE  V. — Continued 


REF  10 

31 

8094 

YEAR  1969 

8GT0P 

04572 

AIR  TEMP  18.1 

DIR  hwT 

PER 

■41ND-0IR 

18 

CONSEC 

0047 

MONTH  04 

SHIP 

YA 

■ ET  BUI 8 

19  3 

2 

MlNO-SPD 

17 

IAT 

34 

59  N 

OAV  07 

OATA 

USE  1 

8AKGMETR  1026.9 

SEA 

WINO-FOR 

LONG 

067 

55  W 

HOUR  23.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUN/TINE 

LYLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYC, 

PU4 

23.6 

06  S 

00000 

17.62 

36.452 

26.49 

1517.1 

08  S 

00010 

17.62 

36.452 

26.49 

1517.3 

06S 

00020 

17.61 

36.451 

26.50 

1517.4 

oes 

00030 

17.54 

36.449 

26.51 

1517.4 

08$ 

00050 

17.07 

36.433 

26.61 

1516.3 

0BS 

00075 

17.00 

36.426 

26.6  3 

1516.5 

oes 

00100 

16.97 

36.415 

26.62 

l5lo.8 

oes 

00125 

16.91 

36.410 

26.63 

1317.0 

08  S 

00150 

16.74 

36.392 

26.66 

1516.9 

CBS 

002  00 

16.61 

36.377 

*6.66 

1517.3 

OBS 

00245 

16.16 

36.264 

26.70 

1516.o 

06$ 

00260 

16.23 

36.313 

2o.72 

1517.1 

OBS 

00300 

15.82 

36.221 

2o.74 

1516.4 

OBS 

00400 

15.29 

36.108 

26.78 

1516.2 

OBS 

00500 

14.09 

35.844 

26.84 

1513.7 

OBS 

00600 

12.61 

35.657 

27.00 

1510.2 

OBS 

00700 

10.78 

35.383 

27.13 

1505.2 

OBS 

00800 

08.85 

35.170 

27.29 

1499.5 

OBS 

00840 

08.17 

35.158 

27.39 

1497.6 

OBS 

00855 

08.28 

35.205 

*7.41 

1498.3 

OBS 

00900 

07.98 

35.207 

27.46 

1497.9 

OBS 

00970 

06.70 

35.136 

27.59 

1494.0 

OBS 

01000 

06.57 

35.146 

27.61 

1494.0 

OBS 

01100 

05.96 

35.109 

27.06 

1493.2 

OBS 

01200 

05.45 

35.089 

27.71 

1492.8 

OBS 

01300 

05.00 

35.07C 

27.75 

1492.6 

OBS 

01400 

04.71 

35.054 

27.77 

1493.1 

OBS 

ClSOO 

04.42 

35.033 

27.79 

1493.6 

INST  STD  RECuAOER  TEN  SQ  1206 
TRACE  01R  0 5 SQUARE  2 
DURATION  CO.*  2 SQUARE  46 
ORIG  E25  047  1 SQUARE  47 


TOT  P N02  N03  $103  PH 


REF  10 

31 

6094 

YEAR  1969 

80  TOP 

04169 

AIR  TEMP 

16.2 

01 R FGT  PER 

MINO-OIR 

20 

CGNSEC 

0048 

MONTH  04 

SHIP 

YA 

WET  BULB 

17.5 

20  4 3 

WINO-SPO 

23 

LAT 

35 

01 

N 

OAV  08 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1024.4 

SEA 

W1NO-FOR 

LONG 

046 

03 

M 

HOUR  05.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  14 

05.6 

OBS 

00000 

17.40 

36.423 

26.53 

1516.5 

OBS 

00010 

17.39 

36.423 

26.53 

1516.6 

OBS 

00020 

17.37 

36.405 

26.52 

1516.7 

OBS 

00030 

16.92 

i6.399 

26.62 

1515.5 

OBS 

00050 

16.84 

36.395 

26.64 

1515.6 

OBS 

00075 

16.65 

36.379 

26.67 

1515.4 

OBS 

00100 

16.57 

36.389 

26.70 

1515.6 

OBS 

00125 

16.55 

36.363 

26.70 

1515.9 

OBS 

00150 

16.52 

36.374 

26.70 

1516.2 

OBS 

00200 

16.31 

36  . 343 

26.73 

1516.4 

OBS 

002  50 

16.20 

36.310 

26.73 

1516.8 

DBS 

00300 

16.08 

36.281 

26.73 

1517.2 

OBS 

00400 

15.73 

36.167 

26.72 

1517.7 

OBS 

00500 

14.49 

35.872 

26.77 

1515.0 

OBS 

00600 

12.76 

35.629 

26.95 

1510.7 

OBS 

00700 

10.90 

35.378 

27.11 

1505.6 

OBS 

00600 

08.95 

35.150 

27.26 

1499.9 

OBS 

00900 

07.10 

35.056 

27.47 

1494.3 

OBS 

00920 

06.78 

35.095 

27.54 

1493.5 

OBS 

00970 

07.08 

35.205 

27.59 

1495.6 

OBS 

01000 

06.61 

35.162 

27.62 

1494.2 

OBS 

01100 

05.75 

35.098 

27.68 

1492.4 

OBS 

01140 

05.42 

35.095 

27.72 

1491.7 

OBS 

01150 

05.54 

35.126 

27.73 

1492.4 

OBS 

01200 

05.22 

35.065 

27.74 

1491.9 

OBS 

01300 

04.85 

35.071 

27.77 

1492  .0 

OBS 

01400 

04.61 

35.040 

27.77 

1492.7 

OBS 

01500 

04.33 

35.032 

27.80 

1493.2 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 
TRACE  01 R D 5 SQUARE  4 
DURATION  0C.3  2 SQUARE  46 
ORIG  E25  048  1 SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


••♦•♦•••••••••a 


TABLE  V. — Continued 


REF  10  31  8094 

CONSEC  0049 

LAT  35  05  N 
LONG  047  55  W 


CASTNUM/TIHE 

11.9 


YEAR 

1969 

80 TOP  04096 

AIR  TEMP 

18.2 

OIR  K*  T 

PER 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

MET  6ULE 

17.2 

27  2 

3 

DAY 

08 

DATA  USE  l 

BAROMETR 

1024.4 

SEA 

HOUR 

11.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEl 

OBS 

00000 

17.29 

36.414 

26.55 

1316.1 

OBS 

00010 

17.26 

36.413 

26.55 

1516.2 

OBS 

00020 

17.26 

36.413 

26.55 

1516.4 

OBS 

00030 

17.26 

36.415 

26.55 

1516.5 

OBS 

0~050 

17.12 

36.423 

26.59 

1516.4 

OBS 

00075 

16.92 

36.412 

c 6 . 6 3 

1516.2 

OBS 

001 00 

16.80 

36.406 

26.66 

1516.3 

OBS 

0Q125 

16.68 

36.388 

26.67 

1516.3 

OBS 

00150 

16.61 

J6. 3?  9 

26.62 

1516.3 

OBS 

00200 

16.46 

36.355 

26.70 

1516.8 

OBS 

002  50 

16.32 

36.315 

26.70 

1517.2 

OBS 

00300 

16.06 

36.280 

26.74 

1317.2 

OBS 

00400 

15.78 

36.226 

2 o.76 

1517.9 

OBS 

00500 

14.57 

35.890 

26.77 

1515.3 

OBS 

00600 

12.60 

35.589 

2o*9  5 

1510.1 

OBS 

007  00 

10.34 

35.267 

27.12 

1503.5 

OBS 

00800 

08.07 

35.113 

27.37 

1496.5 

OBS 

00838 

07.48 

35.062 

27.42 

1494.8 

OBS 

00882 

07.06 

j5.066 

27.48 

1493.9 

OBS 

00900 

07.05 

35.114 

27.52 

1494.2 

OBS 

00935 

06.71 

35.057 

*7.52 

1493.4 

OBS 

00981 

06.  76 

35.175 

27.61 

1494.5 

OBS 

01000 

06.66 

35.152 

27.61 

1494.4 

OBS 

01100 

05.66 

35.090 

27.69 

1492.0 

OBS 

01200 

04.99 

35.024 

27.72 

1490.9 

OBS 

01300 

04.67 

35.040 

27.77 

1451.2 

OBS 

01400 

04.56 

35.037 

27.78 

1492.5 

OBS 

01500 

04.35 

35.025 

27.79 

1493.3 

WlNO-OIR  21 
W1ND-SPD  20 
*<IND-FOR 
LEATHER  XI 


INST  STO  RECCROER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.4 

OR  lb  E25  049 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


OXYG 


P04  TOT  P N02 


N03  S 103  PH 


REF  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

80T0P  03383 

AIR  TEMP  18.7 

uIR  HGT  PER 

n I N D-D  I R 

CONSEC 

0050 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

WET  BULB  17.8 

19  4 3 

WlNO-SPO 

LAT 

35 

14 

N 

DAY 

08 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1022.3 

SEA 

N I NO-FOR 

LONG 

047 

41 

M 

HOUR 

17.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TF 

WEATHER 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VtL  OXYG 

17.9 

OBS 

00000 

18.09 

36.502 

46 .42 

1518.6 

OBS 

00010 

18.08 

36.493 

2b. 41 

1516.7 

OBS 

00020 

17.99 

36.509 

26.45 

1516.6 

OBS 

00030 

17.93 

36.511 

26.46 

1518.6 

OBS 

00050 

17.85 

36.503 

26.46 

1518.7 

OBS 

00075 

17.45 

36.468 

26.55 

1517.9 

OBS 

00100 

17.39 

36.456 

26.55 

1518.1 

OBS 

00125 

17.22 

36.431 

26.*" 

1518.0 

OBS 

00150 

17.17 

36.448 

26. oO 

1518.3 

OBS 

00200 

17.08 

36.465 

26.64 

1518.8 

OBS 

002  50 

17.04 

36.463 

26.64 

1519.5 

OBS 

00300 

16.95 

36.438 

26.6  5 

1520.1 

OBS 

00360 

16.75 

36.400 

26.67 

1520.7 

OBS 

00400 

16.15 

36.229 

26.67 

1519.0 

OBS 

00500 

14.76 

35.933 

2b.  76 

1516.0 

OBS 

006  00 

13.11 

35.698 

26.93 

1512 .0 

OBS 

00700 

10.94 

35.403 

27.12 

1505.8 

OBS 

00730 

10.72 

35.388 

27.15 

1505.5 

OBS 

00740 

10.42 

35.309 

27.14 

1504.5 

OBS 

00760 

10.03 

35.305 

27.20 

1503.4 

OBS 

00800 

08.57 

35.150 

27.32 

1498.4 

OBS 

00900 

06.96 

35.060 

27.49 

1493.8 

OBS 

01000 

06.04 

35.045 

27.60 

1491 .8 

OBS 

01100 

05.21 

35.034 

27.70 

1490.1 

OBS 

01140 

05.31 

35.073 

27.72 

1491.2 

OBS 

01150 

05.  16 

35.043 

27.71 

1490.7 

OBS 

01200 

05.17 

35.083 

27.74 

1491.7 

OBS 

Ol  300 

04.73 

35.048 

27.77 

1491 .5 

OBS 

01400 

04. 3F 

35.016 

27.78 

1491 .7 

OBS 

01500 

04.  16 

34.999 

27.79 

1492.4 

INST  STO  RECCROER 
TRACE  OIR  0 

CURAT  I ON  00.5 

GRIG  E25  050 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


TOT  P NU2  N03  SI03  PH 


TABLE  V. — Continued 


REflU 

31 

*tv* 

YEAR 

lt*t 

6CT0P  03475 

AIR 

TEHP  16.4 

OIR  HOT  PER 

CONSEC 

0051 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

hET 

BULB 

19 

4 3 

CAT 

35 

02  N 

DAY 

Ob 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1022.3 

SEA 

LONG 

044 

04  M 

hCUR 

23.S 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SlGHA-t 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

23.* 

CbS 

000  00 

17.37 

34.436 

24.35 

1514.4 

04$ 

C0010 

17.3* 

34.440 

26.55 

1514.5 

05  S 

00020 

17.3* 

34.441 

26.55 

1514.7 

60S 

00030 

17.35 

34.441 

26.53 

1514.6 

06  S 

00050 

17.0* 

34.442 

24.62 

1514.4 

utS 

00075 

17.0* 

34.450 

24.63 

1514.7 

05  S 

00100 

17.0* 

34.449 

26.63 

1517.1 

OSS 

00125 

17.04 

34.44S 

26.63 

1517.5 

OSS 

00150 

17.04 

34.447 

24.43 

1517.9 

ObS 

00200 

1*.*7 

34.444 

24.45 

1514.5 

oes 

002  50 

1*.*0 

34.414 

24.44 

1519.1 

oss 

00300 

1*.** 

34.393 

24.67 

1519.2 

OSS 

00400 

l*.li 

34.297 

24.7  3 

1519.1 

OSS 

004  30 

is. a* 

34.224 

24.74 

1516.6 

css 

004  70 

15.55 

34.124 

24.73 

1516.2 

OSS 

00500 

15.19 

34.062 

24.77 

1517.3 

OSS 

00*00 

13.92 

35.607 

24.44 

1514.6 

ObS 

00700 

11. S9 

35.526 

27. C4 

1509. J 

OSS 

oosoo 

09.4* 

35.211 

27.23 

1501.  • 

ObS 

ootoo 

07. 3S 

35.037 

27.41 

1495.4 

OSS 

00b  15 

04.91 

35.023 

27.47 

1493.6 

OSS 

00*17 

0*.  *2 

35.099 

27.53 

1494.0 

OSS 

ootso 

04.16 

35.014 

27.56 

1491.9 

OSS 

00990 

04.51 

35.163 

27.43 

1492  - 7 

ObS 

01000 

04.53 

35.164 

27.45 

1493.9 

css 

01100 

05.  S* 

35.114 

27.*6 

1492.6 

OSS 

01200 

05.40 

35.065 

27.72 

1492  .6 

OBS 

01240 

04.72 

35.015 

27.74 

1490.4 

OBS 

01300 

04.  SO 

35.044 

27.77 

1491  .8 

OBS 

01400 

04.59 

35.046 

27.78 

1492.4 

OBS 

01500 

04.38 

35.034 

27.79 

1493.4 

dIND-OIR  It 
-1ND-SP0  22 
dINO-fUR 
dEA  TriER  XI 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

DURA TICK  00. 4 

OR  16  E25  051 


TEN  SO  120* 
5 SQUARE  * 
2 SQUARE  *• 
I SQUARE  »• 


JXY  6 


P04  TCT  P N02  NOS  SIOS  PH 


RkPlO 

31 

6094 

YEAR 

1969 

BOTOP  03564 

AIR 

TfcNr  16 

.3 

OIR  PuT  PER 

COHfFC 

0052 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

NET 

BULb  17 

•4 

19 

6 3 

LAT 

35 

06  N 

DAY 

09 

OATA  USE  I 

•URGMEtR  1014 

• 6 

SEA 

LONG 

04* 

03  M 

HOUR 

05.7 

AREA  05 

CLCUJ  T/A 

CL/Tf 

CASTNUH/TIHE 

LVLTVP 

OfcPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNOPTH 

SML*  VEL 

05.7 

ObS 

00000 

17.36 

36.445 

26.55 

151o.4 

ObS 

COOlO 

17.36 

36.447 

26.55 

1516.5 

OBS 

00U20 

17.36 

36.449 

2o.5* 

1516.7 

ObS 

COO  30 

17.33 

34.431 

26.55 

1510.7 

ObS 

00050 

17.09 

34.441 

24.*2 

1516.4 

OBS 

00075 

17.05 

36.443 

26.6  3 

1516.7 

OBS 

00100 

17.04 

36.446 

26.63 

1517.1 

OBS 

00125 

17.03 

36.445 

2*.63 

1517.4 

OBS 

00130 

14.97 

36.436 

26.64 

1517.7 

OBS 

00200 

16.65 

34.41 5 

26.65 

1514.1 

CBS 

00250 

16.66 

36.397 

26.66 

1516.4 

ObS 

00300 

14.58 

36.361 

26.69 

i5 Id .9 

OBS 

004  00 

16.29 

34.323 

26.71 

1519.6 

ObS 

00500 

15.49 

36.133 

2*. 75 

1513.5 

OSS 

006  00 

13.54 

35.741 

26.87 

1513.4 

OBS 

00700 

11.49 

35.425 

27.03 

1507.7 

OBS 

00600 

09.19 

35.162 

27.23 

15Q0.S 

OBS 

00900 

06.90 

35.026 

27.47 

1491.5 

OSS 

00940 

06.74 

35.075 

27.53 

1493.6 

CBS 

01C00 

05.90 

35.042 

27.42 

1491.2 

OBS 

01020 

05.60 

35.04  3 

27.63 

1491.2 

CSS 

01050 

06.  18 

35.132 

27.65 

1493.3 

OSS 

01100 

05.95 

35.141 

27.69 

1493.2 

OBS 

01200 

05.24 

35.068 

27.74 

1492.0 

OBS 

01300 

04.91 

35.073 

*7,7* 

1492.3 

OBS 

U1400 

04.60 

35.046 

2/.7E 

1492.4 

CSS 

01500 

04.34 

35.029 

27.79 

1493.2 

dlM-OlR  IV  INST  STO  P.ECOROER  TEN  SQ  120* 


d INC-  SP  0 

25 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

olNO-PuR 

DURATION 

00.3 

2 

Square 

46 

dEAlHER 

XI 

OKU  c25  052 

1 

square 

56 

OXVG 

P04 

TCT  P NG2 

NOi 

S 103 

PH 

75 


REF  1 0 31  8096  YEAR  1969  BOTDP  03860  AIK  TEMP  18.5 
CONSEC  0053  MONTH  06  SHIP  YA  *ET  BULK  17.6 
LAT  35  06  N DAY  09  OATA  USE  1 8ARCMETR  1018.C 
LONG  067  58  M HOUR  12.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/T1NE  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

12.0  OBS  00000  17.88  36.667  <6.66 

ORS  00010  17.88  36.686  26.66 

OBS  00020  17.88  36.680  26.63 

OBS  00030  17.85  36.687  26.66 

OBS  00050  17.77  36.656  26.66 

OBS  00075  17.37  36.66C  26.55 

OBS  00100  17.17  36.609  26.57 

OBS  00125  17.01  36.616  26.61 

OBS  00150  16.91  36.595  26.62 

OBS  00200  16.99  36.657  26.65 

OBS  00250  16.96  36.666  26.65 

OBS  00275  16.30  36.292  26.69 

OBS  00300  16.60  36.600  26.70 

OBS  00600  16.12  36.278  26.72 

OBS  00500  15.68  36.091  26.72 

OBS  00600  13.58  *5.7*9  26.86 

OBS  00700  10.86  35.326  27.07 

OBS  00800  09.16  36.193  27.27 

OBS  00900  07.00  35.051  27.68 

OBS  00962  06.22  35.032  27.57 

OBS  00968  Oe.22  33.130  27.65 

OBS  01000  06.23  35.139  27.65 

OBS  01100  05.60  35.086  27.69 

OBS  01200  06.97  35.036  2 7.73 

OBS  01220  06.77  35.020  27.76 

CBS  01260  06.81  35.037  27.75 

OBS  01265  06.69  35.015  27.76 

OBS  01300  06.80  35.052  27.76 

OBS  01600  06.55  35.035  27.78 

OBS  01500  06.36  35.027  27.79 


01*  HOT  PER  QlND-DIR  20  INST  STD  PECCROEK  TEN  SQ  1206 

20  6 <.  41N0-SPD  25  TRACE  DIP  0 5 SQUARE  6 

SEA  21N0-FCR  DURATION  00.5  2 SQUARE  66 

CL/TR  WEATHER  XtJ  oRIG  E25  u53  1 SQUARE  57 


OVNOPTH  SND  VEL  uXYG  P06  TOT  P N02  *03  S103  PH 

1517.9 

1516.1 

1518.2 
151o.* 

1518.  h 

1517.6 

1517.6 

1517.3 

1517.6 

1516.6 
1 51* .3 

1517.5 

1519.0 

1519.0 

1518.6 
151*. 6 

1505.6 

1500.6 

1663.9 

1691.5 

1692.1 

1692.7 

1691.8 

1690.8 

1690.3 

1690.8 

1690.7 

1691 .8 

1692.6 
1693. * 


REF  J D 31  8096  YEAR  lvo9  BCTOP  06699  AIR  TeflP  16.3  DIR  HGT  Pt  R «»IND-DI  R 31  INST  STD  RECORDER  TtN  SO  1206 

CONSEL  0056  MONTH  06  SHIP  YA  WET  6ULb  15.9  30  6 2 wlND-SPD  Ot  TRACt  DIR  D 5 SQUARE  6 

LAT  *5  00  N DAY  09  OATA  USE  l BARLMETK  1017.8  SEA  wIND-FUR  DURATION  CO. 5 2 SQUARE  66 

LONG  067  56  W HOUR  18.1  AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR  WEATHER  X6  OKIG  £25  056  1 SQUARE  57 


CASTNUM/TIhE  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH  SND  VEL  UXYG  Po6  TOT  P *02  NCi  S1J3  PH 


C'bS 

00000 

17.31 

36.397 

26.53 

1516.2 

UBS 

00010 

17.31 

36.631 

26.55 

1516.6 

CBS 

00020 

17. *1 

36.632 

26.56 

1516.5 

UBS 

00030 

17.31 

36.635 

26.56 

1516.7 

CBS 

000  50 

17.31 

36.637 

26.56 

1517.0 

DBS 

000  75 

17.28 

36.628 

26.56 

1517.* 

OBS 

00100 

17.12 

36.628 

26.60 

1517. * 

UBS 

00125 

16.97 

36.369 

26.59 

1517.2 

OBS 

00150 

16.63 

36.316 

2o.o3 

1516.5 

OBS 

00165 

16.55 

36.296 

26.63 

1516.5 

06  S 

00200 

16.73 

36.611 

26.68 

1517.7 

OBS 

00250 

16.65 

36.386 

2o.6  8 

1518.3 

OBS 

0Q300 

16.59 

36. *87 

26.65 

1518.9 

UBS 

00600 

16.26 

36.317 

26.72 

1519.5 

LbS 

00500 

15.33 

36.059 

26.73 

1517.9 

ObS 

00600 

13.80 

35.  776 

26.85 

1516.3 

CBS 

00700 

11.38 

35.615 

27.05 

1507.3 

OBS 

00800 

09.29 

35.206 

27.  * 5 

1501 .2 

UbS 

00900 

07.16 

35.068 

27.69 

169*  . 6 

OBS 

00920 

06.93 

35.126 

27.55 

1696.1 

UbS 

00960 

07.00 

35. 167 

27.57 

1696.0 

OBS 

00971 

06.21 

35.026 

27.57 

1692.0 

ObS 

00990 

06. 38 

35.172 

27.66 

169*. 2 

UbS 

01000 

06.  11 

35.112 

27.65 

1692.2 

UbS 

01010 

06.00 

35.085 

27.66 

1691.9 

OBS 

01020 

06.11 

35.120 

27.65 

1692 .3 

OBS 

01050 

05.68 

35.051 

27.65 

1691 .2 

OBS 

01100 

05.77 

35.119 

27.70 

1692.5 

UBS 

01200 

05.12 

35.066 

27.73 

1691 .6 

OBS 

01300 

06.80 

35.052 

*7.76 

1691  .o 

UbS 

01600 

06.56 

35.037 

27.78 

1692.5 

ObS 

01500 

06.36 

35.029 

27.79 

169*. 3 

76 


TABLE  V. — Continued 


REF  1 0 31  8094  YEAR  1969 

CONSEC  0055  MONTH  06 

LAT  35  03  N LAY  10 
LONG  046  02  to  HOUR  00.0 


CASTNUM/T 1ME  LVLTYP  DEPTH 

00.0  DBS  00000 

ObS  00010 

DBS  00020 

ObS  00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

OBS  00125 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  002  50 

OBS  00300 

OBS  00400 

OBS  00500 

OBS  00600 

OBS  00700 

OBS  00800 

OBS  00900 

OBS  01000 

OBS  01030 

ObS  01060 

OBS  01100 

OBS  01200 

OBS  01300 

OBS  01400 

OBS  01500 


BOTOP  02999  AIR  TEMP  15.6 

SHIP  YA  MET  sUttJ 

OATa  USE  l bARGMETR  1017.6 

area  05  cloud  t/a 


TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

17.73 

36.372 

26.41 

17.73 

36.434 

26.45 

17.80 

36.461 

26.46 

17.62 

36.463 

26.50 

17.47 

36.441 

26.52 

17.24 

36.428 

26.57 

17.22 

36.426 

2o.57 

17.14 

36.422 

2o.55 

17.05 

36.435 

26.62 

17.02 

36.427 

26.62 

16.93 

36.432 

26.65 

16.60 

36.390 

26.69 

16.43 

36.346 

26.70 

15.35 

36.048 

26.72 

13.38 

35.099 

26.87 

11.09 

35.417 

27.10 

08.85 

35.143 

27.27 

07.17 

35.069 

27.47 

06.00 

35.067 

27.64 

06.07 

35.135 

27.67 

05.62 

35.091 

27.65 

05.65 

35.109 

27.70 

05.02 

35.043 

27.73 

04.52 

35.002 

27.75 

04.39 

35.99  P 

28.55Q 

04.39 

35.029 

27.75 

DIR  HGT  PER  mIND-OIR  33 

26  4 3 MIND-SPD  23 

SEA  mIND-FOR 

CL/TK  tocATHER  Xc 


OYNOPTH  S Hu  VEL  OXVG  Pi 4 

1517.4 

1517.6 

1518.0 

1517.6 

1517.5 

1517.2 

1517.6 

1517.7 

1517.9 

1518.6 

1519.2 

1519.0 

1520.0 
15  lo  .0 

1512.9 

1 500 .3 

1499.5 

1494.6 

1491 .7 

1492.5 

1491 .2 
1492.  u 

1491.0 

1490.6 


INST  STD  FECGRDER  TEN  SO  1206 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 
OUkaTIUU  00.%  2 SQUARE  48 
GRIG  E25  055  1 SQUARE  56 


TOT  P H02  NO 3 S 133  PH 


REFID  31  8094  YEAR  1969  BOTDP  02926  AIR  TEMP  15.8 

CONSEC  0056  MONTH  04  SHIP  YA  ME T BULB  12.4 

LAT  35  01  N OAY  10  DATA  USE  1 BAROMETR  1018.6 

LONG  048  05  M HOUR  06.3  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.3 

OBS 

00000 

17.67 

36.440 

2o.47 

OBS 

00010 

17.66 

36.4  34 

26.47 

OBS 

00020 

17.44 

36.434 

26.53 

OBS 

00030 

17.41 

36.442 

26.54 

OBS 

00050 

17.21 

36.435 

26.58 

OBS 

00075 

17.09 

36.447 

26.62 

OBS 

0Q100 

17.07 

36.458 

26.63 

OBS 

00125 

17.05 

36.460 

26.64 

OBS 

00150 

17.05 

36.460 

26.64 

OBS 

00200 

17.05 

36.456 

26.64 

OBS 

002  50 

16.96 

36.441 

26.65 

OBS 

00300 

16.80 

36.391 

26.65 

OBS 

00400 

16.26 

36.276 

26.69 

OBS 

00500 

14.97 

36.003 

26.77 

OBS 

00600 

13.59 

35.758 

26.88 

OBS 

00700 

11.90 

35.525 

27.03 

OBS 

00800 

09.04 

35.180 

27.27 

OBS 

00900 

06.87 

35.026 

27.48 

OBS 

00930 

06.72 

35.066 

27.53 

OBS 

009  8 0 

06.06 

35.014 

27.58 

OBS 

01000 

06.18 

35.130 

27.65 

OBS 

01100 

05.87 

35.129 

27.69 

OBS 

01200 

05.30 

35. 082 

27.73 

OBS 

01300 

04.96 

35.071 

27.76 

OBS 

01400 

04.61 

35.046 

27.78 

OBS 

01500 

04.46 

35.039 

27.79 

OIR  HGT  PER  MIND-OIR  0<  INST  STU  RECORDER  TEN  Su  1206 

02  3 3 M1ND-SPD  21  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  MIND-FOR  OURATIUN  03.3  2 SQUARE  48 

CL/TK  tocATHER  XI  GRIG  E25  056  1 SQUARE  58 


DYrtOPTH  SND  VEL  OXYG  P34  TOT  P :«02  K03  SIC3  PH 

1517.3 

1517.4 

1516.9 

1517.0 

1516.7 

1516.8 

1517.2 

1517.5 

1517.9 

1516.7 

1519.3 

1519.6 

1519.4 

1516.7 

1513.6 

1509.3 

1500.2 

1493.4 

1493.4 

1491.5 

1492.5 

1492.9 

1492.2 

1492.5 

1492.7 

1493.7 


TABLE  V. — Continued 


REE  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

80T0P  0*0i2 

AIR  TEMP  14.1 

DIR  RGT  Pc  K 

W IN  D-D  I R 

02 

INST 

STD  kcCCROER 

CONSEC 

0057 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

WET  BULB  10.6 

02  7 4 

• 1N0-SP0 

29 

TRACE 

OIR 

0 

IAT 

35 

03  N 

OAY 

11 

DATA  JSc 

L 

BAROMETR  1024.3 

SEA 

WlND-PwR 

DURATION 

00.6 

10  NO 

04t 

04  U 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIC 

£25  057 

CASTNUN/TINE 

CVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SI6HA-T 

DYNDPTH  S NO  YtL 

OXVw 

P04 

TOT  P 

WO  2 

N03 

04.0  08S 

QMS 
08S 
OSS 
OdS 

oes 

OdS 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

ues 

CBS 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

ues 

oes 

oes 

oes 

u6S 

oes 

oes 


OOOOO  17. *5 
00010  17.45 
00020  17.45 
00030  17.45 
00050  17.39 
00075  17.09 
00100  17.03 
00125  17.02 
00150  17.00 
00200  17.00 
002  50  17.00 
00300  16.92 
00400  16.29 
00500  15.03 
00600  13.57 
00700  11.72 
OOBOO  09.26 
00900  07.41 
01C00  06.04 
01020  05.79 
01040  05.91 
01100  05. 85 
01200  05.39 
01300  04.70 
01310  04.54 
01350  04.56 
01360  04.70 
01400  04.57 
01450  04.40 


36. 

.445 

26. 

.52 

36. 

>45* 

2o, 

.54 

36. 

.454 

26. 

.54 

36. 

.455 

26. 

.54 

36. 

.426 

2*. 

.53 

36. 

.450 

26. 

.62 

36. 

.440 

26. 

.62 

36. 

.442 

26. 

.63 

36. 

.447 

2«. 

.64 

36. 

.455 

26. 

.©5 

36. 

.453 

2o. 

.65 

36. 

.420 

2©« 

.64 

36. 

.306 

26. 

.70 

36. 

. 008 

26. 

.76 

35. 

.753 

26. 

.88 

35. 

,473 

27. 

.03 

35. 

,201 

27. 

,25 

35. 

.036 

27. 

,41 

34. 

,973 

27. 

.55 

35. 

.025 

27. 

,62 

35. 

,091 

27. 

.66 

35. 

124 

27. 

,65 

35. 

,095 

27. 

.73 

35. 

024 

27. 

,75 

35. 

001 

27. 

75 

55. 

Oil 

27. 

76 

55. 

051 

27. 

77 

35. 

038 

27. 

,78 

35. 

023 

27. 

78 

1510.  o 
1*16.8 
1517.0 
1*17.1 

1517.2 
15la.d 

1517.0 

1517.4 

1517.0 

1518.6 

1519.4 

1519.9 

1519.6 

1510.9 

1515.6 

1500.0 

1501.1 

1495.5 

1491 .7 

1491 .1 

1492.0 

1442.8 

1492.6 

1451.3 

1450.8 

1451.6 
1452  .4 
1492.5 

1452.0 


KEMD  31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTDP  03475 

AIR  TEMP  14.5 

01 R HGT  PER 

• 1N0-DIR 

33 

INST  STU  RECCAUEK 

CONSEC 

0058 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

WET  8ULo  10.5 

01  3 3 

WIND-  SPO 

20 

TRACE  DIR  ( 

LAT  35 

07  N 

OAY 

11 

DATA  USE 

1 

BARtHETk  1024.5 

SEA 

•INO-FOR 

UURATIJN  *0.. 

LUNG  048 

00  W 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

cl/tr 

WEATHER 

X2 

ORIG  E25  C' 58 

CASTNCN/I1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TcMP 

SAL  S I GMA-T 

OYNOPTH  SNO  VtL 

OXYD 

P04 

TUT  P N02  NC3 

JdS 

OOOOO 

17.32 

36.431 

2©.55 

1516.2 

oes 

00010 

17.32 

3©. 432 

26.55 

1516.4 

oes 

000*0 

17.32 

36.433 

26.55 

1516.6 

oes 

00030 

17.32 

Jo. 43* 

2©. 55 

1516.7 

oes 

00050 

17.32 

36.43* 

26.55 

1517.0 

oes 

00075 

17.16 

36.425 

26.59 

1517.0 

OhS 

00100 

17.03 

36.429 

26.62 

1517.0 

UBS 

00125 

17.03 

36. *56 

2©.64 

1517.4 

08  S 

00150 

17.03 

36.447 

26. ©3 

1517.8 

OBS 

00200 

17.02 

36.461 

26.65 

1518.7 

08  S 

002  50 

17.01 

36.457 

26.65 

1519.4 

G8S 

00300 

16.99 

36.457 

26.  o5 

1520.2 

OBS 

00534 

16.74 

*6.369 

26.64 

1519.9 

oes 

00400 

16.56 

3©. *75 

26.69 

1520.5 

ces 

00500 

15.66 

36.180 

26.75 

1519.1 

OBS 

C0600 

13.87 

35.607 

26.86 

1514.6 

oes 

00700 

12.34 

35.603 

27.01 

1510.9 

OBS 

00600 

09.82 

35.177 

27.14 

150*. 1 

OBS 

00900 

07.18 

35.049 

27.45 

1494.0 

oes 

00932 

06.86 

35.078 

27.5  2 

1494.0 

ues 

00992 

06.15 

35.005 

27.56 

1452.1 

OBS 

01000 

Oo.  12 

35.051 

27.60 

1442.1 

oes 

01030 

06.31 

55.153 

27.65 

149*. 5 

oes 

01100 

05.88 

55. 109 

27.©8 

1452.9 

oes 

01200 

05.23 

35.083 

27.73 

1451.9 

DBS 

01300 

04.93 

35.065 

27.76 

1492.3 

oes 

01400 

04.59 

35.034 

27.77 

1492.6 

oes 

01S00 

04.47 

35.044 

27.79 

149*. 8 

TEN  SO  1206 
5 SOU  AM  4 
2 SOUAM  48 
1 SQUARE  58 


SlOi  Pii 


TEN  SO  1206 
5 SWUAAE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


S ll'i  PH 
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TABLE  V. — Continued 

MMO 

>1 

•094 

YEA* 

1949 

80T0P  04662 

AIR 

TEMP 

OIR  tGT  PER 

hINO-OIA 

03 

INST 

STD  tkCCADk*  Uu  SO  I2u6 

CONSKC 

0014 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

WET 

SUlb 

02 

% 4 

UIWO-SPC 

20 

TRACE 

JIR  C > 

SOUARE 

2 

LA  T 

J4 

3 J N 

U AY 

11 

0474  USE 

1 

bAROHETR 

SEA 

WlND-FoA 

CURA  T 1 0*  00.5  2 

SwUAHC 

48 

LONG 

04f 

04  to 

HOUR 

le.o 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CA1G 

£25  655  1 

SOuAAfc 

48 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

Ok  PTH 

TEMP 

SAL 

S1GNA-T 

OYNQPTM 

SND  VfcL 

GXYG 

804 

TCT  P 

*«u2  903  SI03 

PM 

14.0 

OSS 

00000 

17.13 

36.416 

26.59 

1515.6 

OSS 

00010 

17.12 

56.421 

26.59 

1513.8 

OSS 

00020 

17.12 

36.423 

26.55 

1516.0 

OSS 

00030 

17.10 

36.430 

26.60 

1516.1 

oes 

00050 

17.08 

36.43S 

26.62 

1510.3 

oes 

00075 

17.07 

56.442 

26.62 

1516.7 

OSS 

00100 

17.07 

56.449 

26.63 

1517.1 

OSS 

00125 

17.07 

36.457 

26.63 

1517.6 

OSS 

00150 

17.07 

36.459 

26.63 

1518.0 

oes 

002  00 

17.06 

56.456 

26.63 

1518.6 

OSS 

002  50 

17.04 

56.463 

2o.64 

1519.5 

oes 

00  5 00 

17.03 

56.441 

26.63 

1)20.3 

oes 

00400 

16.88 

36.425 

26.65 

1521.5 

oes 

00500 

15.75 

36.167 

26.72 

1519.4 

oes 

00600 

14.14 

35.832 

2o.82 

1515.5 

oes 

00700 

12.30 

35.570 

26.99 

1510.7 

oes 

00800 

10.05 

55.139 

27.07 

1503.9 

oes 

C04  00 

07.65 

35.106 

27.43 

1496.5 

oes 

00965 

06.67 

35.005 

27.45 

1453.7 

oes 

01000 

06.50 

35.162 

27.64 

1453.8 

oes 

01046 

06.57 

55.201 

27.66 

1454.9 

oes 

01100 

05.93 

35.120 

27.68 

1493.1 

oes 

01200 

05.39 

33.097 

27.73 

1492.6 

08  S 

01300 

04.96 

35.07C 

27.76 

145*  . 5 

OBS 

01400 

04.70 

35.059 

27.78 

1453.1 

oes 

01500 

04.47 

35.034 

27.78 

1493.6 

• 

REF  1 0 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BO TOP  04480 

AIR  TEMP  16.8 

OIR  FGT  PER 

rtlNO-DI  A 

05 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0060 

MONTH 

04 

SHIP  VA 

MET  BULB  15.6 

05 

1 2 

MINO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

0 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

OAY 

n 

DATA  USE 

1 

SAROMETR  1022.3 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

23c* 

AREA 

05 

CLUUD 

T/A 

CL/TR 

MEA TMER 

XI 

ORIG  E25  060 

1 

SOUARE 

58 

castnun/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVMOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02 

N01 

SI03 

PH 

23.9 

OBS 

00000 

17.42 

36.444 

26.54 

1516.5 

oes 

C0010 

17.41 

36.451 

26.55 

1516.7 

CBS 

00020 

17.41 

36.451 

26.55 

1516.8 

oes 

00030 

17.35 

36.432 

28.55 

1516.8 

oes 

00050 

17.10 

36.429 

26.60 

1516.4 

oes 

00075 

17.07 

36.434 

26.61 

1516.7 

oes 

00100 

17.07 

36.441 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.07 

36.460 

26.63 

1517.6 

oes 

00150 

17.03 

36.469 

26.63 

1517.9 

oes 

00200 

17.07 

36.470 

24.64 

1518.8 

OBS 

00250 

17.06 

36.468 

26.64 

1519.6 

oes 

00300 

17.02 

36.453 

26.64 

1520.3 

OBS 

00400 

16.70 

36.378 

26.66 

1520.9 

oes 

00500 

15.35 

36.069 

26.73 

1518.0 

OBS 

00600 

13.85 

35.798 

26.85 

1514.5 

OBS 

00700 

12.22 

35.543 

26.99 

1510.4 

oes 

ooeoo 

09.73 

35.207 

27.18 

1502.8 

OBS 

00900 

07.20 

35.025 

27.43 

1494.7 

oes 

00980 

06.07 

35.014 

27.58 

1491.5 

oes 

01000 

06.48 

35.173 

27.65 

1493.7 

oes 

01100 

05.79 

35.119 

27.69 

1492 .6 

oes 

01200 

05.16 

35.068 

27.73 

1491 .6 

oes 

01230 

04.71 

35.013 

27.74 

1490.2 

oes 

01250 

04.71 

35.063 

27.78 

1490.6 

oes 

01300 

04.85 

35.070 

27.77 

1492.0 

oes 

01400 

04.63 

35.055 

27.78 

1492.8 

oes 

01500 

04.37 

35.032 

27.79 

1493.3 

79 
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REF  10 

31 

8094 

YEAR 

1569 

eOTOP  04078 

AIR  TEMP  16.6 

OIR  HGT  PER 

mIND'-OI  R 

00 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0061 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

MET  BULB  15.4 

06  3 4 

MlNO-SPO 

Oe 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

L AT 

35 

04  N 

OAY 

12 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1021.1 

SEA 

MINO-FQR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

040 

03  k 

HOUR 

05.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E25  061 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

dynopth  snd  vel 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SIJ3 

PH 

05.9  oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 


ooooo 

00010 

00020 

00030 

00050 

00075 

00100 

00125 

00150 

00200 

002  50 

003  00 
00400 
00500 
C06  00 
00700 
008  00 
009  00 
01000 
01030 
01060 
01100 
01200 
01250 
01300 
01400 
01500 


17.35 

36.443 

26.5  5 

1516.3 

17.35 

36.444 

26.55 

1516.5 

17.35 

36.450 

26.56 

1516.7 

17.32 

36.433 

2b.55 

1516.7 

17.16 

36.426 

26.59 

1516.6 

17.08 

36.438 

26.62 

1516.8 

17.08 

36.448 

26.62 

1517.2 

17.02 

36.431 

26.62 

1517.4 

17.01 

36.437 

26.63 

1517.8 

17.01 

36.446 

26.64 

1518.6 

17.01 

36.463 

26.65 

1519.4 

16.95 

36.426 

26.64 

1520.0 

16.44 

36.338 

26.69 

1520.0 

15.37 

36.068 

26.73 

1518.1 

14.04 

35.834 

26.84 

1515.2 

12.17 

35.545 

27.00 

1510.2 

09.65 

35.221 

27.20 

1502.5 

07.56 

35.027 

27.38 

1496.1 

06.17 

35.038 

27.58 

1492.3 

06.09 

35.053 

27.60 

1492.5 

06.48 

35.154 

27.63 

1494.7 

06.10 

35.124 

27.65 

1494.1 

05.59 

35.115 

27.72 

1493.4 

04.99 

35.042 

27.73 

1491.7 

04.05 

35.062 

27.76 

1492.0 

04.70 

35.049 

27.77 

1493.1 

04.43 

35.019 

27.78 

1493.6 

REFID 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTOP  04444 

AIR  TEMP  17.7 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

05 

I VST 

STD  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0062 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

MET  BUL0  16.0 

10  3 4 

MIND-SPD 

15 

TRACE 

DIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

12 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.7 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E25  062 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

N02 

NOi  S 103 

PH 

u.s  oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 


OOOOO  17.2b 
00010  17.26 
00020  17.25 
00030  17.25 
00050  17.23 
00075  17.10 
00100  17.05 
00125  17.05 
00150  17.03 
00200  16.89 
002  50  16.79 
00300  16.60 
00400  16.37 
00500  15.99 
00600  14.54 
00700  12.28 
00800  09.52 
00900  07.34 
00973  06.41 
00990  06.94 
01000  06. 01 
01100  05.84 
01200  05.41 
01300  04.90 
01400  04.66 
01500  04.35 


36.416 

26.53 

36.416 

26.55 

36.422 

26.56 

36.424 

26.56 

36.435 

26.50 

36.431 

26.41 

36.437 

26.62 

36.440 

26.62 

36.432 

26.62 

36.399 

26.63 

34.383 

26.64 

34.369 

26.68 

36.340 

26.71 

36.272 

26.75 

35.897 

26.78 

35.499 

24.94 

35.215 

27.22 

35.042 

27.42 

35.036 

27.55 

35.213 

27.62 

35.214 

27.63 

35.112 

27.68 

35.104 

27.73 

35.069 

27.76 

35.053 

27.78 

35.027 

27.79 

1516.0 

1516.2 

1516.3 
1516.3 
1516.8 

1516.8 

1517.1 

1517.5 

1517.8 

1518.2 

1318.7 

1518.9 

1519.8 

1520.2 

1516.9 

1510.6 

1502.1 

1495.3 
1492  .8 

1495.4 

1495.1 
1452.8 

1492.7 

1492.2 
1452  .9 

1493.3 
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REF  1 0 31  8094  YEAR  1969  BOTDP  04279  AIR  TEMP  18.6 

CCNSEC  0063  MONTH  04  SHIP  YA  WET  BULB  17.0 

LAT  35  00  N OAY  12  OATA  USE  1 BAROMETR  1021.0 

LONG  047  56  W HOUR  18.0  AREA  OS  CLOUO  T/A 


CASINUM/T1ME  LYLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

18.0  OBS  00000  17. 7o  36.403  26.42 

CBS  00010  17.38  36.415  2o.53 

OBS  00020  17. 28  36.421  26.55 

uBS  00030  17.23  36.426  26.57 

OBS  00050  17.21  36.430  26.58 

OBS  00075  17.17  36.426  26.58 

OBS  00100  17.04  36.427  26.62 

OBS  00125  17.02  36.445  26.64 

OBS  C0150  17.02  36.447  26.64 

OBS  00200  17.02  36.449  26.64 

OBS  00250  17.01  36.445  26.64 

OBS  00300  16.88  36.403  2 6.64 

OBS  00400  16.36  36.330  26.70 

OBS  00500  15.31  36.062  26.74 

OBS  00600  13.74  35.751  26.64 

OBS  00700  11135  35.394  27.04 

CBS  00800  08.98  35.148  27.26 

06 S 00900  07.50  35.079  27.43 

OBS  00490  06.43  35.034  27.54 

OBS  01000  06.76  35.177  27.61 

OBS  01010  06.87  35.211  27.62 

OBS  01022  06.69  35.202  27.64 

08>S  01100  06.02  35.117  27.66 

OBS  01200  05.42  35.099  27.72 

OBS  01300  04.96  35.061  27.75 

UBS  01400  04.58  35.047  27. 7o 

• UBS  01500  04.45  35.042  27.79 


JIR  FGT  PER  HIND-D1R  09  INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

10  2 4 nINO-SPD  12  TRACE  01R  U 5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOR  DURATION  00.4  2 SQUARE  46 

CL/TR  HEATHER  XO  0R1G  E25  063  1 SQUARE  57 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1517.5 

1516.5 

1516.4 

1516.4 

1516.7 

1517.0 

1517.0 

1517.4 

1517.8 

1518.6 

1519.4 

1519.8 

1519.8 

1517.9 

1514.1 

1507.2 

1500.0 

1495.9 

1453.2 
1454.8 

1495.5 

1495.0 

1493.5 

1492.7 

1492.5 

1452.6 

1453.7 


REF  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BGTDP  04114 

AIR  TEMP 

17.6 

DIR  HGT 

PER 

HIND-DI  R 

08 

CONSEC 

0064 

month 

04 

SHIP 

VA 

HET  BULB 

16.5 

08  2 

2 

MlND-SPD 

04 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

12 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1021.8 

SEA 

H1ND-F0R 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

23.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

mEATHER 

XI 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL  JXYG  PU4 

23.8 

OBS 

00000 

17.71 

36.433 

2 o.46 

1517.4 

OBS 

U0010 

17.52 

36.422 

26. 5G 

1517.0 

OBS 

00020 

17.39 

36.432 

26.54 

151o.8 

OBS 

00030 

17.36 

36.435 

26.55 

1516.8 

OBS 

00050 

17.33 

36.434 

2o.55 

1517.1 

OBS 

00075 

17.28 

36.420 

2o.55 

1517.3 

OBS 

00100 

17.07 

36.417 

26. 6C 

1517.1 

CBS 

00125 

17.04 

36.433 

26.62 

1517.4 

OBS 

GO  1 50 

16.90 

36.388 

26.62 

1517.4 

OBS 

00200 

16.93 

36.410 

26.63 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.83 

36.390 

26.64 

1518.8 

CBS 

00300 

16.67 

36.687 

26.67 

1519.2 

OBS 

00400 

16.43 

36. 346 

26.70 

1520.0 

OBS 

00500 

15.94 

36.204 

26.7C 

1520.0 

OBS 

00600 

14.10 

35.849 

2o.  84 

1515.4 

OBS 

00700 

12.15 

35.517 

2o.98 

1510.1 

OBS 

00800 

09.51 

35.182 

27.20 

1502.0 

UBS 

00900 

07.23 

3 '>.036 

27.44 

1494.8 

OBS 

00960 

06.58 

35.077 

27.56 

1493.3 

OBS 

01000 

06.82 

35.175 

27.60 

1495.1 

OBS 

01100 

05.87 

35.117 

27.68 

1492.9 

OBS 

01200 

05.39 

35.066 

27.70 

1492.5 

OBS 

01300 

04.94 

35.063 

27.75 

1492.4 

OBS 

01400 

04.74 

35.053 

27.77 

149--.  2 

UBS 

01500 

04.41 

35.025 

27. 7B 

1493.5 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 
DURATION  00.4  2 SQUARE  48 
ORIG  E25  064  1 SQUARE  58 


TCT  P NO*:  NU3  SIJ3  PM 
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MHO  31  MO*  YEM  1M9  BOTOP  0*349  AIM  TEHP  18.3 

CONSfC  0045  AQMH  0*  SHIP  V*  HEY  BULB  17.0 

IA7  34  57  N 04V  13  OAfA  USE  1 BAROMETR  1019.0 

CONG  040  03  M HOUR  05.9  AREA  05  ClOUO  T/A 


CAST* LAW  INC 

LVLTVP 

oepth 

TEMP 

SAL 

sigha-t 

05.9 

095 

OMOO 

17.54 

34.414 

08  S 

00010 

17.54 

34.413 

oos 

00020 

17.47 

34.397 

08  S 

00010 

IT. 15 

34.403 

08S 

00090 

17,12 

34.411 

08  S 

0007$ 

17.08 

34.421 

08S 

00100 

17.05 

34.429 

08S 

00125 

17.00 

34.429 

2#f43 

08S 

00150 

14.99 

34.431 

24.43 

08S 

00200 

14.95 

34.424 

08S 

00250 

14.91 

34.422 

08S 

00300 

14.84 

34.414 

OSS 

00400 

14.47 

34.287 

08S 

00420 

14.1* 

30.275 

08$ 

00450 

14.30 

34.315 

24.71 

08$ 

00500 

15.45 

34. 102 

C8S 

00400 

14.05 

35.828 

085 

00?  OO 

12.12 

35.557 

08$ 

00800 

10.01 

35.254 

08$ 

00900 

07.44 

35.054 

27.42 

08$ 

01000 

04.20 

35.023 

08$ 

01030 

04.45 

35.132 

08$ 

01040 

04.44 

35.141 

08$ 

01100 

04.00 

35. 118 

08$ 

owoo 

05.57 

35.105 

27.71 

08$ 

01250 

05.00 

35.042 

08$ 

01300 

04.92 

35.045 

08$ 

01-400 

04.57 

35.038 

08$ 

01500 

04.35 

35.022 

010  K.T  PEA  *1*0-01*  U INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1004 

12  i 3 M1N0-SP0  04  TftACf  OU  0 5 SUVA**  2 

SEA  WlNO-FOR  OUAATIJN  00.5  2 SOUAKE  40 

Cl/TO  HEATHER  XI  OR  1C  E25  0*5  1 SQUARE;  4« 


OVNORTH  SNO  VEL  JXVG  004  TCI  P NG2  NOJ  $103  PH 

1514.9 

1517.1 

1517.0 

1514.2 
15|4.4 

1514.7 

1517.1 

1517.3 

1517.7 

1514.4 

1519.1 

1519.0 

1520.1 

1519.5 

1520.4 

1518.4 

1515.2 

1510.1 
1503.9. 

1495.7 

1492.4 

1454.0 

1494.4 

1493.4 

1493.3 

1491.0 

1452.3 

1492.5 

1493.2 


REPID  31 

M94 

YEAR 

1949 

CONSEC 

0044 

MONTH 

04 

LAT  34 

53  N 

DAY 

13 

LONG  044 

03  M 

HOUR 

11.9 

castnum/tinc 

LYLTVP 

DEPTH 

11.9 

G8S 

00000 

083 

00010 

OSS 

00020 

08S 

00030 

083 

00050 

04  S 

00075 

CAS 

00100 

08S 

00125 

08  S 

00150 

CBS 

00200 

OSS 

00250 

oes 

00300 

045 

00400 

08S 

00500 

08S 

004  CO 

04S 

00700 

08S 

0040Q 

08S 

00900 

08S 

010C0 

08$ 

01010 

08$ 

01038 

08$ 

01045 

04$ 

01052 

08$ 

01100 

08$ 

01200 

UBS 

01300 

08$ 

01400 

CBS 

01500 

8CT0R  04572  A|R  TEMP  18.5 
SHIP  YA  MET  BUlb  17.2 
DATA  USE  1 OAKOMETR  1020.0 
AREA  05  CLOUO  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

IT.  $5 

34.N35 

26.55 

17.34 

36.434 

26.55 

17.24 

34.438 

26.57 

17.22 

34.441 

26.58 

17.17 

36.436 

26.55 

17.10 

34.439 

26.61 

17.09 

36.443 

26.62 

17.07 

36.447 

26.62 

17.07 

34.449 

26.63 

17.05 

34.454 

26.63 

17.04 

34.457 

26.64 

34.97 

36.441 

24.64 

14.44 

36.375 

24.67 

15.91 

3#.203 

24.?1 

14.03 

35.758 

26.76 

11.93 

35.525 

27.03 

C9.57 

35.247 

27.24 

07.4# 

35.057 

27.42 

04.12 

35.013 

27.57 

05.94 

34.993 

27.58 

04.37 

35.122 

27.42 

04.24 

35.120 

27.63 

04.37 

35.170 

27.44 

04.05 

35.118 

27.46 

05.40 

35.093 

27.72 

04.99 

35.07C 

27.75 

04.75 

35.053 

27.77 

04.43 

35.021 

27.78 

OIR  HQT  PEA  MIND-DIA  Ob 

10  2 * M19O-SP0  12 

SEA  HINO-POR 

CL/TR  hEATHcR  XI 


OVNOPTH  SNO  VEL  CXVC  P34 

1514.3 

1514.5 

1514.4 

1510.0 

1514.4 

1514.8 

1517.2 

1517.4 

1514.0 

1518.7 

1519.3 

1520.1 

1520.7 

1519.9 

1515.1 

1509.4 

1502.3 

1455.7 

1492.1 

1451.5 

1443.0 

1443.5 

1494.1 

1493.4 

1452 .4 

1492.4 

1493.3 

1493.4 


INST  STO  RECOROEA  TEN  SO  1204 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  2 

DURATION  00.5  2 SQUARE  48 

OR  1C  E2S  044  1 SQUARE  48 


TOT  P *02  Nu3  S103  PH 
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TABLE  V. — Continued 


REMO  >1  bG94  YtAR  1969  BjTDP  C44o0  A 1 » ffc«P  19.6 

CCNSEC  0067  NSMH  06  SHIP  Y A «iT  oUC0  17.3 

LAT  36  55  N JAY  13  DATA  JSc  1 dAuL.lfcTh  1019.6 

UNO  063  01  W rtu UK  ld.0  AREA  05  CLCUO  T/A 


CASTNUM/I iMt  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  S1SMA-T 

19.0  UbS  00000  10.00  36.626  26.30 

00  S 00010  17.6/  36.405  *6.50 

C0S  00020  17.31  JO. <*2o  26.55 

GbS  00030  17.27  36.t2o  2o.36 

G0S  00050  17.20  J6.«*^d  26.50 

OBS  00075  17.10  36. 66c  26.61 

UoS  00100  17.00  3o.667  26.62 

CBS  00125  17.03  36.637  26.63 

G0S  00150  17.00  36.666  2*. 66 

O0S  00*00  16.90  36.639  26.66 

CBS  00250  16.06  3o. *23  26.66 

OBS  00300  16.6?  36.386  26.68 

OSS  00600  16.28  3o.j01  26. 7C 

CBS  00500  15.05  36.025  26.77 

00S  00600  13.57  j6.76  P 27.660 

OBS  00700  11.70  35.660  27.00 

06S  00800  09.92  35.253  27.18 

OBS  C0900  U 7.59  35.056  27.60 

OBS  00990  06.23  35.05b  27.59 

OBS  01000  06.6b  35.136  *7.59 

08S  OlOU  0 6.58  35. 13«  27.60 

OBS  01030  06.83  35.206  27.63 

OBS  01100  05.91  35.121  27.60 

OBS  01200  05.66  35.105  27.73 

GdS  01300  05.01  35.076  27.76 

OBS  01600  06.65  35.050  27.70 

OBS  01500  06.62  35.033  27.79 


OIK  Ho  I Ptk  «UO-Dlk  U 1 ..ST  S?U  rLCCrtOcfc  ft*  SO  1206 

10  2 6 WlNO-SPO  06  TRACE  01*  o 5 SQUARE  2 

Sc  A JlND-AuK  GUKAflui.  00. J 2 SQUARE  60 

CL/TR  Wt«THEk  XI  ORIG  E25  067  1 SOJARE  60 


OYNDPTH  S.’JO  VEL  Pj4  TCI  P Hot  *03  Sl^J  Pm 

1510.2 
i 516.3 

1510.5 

1510.0 

1516.7 

1516.8 

1517.2 

1517.6 

1517.3 

1310.5 

1316.0 

1519.1 

1519.3 

1517.0 

1308.8 

1 503. 0 

1696.2 

1692.6 

1696.5 

1696.3 

1695.6 

1663.0 

1692.8 

1692.7 

1692.0 

1693.6 


REF  ID  31  8096  YEAR  1969  BOTOP  06680  AIR  TEMP  10.2 

CGNSEC  0068  MONTH  06  SHIP  Y A WET  8UL0  16.9 

CAT  34  53  N DAY  16  DATA  USE  1 BARONETR  1019.9 

LONG  068  06  M HOUR  00.0  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUM/T1ME  LVLTVP  OEPTH  TEMP  SAL  S1GMA-T 


OSS 

00000 

17.93 

36.413 

26.39 

OSS 

000 10 

17.73 

36.411 

26.66 

OBS 

00020 

17.33 

30.421 

26.56 

OBS 

00030 

17.27 

36.417 

26.55 

OBS 

00050 

17.16 

36.423 

26.56 

06$ 

000  75 

17.10 

36.440 

26.61 

OBS 

00100 

17.09 

36.447 

26.62 

OBS 

00125 

17.08 

36.440 

26.62 

OBS 

00150 

17.07 

36.448 

26.63 

08  S 

00200 

17.02 

36.447 

26.64 

OBS 

002  50 

16.90 

36.431 

2a. 65 

OBS 

00300 

16.75 

36.396 

26.66 

GBS 

00600 

16.49 

36.354 

26.69 

OBS 

005  00 

15.92 

36.173 

26.69 

OBS 

00600 

14.34 

35.841 

26.70 

OBS 

00700 

11.77 

35.476 

27.02 

OBS 

00800 

09.46 

35.160 

27.20 

OBS 

00900 

07.41 

35.049 

27.42 

OBS 

00960 

06.54 

35.027 

27.52 

OBS 

00970 

06.38  P 

35.09  P 

27.59Q 

OBS 

00980 

06.54 

35.074 

27.56  * 

OBS 

00990 

06.01 

35.153 

27.59 

OBS 

01000 

06.70 

35.125 

27.58 

OBS 

01010 

06.87 

35.213 

27.63 

OBS 

01050 

06.53 

35.159 

27.63 

OBS 

01100 

06.01 

35.129 

27.67 

OBS 

01200 

05.57 

35.107 

27.71 

OBS 

01300 

04.91 

35.096 

27. 7B 

OBS 

01400 

04.66 

35.046 

27.77 

OBS 

01500 

04.62 

35.034 

27.79 

01R  HoT  PER  wlND-DIR  16  INST  ST u cECC*UcR  TEN  SO  1206 

16  2 3 WIND-SPD  06  TRACE  0 IK  0 5 SU'JAhc  2 

SEA  4 1 ND-FOK  DURATION  00.3  2 SwJAkE  68 

CL/TR  WEATHER  XI  GRIG  E25  06o  1 SQUARE  68 


OYNDPTH  SNO  VtL  UXVG  P06  TOT  P NJ2  Nui  S103  PH 

1510.0 

1517.6 

1510.6 

1516.6 

1516.6 

1516.0 

1517.2 

1517.6 

1510.0 

1518.6 

1519.1 

1519.6 

1520.2 

1519.9 

1516.2 

1500.8 

1501.8 

1695.5 
1693.1 

1693.5 
1696.0 

1696.5 

1695.5 
1696.? 

1693.5 

1693.3 

1692.3 

1692.9 

1493.6 
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REF10 

31 

•096 

YEAR 

1969 

bOTOP  06517 

AIR 

TEMP  18. b 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0069 

MONTH 

06 

SHIP  YA 

MET 

3ULB  16.7 

11 

2 3 

L 67 

36 

57  N 

DAY 

14 

OATA  USt 

1 

0AR0METR  1018. b 

SEA 

ICNO 

06b 

01  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CL COO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-T 

OVNOPTM 

SNL  Vt L 

Uo.O 

UBS 

UOOGO 

17.60 

36.424 

26.48 

1317.0 

00010 

17.60 

36.424 

26.4o 

1517.2 

OBS 

00020 

17.38 

36.431 

26.54 

19 lo . 7 

OBS 

000  30 

17.16 

3©.629 

26.55 

1516.4 

UBS 

00050 

17.09 

36.431 

26.61 

l51o.4 

CBS 

00075 

17.07 

36.433 

26.61 

1516.7 

CBS 

00100 

17.05 

56.436 

26.62 

1517.1 

UBS 

00125 

17.05 

36.435 

2o.62 

1517.5 

CoS 

00150 

17.05 

36.439 

26.o2 

1517.9 

OBS 

00*00 

16.90 

36.438 

26.64 

1 3 10  • 9 

CBS 

002  50 

16.75 

36.304 

26.65 

1515.6 

9 

ObS 

00300 

16.30 

36.261 

40.66 

1517.9 

CBS 

00600 

15.63 

3o.097 

40.  74 

1516.6 

OBS 

C0500 

14.28 

35.B52 

26.80 

1514. J 

OBS 

006  00 

13.08 

35.668 

2o.9  1 

1511 .8 

ObS 

00700 

11.46 

35.455 

27.06 

15C7.7 

ObS 

OObOO 

09. IB 

55.264 

27.31 

15C0.9 

OBS 

00900 

07.51 

35.009 

27.44 

149©. 0 

oes 

00920 

07.09 

35.096 

27.50 

1494.7 

OBS 

00950 

06.98 

35.116 

27.53 

1496. B 

ubS 

00965 

07.14 

35.17o 

27.56 

1495.7 

ces 

00980 

07.02 

55.156 

27.56 

1495.5 

UBS 

01000 

07.11 

35.203 

27. 5e 

149o.2 

OBS 

01100 

06.07 

35.111 

27.65 

1493.7 

oes 

01200 

05.35 

35.055 

27. 7C 

1492  .4 

OdS 

OI3OO 

04.94 

35.054 

27.75 

1492.4 

OdS 

01600 

0<*. 64 

35.03o 

27.77 

1492.8 

3bS 

Cl  500 

04.38 

35.016 

27.7b 

1493.4 

Ql-ND-DIR 

18 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  120# 

MlND-SPD 

Ob 

TRACE  01R  0 

5 SQUARE  2 

QlNO-FuR 

DURATION  00.4 

2 SQUARE  4B 

WtATHEk 

XI 

ORIG  £25  069 

1 SQUARE  46 

JXYG 

PJ4 

TuT  P NJ4  MO 3 

SIU)  PH 

REF  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTOP  04535 

AIR  TtNP  18.4 

U1h  kuT  PER 

*>IYD-DIR 

14 

INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0070 

MONTH 

04 

SHIP  VA 

•t T oCLb  16.8 

00  0 0 

-INO-SPl) 

04 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

33 

01  N 

OAV 

14 

OATA  USE 

1 

BARCMETK  1019.2 

SEA 

MlNO-FoR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

4o 

LONG 

047 

59  W 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CL uot)  T/a 

CL/TR 

hcATHER 

XI 

ORIG  E25  070 

A 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAl  SJCMA-T 

DYNOPTh  s.vu  VcL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

NG3  Mu3 

PH 

OBS 

JBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

UBS 

OBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 


OOOOO  17.56 
00010  17.56 
0002 0 17.38 
00030  17.22 
00050  17.15 
COO 7 5 17.16 
00100  17.11 
00125  17.10 
00150  17.09 
00200  17.02 
0Q250  16.86 
00300  16.66 
00600  15.95 
00500  15.03 
00573  16.16 
005B0  16.20 
00600  13.72 
C0700  11.27 
00800  09.72 
00900  07.67 
00910  07.13 
00950  07.19 
01000  06. oZ 
01100  06.02 
01200  05.^6 
01 300  06.96 
01600  06.66 
01500  06.35 
01750  06.17 
02000  03.89 
02500  04.63 
03000  02.96 


36 . 

.421 

26. 

49 

Jo . 

,604 

26. 

47 

Jo, 

.426 

26. 

.53 

Jo, 

.634 

26. 

.58 

36. 

.444 

26. 

.60 

3o. 

.448 

26. 

.61 

36. 

.449 

16. 

.62 

36. 

.449 

26. 

36. 

.447 

2o< 

,62 

36. 

.418 

26. 

.61 

36. 

.601 

2o< 

.64 

36. 

. J62 

26. 

,66 

36. 

.218 

26, 

,71 

36. 

.023 

2 0. 

,77 

35. 

.630 

2o« 

,82 

35. 

, 040 

26. 

.85 

35. 

.733 

26. 

,83 

35. 

.334 

27. 

,00 

35. 

,15b 

27. 

,14 

35. 

.207 

27. 

,53 

35. 

.157 

27. 

,54 

35. 

,207 

27. 

,58 

35. 

,175 

27. 

,60 

35. 

,089 

27. 

,64 

35. 

.051 

27. 

,70 

35. 

,052 

27. 

.74 

39. 

.035 

27. 

,76 

35. 

,302 

27. 

.77 

34. 

.984 

27. 

,78 

36. 

.980 

27, 

.80 

34. 

,961 

27. 

,83 

34. 

.938 

27. 

,86 

1516.9 
1517.1 
1516.7 
lblo.6 

1 516 .6 

1110.9 

1517.3 

1517.6 

1518.0 

1516.6 
15  IB  • 4 

1519.1 
15le.6 

1516.9 

1515.1 

1515.6 

1516.0 

1506 .6 

1502.7 

1696.0 
W96.6 

1665.7 

1665.1 

1663.6 

1662.3 

1662.6 

1662.9 

1695.2 

1696.7 

1699.7 

1506.3 
1512  *V 
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TABLE  V. — Continued 


IEF10  11  8094  VE48  1969  8OT0P  04709  AIR  T EHP  18.6 

COMSEC  0071  MONTH  04  SHIP  YA  MET  BULB  16.2 

LAT  34  SB  N DAY  14  OATA  USE  1 BAROMETR  1017.8 

LONG  047  56  H HOUR  17.9  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.9 

OBS 

00000 

18.08 

36.433 

26.37 

06  S 

00010 

17.60 

36.433 

26.49 

OBS 

00020 

17.33 

36.425 

26.54 

OBS 

00030 

17.16 

36.434 

26.59 

OBS 

00050 

17.08 

36.440 

26.62 

OBS 

00075 

17.07 

36.442 

46.62 

UBS 

00100 

17.05 

36.447 

26.63 

OBS 

00125 

17.05 

36.446 

26.63 

OBS 

00150 

17.02 

36.447 

26.64 

OBS 

002  00 

17.00 

36.445 

26.64 

OBS 

002  50 

16.96 

36.431 

26.64 

OBS 

00300 

16.68 

36.334 

26.63 

OBS 

00400 

15.76 

36.199 

26.74 

OBS 

00500 

14.58 

35.957 

26.82 

OBS 

00512 

14.75 

36.034 

26.84 

OBS 

OQoOO 

13.58 

35.739 

26.86 

OBS 

00700 

11.89 

35.494 

27.01 

OSS 

00800 

09.6  0 

35.221 

27.21 

OBS 

00900 

07.58 

35.087 

27.43 

OBS 

009  70 

06.85 

35.153 

27.58 

OBS 

00987 

06.96 

35.186 

27.59 

OBS 

01000 

06.89 

35.172 

27.59 

OBS 

01051 

06.31 

35.133 

27.64 

OBS 

01100 

05.67 

35.045 

27.65 

OBS 

01115 

05.59 

35.G49 

27.66 

OBS 

01130 

05.71 

35.119 

27.70 

CBS 

01200 

05.22 

35.062 

27.72 

OBS 

01300 

04.94 

35.074 

27.76 

OBS 

01400 

04.60 

35.037 

27.77 

OBS 

01500 

04.35 

35.019 

27.75 

OIR  MGT  PER  MlNO-OIR  12  INST  STJ  PECCROcR  TEN  Sw  1206 

10  2 4 MlNO-SPO  OS  TRACE  01*  0 5 SQUARE  2 

SEA  MIND-FOA  DURATION  0J.3  2 SUjARfc  46 

CL/TP  MEATHEk  Xi  OR IG  E2S  071  1 SWUARe  47 


QVNOPTrt  SNO  VEL  OXYG  P04  TCT  P *U2  N03  SlJi  PH 

1518.4 

1517.2 

1516.6 

1516.2 

1510.3 

1516.7 

1517.1 

1517.5 

1517.8 

1518.6 

1519.4 

1519.1 

1517.8 

1515.4 

1510.3 

1513.6 

1509.2 

1502.4 

1496.1 

1494.7 

1495.4 

1495.3 

1493.8 

1492.0 

1491 .9 

1492.7 

1491.8 

1492.4 

1492.0 

1493.2 


REF  10  31  8094  YEAR  1969  BOTOP  04718  AIR  TEMP  18.0 
CONSEC  0072  MONTH  04  SHIP  VA  MET  BULB  15.9 
LAT  34  56  N DAY  15  OATA  USE  1 BAROMETR  1017.4 
LONG  047  54  M HOUR  90.0  AREA  05  CLCUO  T/A 


CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

0EPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

00.0 

OBS 

00000 

18.08 

36.424 

26.36 

OBS 

00010 

18.07 

36.425 

26.36 

OBS 

00020 

18.03 

36.405 

26.36 

OBS 

00030 

17.37 

36.441 

26.55 

OBS 

00050 

17.14 

36.450 

26.61 

OBS 

00075 

17.11 

36.451 

26.62 

OBS 

00100 

17.10 

36.454 

26.62 

OBS 

00125 

17.10 

36.453 

26.62 

OBS 

00150 

17.10 

36.451 

26.62 

OBS 

00200 

17.00 

36.435 

26.63 

OBS 

002  50 

16.80 

36.403 

26.66 

OBS 

003  00 

16.47 

36.320 

26.67 

OBS 

00400 

15.67 

36.166 

26.74 

OBS 

00430 

15.23 

36.087 

26.78 

OBS 

00450 

15.37 

36.155 

26.80 

OBS 

00500 

14.29 

35.867 

26.81 

OBS 

00510 

14.27 

35.883 

26.83 

OBS 

00530 

14.48 

35.991 

26.87 

OBS 

00600 

13.44 

35.711 

26.87 

OBS 

00700 

11.39 

35.444 

27.07 

OBS 

00800 

09.36 

35.251 

27.28 

oes 

00900 

07.55 

35.156 

27.48 

OBS 

00970 

06.98 

35.163 

27.57 

OBS 

00990 

07.10 

35.202 

27.58 

OBS 

01000 

06.83 

35.151 

27.58 

OBS 

01100 

06.02 

35.110 

27.66 

OBS 

01200 

05.52 

35.073 

27.69 

OBS 

01300 

05.02 

35.062 

27.74 

OBS 

01400 

04.63 

35.038 

27.77 

OBS 

01500 

04.34 

35.021 

27.79 

OIR  HGT  PER  M1N0-0IR  21  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

19  1 3 MINO-SPO  07  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  MINO-FOR  DURATION  00.2  2 SQUARE  46 

CL/TR  HEATHER  XO  0R1G  E25  072  1 SQUARE  47 


0YNDP7M  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI 03  PH 

1518.4 
1518.6 
1518.6 

1516.9 

1516.5 

1516.9 

1517.2 

1517.6 

1518.1 

1518.6 

1518.7 

1518.5 

1517.5 

1516.5 

1517.4 

1514.4 

1514.5 

1515.7 

1513.1 

1507.4 

1501.5 

1496.2 

1495.2 

1496.0 

1495.1 

1493.5 

1493.1 

1492.7 
1492  .7 

1493.2 


85 


i 


TABLE  V. — Continued 


REFIO 

31 

8096 

YEAR 

1969 

BOTOP  06572 

AIR  TEMP  17.0 

DIR  HOT  PER 

MlND-OIR 

21 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0073 

MONTH 

06 

SHIP  YA 

WET  BULB  16.0 

12  2 i 

MlND-SPD 

U 

TRACE  DIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

L6T 

36 

59  N 

OAY 

15 

OATA  USE  1 

BARCMETP  1016.7 

SEA 

hIND-FOR 

DURATION 

00.5 

2 

SQUARE 

66 

LONG 

067 

51  W 

HOUR 

05.9 

AREA  05 

CLGUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

0R1G  E25  073 

1 

SQUARE 

67 

castnum/time 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S10MA-T 

OVNDPTH  SND  VEL 

UXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

05.9  OBS 
08S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000  17.69 
00010  17. 6B 
00020  17.39 
00030  17.31 
00050  17.23 
00075  17.01 
00100  17.00 
00125  16.93 
0(H  50  16.76 
(»>  >00  16.66 
00230  16.15 
00260  16.22 
00250  16.15 
002  55  16.10 
00300  15.96 
00600  15.33 
00500  16.16 
OOoOO  12.70 
00700  11.00 
00760  10.29 
00800  09.29 
00900  07.33 
00950  06.66 
01000  06.63 
01100  05.85 
01200  05.38 
01300  06.95 
01600  06.66 
01500  06.61 


36.665 

26.67 

36.663 

26.67 

36.612 

26.52 

36.612 

26.56 

36.611 

26.56 

36.626 

26.62 

36.661 

26.66 

36.6C7 

26.63 

36.357 

20.63 

36.316 

26.67 

36.265 

2o.69 

36.265 

26.69 

36.261 

26.66 

36.225 

26.66 

36.202 

26.70 

36.076 

26.76 

35.032 

26.82 

35.628 

26.96 

35.616 

27.12 

35.267 

27.11 

35.280 

27.31 

35.117 

27.60 

35.096 

27.56 

35.129 

27.62 

35.106 

27.66 

35.086 

27.72 

35.060 

27.75 

35.035 

27.77 

35.022 

27.78 

1517.3 

1517.5 
1516.7 

1516.7 

1516.8 

1516.5 

1516.9 

1517.1 
1516.9 

1516.8 

1516.3 

1516.7 

1516.6 

1516.5 

1516.0 
1516.3 

1513.9 

1510.5 

1506.0 

1506.2 
1501. J 

1695.3 

1693.6 

1693.5 

1692.0 

1692.5 

1692.6 

1692.8 
1693.5 


REFID 

31 

8096 

YEAR 

1969 

BOTOP  06663 

AIR  TEMP  17.0 

DIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

25 

INST  STO  RECCROER  TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0076 

MONTH 

06 

SHIP  YA 

NET  BULB  16.2 

25  3 2 

HIND-SPO 

18 

TRAC  c DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

59  N 

OAY 

15 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.5 

SEA 

MlNO-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

68 

LONG 

066 

01  k 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG  E25  076 

l 

SQUARE 

68 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNDPTH  SND  VEL 

DXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

12.6  OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOOOO  17.71 
00010  17.67 
00020  17.20 
00030  17.16 
00050  17.08 
00075  17.05 
00100  17.03 
00125  16.99 
00150  16.91 
00200  16.76 
00250  16.36 
00300  15.89 
00600  15.25 
00622  15.00 
00635  15.06 
00668  16.80 
00500  16.59 
0052*  13.93 
00532  13.76 
00600  12.80 
00700  10.59 
00800  09.02 
00900  07.62 
00937  06.95 
00963  06.65 
0.1000  06.66 
01100  05.61 
01200  05.07 
01215  05.07 
01265  06.76 
01300  06.76 
01600  06.50 
01500  06.26 


36.637  26.66 

36.631  26.52 

36.635  26.58 

36.636  26.60 

36.667  26.62 

36.652  26.63 

36.656  26.66 

36.660  26.66 

36.631  26.65 

36.606  26.67 

36.329  26.71 

36.226  26.73 

36.066  26.76 

36.066  26.80 

36.086  26.81 

36.030  26.83 

35.969  26.81 

35.806  26.66 

35.760  26.83 

35.650  26.96 

35.362  27.17 

35.239  27.32 

35.157  27.50 

35.062  27.51 

35.183  27.63 

35.155  27.63 

35.036  27.66 

35.069  27.76 

35.075  27.75 

35.035  27.75 

35.060  27.77 

35.036  27.76 

35.013  27.79 


1517.6 

1516.0 
1516.2 

1516.2 

1516.6 

1516.7 

1517.0 

1517.3 

1517.5 

1517.7 
1517.3 

1516.6 

1516.1 

1515.6 
1516.1 
1515.6 

1515.5 

1513.6 

1513.0 

1511.1 

1506.5 

1500.2 

1695.7 

1696.6 
1693. B 

1693.7 
1690.9 

1691.2 
1691  .5 

1690.9 

1691.7 

1692.2 

1692.9 
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REE  1 0 

)i 

•066 

YEAR  1666 

•OTDP 

1 06718 

AIR  TEMP 

16.5 

OIR  NOT 

PER 

MINC-OIR  33 

INST  STO  RtCOROER 

TEN  SO  1206 

CONScC 

0075 

NUNT*  06 

SHIR 

VA 

MET  BULB 

15.0 

A)  3 

2 

MINO-SPO  28 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE  2 

LAT 

36 

53  N 

DAY  15 

OATA 

USE  1 

BARONE TR 

1015.0 

SEA 

MIND- FOR 

DURATION  00.3 

2 SQUARE  68 

LONG 

C6« 

02  W 

HOUR  18.1 

AREA 

05 

Cloud  t/a 

CL/TR 

MEATHER  X8 

ORIG  £25  075 

1 SQUARE  68 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPT h sno  VEL 

08  S 

00000 

17.67 

36.632 

26.47 

1517.3 

QBS 

00010 

17.66 

36.636 

26.47 

1517.4 

OBS 

00020 

17.66 

36.632 

26.47 

1517.6 

QBS 

00030 

17.68 

36.623 

26.51 

1517.2 

&>S 

00050 

17.17 

36.430 

26.56 

1514.4 

08S 

00075 

17.06 

36.436 

26.41 

1516.8 

OBS 

00100 

17.06 

36.441 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.05 

36.442 

26.63 

1517.5 

OBS 

00150 

17.06 

36.447 

24.63 

1517.8 

OBS 

002  00 

16.68 

36.443 

26.64 

1518.5 

OBS 

00250 

16.87 

36.406 

26.44 

1516.0 

OBS 

00300 

16.58 

36.361 

26.48 

1518.9 

OBS 

006  OC 

15.80 

34.205 

26.74 

1517.6 

OBS 

00500 

16.67 

35.635 

2*. 78 

1515.7 

OBS 

00515 

16.51 

35.822 

24.81 

1515.4 

OBS 

00535 

14.67 

35.800 

26.82 

1516.3 

CBS 

00600 

13.37 

35.706 

26.88 

1512.8 

OBS 

00700 

11.12 

35.405 

27.08 

1506.4 

OSS 

00800 

06.23 

35.241 

27.26 

1501.0 

OBS 

00600 

07.31 

35.070 

27.45 

1485.2 

OBS 

00868 

06.66 

35.126 

1464.0 

OBS 

01000 

06.16 

35.074 

27^6 1 

1462.3 

OBS 

01033 

06.  CO 

35.136 

1462.4 

OBS 

01100 

05.72 

35.100 

27.66 

1462  .3 

OBS 

01200 

05.28 

35.083 

27.73 

1462.2 

CBS 

01300 

06.88 

35.061 

27.76 

1462.2 

OBS 

01600 

06.58 

35.038 

27.77 

1482.6 

OBS 

01500 

06.27 

35.005 

27.78 

1482  .9 

P34  TOT  P NO 2 NO)  SfOS 


REP  10 

31 

•064 

YEAR 

1868 

BOTDP  0*755 

AIR 

TENP  14 

.6 

OIR  HGT  Pe R 

AIND-DIR 

30 

CONSFC 

00  76 

MONTH 

04 

SHIP  VA 

MET 

auto  n 

.4 

3 3 

5 3 

MINO-SPO 

21 

LAT 

34 

50  N 

DAY 

16 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020 

.3 

SEA 

MlNO-POR 

LONG 

047 

40  M 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VCL 

OXVG 

P34 

00.0 

OBS 

00000 

17.33 

36.404 

26.53 

15  Lb .2 

OBS 

00010 

17.33 

36.414 

26.54 

1516.4 

OBS 

00020 

17.32 

36.417 

26.54 

1516.5 

UBS 

00030 

17.31 

36.414 

26.54 

1516.7 

OBS 

00050 

17.06 

34.441 

26.62 

1 61b  .4 

OBS 

00075 

17.06 

36.440 

26.62 

1514.7 

OBS 

00100 

17.04 

36.440 

26.63 

1517.0 

OBS 

00125 

17.04 

36.438 

2 6.62 

1517.5 

OBS 

00150 

14.96 

34.426 

26.63 

1517.7 

UBS 

002  00 

16.77 

36.385 

26.65 

1517.8 

OBS 

002  50 

16.54 

36.355 

26.68 

1517.9 

OBS 

00300 

16.30 

34.274 

26.48 

1517.6 

OBS 

00400 

15.36 

36.007 

26.  75 

161*  .% 

OBS 

00500 

14.32 

35.685 

24.82 

1514.5 

OBS 

00510 

14.58 

35.673 

24.83 

If IS.* 

OBS 

00600 

13.00 

35*671 

26.61 

1511.8 

OBS 

00700 

11.26 

35.425 

27.08 

Iff' . « 

OBS 

00800 

06.75 

35.30C 

27.25 

1503.0 

OBS 

00600 

07.86 

35.146 

27.43 

1467.4 

OBS 

01000 

06.67 

35.102 

27.67 

1464.4 

OBS 

01100 

04.07 

35.127 

27.64 

1463.7 

OBS 

01200 

06. 31 

35.067 

27.71 

1462.2 

OBS 

01300 

04.88 

35.04) 

27.74 

1462.1 

OBS 

01400 

04.57 

35.027 

27.77 

1462.5 

CBS 

01500 

04.31 

35.010 

27.78 

1464.1 

INST  STO  kECOROER 
TRACE  01 A 0 

OUAATION  00. 4 

URIC  €25  C 76 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
I SQUARE  67 


PJ4  TOT  9 NO 2 No)  SIO)  »H 


• ••••••  t«MMM 
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REF  10 

31 

8094 

YEAR 

1969 

BOTDP  04206 

AIR 

TEMP  14. 8 

01R  V-GT  PER 

CONSEC 

0077 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

WET 

8UL8  11.1 

31 

4 3 

CAT 

35 

02  N 

DAY 

16 

DATA  USE  l 

BARC4ETR  1020.0 

SEA 

CONG 

047 

59  M 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNOM/TIME 

IVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S liiMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

06.0 

06  S 

00 COO 

17.41 

36.412 

26.52 

151o.5 

OBS 

00010 

17.42 

36.414 

26.51 

1516.7 

OBS 

00020 

17.42 

36.415 

26.52 

1516.8 

OBS 

00030 

17.42 

36.416 

2o.52 

1517.0 

OBS 

00050 

17.37 

36.411 

26.52 

1517.2 

OBS 

00075 

17.00 

36.390 

26.60 

1516.5 

OBS 

00100 

16.72 

36.377 

26.6  5 

1516.0 

oes 

00125 

16.58 

36.346 

26.06 

1516.0 

OBS 

00150 

16.49 

36.327 

26.67 

1516.1 

OBS 

00200 

16.30 

36.301 

2©.70 

1516.3 

oes 

002  50 

16.07 

36.246 

26.71 

1516.3 

OBS 

00300 

15.79 

36.180 

26.72 

1516.2 

OBS 

00400 

14.77 

36.94  P 

27.54Q 

OBS 

00500 

13.79 

35.765 

26.84 

1512.6 

oas 

00600 

12.64 

35.617 

2o.96 

1510.3 

OBS 

00700 

10.94 

35.38b 

27.11 

1505.8 

OBS 

00800 

09.52 

35.210 

27.22 

1502.1 

OBS 

00900 

07.57 

35.109 

27.44 

1496.2 

OBS 

009  50 

07.23 

35.175 

27.54 

1445.8 

OBS 

00970 

07.27 

35.184 

27.55 

1496.3 

OBS 

01000 

06.86 

35.152 

27.58 

1495.2 

OBS 

01100 

05.87 

35.089 

27.66 

1492.8 

OBS 

01200 

05.12 

35.025 

27.70 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.83 

35.042 

27.75 

1491 .9 

OBS 

01400 

04.56 

35.030 

27.77 

1442.4 

oes 

01500 

04.28 

35.009 

27.78 

1492.9 

*IND-DIP  31 
W1N0-SPD  17 
WiND-FGR 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECC-kDER 
TRACE  DIR  U 

DUKA  T I UN  03. ?> 

ORlG  E2 5 071 


TEN  so  120b 

5 S JO  A V.  <t 
2 SUUARE  *,6 
1 SQUARE  57 


OXYG 


PD4  TCT  P N02  NC3 


S 1 7 3 PH 


REF  1 0 

31 

B094 

YEAR 

1969 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP  16.5 

DIR  HGT  PER 

WlNO-OlR 

29 

INST  STD  PfcCORDER  U 

N SO  1 

206 

CONSEC 

0078 

MONTH 

04 

SHIP  YA 

WET  BULB  12.6 

.>0  4 3 

WlND-SPO 

15 

TRACE  D1K 

0 5 

Sjuare 

2 

IAT 

34 

56. 5N 

DAY 

16 

OATA  USE  l 

BAROMETR  1021.4 

SEA 

W1ND-P0R 

DURA T IJN 

00.3  2 

SOUARP 

46 

LONG 

047 

48  M 

HOUR 

11.4 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/Th 

WEA  T HER 

XI 

ORIG  E25  078 

l 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IRE 

L9LTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

JYNOPTH  SNO  VfcL 

JXYG 

PU4 

T OT  P NO* 

NO*  SID 3 

PH 

n.9  oas 
oes 
oas 
oas 

OBS 

oes 

oas 

oas 

oas 

OBS 

OBS 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

OBS 

OBS 

OBS 

oes 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

oes 

oas 

oes 


00000  17.40 
00010  17. AO 
00020  17.40 
00030  17.40 
00050  17.08 
00075  17.01 
00100  16.78 
00125  16.62 
00150  16.54 
00200  16.32 
00250  15.84 
00262  16.00 
00300  15.68 
00400  15.31 
00500  14.12 
00600  12.69 
00700  11.30 
00773  09.66 
00880  09.06 
00900  07.77 
00962  o 7. 22 
00975  06.89 
01000  06.58 
01100  05.65 
01200  05.42 
01260  04.94 
01300  05.05 
01400  04.86 
01500  04.64 


36, 

.399 

26. 

.51 

36. 

.400 

26. 

.51 

36, 

.402 

26. 

.51 

36, 

.406 

26. 

,51 

3e. 

.387 

26. 

,5b 

36, 

.389 

26. 
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36, 

.374 

26. 

,64 

36. 

.361 

26. 

.67 

36. 
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26. 

.08 

36. 

.292 

2d. 

.08 

3o, 

.183 

26. 

.71 

36. 

.243 

26. 

.72 

36. 

.212 

26. 

.72 

36. 

.051 

26. 

.73 

35. 

.819 

26. 

,81 

35. 

,589 

26. 

.93 

35. 

.377 

27. 

,03 

35. 

,138 

27. 

.14 

35. 

.221 

27. 

.30 

35. 

.157 

*7. 

,45 

35. 

,084 

27. 

,47 

35. 

.165 

*7. 

,50 

35. 
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27. 

54 

35. 

,055 
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,06 

35. 
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27. 

,bS 

3P. 
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,72 

35. 

.045 

27. 

,73 

35. 
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*7. 

,74 

35. 

,019 

27. 

75 

1516.4 
1516.6 

1516.8 
1516. V 
1516.3 

1516.5 

1516.2 

1516.1 

1516.3 
1516.3 

1515.6 

1516.3 

1516.5 

1516.2 

1513.8 

1510.4 

1507.0 
15C2.0 

1501.7 

1497.1 

1495 . 9 
14  94.9 

1494.0 

1451 .9 

1452.6 

1452.0 
14C2.J 

1453.3 

1454.4 
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*EFIO  31  8094  YEAR  1969  BOTDP  04435  AIR  TEMP  16.4  DIR  HuT  PER  WIND-OIR  26  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 
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TABLE  VI.- Observed  and 

interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 

USCGC 

CHASE 

at  Ocean  Station 

ECHO, 

18  April 

1969  - 11  May  1969,  prepared  from 

NODC 

listing  No.  31  - 
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OIK  h„T  PtR 

W1NC-G1K  It  INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEk  0001 

month 

0-* 

SHIP  El 

-ET 

BULo  13.3 

35  * 3 
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11.0 

AREA 

05  CLOUD  T/A 

Cl/TP 

to t A THck  XI  GRIG  E 2o  001 

1 SQUARE 

58 

t ASTNCM/T  I’Ai 
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1516.5 

oes 

00c  10 

17.39 

36.416 
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26.93 

1509.4 

CBS 

C07JC 

10.50 
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17.04 

36.441 
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07.79 

35.090 

27.40 

1496.9 
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TABLE  VI. — Continued 
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SEA 

LUNG 

048 

00 

M 

HC-UP  23.3 

AREA  05 

CLOU J T/A 

CL/TR 

CASTNOH/TIHE 

LVL  T VP 

OE  PTH 

T E HP 

sal 

S1GHA-T 

lynoptm  snu  vel 

23. a 

CSS 

COO  00 

18.12 

36.445 

26  • a 7 

1518.6 

OPS 

UOulO 

17.97 

36.446 

26.4C 

1518. a 

UP* 

00020 

17.94 

36.43  1 

26.40 

1318.4 

01  4 

G0030 

17. ei 

36. -V 7 

26.46 

1 ?lb  .2 

CBS 

COO  50 

17.63 

36.472 

26.51 

151b  .0 

6»S 

00075 

17.49 

36.451 

26.5a 

1518.  C 

GbS 

00100 

17.30 

5e.420 

26.55 

1517.0 

CBS 

00125 

17. IB 

36.402 

2 6. 56 

1517.8 

OBS 

00150 

17.14 

36.415 

26.56 

1516.1 

ObS 

00/  00 

17.09 

36.404 

«6.*S 

1518.8 

oes 

C02  50 

17.03 

36. *04 

26.6  0 

1519.4 

CB5 

002  00 

17. OU 

36. *19 

26. i 2 

1520.2 

OBS 

00400 

16. 6* 

36.333 

26.4  7 

1520.3 

if  a 

C0500 

15.62 

36.190 

«.©.  72 

131V.6 

ul 

GGcGO 

14.27 

35.672 

26. { «. 

1516.0 

I * a 

Cl  700 

12.19 

35.517 

76.97 

1510.3 

tS 

LfbGt. 

10.01 

3S.c73 

27.lt 

1503 .V 

ubS 

C0400 

08. 10 

3?.  L-6  1 

27.  is 

1*98 .2 

06  S 

G10G0 

C6.29 

34.502 

27.5a 

1492.7 

ubS 

C11C0 

03.40 

a**.  55o 

27.cl 

149C .8 

irS 

C 1 200 

05.08 

35.033 

27.71 

1451.2 

CBS 

G1500 

04.45 

33. J45 

27.74 

1492.4 

GBS 

C 1400 

04.69 

35.03C 

27.76 

1493.0 

CVS 

01  5g5 

04.48 

35.024 

27.77 

1453.9 

25 

fcl\0-5P0  C6 
* JND-F.jR 
■liATHE.k  X2 


INST  STL  RECCPOtR 
TRACE  Oik  u 

OUR A T I IN  00.5 

OR  10  ub  013 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


Pa4  TOT  P 


1 


98 


TABLE  VI. — Continued 


act  10  SI  MOT  VIA*  i960 

CO*S EC  0014  MONTH  04 

IAT  35  01  N OAV  27 
LONG  04$  01  M MOO*  05.6 


CASTNUM/TJNC  CV l TV*  OEPTH 

09.*  OSS  00000 

OSS  00010 

OOS  00020 

OSS  00030 

OSS  00050 

OSS  00075 

OSS  00100 

OSS  00129 

OSS  00150 

CSS  00200 

OSS  00250 

OSS  00400 

OSS  00445 

OSS  00340 

OSS  004  00 

OSS  00500 

OSS  GO*  00 

OSS  00700 

OSS  00*00 

OSS  00900 

OSS  01000 

OSS  01100 

OSS  01200 

OSS  012*5 

OSS  01300 

OSS  01400 

OSS  01500 


BGTOP  Cj946 

AIM 

TEMP  17.7 

01*  hgt  PER 

rfINO-OIR 

27 

SHIP  El 

W|T 

SULK  16.5 

24 

4 4 

2INOSPO 

07 

OATA  USE 

1 

6AP0METR  1G17.E 

SEA 

* INO-Fuk 

AAfcA 

05 

CLOOP  t/a 

CL/TR 

WEATHFA 

X2 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTM 

SNO  VEL 

OXVG 

PD  4 

16.07 

46.455 

26.29 

1516.4 

16.0* 

36.454 

*6.45 

1518.6 

IS. 02 

46.458 

26.40 

1516.6 

17.9* 

46.453 

26.41 

1510.6 

17.2* 

46.443 

26.96 

1516.9 

17.14 

46.444 

26.60 

1516. V 

17.10 

36.444 

26.61 

1517.2 

17.02 

36.429 

26.62 

1517.4 

17. ul 

46.431 

26.63 

1517.8 

16.95 

46.418 

26.64 

1513.4 

16.85 

46.404 

26.64 

1518.9 

!*.** 

46.356 

26.65 

1519.2 

1**41 

46.296 

26.65 

1518.5 

1*.41 

46.410 

2o.es 

1518.9 

16.20 

46.2*0 

26.65 

1519.2 

15.49 

46.054 

26.71 

1516.1 

14.93 

45.765 

26.61 

1514.7 

12.14 

35.474 

26.95 

1510.0 

10.24 

45.407 

27.17 

1504.6 

OS.  09 

45.054 

27.42 

1458.2 

04.4* 

44.947 

27.4* 

1494,0 

05.47 

35.004 

27.64 

1451.1 

05.22 

45.049 

27.71 

1491.8 

04.84 

35.006 

27.72 

1491.3 

04.98 

35.057 

27.74 

1492.5 

04.60 

39.045 

27.76 

1493.5 

04.49 

45.044 

27.78 

1454.8 

INST  STu  RECORDER 
TRACE  01*  u 

DURATION  00.4 

Ok  I o 626  014 


TfcN  SU  120* 
5 SOU*  4 
2 SJU**€  46 
I SUUARE  58 


TCT  P N02  NCi  SI  33  PH 


AEPIO  41  8097 

CONSEC  0015 
l AT  35  01  N 
LONG  046  00  M 


castnum/t IME 
11.* 


TEA* 

196« 

60TCP  04572 

Aik 

TEMP  18. 

.6 

DIR  HGT  PeP 

MONTH 

04 

SHIP  fl 

«ET 

BULB  15, 

.5 

24 

J 4 

OAV 

27 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1020. 

>C 

St  A 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA. T 

CVNOPTh 

SND  VEL 

UBS 

coouo 

18.15 

46.474 

70.  jB 

1516.7 

CBS 

COO  10 

16.14 

46.472 

26.46 

1516.6 

OBS 

C0020 

16.14 

46.472 

26.46 

1519.0 

OSS 

00C30 

IS.  1 & 

46.474 

26.49 

1515.1 

OBS 

0OC50 

16.09 

4C.467 

26.45 

1519.4 

ooS 

L0075 

17.46 

36.412 

26.53 

1517.5 

res 

00100 

17.20 

J6.412 

26.57 

1517.5 

CCS 

00125 

17.10 

46.424 

2 o.  60 

1517.6 

OBS 

00150 

17.02 

46.422 

26.62 

1517.6 

OSS 

00200 

16.93 

36.420 

26.64 

1510.4 

ObS 

002  50 

16.93 

4t  .420 

26.e4 

1519.2 

OSS 

00400 

16.82 

46.400 

26.65 

1519.6 

CSS 

004  00 

16.29 

46.255 

26.67 

1519.5 

OSS 

00500 

15.65 

36.144 

26.72 

1519.0 

OBS 

COoOO 

14.01 

45.784 

26.6  1 

1515.0 

OSS 

00700 

12.15 

35.546 

27. OU 

1510.2 

OSS 

00800 

10.00 

35.252 

27.17 

1505.9 

ObS 

00900 

08.01 

35.096 

27.47 

1497.9 

OBS 

009  50 

07.33 

44.992 

27.49 

1496.0 

OBS 

01000 

06.21 

34.586 

27.54 

1452.4 

OSS 

01100 

05.41 

35.003 

27.65 

1450.9 

OBS 

01200 

05.14 

45.022 

4.7.70 

1451  .4 

Ci6  s 

01300 

C5.01 

35.056 

27.74 

1492.? 

CBS 

01400 

04.66 

35.042 

27.76 

1452.9 

uBS 

01495 

04.56 

45.044 

27.77 

1454.0 

hl\P-Olk 

27 

INST  STU  RECCkOE*  Tt N So  1206 

KlvO-SPO 

14 

TR  AC  c DIR 

G 4 

SJUARF 

6 

•INO-PuP 

CUkAT I ON 

CD.  4 2 

SJUA«fc 

40 

K»ATrtfe«> 

Xi 

L'RIG  c2o  015 

1 

SUUARE 

50 

OXVG 

Pw4 

ToT  P NQ2 

N04  SIU3 

PM 

! 


TABLE  VI. — Continued 


REP  ID 

31 

6097 

YEAR  1965 

80TDP  04773 

AIR  TEMP 

19. C 

DIP  H»T 

PEP 

CONS EC 

0016 

TENTH  C4 

SHIP  El 

NET  BUIE 

16.7 

it  i 

2 

CAT 

34 

55  N 

DAY  cl 

OATA  USE  1 

9APGMETP 

1021. ( 

SEA 

LONG 

047 

58  W 

HLU*  17.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

CASTNCH/T (He 

LYLTYP 

UEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1GNA-I 

OYwOPTH  SNO  VEL 

17.5 

GfeS 

COgOO 

16.64 

36.524 

26.25 

1520.1 

CBS 

COG  10 

IB. 54 

36.525 

2o.32 

1520.0 

ues 

COO  20 

IB. 52 

36.525 

26.33 

1520.1 

C'ES 

COO  30 

lb.  3b 

36.501 

26.35 

1519.8 

Ob  S 

00050 

18.01 

36.517 

26.45 

1519.2 

C6S 

Coo  75 

17. BO 

36.492 

2o.4  6 

1518.9 

UtS 

cOlOO 

17.44 

36.427 

26.52 

1518.2 

JHS 

C0U5 

17. 2u 

36.426 

26.56 

15?  7 .9 

CBS 

C0150 

17.06 

36.411 

26. 6C 

1517.9 

OBS 

C0200 

17.00 

36.413 

26.62 

1516.5 

UBS 

002  50 

16.96 

36.416 

26.63 

1519.2 

CBS 

00500 

16.71 

36.357 

26.64 

1519.2 

CBS 

C04C0 

16.04 

36.224 

26. 7C 

1518.7 

CBS 

005C0 

14.03 

35.991 

26.75 

LS16.3 

CBS 

00600 

13.10 

35.682 

26.92 

1511  .9 

CBS 

00700 

11.23 

35.414 

27.07 

1506.8 

CBS 

006  00 

Cb.94 

35.118 

27.24 

149Q.8 

OBS 

00900 

C7.89 

35.16* 

27.44 

1497.5 

C6S 

01000 

06.03 

35.o23 

27.55 

1491.7 

CES 

01040 

05.81 

34.997 

27.60 

1491 .5 

CBS 

01046 

06.22 

35.056 

27.55 

1493.3 

CBS 

C1090 

05.39 

34.994 

27.65 

1490.6 

OBS 

01100 

05.65 

35.070 

27.67 

1451.9 

OBS 

01120 

05.55 

35.055 

27.67 

1491.8 

OBS 

01135 

05.11 

34.993 

27.68 

1450.2 

OBS 

01200 

05.00 

35.027 

27.72 

1490.9 

OBS 

01300 

04.91 

35.047 

27.74 

1492.2 

OBS 

01400 

04.61 

35.030 

27.77 

1492.7 

OBS 

01500 

04.41 

35.022 

27.78 

1493.5 

NlNC-Ol R 25 

• nc-sro  12 

W INC-FC.R 
KEATHEP  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

OUR AT l CN  00. A 

0R1G  E2o  016 


TEN  SO  >206 
5 SOUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SOUARE  4 7 


OAYC 


PJ4  TOT  9 N02  N03  S103  PH 


REPIO 

31 

$097 

YEAR 

1969 

BO  TOP  02990 

AIR  TEMP  18.9 

DIR  HGf  PER 

MIND-OIR 

20 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0017 

MONTH 

1 04 

SHIP  El 

MET  BULB  16.5 

28  2 2 

MIND-SPO 

13 

TRACE  01R 

0 5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

01  H 

OAY 

27 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1023.9 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.6  2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

06  M 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEA  THER 

XI 

ORIG  E26  017 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNDPTH  $N0  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

18.16 

36.451 

26.36 

1518.7 

OBS 

00010 

17.98 

36.450 

26.40 

1518.3 

OBS 

00020 

17.94 

36.453 

26.42 

1518.4 

OBS 

00030 

17.71 

36.437 

26.46 

1517.9 

OBS 

00050 

17.28 

36.430 

26.56 

15  la  .9 

OBS 

00075 

17.15 

36.437 

26.60 

1517.0 

OBS 

00100 

17.07 

36.426 

26.61 

1517.1 

OBS 

00125 

17.03 

36.432 

26.02 

1517.4 

OBS 

00150 

17.02 

36.432 

26.63 

1517.8 

OBS 

002  00 

16.99 

36.424 

26.6  3 

1518.5 

OBS 

00250 

16.95 

36.426 

2o.o4 

1519.2 

OBS 

00300 

16.05 

36.404 

26.64 

1519.7 

OBS 

00380 

16.28 

36.286 

26.69 

1519.2 

CBS 

004  00 

16.31 

36.302 

2o . o 5 

1519.6 

OBS 

00500 

15. BC 

36.183 

26.72 

1519.5 

OBS 

00600 

13.77 

35.729 

26.82 

1514.2 

OBS 

00700 

11.72 

35.465 

27.02 

1508.6 

OBS 

00770 

10.01 

35.216 

27.14 

15CJ.4 

OBS 

00800 

09.65 

35.227 

27.21 

1502.6 

OBS 

00900 

07.67 

35.068 

27.40 

1496.6 

OBS 

01000 

06.13 

34.977 

27.54 

1492.1 

OBS 

01100 

05.44 

35.001 

27.04 

1491 .0 

OBS 

01200 

05.23 

35.076 

27.73 

1491 .9 

OBS 

01300 

05.01 

35.028 

27.72 

1492  .0 

OBS 

01400 

04.74 

35.033 

27.75 

1493.2 

gb£ 

01500 

04.46 

35.022 

27.78 

1493.7 

100 


TABLE  VI. — Continued 


REF  10 

31 

0097 

YEAR 

1969 

BOTDP  03675 

AIR 

TEMP  18.6 

DIR  HGT  PL R 

• IND-01R 

05 

INST  STO  RECORDER 

CONS EC 

0018 

MONTH 

06 

SHIP  El 

MET 

BULB  15.7 

29 

3 3 

MlNO-SPO 

16 

TRACE  DIR  I 

LAT 

35 

03  N 

OAY 

20 

DATA  USE 

1 

6ARCMETR  102o.0 

SEA 

MlND-PGR 

DURATION  00.  - 

LONG 

060 

06  M 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/Tft 

heather 

Xl 

ORIG  E26  010 

CASTNUM/T 1HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

oynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

PD  6 

IOT  P N02  NO  3 

11.5 

08S 

00000 

10.13 

36.665 

2 6.3E 

1518.6 

OBS 

00010 

10.12 

36.658 

26.38 

151d.7 

08  S 

00020 

10.11 

36.656 

2 6. 36 

1518.9 

OBS 

00030 

17.99 

36.656 

26.60 

1516.7 

OBS 

00050 

17.30 

36.633 

26.56 

1517.0 

OBS 

000  75 

17.15 

36.619 

26.50 

1516.9 

OBS 

OOiOO 

17.03 

36.608 

26.60 

1517.0 

OBS 

00125 

16.95 

36.393 

26.61 

1517.1 

OBS 

00150 

17.02 

36.636 

<6.6j 

1517.0 

OBS 

00200 

17.02 

36.633 

26.63 

1510.6 

OSS 

00250 

17.01 

3o.632 

26.  t.  3 

1519.6 

OBS 

00300 

16.95 

36.603 

26.62 

1520.0 

OBS 

006  00 

16.62 

36.366 

26.67 

1520. o 

OBS 

00500 

15.69 

36.126 

2 6.70 

1519.1 

OBS 

00600 

13.95 

35.  796 

26.83 

1516.6 

OBS 

00700 

12.02 

35.676 

2o.97 

1509.6 

OBS 

00800 

10.20 

35.217 

*7.11 

15C6.5 

OBS 

00900 

08.30 

35.099 

2 7.33 

1699.0 

OBS 

01000 

06.3o 

36.9B3 

27.51 

1693.0 

OBS 

01100 

05.68 

36.996 

27.63 

1601.1 

OBS 

01200 

05.26 

35.037 

27.69 

1692.0 

OBS 

01300 

06.95 

35.060 

*7.75 

1 69* .6 

OBS 

01600 

06.77 

35.061 

27.  7c 

1693.3 

OBS 

01693 

06.67 

35.013 

27.77 

* 

1693.6 

• 

REFID 

31 

0097 

YEAR 

1969 

00 TOP  06755 

AIR 

TEMP  17, 

O 

UIR  HGT  PER 

mINO-OIR 

06 

INST  STD  RECORDER 

CUNSEC 

0019 

MONTH 

06 

SHIP  El 

MET 

BULB  16, 

.6 

29 

3 3 

MiM>-SPD 

1* 

TRAC'  DIR  1 

LAT 

36 

55  N 

DAY 

2 B 

CATA  USE  1 

0AROMETA  1026. 

.5 

SEA 

M 1 NO— FOR 

DURATION  00.: 

LONG 

060 

10  W 

HOUR 

10.3 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

Cl/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG  E26  019 

CASINUH/T 1 ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

StGMA~T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PD6 

TOT  P N02  N03 

18.3 

OBS 

00000 

IB. 01 

36.667 

26.39 

1510.3 

UBS 

00010 

10.01 

36.668 

26.60 

1518.6 

OBS 

00020 

17.92 

36.650 

26.62 

1510.3 

OBS 

00030 

17.02 

36.669 

26.66 

1510.2 

OBS 

00050 

17.69 

36.669 

26.52 

1517.6 

OBS 

00075 

17.16 

36.639 

26.60 

1516.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.660 

26.61 

1517.3 

OBS 

00125 

17.16 

36.666 

26.62 

1517.0 

OBS 

00150 

17.15 

36.666 

26.62 

1518.2 

OBS 

00200 

17.15 

36.650 

2o.o  1 

(519.0 

OBS 

002  50 

17.15 

36.659 

26.61 

1519.9 

OBS 

00300 

17.11 

36.665 

26.61 

1520.5 

OBS 

00600 

16.91 

36.399 

26.63 

1521  .5 

OBS 

00500 

15.76 

36.166 

26.70 

1519.3 

OBS 

00600 

13.97 

35.762 

26.78 

1516.8 

OBS 

00700 

12.66 

35.522 

46.92 

1511.3 

OBS 

00800 

10.35 

35.186 

27.06 

1505.0 

OBS 

00900 

00.30 

35.128 

27.35 

1699.0 

OBS 

01000 

06.56 

36.982 

27.69 

1693.7 

OBS 

01100 

05.69 

35.053 

27.65 

1692.1 

OBS 

01170 

05.66 

35.066 

27.69 

169* .2 

OBS 

01178 

05.27 

35.026 

27.6B 

1691.6 

OBS 

01200 

05.39 

35.060 

27.70 

1692.5 

OBS 

01300 

06.93 

.*5.037 

27.73 

1692.3 

OBS 

01600 

06.69 

35.029 

27.76 

1693.0 

OBS 

01692 

06.61 

35.010 

27.77 

1693.3 

TEN  S3  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  60 
1 SQUARE  50 


S1J3  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  60 
1 SQUARE  60 


S 103  PH 


101 


TABLE  VI. — Continued 


REF  1 D 

31 

0097 

YEAR  1969 

00 TOP  02195 

AIR  TEMP 

16.4 

DIR  HGT 

PER 

MlNO-OIR 

06 

INST  STD  MEC'-KDER 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0020 

MONTH  04 

SHIP  El 

MET  BULB 

13.7 

29  3 

3 

MlNO-SPO 

11 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE 

4 

L AT 

35 

12  N 

OAY  20 

DATA  USE 

1 

0AKCMCTR 

1020. 0 

SEA 

m I ND-FCR 

DURATION  CO. 4 

2 SQUARE 

40 

LONG 

040 

16  M 

HOUR  23.6 

AREA 

05 

CL  GUO  T/A 

CL/TR 

MEATHEk 

XD 

GRIG  E26  020 

1 SQUARE 

5o 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VcL  JXYG 

P34  707  P N02 

NCi 

S 1.13 

PH 

23.6 

OBS 

00000 

17.93 

36.426 

26.40 

1516.0 

DBS 

00010 

17.91 

36.426 

26.90 

1516.1 

OBS 

0C020 

17.84 

36.<tl2 

26.41 

15ie.O 

OBS 

COO  30 

17.63 

36.422 

26.47 

1517.6 

OBS 

00050 

17.48 

36.440 

20.52 

1517.5 

OBS 

000  75 

17.19 

J0.455 

26.60 

1517.1 

OBS 

00100 

17.15 

36.459 

26.61 

1517.4 

OBS 

00125 

17.14 

36.450 

26.62 

1517.0 

OBS 

00150 

17.14 

36.458 

26.62 

1510.2 

OBS 

00200 

17.13 

36.456 

26.62 

1519.0 

OBS 

00*  50 

17.11 

36.445 

26.61 

1519.7 

OBS 

00300 

17.08 

30.440 

*6.62 

1520.4 

OBS 

004  00 

16.70 

36.335 

26.03 

1520.8 

OBS 

00433 

16.47 

3o. 300 

26.65 

1520. o 

OBS 

00440 

16.51 

36.328 

26.67 

1520.9 

OBS 

00500 

15.50 

36.07* 

26.70 

1511.5 

OBS 

00600 

14.28 

35.812 

2o.77 

1515.9 

OBS 

00700 

12.93 

35.021 

2o.91 

1512.9 

OBS 

00800 

11.04 

55.295 

27.02 

1507 .o 

OBS 

00900 

08.  78 

35.167 

27.30 

1500.9 

OBS 

00900 

07.55 

35.05* 

*7.40 

1497.4 

OBS 

01000 

07.13 

34.S92 

27.41 

1496.0 

OBS 

01030 

06.21 

34.402 

27.52 

144*  .9 

OBS 

01100 

05. o9 

35.U45 

*7.o5 

1492.1 

OBS 

ciiio 

05.03 

35.060 

27.05 

1492.0 

OBS 

01200 

05.15 

35.025 

27. 7C 

1491.5 

OBS 

O13C0 

04.07 

35.017 

27.73 

1492.0 

CBS 

01400 

04.69 

35.020 

27.75 

144J.U 

OBS 

01500 

04.50 

35.030 

27. 70 

1443.4 

REFID  31 

8097  YEAR 

1969 

BOTDP  04009 

Aik  TEMP  17.0 

DIR  HGT  PER 

MIN  D—  Oik 

12 

INST  $T0  RECORDER  TEN  SC  1*06 

CONScl 

0021  MONTH 

04 

SHIP  fcl 

MET  BUL6  15.6 

29  3 5 

-ImD-SPO 

07 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

4 

IAT  35 

00  N OAY 

29 

DATA  USE  1 

BARCMETR  1026.3 

SEA 

MIND-F^R 

OURAT 1CN 

00.4  2 

SQUARE 

46 

LCNG  U 47 

57  M HOUR 

05.0 

AREA  05 

CL CUD  T/A 

CL/TF 

Mcm  THtk 

XI 

GRIG  £*6  021 

I 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME  LVLTYP 

depth 

TtMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNDPTH  SNC  vel 

UXYG 

Pu4 

TCT  P NO* 

Nw3  SI05 

PH 

OBS 

UOCOO 

10.35 

36.514 

*6.36 

1519.3 

OBS 

00010 

IB. 35 

30.514 

*0.36 

1519.5 

UBS 

00020 

18.21 

00.468 

26.30 

1519.2 

CBS 

00030 

18.03 

36. 4 7 A 

26.41 

1516.0 

OBS 

00050 

17.44 

36.440 

26.53 

1517.4 

UBS 

000  75 

17.14 

36.427 

2w.  39 

151c  .9 

OBS 

00100 

17.07 

36.438 

26.62 

1517.1 

JBS 

00125 

17.03 

36.437 

*0.63 

1517. A 

OBS 

00150 

17.02 

36.436 

26.63 

1517.0 

OBS 

00200 

10.91 

36.392 

*6.0* 

15  lc  .2 

OBS 

002  50 

16.00 

3o.j74 

*0.6  3 

1 0 1 6 . 7 

CBS 

003  00 

16.60 

30.327 

2o.63 

1519.1 

CBS 

003*0 

16.51 

36.294 

26.64 

15  It. 9 

OBS 

00325 

16.61 

36.36* 

26.67 

1519.4 

OBS 

00400 

16.01 

36.244 

*0.72 

1518.6 

uBS 

00500 

14.96 

35.9V8 

26. To 

1316  .S 

00  S 

00600 

13.65 

35.77C 

2 o.87 

1510.  e 

CBS 

00700 

12.0* 

35.307 

*7.00 

1 5 G‘>  . 7 

GBS 

000  00 

09.98 

35.287 

*7.20 

150) .8 

CoS 

00850 

08.69 

35.127 

27. *9 

14*9.7 

OBS 

00900 

08.14 

35.133 

27.38 

1456.  •» 

GBS 

00990 

07.09 

35.085 

27.49 

lHSs.e 

OBS 

01000 

06.70 

35.0*0 

*7.49 

14S«*.S 

OBS 

01100 

05.47 

04.992 

27.63 

1451.1 

OBS 

01150 

05.12 

34.961 

27.00 

1 4 70 . 5 

OBS 

01200 

05.29 

03.071 

*7.72 

1492.1 

CBS 

01300 

05.02 

35.056 

*7.74 

1492.7 

OBS 

01400 

04.76 

35.040 

*7.76 

1495.3 

OBS 

01500 

04.50 

35.027 

27.77 

1490.9 
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TABLE  VI. — Continued 


REF  10 

31 

8097 

YEAR  1969 

BOTOP  02377 

AIR  TEMP 

17 

CONS EC 

0022 

MONTH  04 

SHIP  El 

WET  6UL8 

15 

LAT 

35 

02 

N 

DAY  29 

OATA  USE 

1 

8ARGMETR 

1J27, 

LONG 

048 

06 

W 

HOUR  11.6 

AREA 

05 

CLOuO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

11.6 

08  S 

00000 

18.20 

36.464 

26.36 

06S 

00010 

18.19 

36.464 

26.36 

08  S 

00020 

16.09 

36.435 

<6.37 

08S 

00030 

17.81 

36.427 

26.43 

08S 

00050 

17.19 

30.425 

2o.5e 

08  S 

00075 

17.02 

36.415 

2b,  o 1 

06S 

00100 

17.06 

36.441 

2o.62 

OSS 

00125 

17.02 

36.434 

26.63 

GbS 

00150 

17.02 

36.430 

26.62 

OSS 

00200 

17.01 

36.429 

26.63 

GBS 

C02  50 

16.54 

36.412 

26.63 

G8S 

00300 

16.72 

36.363 

26.64 

OSS 

00400 

16.40 

36.299 

<0.6  7 

GbS 

00500 

15.00 

36.211 

26.72 

oes 

00600 

14.39 

35.875 

26.60 

OBS 

00700 

12.62 

35.el9 

26.97 

OSS 

C08G0 

10.21 

35.285 

27.16 

OBS 

00900 

G8.25 

35.121 

27.35 

OBS 

01000 

06.31 

34.984 

27.52 

GBS 

01100 

05.41 

35.000 

27.65 

GBS 

01200 

05.11 

35.029 

27.71 

OBS 

01234 

05.13 

35.095 

27.76 

JbS 

01300 

05.05 

35.056 

27.73 

OBS 

01400 

04.81 

35.050 

27.76 

oes 

01496 

04.58 

35.031 

27.77 

01*  HGT  Ft  R WIN  0- OIR  06  INST  STO  RECOROE*  TEN  SO  1206 

28  3 6 WIND-SPD  06  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  6 

SEA  hlNO-FQR  DURATION  03.3  2 SQUARE  48 

CL/TA  WEATHER  XI  OR 1G  E26  022  l SQUARE  58 


OYNOPTM  SNO  VfcL  OXYG  P34  TGT  P N02  NU3  S103  PH 

1518.8 

1519.0 

1518.8 

1518.1 
1516.  I 

1510.5 

1517.1 

1517.4 

1517.8 

1518.6 
151V. 2 

1514.3 
1519. V 

1519.9 

1516.4 
1511. V 

1504. 7 

1458.9 

1452.8 
1450. V 
1491  .% 

1452.1 

1492.8 
1453 . » 

1494.1 


REFIO 

31  8097 

YEAR 

1969 

BOTOP  04114 

AIR 

TEMP  20, 

COMSEC 

0023 

MONTH 

04 

SHIP  El 

WET 

BULB  17, 

LAT 

35  04  N 

DAY 

29 

OATA  USE  1 

BAKCMETR  1026. 

LONG 

068  01  N 

HOUR 

IB. 8 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

castnom/time 

lvltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.8 

08  S 

00000 

18.91 

36.491 

26.20 

08  S 

00010 

IB. 26 

36.465 

26.  .a  5 

OBS 

000  20 

16.20 

36.437 

26.34 

OBS 

00030 

17.82 

36.391 

26.40 

OBS 

00050 

17.21 

36.419 

26.57 

OBS 

00075 

17.11 

36.436 

26.61 

OBS 

00100 

17.06 

36.437 

2 6.62 

OBS 

00125 

17.02 

36.438 

26.63 

OSS 

00150 

17.02 

36.442 

26.63 

OSS 

00200 

17.01 

36.442 

26.64 

OBS 

002  50 

16.96 

36.421 

26.63 

OBS 

00300 

16.87 

36.411 

26.6  5 

OBS 

00400 

16.35 

36.289 

26.67 

GBS 

00500 

15. 6C 

36.139 

26.73 

OBS 

00600 

13.78 

35.769 

26.85 

OBS 

00700 

12.32 

35.521 

2o.95 

OBS 

00800 

09.91 

35.194 

27.14 

OBS 

00820 

09.51 

35.226 

?7.2  3 

OBS 

00665 

08.71 

35.119 

27.28 

OBS 

00900 

06.20 

35.161 

27.39 

OBS 

01000 

06.40 

34.988 

27.51 

CBS 

01100 

05.44 

34.976 

27.62 

OBS 

01200 

05.05 

34.993 

27.69 

OBS 

01300 

04.61 

34.997 

27.72 

OBS 

01400 

04.61 

34.998 

27.74 

OBS 

01500 

04.50 

35.020 

27.77 

OIR  HGT  PER  WIND-OIA  09  INST  STU  RECORDER  TEN  SO  1206 

30  2 3 rtINO-SPD  04  ThACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  MlND-FuR  DURATION  00.4  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  XI  CPIG  E26  023  1 SQUARE  58 


OVNDPTH  SNO  VEL  uXYG  PJ4  TOT  P N02  NC3  SI03  PH 

1520.9 

1519.2 

1519.1 

1518.1 

1516.7 

1516.8 

1517.1 

1517.4 

1517.8 

1516.6 

1519.2 

1519.8 

1519.7 

1518.9 

1514.3 

1510.7 

1303.5 

1502.4 

1500.0 

1458.7 

1493.2 

1491.0 

1491.1 

1451.8 

1492.6 

1493.9 
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TABLE  VI. — Continued 


REF  1 0 

31 

•097 

YEAR 

1969 

BO  TOP  0*290 

Alt- 

TEMP  19.3 

OU  hG T PER 

W1N0-01R 

11 

INST  STO  RECORDER 

TEN  Sm  1206 

CONSEC 

002* 

MONTH 

0* 

SHIP  El 

MET 

3UL  t 15.9 

30 

2 2 

KJNG-SPD 

06 

TP  AC  E OIR 

0 

5 

SQUAPE 

* 

LAT 

35 

0*  N 

DAY 

29 

OATA  USE  1 

6AP0METF  1027.1 

SEA 

WlrtO-FjR 

OUkAT I ON 

00.* 

2 

SOU A RE 

*8 

LONG 

0*8 

01  W 

HOUR 

23.6 

AREA  05 

CLiUO  T/A 

Cl/TR 

LEATHER 

XI 

OR  1G  t^b  02* 

1 

SOUAkE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

C'EPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTh 

SNJ  Vt L 

OXVG 

PJ* 

TOT  P N02 

*03 

S103 

PH 

23.6 

OBS 

00000 

18.57 

36. *60 

26.26 

1319.9 

JBS 

00C10 

18.19 

36. *39 

2o.3* 

1 5 Id  .9 

JBS 

00020 

18.02 

3o. *2  5 

io.  3e 

1513.6 

OBS 

000  30 

17.7* 

3o.33t 

2o.30 

1517.8 

OBS 

00050 

17.  19 

36. *27 

26.5b 

1516.7 

OSS 

00075 

17.09 

36 . **2 

26.o2 

1516.8 

OBS 

00100 

17.07 

36.**7 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.06 

36.**8 

26.o3 

1517.5 

OBS 

00150 

17.0* 

36  .**6 

2o.6  3 

1517.9 

OBS 

00200 

17.03 

3o. *** 

26.63 

l3lb.7 

OBS 

002  50 

17.00 

36. *2* 

26.62 

1319.* 

OBS 

00300 

16.89 

36. *02 

20.63 

1519.8 

OBS 

CO*  00 

16.33 

3o.276 

26.o7 

1 51* .6 

OBS 

00500 

15.68 

3o. 1*  7 

26.  7* 

1519.1 

OBS 

00600 

1*.  6 1 

35.909 

2o.7e 

Ij17.1 

JBS 

007  00 

13.00 

35.65* 

c o.92 

1513.2 

CBS 

00800 

10.72 

35.3** 

27.11 

1 506.6 

OBS 

C0900 

08.53 

35.102 

27.29 

1*99  .9 

OBS 

01C00 

06.29 

3*. 999 

27.5* 

1*92.7 

JbS 

01050 

05.93 

35.05* 

27.63 

1*52.2 

OBS 

01100 

05.39 

3*. 97b 

27.63 

1*90.8 

OBS 

01200 

0*  . 9* 

3*. 985 

27.65 

1*90.6 

OBS 

01300 

0*.  69 

3*. 995 

27.73 

1*51  .3 

OBS 

01310 

0*.  68 

35.027 

27.75 

1*51  .* 

OBS 

01*00 

0*.  60 

35.017 

27.76 

1*5* .6 

OBS 

01500 

0*.  *9 

35.021 

27.77 

1*53.8 

REF  10 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTOP  0*298 

AIR  TEMP 

17.7 

DIR  HGT 

PER 

M IN  0-  01  R 12 

INST  STO  kECOROER 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

C025 

MONTH 

0* 

SHIP  El 

WET  BULB 

15.6 

30  2 

2 

WINO-SPO  06 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02 

N 

DAY 

30 

OATA  USE  1 

BARONET  k 

1025.5 

SEA 

MlNO-FOR 

DURA  T I ON  00.3 

2 

SQUARE 

*B 

LONG 

0*8 

00 

M 

HOUR 

05.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR 1G  E26  025 

& 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  ‘ PC*  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

05.7 

OBS 

GOOOO 

18. *2 

36. *5* 

26.30 

1519.4 

OBS 

00010 

18.06 

36.416 

26.36 

1516.5 

CBS 

00020 

18.02 

36.436 

26.35 

1518.6 

OBS 

00030 

18.01 

36.437 

26.39 

1516.7 

CBS 

00050 

17.15 

36.408 

26.58 

151o.5 

OBS 

000  75 

17.01 

36.425 

2o.62 

1516.5 

OBS 

00100 

17.01 

36.4*0 

2©.o3 

1517.0 

OBS 

00125 

17.01 

36.439 

26.63 

1517.4 

OBS 

00150 

17.01 

36.448 

2o.6* 

1517.8 

OBS 

00200 

17.02 

36.451 

26.6* 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.99 

io.*32 

26.63 

1519 .3 

OBS 

00300 

16.63 

36.39* 

26.6* 

1519.6 

OBS 

00*00 

16.2* 

36.250 

2o.67 

1519.3 

OBS 

00500 

15.*2 

36.100 

26.7* 

1518.3 

OBS 

00600 

13.95 

35. 798 

26.83 

1514.9 

OBS 

00700 

12.03 

35.515 

27.00 

1509.7 

OBS 

0Q800 

10. *7 

35.29b 

27.12 

1505.O 

OBS 

00900 

08.35 

35.085 

27.31 

1*99.2 

OBS 

00930 

07.68 

35.01* 

27.35 

1*97.0 

OBS 

C0950 

07. *3 

35.078 

27.4* 

1*96.5 

CBS 

01C00 

06.6o 

3p.0*7 

27.32 

1*54.3 

OBS 

01015 

06.25 

34.975 

27.52 

1*52.6 

JBS 

01055 

05.58 

35.057 

27.62 

1*92.5 

OBS 

01100 

05.59 

35.00* 

27.63 

1491.6 

OBS 

01200 

05.02 

34.992 

27.69 

1*90.9 

DBS 

01300 

0*.  79 

35.006 

27.73 

1*51.7 

OBS 

01*00 

04.67 

35.017 

27.75 

1*52.9 

uBS 

01500 

0*.** 

35.015 

27.78 

1493.6 

104 
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TABLE  VI. — Continued 


REF  10  31  8097 

CONSEC  0026 
LAT  33  02  N 
LONG  048  00  W 


YEAR 

1969 

BCTOP  04206 

AIR 

TEMP  18.6 

01 R HGT  PER 

MONTH 

04 

SHIP  El 

MET 

BULB  15.6 

11 

1 2 

OAV 

30 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1026.7 

SEA 

HOUR 

LI. 5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

OVNOPTH 

SNC  VEL 

OBS 

00000 

18.38 

36.482 

26.3  3 

1519.4 

08  S 

00010 

18.20 

36.467 

26.36 

1519.0 

OBS 

00020 

18.06 

36.463 

26.39 

1518. 7 

OBS 

00030 

17.75 

36.444 

26.46 

1518. 0 

OBS 

00050 

17.36 

36.442 

26.55 

15 1 T .2 

OBS 

00075 

17.16 

36.443 

26.60 

1517.0 

OBS 

00100 

17.11 

36.450 

26.62 

1517.3 

OBS 

00125 

17.07 

36.443 

26.6  2 

1517.5 

OBS 

00150 

17.06 

36.450 

26.63 

1517.9 

OBS 

00200 

17.03 

36.446 

26.63 

1518.7 

OBS 

00250 

17.01 

36.434 

26.6  3 

1519.4 

OBS 

00300 

16.94 

36.420 

26.64 

1520.0 

OBS 

00400 

16.64 

36.338 

26.64 

1520.7 

OBS 

00500 

15.71 

36.155 

26.72 

1519.2 

OBS 

00566 

14.76 

35.992 

26.80 

1517.2 

OBS 

00600 

14.71 

35.577 

26.81 

1517.5 

OBS 

00700 

12.68 

35.590 

26.93 

1512.0 

OBS 

00800 

10.91 

35.392 

27.12 

1507.3 

OBS 

00900 

08.68 

35.054 

27.23 

1500.4 

OBS 

01000 

06.22 

34.947 

27.50 

1492.4 

OBS 

01039 

06.02 

35.018 

27.59 

1492.3 

OBS 

01100 

05.41 

34.985 

27.64 

1490.8 

OBS 

01200 

04.96 

34.996 

27.70 

1490.7 

OBS 

01300 

04.71 

35.000 

27.73 

1491  .3 

OBS 

01400 

04.60 

35.012 

27.75 

1492.6 

OBS 

01500 

04.46 

35.019 

27.77 

1493.7 

«1NO-OIR  11 
tflND-SRO  10 
W1NO-FOR 
HEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  01R  0 

DURATION  00.3 

GRIG  E26  G26 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  38 


P04  TOT  P N02  NO 3 


,RE  F I 0 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTOP 

03109 

AIR  TEMP  18, 

CONSEC 

0027 

MONTH 

04 

SHIP 

El 

MET  BULB  15 

LAT 

35 

01  N 

OAV 

30 

OATA 

USE 

1 

bARCMET*  1025, 

LONG 

048 

03  M 

HOUR 

18.1 

AREA 

05 

CLCuO  T/A 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SluMA-T 

18.1 

OBS 

00000 

19.01 

36.542 

26.21 

OBS 

00010 

18.39 

36.496 

26.34 

oes 

00020 

18.23 

36.493 

26.37 

OBS 

00030 

17.83 

36.464 

26.45 

OBS 

00050 

17.40 

36.438 

26.54 

OBS 

00075 

17.14 

36.405 

26. 56 

OBS 

00100 

17.03 

36.415 

26.6  1 

OBS 

00125 

17.08 

36.449 

26.o2 

OBS 

00150 

17.06 

36.444 

*6.62 

OBS 

00200 

17.07 

36.451 

2o  .6  3 

OSS 

00250 

17.04 

36.444 

26.63 

OBS 

00300 

16.94 

36.418 

a6 .63 

OBS 

004  00 

16.57 

36.332 

26.66 

OBS 

00500 

15.88 

36.195 

26.71 

OBS 

00559 

14.64 

35.916 

26.77 

OBS 

00600 

14.39 

35.877 

26.80 

OBS 

00700 

12.61 

35.534 

26.90 

oes 

00800 

10.26 

35.302 

27.  16 

ObS 

00900 

08.01 

35.062 

27.34 

OBS 

01000 

06.32 

35.005 

27.54 

OBS 

01100 

05.40 

35.001 

27.65 

OBS 

01200 

05.34 

35.076 

4.1  • H 

OBS 

01300 

05.11 

35.063 

27.73 

OBS 

01400 

04.81 

35.051 

27.76 

CBS 

014V5 

04.50 

35.043 

27.70 

01 M HUT  hcl)  W INU-0 1 R 11  INST  STO  R ECCRPtR  TtN  Sw  120* 

IJ  i 2 HlNO-SPO  11  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  taiND-FCR  0URAT1UN  00.3  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E26  027  1 SQUARE  38 


OYNDPTM  SNU  Vt L UXVG  P04  TOT  P N02  No!  SI03  PH 

1321 .2 
151*. 6 

1319.3 
131d.2 

1517.3 

1316.9 
151/. 0 

1317.6 

1317.9 

1518.8 

1319.3 

1320.0 

1520.4 

1519.8 

1510.5 

1516.4 

1511.7 

1504.9 

1457.9 

1452 .9 

1490.8 
149a  .4 

1453.1 

1493.5 

1454.1 


TABLE  VI. — Continued 


MHO 

SI 

•0V7 

VfAJI 

1444 

SOTOS  04243 

A1A 

TIMS  14.1 

014  MwT  St  A 

MlftO-014  11 

INST  STO  ACCOAOiA 

C Oft see 

0024 

MONTH 

09 

SHIP  h 

MCT 

sol  i 14.4 

11 

2 i 

4IN0-IS0  10 

T4ACI  014 

l AT 

IS 

02  ft 

OAV 

01 

oata  use 

1 

SAACNCTA  1029.4 

SIA 

MIN0-P3A 

OOAATIOft  00. 

LONG 

047 

5*  M 

MOUA 

00.4 

AftfA 

05 

CIOUO  T/A 

CL/74 

NUTftfS  Ml 

0410  (24  024 

CASTNUN/TIfti 

LVLtVP 

OEPTM 

TIM 

SAL 

SlOftA-T 

OVNOSTM 

S HO  VEL 

OAV  4 S34 

TOT  S N02  NOi 

00.4 

04  S 

00000 

1S.S4 

34.5J3 

24.25 

1520.4 

04  S 

00010 

14.32 

3*. 440 

24.33 

1919.4 

04  S 

00020 

14.29 

34.470 

24.39 

1519.3 

04S 

00030 

14.14 

3*. 445 

24.35 

1919.2 

04S 

00090 

17.94 

34.414 

24.49 

1917.7 

04  S 

00079 

17.19 

34.444 

24.40 

1917.0 

04S 

00100 

17.04 

34.449 

24.42 

1917.2 

04  S 

00129 

17.05 

34.449 

24.43 

1917.5 

OSS 

00190 

17.02 

34.434 

24.43 

1917.4 

04S 

00200 

17.01 

34.447 

24.44 

1914.4 

04  S 

00290 

17.01 

34.439 

24.43 

1919.4 

04S 

00300 

14.41 

34.414 

24.44 

1919.9 

04S 

00400 

14.44 

94.344 

24.49 

1520.4 

04  S 

00900 

14.01 

34.237 

24.71 

1920.3 

04S 

00970 

14.44 

33.971 

24.74 

1917.4 

04S 

009  44 

19.00 

34.075 

24.42 

1914.4 

OSS 

00400 

14.74 

34.014 

24.42 

1517.4 

OSS 

00700 

12.72 

35.939 

24.44 

1512.1 

OSS 

004  00 

10.40 

35.374 

27.13 

1504.9 

OSS 

00400 

04.94 

35.174 

27.39 

1900.0 

OSS 

01000 

04.  9 J 

35.001 

27.50 

1493.7 

OSS 

01100 

09.42 

34.944 

27.44 

1490.9 

OSS 

01200 

09.01 

35.000 

27.70 

1490.9 

OSS 

012S5 

04.74 

35.001 

27.72 

1491.4 

OSS 

01300 

04.44 

35.043 

27.73 

1491.9 

OSS 

01400 

04.79 

35.044 

27.74 

1493.3 

OSS 

01100 

04.53 

35.040 

27.74 

1494.0 

t««  so  im 

» SOMAAf  4 
I tOMli  U 
l MMM  IT 


UOI  PM 


••••••••••••••a 


4ISI0 

31 

4097 

Vf  AA 

1949 

40T0P  04334 

A14 

TEMP  17.7 

01A  HOT  Pt A 

COftSIC 

0029 

MONTH 

05 

SHI*  El 

MET 

4UL4  14.2 

10 

3 2 

LAT 

34 

99  N 

OAV 

01 

OATA  USE 

1 

4AA0META  1024.3 

SEA 

L0N4 

044 

00  M 

HOUA 

04.0 

AA|A 

05 

CLOUO  T/A 

cl/ta 

CASTNUM/TINC 

LVLTVS 

DEPTH 

TIMP 

SAL 

SISMA-T 

OVftOPTH 

SftL  VEL 

04.0 

OSS 

00000 

14.49 

34.509 

24.27 

1520.3 

OSS 

00010 

14.42 

34.442 

24.27 

1520.2 

04$ 

00020 

14.22 

34.441 

2*. 34 

1519.2 

OSS 

00030 

17.92 

34.470 

24.43 

1514.5 

OSS 

00050 

17.49 

34.441 

24.53 

1517*4 

OSS 

00075 

17.21 

34.427 

24.54 

1517.1 

OSS 

00100 

17.13 

34.424 

24.40 

1517.3 

OSS 

00125 

17.04 

34.444 

2#.42 

1517.4 

OSS 

00150 

17.07 

34.444 

24.42 

1514.0 

OSS 

002  00 

17.02 

34.444 

24.44 

1514.4 

OSS 

00250 

17.01 

34.427 

24.42 

1519.4 

OSS 

00300 

14.94 

34.414 

24.43 

1520.0 

OSS 

00400 

14.75 

34.371 

24.44 

1521.0 

OSS 

00500 

15.33 

34.044 

24.74 

1517.9 

OSS 

00400 

13.91 

35.794 

24.44 

1514.7 

OSS 

00700 

12.44 

35.545 

24.97 

1511.3 

OSS 

00400 

10.35 

35.301 

27.14 

1505.2 

OSS 

004  SO 

04.41 

35.104 

27.31 

1499.1 

OSS 

00900 

04.43 

35.144 

27.34 

1499.4 

OSS 

00910 

04.04 

35.043 

27.35 

1494.2 

OSS 

00950 

07.91 

35.099 

27.44 

1496.4 

OSS 

01000 

04.53 

35.004 

27.51 

149J.7 

OSS 

01100 

05.47 

34.945 

27.41 

1491.1 

OSS 

01*00 

05.02 

35.000 

27.49 

1490.9 

CBS 

01234 

05.19 

35.070 

27.73 

1492.4 

OSS 

01300 

05.03 

39.055 

27.74 

1492.7 

OSS 

01400 

04.74 

39.047 

27.74 

1493.3 

OSS 

01495 

04.51 

35.029 

27.74 

1493.4 

MlftO-OIA 

10 

INST  STO  AtCCKOCA  TEN  SO  1204 

WlftD-SPC 

17 

TAACE  01 A 

0 5 

SUUAAE 

2 

MIND-POA 

OOAATIOft 

00.4  2 

SOUAAE 

44 

HlATNEA 

X2 

04 14  (24  029 

1 

SOU A At 

44 

UXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03  5103 

PH 

106 


TABLE  VI. — Continued 


REMO  31 

6097 

YEAR 

1969 

80T0P  02149 

AIR 

TEMP  16.4 

OIR  HGT  PER 

WlNO-OIR  11 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONS  EC 

0030 

MONTH 

05 

SHIP  El 

WET 

BULB  16.5 

11 

2 2 

WIND-SPD  15 

TRACE  DIR 

D 

5 

SQUARE 

LAT  35 

03  N 

OAY 

01 

OAT*  USE  1 

BAROHETR  1024.6 

ScA 

K1ND-F0A 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048 

04  to 

HOUR 

11.4 

AREA  05 

ClOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR 1G  E26  GiO 

1 

SQUARE 

58 

CAS  TNUM/T  1 HE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA— T 

OYNDPTM 

SNu  VEL 

UXYG  PJ4 

TOT  P NO* 

NOJ 

S ID  3 

PH 

11.4 

06  S 

00000 

16.23 

36.460 

26.35 

1318.9 

06S 

00010 

18.06 

36.435 

26.37 

1518.5 

oes 

00020 

17.76 

30.421 

26.44 

1517.8 

08  S 

00030 

17.52 

36.412 

26.49 

1517.3 

08S 

00050 

17.19 

36. *24 

26.5b 

ISIS. 7 

oes 

000  75 

17.11 

36.429 

26.60 

1 5lo  . 8 

oes 

00100 

17.08 

36.429 

26.61 

1517.2 

oes 

00125 

17.08 

36.437 

26.61 

1517.o 

oes 

00150 

17.0b 

36.438 

26.62 

1518.0 

oes 

00*00 

17.0o 

JO .447 

26.62 

1516.8 

oes 

002  50 

17.07 

30.446 

2 o .62 

1519.6 

oes 

00300 

17.01 

30.427 

26.62 

152C.2 

oes 

00400 

16.66 

36.378 

26.67 

1520.8 

oes 

00500 

15.87 

3o.l75 

26.70 

1519.8 

oes 

00600 

14.79 

3O.005 

26.61 

1517.0 

ces 

00700 

13.11 

35.648 

26.  8 S 

1513.3 

oes 

007  88 

10.99 

35.253 

26.99 

1507.2 

oes 

0Q8  00 

10.73 

35. >54 

27.12 

I50o.o 

oes 

00877 

08.88 

35.042 

27.19 

150C.7 

oes 

00900 

08.61 

35.113 

27.25 

1500.2 

oes 

01000 

06.79 

34.965 

27.44 

1494.7 

oes 

01060 

05.93 

34.936 

27.53 

1492.2 

oes 

01100 

05.62 

35.016 

27.o3 

1491.7 

oes 

01200 

05.25 

35.04C 

27.70 

1491 .9 

oes 

01300 

04.91 

35.032 

27.73 

1492.2 

oes 

01400 

04. o9 

3j.023 

27.75 

1453 .0 

oes 

01497 

04.53 

33.032 

27.78 

1454.  u 

» 

REFIO 

31 

8097 

YEAR 

1969 

60T0P  01737 

AIR 

TEMP  20 

.0 

OIR  HGT  PER 

W1N0-0I  R 

15 

INST 

STD  RECOROER 

TEN  SQ  120* 

CONSEC 

0031 

MONTH 

05 

SHIP  El 

wET 

BULB  17 

.3 

15  2 

2 

tolNO-SPO 

14 

trace 

OIR 

D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

05  N 

OAY 

01 

DATA  USE 

1 

BAROHETR  1023 

.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

C4  3 

01  M 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

£26  031 

1 

SQUARE 

5* 

CASTNUM/TIME 

IVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

ovnopth 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P 

NO  2 

NOB 

SI03 

PH 

17.9 

CBS 

coooo 

16.29 

36.453 

26.33 

1519.1 

oes 

00010 

17.91 

36.415 

2e.39 

1518.1 

08  S 

00020 

17.61 

36.407 

26.46 

1517.4 

oes 

000  30 

17.40 

36.425 

26.53 

151a.9 

oes 

00050 

17.13 

36.450 

26.61 

1516.9 

oes 

00075 

17.07 

36.443 

26.62 

1516.7 

oes 

00100 

17.07 

36.447 

2e.62 

1517.1 

oes 

00125 

17.06 

J6.444 

26.62 

1517.5 

oes 

00150 

17.06 

36.444 

26.62 

1517.9 

oes 

002  00 

17.10 

36.445 

26.62 

1518.9 

oes 

00250 

17.01 

36.419 

26.62 

1519.4 

oes 

00300 

16.95 

36.425 

26.64 

1520.0 

oes 

00400 

16.95 

36.428 

26.64 

1521.7 

oes 

00500 

16.16 

36.267 

26.70 

1520.8 

oes 

00600 

14.90 

35.911 

26.71 

1518.0 

oes 

00700 

12.89 

35.635 

26.92 

1512.8 

oes 

006  00 

10.87 

35.335 

27.08 

1307.1 

oes 

0C900 

08.27 

35.083 

27.32 

1498.9 

oes 

OLOOO 

06.40 

34.993 

27.52 

1493.2 

oes 

01100 

05.58 

34.980 

27.61 

1491.5 

oes 

01200 

05.17 

39.023 

27.69 

1491.6 

oes 

01300 

04.92 

35.006 

27.71 

1492  .2 

oes 

01400 

04.70 

35.014 

27.74 

1493.0 

oes 

01497 

04.36 

35.006 

27.77 

1498.2 

»•••••• ♦•#••••• 
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TABLE  VI. — Continued 


REMO  31  M97  Vi  AR  19*9  80T0P  01910  *19  TEMP  19.7 

CONS EC  0032  MONTH  05  SHIP  Cl  MET  SUL 9 17.* 

L*T  35  0*  N OAV  02  OATA  USE  1 BAROMETR  1U23.C 

LONG  049  0*  M H0U9  00.2  A9CA  05  ClOUO  7/ a 


CASTNUN/T1NE 

LVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

S1UNA-T 

00.2 

09  S 

00000 

10.19 

36.459 

2o.  36 

OSS 

00010 

IS.  IS 

36.459 

26.36 

09$ 

00020 

17. *1 

36.421 

26.47 

OSS 

00030 

17.27 

36.441 

26.57 

OSS 

00050 

17.09 

36.441 

26.62 

OSS 

00075 

17.04 

36.443 

2*. 63 

OSS 

00100 

17.04 

36.443 

26.63 

OSS 

00125 

1*7.04 

36.444 

26.63 

OSS 

00150 

17.04 

36.444 

26.63 

OSS 

00200 

17.04 

36.445 

26.63 

OSS 

00250 

17.03 

36.441 

26.63 

OSS 

00300 

17.02 

36.440 

26.63 

OSS 

00400 

1*.29 

36.250 

26.66 

OSS 

00490 

15.34 

36.092 

26.75 

OSS 

00500 

15.30 

36.122 

26.79 

OSS 

00530 

15.31 

36.144 

26. SO 

OSS 

00*00 

15.0* 

36.094 

26.91 

OSS 

CO  7 00 

13.22 

35.649 

26.  S 7 

OSS 

00900 

11.1* 

35.399 

« 7.0  7 

OSS 

00900 

09.15 

35. ISC 

27.25 

OSS 

00920 

09. S2 

35.120 

27.26 

OSS 

00950 

0S.4a 

35. 166 

27.36 

OSS 

01000 

06.99 

34.977 

27.42 

OSS 

01100 

05.93 

35.046 

27. *2 

OSS 

01200 

05.11 

34.9S9 

27. *7 

OSS 

01300 

04.9S 

35.010 

27.72 

OSS 

01400 

04.67 

34.994 

27.73 

OSS 

01500 

04.42 

35.006 

27.77 

01R  ►Of  PtR  MIN0-01A  16  INST  STj  RECORDER  TEN  SO  1206 

16  3 2 MlNO-SPO  14  TRACE  01k  0 5 SQUARE  4 

SEA  MlNO-ruR  OURATIDN  00.4  2 SQUARE  49 

CL/TR  MCATHCR  X2  CMC,  E2o  032  1 SQUARE  59 


OVNOPTH  SNC  VEL  OAV C P34  TOT  P N02  NO 3 Slu3  PH 

1519.9 

1510.9 

1517.4 
l)lo.» 

1516.4 
I6l6.« 

1517.1 

1517.9 

1517.9 
1519.7 

1519.5 

1520.3 

1519.5 

1517.9 

1517.9 

1319.5 

1516.9 

1513.9 

1509 .2 

1902.3 

1501.3 

1500.4 

1445.5 

1493.0 

1491.3 

1492.1 

1442.9 

1493.5 


REMO  31  9C97  YEAR  1969  9OT0P  04572  AIR  TEHP  15.1 

CCNSfct  0033  MONTH  OS  SHIP  El  «ET  BULB  16.7 

LAT  35  01  N OAV  02  OATA  USE  1 9ARCNETR  1020.5 

LCNG  C49  00  W HOUR  05.6  AREA  05  CLCUO  T/A 


CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

05.* 

06S 

oocoo 

18.13 

36.450 

26.37 

CSS 

00010 

16.13 

3o.449 

A6.J7 

ObS 

00020 

17.72 

36.429 

2o.45 

OSS 

00030 

17.63 

Jo.oJO 

26.46 

OSS 

C0050 

17.16 

36.442 

26.59 

OSS 

00075 

17.10 

36.443 

26.61 

OBS 

00100 

17.10 

36.450 

26.62 

OBS 

00125 

17.10 

36.452 

26.62 

CBS 

00150 

17.06 

30.444 

26.62 

OBS 

002  00 

17.04 

36.443 

26.63 

OSS 

002  50 

17.02 

3o.436 

26.63 

OSS 

00300 

17.01 

36.430 

26.63 

OSS 

00400 

16.60 

36.326 

26.64 

OBS 

00500 

15.75 

36.174 

26.73 

OSS 

00545 

15.54 

3o.l9C 

26.79 

OSS 

00*00 

14.75 

35.993 

26.61 

OBS 

00700 

13.21 

35.656 

26.66 

OBS 

OOSOO 

10.92 

35.371 

27. SQ 

OSS 

00900 

06.70 

35.12E 

27.25 

OSS 

00972 

07.88 

35.146 

27.43 

CBS 

01000 

07.40 

35.089 

27.45 

OSS 

C1051 

06.21 

34.579 

27.53 

OSS 

01077 

06.04 

35.035 

27.o0 

OSS 

01100 

05.60 

34.996 

27.60 

css 

01145 

05.74 

35.087 

27.66 

OBS 

01200 

05.49 

35.054 

27.66 

OSS 

01300 

05.01 

35.036 

21.12 

OSS 

01400 

04.70 

35.021 

21.15 

OSS 

01500 

04.52 

35.030 

27.78 

O' 


DIR  HOT  PC  R WlNO-DIR  1?  INST  STO  T EC ORDER  TEN  SO  1206 

15  5 2 ulNO-SPO  15  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

ScA  mIND-FGR  DURATION  CO. 3 2 SQUARE  49 

CL/TR  LEATHER  X2  OklG  £26  053  1 SQUARE  56 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXVC  PD 4 TUT  P NU2  N03  SIu3  PH 

1519.6 

1519.9 

1517.7 

1517.6 

1510.6 

1516.9 

1517.2 

1517.6 

1517.9 

1519.7 

1519.4 

1520.2 

1520.5 

1519.4 

1519.5 

1517.7 

1513.9 

1507.3 

1500.6 

1499.7 
1497.2 
149a. 2 
1493.1 

1492.4 
1493.1 

1492.9 
149*.* 

1493.0 

1494.0 


TABLE  VI. — Continued 


REMO  31  8097  YEAR  1969 

CONS EC  0036  MONTH  05 

CAT  36  56  N DAY  02 

LONG  067  59  H HOUR  11.6 


60TDP  06390  AIR  TEMP  19.2  OIR  HGT  PER 

SHIP  El  MET  6UL8  17.6  15  6 2 

DATA  USE  1 6AR0METP  1020.3  SEA 

AREA  05  CIOUD  T/A  CL/TR 


MIND-OIR  15 
MIMD-SPD  18 
MIND-FOA 
HEATHER  X2 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00.3 

0R1G  €26  036 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  67 


CASTNUM/T1ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.6 

OSS 

00000 

18.06 

36.660 

26.36 

06S 

00010 

16.02 

36.626 

26.38 

OSS 

00020 

17.57 

36.618 

20.66 

OSS 

00030 

17.29 

36.616 

26.55 

OSS 

00050 

17.11 

36.619 

26.59 

OSS 

00075 

17.07 

3o.635 

2o.62 

OSS 

00100 

17.07 

3o.660 

2o.62 

OSS 

00125 

17.07 

36.661 

26.62 

OSS 

00150 

17.07 

36.638 

26.62 

OSS 

00200 

17.06 

36.639 

26.62 

OSS 

002  50 

17.02 

36.632 

26.63 

OSS 

00300 

17.01 

36.626 

2o.62 

OSS 

00600 

16.60 

36.368 

26.66 

OSS 

00500 

15.61 

36.132 

26.72 

OSS 

00600 

15.00 

36.016 

26.77 

OSS 

00700 

12.90 

35.615 

26.91 

OSS 

00600 

10.85 

35.328 

27.06 

OSS 

00900 

06.51 

35.112 

27.30 

OSS 

01000 

07.00 

35.065 

27.67 

OSS 

C1025 

06.59 

35.067 

27.56 

OSS 

01052 

06.91 

35.166 

27.56 

OSS 

01075 

06.21 

OSS 

01100 

06.01 

35.062 

27.61 

OSS 

OHIO 

05.71 

36.997 

27.61 

css 

01200 

05.13 

36.983 

2 7.67 

OSS 

01300 

06.83 

36.995 

27.71 

OSS 

01600 

06.60 

36.996 

27.76 

OSS 

01696 

06.62 

35.000 

27.76 

OYNOPTH  SNL  VEL  OXYti  P06  TOT  P N0<  N03  SI03  PH 

1516.3 
1*18.6 

1517.3 

1516.6 

1516.6 

1516.7 

1517.1 

1517.5 

1516.0 

1516.7 

1519.6 
15*0.2 

1320.5 
1518.  * 

1518.5 

1512.6 

1507.0 

1699.6 

1695.6 

1696. 5 

1696.3 

1693.3 

1692.2 

1651 .6 

1661.8 

1692.6 

1663.5 


REMO 

31 

6097 

YEAR 

1969 

BOTOP  03666 

AIR  TEMP  19 

.0 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

0035 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET  8ULB  17 

.9 

17 

5 3 

LAT 

35 

05  N 

DAY 

02 

DATA  USE 

1 

BARCMETR  1016 

.0 

SEA 

LONG 

066 

10  w 

HOUR 

17.5 

AREA 

05 

CLUUO 

T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

17.5 

OSS 

00000 

IS. 01 

36.638 

26.39 

1518.2 

OSS 

00010 

17.98 

36.636 

26.39 

1516.3 

OSS 

00020 

17.90 

36.63* 

26.61 

1516.3 

OSS 

00030 

1 7.66 

36.629 

26.67 

1517.7 

OSS 

00050 

17.15 

36.660 

26.60 

1516.6 

OSS 

00075 

17.11 

36.653 

26.o2 

1516.9 

OSS 

00100 

17.10 

36.659 

26.63 

1517.2 

OSS 

00125 

17.08 

36.656 

26.63 

1517.6 

OSS 

00150 

17.08 

36.657 

26.63 

1518.0 

OSS 

00200 

17.06 

36.656 

26.63 

1518.8 

OSS 

00250 

17.05 

36.667 

26.63 

1519.5 

OSS 

00300 

17.05 

36.668 

26.63 

1520.6 

OSS 

00600 

17.03 

36.638 

26.63 

1521  .9 

OSS 

00500 

16.08 

36.192 

2 o.66 

1520.6 

OSS 

00510 

16.06 

36.230 

26. TC 

1520.6 

OSS 

006  00 

16.99 

36.006 

26.77 

1518.6 

OSS 

00700 

12.96 

35.581 

26.87 

15 13 .0 

OSS 

00800 

10.55 

35.297 

27.11 

1505.9 

OSS 

00900 

06.69 

35.133 

27.29 

1500.5 

OSS 

01000 

06.63 

36.926 

27.63 

1696.0 

OSS 

01100 

05.65 

36.989 

27.63 

1691  .0 

OSS 

01200 

05.06 

36.989 

27.68 

1691.1 

OSS 

01300 

06.71 

36.965 

27.72 

1661  .3 

OSS 

01600 

06.56 

36.995 

27.75 

1692.3 

OSS 

01695 

06.38 

36.999 

27.77 

1693.3 

MIND-OIR 

17 

INST  STD  FcCOAOER  TEN  SQ  1206 

MIND-SPO 

22 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

HIND- FOR 

DURA  TUN 

00.5  2 

SQUARE 

68 

HEATHER 

X6 

ORIG  E26  0*5 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P06 

T CT  P N02 

Nui  S 10  3 

PH 

TABLE  VI. — Continued 


REMO  31  80S  7 

CONSEC  0036 

LAI  34  56  N 
LGNo  048  01  W 


C A S TNUM/T 1 HE 
11.7 


YEAR 

1969 

BCTDP 

04389 

AIR  TEMP 

18.9 

DIR  HGT  PER 

MONTH 

05 

SHIP 

El 

WET  dULb 

16.9 

20  3 4 

DAY 

03 

DATA 

USE  1 

BARCWETR 

1014.4 

ScA 

HOUR 

11.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

Cl/TP 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

C6S 

00000 

18.33 

36.405 

<6.26 

1519.1 

DBS 

000 10 

18.33 

36.427 

2o . 30 

1519.3 

08  S 

00020 

18.15 

36. .>90 

26.32 

1518.9 

06S 

000  30 

17.  70 

36.378 

26.42 

1317.8 

OBS 

00050 

17.20 

36.433 

26.56 

1j lo  . 7 

OBS 

U0075 

17.08 

36.439 

2o.62 

1510.8 

uBS 

00100 

17.05 

36.439 

26.62 

1517.1 

OBS 

00125 

17.03 

36.439 

26.63 

1517.4 

□as 

00150 

17.02 

*0.439 

26.63 

1517.8 

DBS 

C0200 

17.02 

36.441 

2o.63 

1 5i8 .6 

OBS 

00250 

17.01 

36.435 

26.63 

1519.4 

OBS 

C0300 

17.01 

36.434 

26.63 

1520.2 

OBS 

00400 

16.11 

3o.l92 

26.66 

1518.9 

OBS 

004*4 

15.30 

3o.J58 

26.74 

1317.2 

OBS 

00460 

15.38 

->6.103 

26.75 

1517.8 

OBS 

00465 

15.26 

36.076 

26.76 

1517.5 

OBS 

0C500 

15.24 

36.104 

26.79 

1517.7 

OBS 

00600 

15.01 

36.052 

26.80 

1518.6 

UBS 

00700 

13.55 

35.704 

26.84 

1515.1 

OBS 

00780 

11.41 

35.J26 

26.97 

1508.6 

UBS 

COS  00 

11.04 

33.896 

27.10 

1507.8 

OBS 

C0900 

08.65 

35.142 

27.30 

1500.4 

OBS 

00960 

07.99 

35.136 

27.40 

1498.9 

DBS 

01000 

06.7  d 

34.942 

27.42 

1494.6 

DBS 

01100 

05.56 

34.948 

27.59 

1491 .4 

OBS 

01200 

05.12 

35.007 

27.69 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.81 

34.980 

27.70 

1491.7 

OBS 

01400 

04.65 

33.002 

27.74 

1492.8 

OBS 

01500 

04.52 

35.009 

27.76 

1493.9 

WlNO-OIR  30 
wlNO-SPO  10 
WINO-FOR 
WEATHER  X2 


I *ST  STO  RECCPOER 
TRACE  01 R 0 

CURA TIOW  00.4 

GRIG  226  03b 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
l SQUARE  46 


OXYG 


PJ4  TOT  P N0< 


NJj  S 103  PH 


REF  10  31 

8097  YEAR 

1969 

BOTOP  03931 

AIR  TEMP  18.2 

01 R HGT  PER 

WIND-DIR 

30 

INST  STD  RECCROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0037  MONTH 

05 

SHIP  El 

WET  dULo  15.0 

22  3 4 

WIND-SPO 

08 

TRACE  OIR 

D 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35 

16  N DAY 

03 

OATA  USE  1 

BAPCMETR  1015. 6 

SEA 

W1ND-F0R 

OURAT ION 

00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

3 7 W HOUR 

17.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

OR IG  £26  037 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME  LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

OYNDPTH  S.\D  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P NQ2 

NO  3 

S103 

PH 

OBS 

00000 

18.03 

36.371 

26.3  3 

1510-2 

OSS 

000 10 

17.07 

36.390 

26.39 

IB  It  .9 

OBS 

00020 

17.75 

36.404 

26.43 

1517.8 

OBS 

00030 

1 7.36 

36.422 

26.54 

1510-8 

OBS 

00050 

17.15 

36.454 

26.61 

l51o.6 

OBS 

00C75 

17.11 

36.458 

26.62 

1516.9 

OBS 

00100 

17.10 

36.458 

26.63 

1517.2 

OBS 

00125 

17.09 

36.459 

26.63 

1517.6 

oes 

00150 

17.08 

36.457 

26.63 

1518.0 

OBS 

C0200 

17.08 

36.451 

26.63 

1518. d 

OBS 

002  50 

17.04 

36.450 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

17.04 

36.448 

26.63 

1520.3 

OBS 

0Q400 

17.00 

36.427 

26.63 

1521.8 

OBS 

004  50 

16.76 

36.376 

26.64 

1 5<i .9 

OBS 

005  00 

15.92 

36.195 

26. 7C 

1519.9 

OBS 

00513 

15.96 

36.279 

26.76 

1520.4 

CBS 

00600 

15.07 

36.031 

26.77 

1516.7 

CBS 

007C0 

12. e9 

35.643 

26.9  3 

1512  .8 

OBS 

ooeoo 

10.67 

35.24o 

2 7.05 

1506.3 

OBS 

00900 

08.56 

35.105 

27.29 

1500.0 

LBS 

00919 

08.41 

35.159 

27.36 

1499.8 

OBS 

01000 

06.76 

35.001 

27.47 

1494.6 

OBS 

01100 

05.46 

34.982 

27.63 

1491 .0 

OBS 

01200 

05.01 

34.986 

27. te 

1490.9 

OBS 

01300 

04.77 

34.989 

27.71 

1491.6 

OBS 

01400 

04.49 

34.986 

27.74 

1492.1 

OBS 

01500 

04.38 

35.003 

27.77 

1493.3 

TABLE  VI. — Continued 


REFID 

31 

•091 

YEAR 

1969 

• OtO»  043.) 

AIR 

TEMP  16. 

7 

OIR  MGT  PER 

WIND-OIR 

31 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSCC 

0038 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET 

OULB  13. 

5 

31 

3 3 

M1N0-SP0 

16 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

06  N 

OAV 

03 

OATA  USE 

1 

6AR0METP  1019. 

2 

St  A 

WIND-FOR 

DURATION  00.6 

2 

SQUARE 

*8 

CO*C 

068 

01  M 

HOUR 

23.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIto  E26  030 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

oerth 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNt)  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02  N03 

S 1 03 

PH 

23.6 

08S 

00000 

18.25 

36.609 

26.31 

1518.9 

ots 

000 10 

18.25 

36.607 

26.30 

1519.1 

08  S 

00020 

18.16 

36.608 

26.33 

1518.9 

08S 

00030 

17.61 

36.607 

26.51 

1517.0 

08  S 

00050 

17.13 

36.632 

26.60 

1516.5 

06S 

00075 

17.07 

36.633 

26.61 

1516.7 

O0S 

00100 

17.02 

36.636 

26.63 

1517.0 

08  S 

0dl25 

17.03 

36.660 

26.63 

1517.6 

08S 

00150 

17.02 

36.660 

26.63 

1517.8 

08S 

00200 

17.06 

36.666 

26.63 

1518.7 

085 

00250 

17.06 

36.666 

26.63 

1519.5 

08S 

00300 

17.03 

36.669 

26.66 

1520.3 

08  S 

00600 

16.82 

36.391 

26.66 

1521.3 

08S 

00500 

15.88 

36.213 

26.73 

1519.8 

085 

00600 

16.82 

36.002 

26.80 

1517.9 

085 

00700 

13.01 

35.667 

26.91 

1513.2 

08S 

00800 

10.07 

35.335 

27.08 

1507.1 

08S 

00900 

08.67 

35.070 

27.28 

1699.6 

085 

00930 

07.75 

35.031 

27.36 

1697.3 

08$ 

00950 

07.77 

35.159 

27.65 

1697.9 

0|S 

01000 

07.31 

35.163 

27.51 

1696.9 

08$ 

01065 

06.09 

36.960 

27.51 

1652.9 

085 

41100 

05.86 

35.015 

27.61 

1692  .6 

08S 

01200 

05.13 

36.993 

27.68 

1691.6 

08$ 

01300 

05.08 

35.065 

27.76 

1693.0 

08$ 

01600 

06.88 

35.056 

27.75 

1693.8 

08$ 

01500 

06.60 

35.061 

27.77 

1696.3 

REPIO 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTOP  06206 

AIR  TEMP 

16.2 

CONS  EC 

0039 

MONTH 

05 

SHIP  El 

WET  0ULB 

11.5 

LAT 

35 

06 

N 

OAV 

06 

OATA  USE 

1 

0ARGMETP 

1019.6 

LONG 

068 

00 

M 

HOUR 

05.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

05.6 

08  S 

00000 

18.19 

36.607 

26.32 

OBS 

00010 

lb.  19 

36.603 

26.32 

08  S 

00020 

16.11 

36.399 

26.33 

OBS 

00030 

17.72 

36.676 

26.69 

OBS 

00050 

17.20 

36.616 

26.57 

08$ 

00075 

17.08 

36.621 

26.60 

OSS 

00100 

17.03 

30.622 

26.62 

OBS 

00125 

17.02 

36.630 

26.62 

OBS 

00150 

17.05 

36.667 

26.63 

OBS 

00200 

17.06 

36.660 

26.63 

OBS 

00250 

17.06 

36.665 

26.63 

OBS 

00300 

17.06 

36.669 

26.63 

OBS 

00600 

16.83 

36.605 

26.65 

OBS 

00500 

16.05 

36.228 

26.70 

OBS 

00600 

15.32 

36.089 

26.76 

OBS 

00700 

13.62 

35.752 

26.87 

OBS 

00600 

1 1.26 

35.621 

27.07 

06$ 

00900 

08.96 

35.130 

27.25 

OBS 

00965 

07.85 

35.062 

27.37 

OBS 

00965 

07.81 

35.179 

27.66 

OBS 

01000 

07.50 

35.150 

27.65 

OBS 

01050 

06.26 

36.991 

27.56 

OBS 

01100 

05.73 

35.006 

27.61 

OBS 

01200 

05.15 

35.036 

27.71 

OBS 

01300 

05.21 

35.050 

27.71 

OBS 

01600 

06.90 

35.050 

27.75 

OBS 

01695 

06.59 

35.033 

27.77 

OIR  HOT  PER 

WIND-OIR 

31 

INST  STO  RECOHOER 

TeN  SQ  1206 

213  3 

WINO-SPO 

16 

TRACE  OIR 

0 

5 SQUARE 

6 

ScA 

WIND-FOP 

duration 

03.6 

2 SQUARE 

68 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  £2 6 039 

1 SQUARE 

58 

OYNOPTH  $N0  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03 

5103  PH 

1516.7 

1510.9 

1518.0 

1517.9 

1516.7 

1516.7 

1517.0 

1517.6 

1517.9 

1518.7 

1519.5 

1520.3 

1521.3 

1520.6 

1519.6 

1515.6 

1508.6 
1501  .5 

1650.0 

1698.3 

1657.7 

1693.6 

1692.2 

1691.5 

1693.5 

1653. 9 

1696.2 
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TABLE  VI. — Continued 


REf  10 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTDP 

01353 

AIR  TEMP  16.2 

01 R HGT  PER 

MlNO-OI A 

28 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0040 

NONTh 

05 

SHIP 

El 

MET  BULB  11.0 

30  3 4 

MlNO-SPD 

14 

TRACE  01R  0 

5 

SQUARE 

4 

CAT 

35 

05 

N 

DAY 

04 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR  1020.6 

SEA 

MlND-POR 

DURATION  00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

08 

M 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

OR 1G  E26  040 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

11.5 

06S 

00000 

18.01 

36.404 

26.36 

1518.2 

DBS 

00010 

18.01 

36.399 

26.36 

1518.4 

OBS 

00020 

18.00 

36.399 

26.  36 

1518.5 

36S 

000  30 

17.90 

36.401 

26.39 

1518.4 

OBS 

00050 

17.21 

36.435 

26.58 

1516.7 

CBS 

000  75 

17.08 

36.436 

26.6  1 

15lo.8 

OBS 

00100 

17.03 

36.435 

26.63 

1517.0 

OBS 

00125 

17.05 

36.456 

26.64 

1517.5 

OBS 

00150 

17.09 

36.469 

26.64 

1518.0 

OBS 

0Q200 

17.10 

36.469 

26.63 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.10 

36.468 

26.63 

1519.7 

OBS 

003  00 

17.08 

36.451 

26.63 

1520.5 

OBS 

00400 

17.01 

36.444 

26.64 

1521 .9 

OBS 

00500 

16.41 

36. J09 

26.68 

1521 .6 

OBS 

00600 

15.05 

35.995 

26.74 

1518.6 

OBS 

00700 

12.95 

35.642 

26.92 

1513.0 

OBS 

00800 

11.37 

35.381 

27.02 

1508.9 

OBS 

00885 

09.36 

35.206 

27.24 

1502  .9 

OBS 

009  00 

08.75 

35.077 

27.24 

1500.7 

OBS 

00990 

06.40 

34.939 

27.47 

1492.9 

OBS 

01000 

06.2  7 

34.994 

27.53 

1492.6 

OBS 

01025 

05.91 

34.959 

27.55 

1491.6 

OBS 

01100 

05.56 

35.025 

27.65 

1491 .5 

OBS 

01200 

05.  14 

35.044 

27.71 

1491.5 

OBS 

01300 

05.00 

35.051 

27.74 

1492.6 

REMO 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTDP  01737 

AIR 

TEMP  17.3 

DIR  HGT  PER 

MINO-OI R 

24 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0041 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET 

BULB  12.8 

31 

3 4 

MlNO-SPD 

11 

TRACE 

OIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAY 

35 

04  N 

OAV 

04 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1018.5 

SEA 

MIND-PUR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

05. 5M 

HOUR 

17.4 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG 

E26  041 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTM 

SND  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P 

N02 

N03  SI33 

PH 

17.4 

OBS 

00000 

18.29 

36.419 

26.30 

1519.0 

OBS 

00010 

18.11 

36.414 

26.34 

1518.7 

OBS 

00020 

17.82 

36.420 

26.42 

1518.0 

08  S 

00030 

17.49 

36.440 

26.52 

1517.2 

OBS 

00050 

17.29 

36.425 

26.55 

1516.9 

OBS 

00075 

17.11 

36.434 

26.61 

1516  .ft 

OBS 

00100 

17.10 

36.446 

26.62 

1517.2 

OBS 

00125 

17.10 

36.445 

26.62 

1517.6 

OBS 

00150 

17.10 

36.446 

26.62 

1518.1 

OBS 

00200 

17.07 

36.442 

26.62 

1518.8 

OBS 

00250 

17.06 

36.440 

26.62 

1519.6 

OBS 

00300 

17.02 

36.435 

26.63 

1520.3 

OBS 

00400 

16.83 

36.390 

26.64 

1521.3 

OBS 

00500 

16.23 

36.276 

26.69 

1521 .0 

OBS 

00600 

15.62 

36.124 

26.72 

1520.6 

OBS 

00700 

13.98 

35.781 

26.81 

1516.6 

OBS 

00800 

11.25 

35.410 

27.07 

1508.5 

OBS 

00900 

08.59 

34.986 

27.19 

1500.0 

OBS 

00940 

08.31 

35.147 

27.36 

1499.8 

OBS 

01000 

06.80 

34.988 

27.46 

1494.7 

OBS 

01100 

05.56 

34.956 

27.59 

1491.4 

OBS 

01200 

05.13 

34.976 

27.66 

1491.4 

OBS 

01300 

04.81 

34.993 

27.71 

1491.7 

OBS 

01400 

04.71 

35.016 

27.74 

1493.0 

OBS 

01500 

04.67 

35.036 

27.76 

1494.6 
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REFIO 

31 

6097 

YEAR 

1969 

BOTOP  04206 

AIR  TEMP  17.4 

01 R HGT  PER 

MINO-OI R 

24 

INST 

STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0042 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET  BULb  13.8 

31  3 4 

MIND-  SPO 

17 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

04  N 

DAY 

04 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1018.4 

SEA 

MIND- FOR 

OUKATI JN 

00.4  2 

SQUARE 

46 

LONG 

04« 

02  N 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

OR  1G 

E26  C42 

1 

SQUARE 

58 

CASTN0N/T1NE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXY  G 

P04 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

23.6  06S  00000 

oes  oooio 

OBS  00020 

oes  00030 

oes  oooso 

OeS  00075 

oes  ooioo 

OeS  00125 

oes  ooiso 

oes  00200 

OeS  00250 

oes  00300 

oes  00600 

QBS  00430 

oes  00500 

oes  006 oo 

QBS  00700 

oes  00800 

oes  C0900 

oes  00910 

oes  oiooo 

oes  oiioo 

oes  01200 

oes  01300 

QBS  01335 

oes  01360 

oes  01370 

oes  01400 

oes  oisoo 


16.22 

36.420 

26.32 

1518.8 

18.04 

36.419 

26.37 

1518.5 

18.00 

36.422 

*6.38 

1518.5 

17.76 

36.406 

26.43 

1518.0 

17.27 

36.434 

26.57 

1516.9 

17.17 

36.429 

26.  59 

1517.0 

17.10 

36.437 

26.  6 1 

1517.2 

17.11 

36.452 

2b. 62 

1517.7 

17.13 

36.459 

26.62 

1518.2 

17.07 

36.438 

26.62 

151o.0 

17.06 

36.442 

2b. 62 

1519.6 

17.02 

36.431 

2o.62 

1520.3 

16.69 

36.349 

26.64 

1520.8 

16.59 

36.359 

26.67 

1521 .0 

15.53 

36.100 

26.72 

1518.6 

14.33 

35.818 

26.77 

1516.1 

13.11 

35.637 

2o.88 

1513.5 

11.43 

35.436 

27.05 

1509.2 

08.52 

35.067 

27.27 

1499.0 

08.45 

35.159 

27.35 

1499.8 

06.60 

35.011 

27.48 

1494.8 

05.72 

34.908 

2 7.oO 

1492.1 

05.04 

34.983 

27.60 

1491.0 

04.83 

35.002 

27.72 

1491 .8 

04.78 

34.999 

27.72 

1492.2 

04.93 

35.036 

27.73 

1493.3 

04.79 

35.017 

27.73 

1492.9 

04.92 

35.054 

27.75 

1494.0 

04.69 

35.040 

27.76 

1494.7 
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REFIO 

31 

8097 

YEAR 

1969 

60T0P  01481 

AIR  TEMP  17.2 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

24 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  120* 

CONSEC 

0043 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET  BULB  13.5 

31  3 4 

MIND- SPO 

24 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

OAY 

05 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1016.1 

SEA 

M1ND-F0R 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

07  H 

HOUR 

05.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG  E26  043 

1 

SQUARE 

58 

CASTNLM/TIME 

IVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXY  G 

PQ4 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

ces 

000  00 

18.02 

36.402 

26.36 

oes 

00010 

18.02 

36.402 

26.36 

oes 

00020 

18.02 

36.402 

26.36 

OBS 

00030 

18.02 

36.401 

26.36 

06S 

00050 

17.  70 

36.400 

26.44 

OBS 

00075 

17.19 

3b. 441 

26.59 

OBS 

00100 

17.06 

36.432 

2b. 62 

oes 

00125 

17.05 

36.437 

26.62 

06S 

00150 

17.09 

3o.446 

26.o2 

OBS 

00200 

17.11 

36.462 

26.63 

oes 

00250 

17.11 

36.461 

26.63 

oes 

00300 

17.10 

36.451 

26.62 

OBS 

00400 

17.06 

36.443 

26.62 

08S 

00500 

16.39 

36.286 

26.66 

Ob  S 

00600 

15.07 

36.038 

26.77 

OBS 

007  00 

13.21 

35.665 

26 . 8 b 

08  S 

00800 

11.36 

35.365 

27.01 

OBS 

00900 

09.42 

35.197 

27.22 

OBS 

01000 

07.17 

35.019 

27.43 

CbS 

01100 

05.81 

34.578 

*7.5  8 

00  S 

01200 

05.35 

35.036 

27.68 

uBS 

01300 

05.12 

35.042 

27.72 

OBS 

01350 

05.09 

35.045 

27.72 

1518.2 

1518.4 

1510.6 
151B.7 

1518.1 

1517.1 

1517.1 

1517.5 

1518.0 

1518.9 

1519.7 

1520.5 

1522.0 

1521.5 

1518.7 

1513.9 

1506.9 

1503.3 
149*.. 2 

1492.5 
1*92.3 

1493.1 

1493.6 


f 
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REF10 

Si 

•097 

YEA* 

1969 

BOTOP  03321 

AIR 

TEHP  17.9 

DIR  HGT  PER 

M1NO-OIR  24 

INST  STO  RECOAOER  TEN  Sw  1206 

CONSEC 

0044 

MONTH 

03 

SH  ® El 

«ET 

dULB  14.3 

24 

4 3 

WINO-SPQ  18 

TRACE  OIR  D 5 

SQUARE 

4 

l AT 

S3 

01  N 

DAY 

05 

OA.  USE 

l 

BARGMETR  1017.0 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION  00.3  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  M 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

mEaThER  XI 

OR  10  £26  044  1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

Qr9TH 

TEMP 

SAL 

SlcMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OAYG  P34 

TOT  P N02  NUJ  5103 

PH 

11. S 

oes 

000  G 3 

1 • • 2 1 

36.433 

26.33 

151*. * 

OBS 

00010 

IB. 21 

36.632 

26.  j3 

1519.0 

OBS 

00020 

17.96 

36.432 

2e.40 

1518.4 

OBS 

00030 

17.39 

36.433 

26.54 

1516.9 

OBS 

00050 

17.19 

36.632 

26.5* 

1516.7 

OBS 

00075 

17.  CB 

36.661 

26.62 

1516.8 

OBS 

00100 

17.0* 

36.449 

26.62 

1517.2 

OBS 

00125 

17.0* 

36.459 

2#.63 

1517.6 

OBS 

00150 

17.08 

36.456 

26.63 

1518.0 

OBS 

00200 

17.0* 

36.449 

26.62 

1516.8 

OBS 

002  50 

17.04 

36.440 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

17.03 

36.444 

26.63 

1520.3 

OBS 

003*0 

16.89 

36.432 

26.66 

1521 .2 

OBS 

00400 

16.75 

36.390 

26.66 

1521  .0 

OBS 

00500 

15.81 

36.164 

26.72 

1519.6 

CBS 

00600 

15.02 

36.047 

26.75 

1516.6 

OBS 

00700 

13.16 

35.614 

26.65 

1513.7 

OBS 

00*00 

10.9* 

35.373 

27.09 

1?07.5 

OBS 

00900 

0*.  70 

35.157 

27.31 

1500.® 

OBS 

00960 

07.51 

35.075 

27.43 

1497.0 

OBS 

00970 

07.71 

35.126 

27.44 

1498.0 

OBS 

01000 

07.10 

35.117 

27.62 

1496.1 

OBS 

01100 

05.58 

34.9*5 

21.61 

1491.5 

CBS 

01200 

05.29 

35.04* 

27.70 

1492.1 

OBS 

01300 

05.01 

35.049 

27.73 

1492.6 

OBS 

01400 

04.66 

35.034 

27.76 

1492.9 

OBS 

01500 

04.41 

35.019 

27.7* 

1493.5 

REF  10 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTOP  02926 

AIR 

TEMP  U. 

0 

OIR  HGT  PER 

MlNO-Olk 

25 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0045 

MONTH 

05 

SHIP  El 

WET 

BULd  15. 

.7 

30 

4 5 

WIND-SPD 

20 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAY 

35 

04  N 

DAY 

05 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1016. 

,0 

SEA 

WlND-FJR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

11  W 

HOUR 

17.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

OR  10  E26  045 

1 

SQUARE 

58 

C ASTNUH/T 1 HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNo  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P N02 

UC3  S 103 

PH 

17.5 

OBS 

00000 

18.06 

36.411 

26.  j 5 

1518.4 

OBS 

00010 

16.01 

36.410 

20.37 

1516.4 

OBS 

00020 

17.79 

36.422 

25.43 

1517.9 

03  S 

90030 

17.27 

36.427 

2o.  56 

1516.0 

OBS 

00050 

17.14 

36.433 

2o.  oO 

1516.5 

OBS 

G0075 

17.07 

36.432 

*o.c- 1 

1516.7 

OBS 

00100 

17.07 

36.434 

86.6  1 

1517.1 

OBS 

00125 

17.06 

36.435 

26.o2 

1517.5 

CBS 

00150 

17. Oe 

36.437 

26.62 

1517.9 

CBS 

00200 

17.11 

36.456 

2o.62 

1516.9 

OBS 

002  50 

17.09 

36.445 

26.6  2 

1514.7 

CBS 

C0300 

17.05 

36.434 

2e.62 

1520.4 

CBS 

00400 

16. 8B 

36.387 

26.62 

1521.4 

OBS 

Oct  00 

16.39 

36.243 

2o.65 

1521 .2 

CBS 

00600 

15.11 

36.012 

2o.74 

1518.8 

OBS 

00700 

13.30 

35.689 

26.68 

1514.2 

OBS 

OOttUO 

10.96 

35.322 

27.05 

15C7.4 

OBS 

00864 

C9.39 

35.213 

27.24 

1502.6 

OBS 

00890 

09.27 

35.214 

27.26 

1502  .6 

CBS 

00900 

OB. 95 

35.189 

27.29 

1501.6 

OBS 

01000 

07.24 

34.977 

27. A4 

1496  .4 

OBS 

01100 

05.76 

35.017 

27.62 

1492.3 

OBS 

01200 

05.27 

35.036 

*7.69 

1492.0 

OBS 

01300 

04.94 

34.492 

2 7.7C 

1492.3 

OBS 

01400 

04.79 

35.020 

27.74 

1493.4 

OBS 

01500 

04. *4 

35.029 

27.76 

1494.5 
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REMO  21 

•007 

TEAR 

1009 

GOTO*  01000 

AIR 

TERR  17 

.0 

OIR  HOT  RE R 

CONSIC 

0000 

NONTH 

05 

SHIR  El 

NET 

BULB  10 

.0 

30 

3 

CAT  )o 

SO  N 

OAY 

05 

RATA  USE 

\ 

tARUAtlt  10  IB 

.1 

SEA 

LQN6  007 

SO  N 

HOUR 

23.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUR/T IRE 

lvltvr 

DEATH 

TERR 

SAL 

SUHA-T 

DYNORTH 

SNO  VEL 

22.0 

OtS 

00000 

10.20 

20.027 

20.22 

1510.9 

ots 

00010 

10.25 

20.020 

20.32 

1519.1 

OtS 

00020 

10.25 

20.022 

20.32 

1519.2 

oos 

00030 

lt.il 

20.409 

20.30 

1519.0 

ots 

00050 

17.22 

26.0)3 

20.50 

1510.2 

ots 

00075 

17.11 

30.029 

Eo.ol 

1510. • 

ObS 

00100 

17.09 

20.001 

20.02 

1517.2 

OBS 

00125 

17.07 

30.035 

20.02 

1517.5 

OBS 

00150 

17.10 

30.050 

20.02 

1510.1 

ots 

00200 

17.09 

30.000 

20.02 

1510.0 

Ots 

00250 

17.00 

30.000 

20.62 

1519.0 

ots 

00300 

17.00 

20.0)0 

20.0? 

1520.0 

OBS 

00)00 

17.01 

30.023 

20.62 

1520.9 

OBS 

00000 

10.07 

30.310 

20.60 

1520.1 

OBS 

00500 

15.09 

30.109 

26.73 

1519.2 

ots 

000 00 

10.00 

35.959 

20.00 

1517.0 

ots 

00700 

12.70 

35.500 

20.91 

1512  .3 

ots 

0006** 

10.01 

35.30) 

27.10 

1500.9 

uts 

00900 

00.70 

35.103 

27.29 

1500.7 

OBS 

01000 

07.22 

35.10) 

27.09 

1096.5 

ots 

auoo 

04.09 

35. 0*0 

21.61 

IBS). 7 

OBS 

01200 

05.05 

35.070 

27.ot 

1053.6 

ots 

01300 

05.13 

35.003 

27.73 

1093.2 

OBS 

01000 

00.  to 

35.000 

27.75 

109). o 

ots 

01500 

00.59 

35.030 

27.77 

1090.2 

NlNO-OIA  it 
2IN0-SR0  12 
NlND-RDR 
NlATHER  X* 


INST  STO  RECCROfR 
TRACI  01  ft  0 

DURATION  00* A 

OR  16  E20  OoO 


JXV6  tub  TOT  R NO?  NO) 


RCR10 

31 

•097 

YEAR 

1909 

•OTOR  03000 

AIR 

TERR  17 

0 

OIR  HOT  REA 

CONSIC 

0007 

NORTH 

OS 

SHIR  El 

NET 

•ULO  17 

0 

30 

3 2 

LAT 

39 

03  N 

OAY 

00 

OATA  USE 

1 

OARONETR  1010 

.0 

SEA 

L0N6 

040 

0)  N 

HOUR 

05.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUR/TINE 

LVLTYR 

ocrth 

TERR 

SAL 

SI6RA-T 

OVNORTH 

SNO  VEL 

OS. 7 

ots 

OOP  00 

10.00 

30.2)1 

20.22 

1510.1 

ots 

00010 

10.03 

36.392 

20.35 

1510.0 

OOS 

00020 

10.03 

36.390 

20.35 

1510.0 

OBS 

00030 

10.03 

36.395 

20.35 

1510.7 

OOS 

00050 

17.40 

36.010 

20.07 

1517.0 

OOS 

00075 

17.21 

36.035 

20.50 

1517.1 

OOS 

00100 

17.11 

36.030 

2b. 61 

1517.2 

OOS 

00125 

17.10 

30.000 

20.02 

1517.0 

OOS 

00150 

17.11 

36.050 

20.02 

1516. 1 

OBS 

00200 

17.12 

36.055 

26.o2 

1510.9 

OBS 

00250 

17.11 

30.050 

26.62 

1519.7 

CBS 

00300 

17.11 

30.050 

2*. 62 

1520.5 

OOS 

00000 

10.00 

30.300 

26.6) 

1521.0 

OOS 

00500 

10.25 

30.209 

26.60 

1521  .0 

OOS 

00600 

15.00 

34.000 

26.75 

1510.7 

OOS 

00700 

13.31 

35.095 

26.09 

1510.) 

ots 

00000 

11.39 

35.00) 

27.07 

1509.1 

OOS 

00900 

00.75 

35.092 

27.25 

1500.7 

OOS 

00900 

07.02 

35.090 

27.39 

1090.2 

OOS 

00905 

00.02 

35.103 

27.03 

1099.1 

OOS 

01000 

07.35 

35.090 

27.06 

1057.0 

OOS 

Oil  00 

05.02 

30.991 

27.59 

1092.5 

OOS 

0120C 

05.12 

30.990 

27.07 

1091.3 

OOS 

01300 

00.02 

30.990 

27.71 

1051.0 

OOS 

01000 

00.79 

35.030 

27.70 

1093.0 

OOS 

01500 

00.00 

35.035 

27.77 

1090.) 

MlNO-OI R 20 
NlNO-SPO  0* 
NlNO-FOA 
NlATHER  K* 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00* 0 

OAlli  E20  C07 


0XV6  FOR  TOT  R NO?  NOi 


TIN  SO  1100 
S SOUARE  2 
2 SOUARE  00 
I SQUARE  or 


SIO)  PH 


TEN  SO  1200 
5 SQUARE  0 
2 SQUARE  00 
I SOUARE  St 


S I J)  PH 
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TABLE  VI. — Continued 


HEFIO 

31  8097 

YEAR 

1969 

60T0P  02834 

AIR 

TEMP  lb.l 

01R  HGT  PER 

WIND-OIR  07 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0046 

MONTH 

03 

SHIP  El 

WET 

BULB  lo.i 

21  5 4 

WINO-SPG  02 

TRACE  DIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  13  N 

DAY 

07 

DATA  USE 

1 

bARCMETR  1008.0 

SEA 

WINO-FOR 

OUR AT  ION 

00.4 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

047  57  M 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG  E26  048 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

CYNDPTH  SND  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P NO 2 

N03 

<103 

PH 

11. 4> 

08  S 

00000 

18.05 

36.343 

26.31 

1518.2 

OBS 

000 10 

18.04 

3b. 344 

26.31 

1518.4 

G6S 

00020 

18.01 

36.352 

26.  32 

1 ? 18 • 5 

OBS 

00030 

17.93 

3b. 351 

26.34 

1518.4 

CBS 

00050 

17.51 

36.389 

2o.47 

1517.0 

OBS 

00075 

17.14 

36.414 

26.58 

151o.9 

J8S 

00100 

17.12 

36. *12 

26.59 

1517.2 

OBS 

00125 

17.09 

36.420 

26.60 

1517.0 

OBS 

00150 

17.09 

36.427 

26.60 

1518.0 

OBS 

00200 

17.10 

36.435 

26.6  1 

15  lo  .9 

OBS 

002  50 

17.10 

36.435 

26.6  1 

1519.7 

OBS 

00300 

17.09 

36.437 

26.61 

1520. 5 

OBS 

00.00 

16.94 

36.412 

26.63 

1 5*1 .6 

OBS 

004  72 

16.48 

36.291 

2o.65 

1521.3 

OBS 

00500 

16.42 

36.300 

26.67 

1521  .6 

OBS 

00600 

14.69 

35.903 

26.75 

1517.4 

OBS 

00700 

13.31 

35.617 

26.63 

1514.2 

OBS 

00800 

10.82 

35.330 

27. OE 

1506  .9 

CBS 

C0900 

08.87 

35.149 

27.28 

1501.2 

OBS 

00920 

07.91 

35.103 

27.^9 

1497.9 

06S 

00975 

07.66 

35.079 

27.41 

1497.8 

OBS 

01000 

07.01 

35.024 

27.46 

1495.6 

CBS 

01100 

05.43 

34.967 

27.62 

1490.9 

OBS 

01200 

05.  17 

35.005 

27.68 

1491.6 

OBS 

01300 

04.85 

34.996 

27.71 

1491.9 

OBS 

01400 

04.69 

35.012 

27.74 

1493.0 

OBS 

01500 

04.43 

35.007 

27.77 

l493.o 

REFIO 

31  8097 

YEAR 

1969 

BCTDP  04352 

AIR 

TEMP  18.2 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR  23 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0049 

MONTH  05 

SHIP  El 

WET 

BULB  16.7 

22  3 4 

WIND-SPD  10 

TRACE  DIR 

0 

5 

SOUARE 

6 

LAT 

35  07  N 

DAY 

07 

OATA  USE 

l 

bARONETR  1006.2 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.3 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

047  57  W 

HOUR 

17.8 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR  IG  E26  049 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

DYNOPTH  SND  VEL 

OXYG  P04 

TOT  p NO 2 

N03 

S 103 

PH 

17.8 

OBS 

OQOOO 

18.27 

36.337 

26.25 

1518.9 

OBS 

000 10 

18.05 

36.309 

26.28 

L518.4 

OBS 

00020 

18.01 

36.350 

26.32 

1518.5 

OBS 

00030 

18.00 

36.352 

26.32 

1518.6 

OBS 

00050 

17.88 

36.365 

26.36 

1518.6 

OBS 

00075 

17.21 

36.412 

26.56 

1517.1 

OBS 

00100 

17.12 

36.420 

26.59 

1517.3 

CBS 

00125 

17.08 

36.427 

26.61 

1517.6 

CBS 

00150 

17.07 

36.427 

26.61 

1517.9 

OBS 

002  00 

17.06 

36.430 

26.61 

1518.7 

OBS 

00250 

17.05 

36.421 

26.61 

1519.5 

OBS 

00300 

17.02 

36.406 

26.61 

1520.2 

OBS 

00400 

16.76 

36.341 

26.62 

1521.0 

CBS 

00500 

15.72 

36.145 

26.71 

1519.3 

OBS 

00550 

15.28 

36.062 

26.75 

1518.6 

OBS 

00565 

14.87 

36.002 

2 o.75 

1517.5 

CBS 

00580 

15.01 

36.042 

26.75 

1518.2 

OBS 

006  00 

14.74 

35.673 

26.80 

1517.6 

OBS 

00700 

13.01 

35.600 

26.8  7 

1513.1 

OBS 

00800 

11.11 

35.396 

27.08 

15C8.0 

CBS 

C0900 

08.49 

35.102 

27.30 

1499.7 

OBS 

00940 

07.62 

35.046 

27.39 

1497.0 

OBS 

00950 

07.78 

35.135 

27.43 

1497.9 

OBS 

01000 

07.35 

35.115 

27.48 

1497.1 

OBS 

CHOC 

05.80 

35.002 

27.60 

1492.4 

UBS 

01200 

05.19 

34.995 

27.67 

1491 .6 

JBS 

01300 

05.  13 

35.054 

27.72 

1493.1 

OBS 

01400 

04.79 

35.022 

27.74 

1493.4 

CBS 

01500 

04.58 

35.026 

27.7  7 

1494  .2 
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TABLE  VI. — Continued 


REF  1 0 31  8097 

CONSEC  0050 
LAT  34  53  N 
LONG  048  05  N 


YEAR 

1969 

BOTDP  04938 

AIR 

TEHP  17.7 

DIR  HGT  PER 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET 

8ULB  14.9 

21 

3 4 

DAY 

07 

OATA  USE 

1 

BARGMETR  1010.3 

SEA 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SND  VEL 

OBS 

00000 

18.11 

36.363 

26.31 

1518.4 

OBS 

00010 

18.08 

36.339 

26.29 

1518.5 

OBS 

00020 

18.03 

36.370 

26.33 

1518.5 

OBS 

00030 

18.01 

36.378 

26.34 

1518.7 

OBS 

00050 

17.80 

36.390 

26.40 

1518.4 

OBS 

00075 

17.11 

36.416 

26.59 

1516.8 

OBS 

001 00 

17.11 

36.431 

26.60 

1517.2 

OBS 

00125 

17.11 

36.435 

26.61 

1517.7 

OBS 

00150 

17.11 

36.435 

26.61 

1518.1 

OBS 

002  00 

17.11 

36.434 

26.61 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.11 

36.435 

26.61 

1519.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.427 

26.61 

1520.4 

OBS 

004 f 

16.80 

36.361 

26.62 

1521.2 

OBS 

00500 

15.96 

36.159 

26.67 

1520.0 

OBS 

00600 

14.52 

35.864 

26.76 

1516.8 

OBS 

00700 

12.72 

35.573 

26.91 

1512.1 

OBS 

00800 

10.66 

35.331 

27.11 

1506.3 

OBS 

00900 

08.21 

35.101 

27.34 

1498.7 

OBS 

00953 

06.96 

35.002 

27.45 

1494.6 

OBS 

00959 

06.91 

35.068 

27.51 

1494  .6 

OBS 

01000 

06.56 

35.031 

27.52 

1493.8 

OBS 

01038 

06.70 

35.176 

27.62 

1495.2 

OBS 

01100 

06.30 

35.116 

27.63 

1494.6 

OBS 

01200 

05.60 

35.078 

27.65 

1493.4 

OBS 

01300 

05.01 

35.042 

27.73 

1492.6 

OBS 

01400 

04.77 

35.030 

27.75 

1493.3 

OBS 

01500 

04.59 

35.024 

27.76 

1494.2 

MINO-OIR  27 
W1N0-SP0  13 
Ml ND-FGR 
MEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  01 R 0 

DURATION  00.4 

ORIG  E26  050 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


P34  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REF  1 0 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTOP 

1 04206 

AIR  TEMP 

lo. 

CONSEC 

0051 

MONTH 

05 

SHIP 

El 

MET  BULB 

1 3 

LAT 

35 

05  N 

OAV 

08 

DATA 

USE  1 

BA ROME TR 

1008 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

05.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CA  STNL'M/T  1 ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

05.8 

OBS 

00000 

18.03 

36.347 

26.31 

OBS 

00010 

18.03 

36.347 

26.51 

GBS 

00020 

18.02 

36.334 

26.3  1 

OBS 

00030 

17. 81 

36.319 

26.35 

OBS 

00050 

17.10 

36.409 

2o.  59 

OBS 

00075 

17.10 

3o.418 

26.60 

OBS 

00100 

17.  10 

36.430 

26.60 

OBS 

00125 

17.03 

36.419 

26.61 

OBS 

00150 

17.03 

36.422 

26.62 

OBS 

00200 

17.03 

36.425 

2 o.62 

OBS 

00250 

17.02 

36.421 

26.62 

OdS 

00300 

17.01 

36.416 

26.62 

OBS 

00400 

16.71 

36.352 

26.64 

OBS 

00500 

15.93 

36.186 

26.69 

OBS 

00600 

14.81 

35.943 

26.76 

OBS 

00625 

14.42 

35.863 

26.78 

OBS 

00630 

14.47 

35.883 

2o.79 

OBS 

00700 

12.96 

35.636 

26.9  1 

OBS 

00740 

12.02 

35.534 

27.02 

OBS 

00770 

11.93 

35.518 

27.02 

OBS 

00800 

11.02 

35.376 

27. oe 

OBS 

00900 

08.92 

35.101 

27.23 

OBS 

00930 

08.16 

35.106 

27.35 

OBS 

00942 

08.19 

35.169 

27.40 

08  S 

01000 

07.11 

35.066 

27.48 

OBS 

01015 

06.71 

34.994 

27.47 

OBS 

01100 

05.61 

34.985 

27.61 

OBS 

01200 

05.11 

34.983 

27.67 

OBS 

01300 

05.19 

35.033 

27.70 

OBS 

01400 

04.92 

35.043 

27.74 

OBS 

01495 

04.67 

35.034 

27.76 

DIR  HGT  PER 

MIND-01  R 

27 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

27  4 4 

MIND-SPD 

25 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

SEA 

M1ND-F0R 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

MEATHEK 

XI 

GRIG  E26  051 

1 

SQUARE 

58 

OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

NO 3 SIU3 

PH 

1518.2 

1510.4 

1518.5 

1518.0 

1516.4 

1510.8 

1517.2 

1517.4 

1517.8 

1518.6 

1519.4 

1520.2 

1520.9 

15 20 .0 

1517.8 

1510.9 

1517.1 

1513.0 

1510.4 

1510.5 

1507.7 

1501 .3 

1499.0 

1499.4 

1456.1 

1494.6 

1491.7 

1491.3 

1453.4 

1453.9 

1494.5 
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TABLE  VI. — Continued 


MHO  31  t09 7 YEAR  1909  ROTOR  04755  AIR  T EUR  15.4 

CONSIC  0052  MONTH  05  $M|R  tl  MET  OULB  11.1 

LAT  )4  5t  N OAV  Ot  OATA  USE  1 RARGNETR  1014. 0 

LONG  047  54  M HOUR  17.4  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME 

LVLTYR 

depth 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

17.4 

OOS 

COO  00 

10.03 

14.347 

24.33 

OOS 

00010 

10.03 

14.347 

24.31 

OOS 

00020 

10.03 

14.344 

24.33 

OOS 

00030 

10.03 

34.345 

24.31 

OOS 

00050 

10.01 

14.345 

24.13 

OOS 

00075 

17.73 

14.191 

24.42 

OOS 

00100 

17.05 

34.420 

24.41 

OOS 

00125 

17.04 

14.411 

24.41 

OOS 

00150 

17.07 

14.441 

24.42 

OOS 

002  00 

17.07 

34.442 

24.42 

OOS 

00250 

17.07 

34.442 

24.42 

OOS 

00300 

17.02 

14.427 

24.42 

OOS 

00400 

14.43 

34.130 

24.45 

OOS 

00500 

15.94 

14.211 

24.71 

OOS 

00400 

15.00 

34.042 

24.79 

OOS 

00700 

12.02 

15.500 

24.90 

OOS 

60000 

10.71 

13.111 

27.04 

OOS 

00900 

00.70 

ill  114 

27.20 

OOS 

01000 

07.10 

15.131 

27.52 

OOS 

01050 

04.04 

33.174 

27.40 

OOS 

01100 

04.09 

15.094 

27.44 

OOS 

01200 

05.10 

15.012 

27.40 

OOS 

01300 

05.01 

15.053 

27.74 

OOS 

01400 

04.01 

15.014 

27.73 

OOS 

01500 

04.49 

15.023 

27.77 

OIR  HOT  RER  MIND-DIR  )1  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1204 

31  5 S MIND- SR 0 25  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  alNO-POR  DURATION  00.4  2 SQUARE  44 

CL/TR  HEATHER  XI  OR  16  E24  052  1 SQUARE  47 


OVNORTH  SND  VEL  0XY6  R34  TOT  R N02  NOI  SIOS  RH 

151R.2 
15 IR  .4 
1S1R.S 
151R.7 

1519.0 
15U.4 

1517.1 

1517.5 
1S1R.0 
1510. R 

1519.4 

1520.3 

1520.4 

1520.1 
151R.R 

1512.5 

1504.5 

1500.9 

1494.4 

1494.0 

1491.7 

1492.5 

1492.4 

1493 .5 
1491. R 


RER10  31  R097  YEAR  1949  BCTOP  93109  AIR  TEMP  14.4 

CONSEC  0053  MONTH  05  SHIP  El  MET  BULR  11.4 

LAT  35  14  N DAY  09  OATA  USE  1 RARCMETR  1021.0 

LONG  04R  14  M HOUR  11.7  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME 

LVLTVR 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.7 

OOS 

00000 

10.24 

34.400 

24.30 

DOS 

00010 

10.24 

34.401 

24.30 

OOS 

00020 

10.24 

14.402 

24.30 

COS 

000  30 

10.24 

14.402 

24.30 

OOS 

00050 

17.40 

34.409 

24.50 

OOS 

000  75 

17.00 

14.410 

24.59 

OOS 

OtilOO 

17.04 

34.410 

24.40 

OOS 

00123 

17.1/ 

34.443 

24.41 

OOS 

00130 

17.12 

34.444 

24.41 

UBS 

00200 

17.11 

34.445 

24.41 

OoS 

00250 

17.11 

34.444 

24.41 

OOS 

00300 

17.11 

34.443 

24.41 

cos 

00400 

14.93 

34.397 

24.42 

OOS 

00500 

15.94 

34.190 

24.49 

OOS 

005  30 

15.71 

34.240 

24.00 

00$ 

00540 

15.23 

34.150 

24.02 

OOS 

00400 

14.77 

33.997 

24.01 

OOS 

00700 

12.01 

35.594 

24.91 

OOS 

00000 

10.45 

35.303 

27.09 

OOS 

00900 

00.32 

13.112 

27.33 

OOS 

01000 

04.49 

35.014 

27.49 

OOS 

01100 

05.55 

14.977 

27.41 

OOS 

01200 

05.04 

14.990 

27.40 

OOS 

01300 

04.49 

34.900 

27.72 

OOS 

01400 

04.43 

34.902 

27.75 

cos 

01493 

04.20 

14.979 

27.74 

OIR  HGT  PER  MINO-OIR  32  INST  STD  RECOROER  TEN  SQ  1204 

32  5 3 MINO-SRO  27  TRACE  OIR  D 5 SQUARE  4 

SEA  MINO-POR  DURATION  00.4  2 SQUARE  40 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIC  E24  053  1 SQUARE  30 


DYNOPTH  SND  VEL  OXVC  RD4  TOT  R N02  NOS  SI01  Pm 

1510.9 

1519.0 

1519.2 

1519.4 

1517.5 

1513.7 

1517.1 

1517. 1 

1510.1 
151R.9 

1519.7 

1520.5 

1 521 .4 

1320.0 

1519.9 
131R.4 

1517.7 

1512.5 

1504.3 

1499.1 

1494.1 

1491.4 

1491.0 
1491  .2 

1491.0 

1492 .0 
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TABLE  VI.— Continued 


REF  1 0 

31 

8047 

YEAR 

1464 

BCTOP  05030 

AIR  TEMP  1 7.0 

OIP  HoT 

PER 

4 1 N O*  0 1 R 

CONSEC 

0054 

MONTH 

05 

SHIP  El 

NET  6018  14.4 

JJ  5 

i 

rtlND'SPL 

4.0 

CAT 

34 

47 

N 

OAY 

04 

OATA  USE 

1 

DAROMETR  1022.2 

SEA 

NINO-FoR 

LONG 

047 

50 

M 

HOUR 

17.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SJGMA-T 

uV*OPTH  SNO  VEL  OXYG 

P3‘ 

17.5 

CBS 

00000 

17.91 

36.386 

26.3  7 

1517.9 

08S 

000  10 

17.91 

36.386 

26.37 

1513.1 

OBS 

Gu020 

17.89 

36.382 

46.37 

1518.2 

06S 

000  30 

17.88 

36.385 

26.38 

1618.3 

CBS 

C0050 

17.27 

36.398 

26.54 

1*16.9 

OBS 

00075 

17.06 

36.417 

26.60 

1516.7 

CBS 

00100 

17. OB 

36.436 

26.61 

1517.2 

oes 

0012  5 

17.09 

36.435 

2o.6l 

1517.6 

OBS 

00150 

17.10 

36.439 

26.ol 

1618.0 

OBS 

002  00 

17.07 

36 .438 

26.62 

1518.8 

OBS 

00250 

17.05 

36.432 

26.62 

1519.5 

OBS 

00300 

17.02 

36.414 

26.61 

1520.2 

OBS 

00400 

16.73 

36.353 

26.63 

1540.9 

OBS 

005C0 

15.88 

36.159 

26.6  6 

1*19.8 

OBS 

00600 

14.52 

35.900 

26.79 

15  16. 6 

OBS 

00700 

12*81 

35.607 

26.92 

1512.5 

OBS 

00800 

10.65 

35.296 

27. C5 

1606.3 

OBS 

00900 

08.40 

35.098 

47.31 

1449. 4 

OBS 

01000 

06.83 

35.052 

27.50 

1494.9 

OBS 

01025 

06.33 

35.001 

27.53 

1493.3 

OBS 

01065 

06.60 

35.153 

27.61 

1495.2 

OBS 

01100 

06-22 

35.093 

27.62 

1494.2 

OBS 

01200 

05*58 

35.052 

27.67 

1493  .J 

OBS 

01300 

05*11 

35.040 

27.72 

1493.0 

OBS 

01400 

04.80 

35.027 

27.74 

1493.4 

OBS 

015  LQ 

04.55 

35.030 

27.77 

1494.3 

INST  STO  * ECOADe ft 
T*Al£  OIK  0 

OUR AT  I ON  0 0.5 

OHIO  1 2©  0*4 


TOT  9 NO/  NOJ 


REF  10 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTDP 

03930 

AIR  TEMP 

15.2 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0055 

MONTH 

05 

SHIP 

El 

MET  BULB 

12.2 

34  5 

3 

LAT 

35 

03  N 

OAV 

09 

DATA 

USE  l 

8AR0METR 

1024.1 

SEA 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

23.7 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S I GMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEl 

23.7 

OBS 

00000 

18.06 

36*364 

26.32 

1518.3 

OBS 

00010 

18.05 

36.365 

26.32 

1518.4 

OBS 

00020 

18.05 

36.366 

26.32 

1518.6 

OBS 

00030 

18.04 

36.365 

26.32 

15  IB. 7 

OBS 

000  5 0 

17.61 

36.356 

26.42 

1517.8 

OBS 

OC075 

17.15 

36.425 

26.59 

1516.9 

OBS 

00100 

17.12 

36.428 

26.60 

1517.3 

OBS 

00125 

17.11 

36.428 

26.60 

1517.6 

OBS 

00150 

17.11 

36.438 

26.61 

1518.1 

OBS 

00200 

17.12 

36.436 

26.60 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.08 

36.426 

26.61 

1519.6 

OBS 

00300 

17.09 

36.431 

26.61 

1520.5 

OBS 

00400 

16.96 

36.404 

26.62 

1521 .7 

OBS 

00500 

15. B9 

36.159 

26.68 

1519.8 

OBS 

00600 

14.91 

35.966 

26.75 

1518.1 

OBS 

0C700 

12.61 

35.568 

26.93 

1511 .8 

OBS 

00600 

10.73 

35.301 

27.08 

1*06.5 

OBS 

009  00 

08.58 

35.038 

27.23 

1500.0 

OBS 

01000 

06.78 

35.011 

27.48 

1494.7 

OBS 

01100 

05.51 

35.012 

27.64 

1491.J 

OBS 

01200 

05.22 

35.018 

27.68 

1491 .8 

OBS 

01300 

05.00 

35.019 

27.71 

1492.6 

OBS 

01400 

04.79 

35.014 

27.73 

1493.4 

OBS 

01500 

04.52 

35.006 

27.76 

1493.9 

WlNO-DIR  34 

mino-spd  n 

MlNO-FOR 
MEAThER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.4 

GRIG  E26  055 


oxyg 


PU4  TOT  P NO*.  NC3 


TEN  SO  I ?0o 
5 SQUARE  2 
2 SWUARE  46 
l SUOARc  47 


SI03  Pm 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
I SQUARE  57 


S 103  PM 
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TABLE  VI. — Continued 


REFID 

31 

80  97 

YEAR 

1969 

BOTGP  03930 

AIR  TEMP  15.4 

DIR  HOT  PER 

M IND-OIR 

32 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0056 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET  0UIB  11.6 

32  3 J 

mIND-SPO 

20 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

05  N 

OAY 

10 

DATA  USE 

l 

BAROMETR  1023.3 

SEA 

mind-for 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

50  M 

MCUR 

05.7 

CREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TA 

MEATHER 

XI 

CRIG  E26  056 

1 

SQUARE 

57 

castnum/t ime 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGNA-T 

OVMGPTH  SNC  VEL 

OXYG 

Pu4 

TCT  P NO* 

NU4  S 103 

PH 

C6S 

00000 

17.94 

36.361 

<6.35 

lalB.O 

uBS 

00010 

17.94 

36.560 

<•0.2  5 

151b. 1 

CoS 

0CC20 

17.93 

36.360 

26.35 

1518.2 

DBS 

00030 

17.92 

36.361 

26.35 

1518.4 

UBS 

000  50 

17.22 

36.414 

26.56 

1516.7 

06S 

00075 

17.16 

36.419 

26.58 

1517.0 

CBS 

00100 

17.09 

36.412 

26.59 

1517.2 

CBS 

00125 

17.10 

36.421 

26.60 

1517.6 

08  S 

00150 

17.11 

36.431 

26.60 

1518.1 

jBS 

00200 

17.11 

36.433 

*6.60 

1510.9 

OES 

00250 

17.11 

36.431 

26.60 

1519.7 

OBS 

0C300 

17.11 

36.433 

26.60 

1520.3 

OBS 

004  00 

16.62 

36.366 

26.62 

1521.2 

OBS 

00500 

15.86 

36.160 

26.69 

1519.7 

CBS 

006  00 

14.55 

35.897 

26.78 

1516.9 

OBS 

00665 

13.09 

35.557 

26.82 

1512.8 

CBS 

007  OJ 

12.61 

35.605 

26.96 

lall.B 

OBS 

00600 

10.69 

35.330 

27.07 

1507.2 

OBS 

00646 

C9.55 

35.046 

27.08 

1502.7 

JBS 

C090D 

06.59 

35.113 

27.29 

1500.1 

OBS 

CIGuO 

06.71 

34.955 

27.44 

1494.3 

CBS 

01100 

05.55 

34.963 

27.60 

1491 .4 

UBS 

01200 

C5.01 

34.976 

27.68 

1490.9 

06  S 

01245 

05.01 

35.026 

27.72 

1491 .7 

OBS 

01500 

04.64 

34.993 

27.71 

1491.9 

06  S 

01400 

04.66 

35.001 

27.74 

1492.8 

06$ 

01500 

04.51 

35.016 

27.77 

1493.9 

REFID 

31 

8097 

YEAR 

1969 

6CTDP  04755 

AIR 

TEMP  16.2 

DIR  HGT  PER 

M1N0-0IR 

32 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0057 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET 

BULB  12.7 

32 

5 3 

MIND-SPO 

16 

TRACE  JiR 

0 5 

SwUARE 

2 

LAT 

34 

56  N 

DAY 

10 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1325.1 

SEA 

MlND-FwA 

OUR AT lUN 

M 

<\i 

O 

o 

SwUARt 

46 

LCNo 

047 

47  M 

HOUR 

11.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHcR 

XI 

LRIG  £26  057 

l 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

utPTH 

TEMP 

SAL 

SloMA-T 

UYNO°TH 

SNO  VEL 

UXYG 

PJ4 

TCT  P NC2 

NOS  SluJ 

Prt 

11.6 

OBS 

00000 

17.82 

36.393 

26. 4C 

1517.6 

CBS 

oOOlO 

17.80 

36.390 

23.40 

1517.7 

uBS 

oOO  20 

17.80 

3o.392 

26.40 

1517.9 

08  S 

oOo  33 

17.79 

36.392 

2o.4  1 

1318.0 

OoS 

00050 

17.74 

36.386 

26.41 

1518.2 

cBS 

000  75 

17.12 

36.416 

2o.  59 

lSlo.8 

CBS 

00100 

17.08 

36.425 

26.61 

1517.1 

LBS 

O0125 

17.66 

36.426 

2o.61 

1517.5 

UBS 

00150 

17.06 

36.427 

26.ol 

1517.9 

CBS 

00200 

17.04 

36. *19 

26.61 

1518.7 

OBS 

002  50 

17.07 

36.430 

26.61 

1519.6 

OBS 

00300 

17.03 

36.425 

26.62 

1520.3 

uBS 

00400 

16.79 

36.356 

26.62 

1521.1 

OBS 

00500 

15.83 

36.167 

26.  7C 

1519.6 

CBS 

006  00 

14.97 

35.981 

26.75 

1510.4 

OBS 

00700 

12.81 

35.584 

26.90 

1512.5 

OBS 

00756 

11.67 

35.417 

26.99 

1509.3 

REF  1 0 

31 

8097 

YEAR 

1969 

BOTOP  02149 

AIR 

TEMP  17 

.5 

DIR 

HOT  PER 

CONSEC 

0050 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET 

BULB  13 

.0 

34 

5 4 

LAT 

35 

08  N 

DAY 

10 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1U25 

.5 

SEA 

LONG 

047 

51  M 

HOUR 

17.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SND  VEL 

17.6 

OSS 

00000 

18.27 

36.424 

26.31 

1519.0 

OBS 

000  10 

18.13 

36.404 

26.33 

1516.7 

OBS 

COO2O 

18.07 

36.398 

26.34 

1516.7 

OBS 

000  30 

18.02 

36.391 

2o.3S 

151e.7 

oes 

00050 

17.71 

36.465 

26.40 

1518.2 

oes 

000  75 

17.59 

36.444 

26.50 

1510.3 

OBS 

00100 

17.40 

36.424 

26.53 

1510.1 

OBS 

00125 

17.22 

36.407 

26.56 

1517.9 

OBS 

00150 

17.20 

36.415 

26.57 

1510.3 

OBS 

00185 

17.02 

36.371 

2o.58 

1510.3 

OBS 

00200 

17.11 

36.430 

26.60 

1518.9 

OBS 

C02  50 

17.  11 

36.431 

26.60 

1519.7 

08  S 

003  00 

17.01 

36.399 

26.60 

1520.2 

OBS 

00305 

16.81 

36. 360 

26.62 

1520.9 

OBS 

00400 

16.50 

36.267 

26.62 

1520.1 

OBS 

00500 

15.46 

36.031 

26.68 

1510.3 

OBS 

00600 

14.38 

35.859 

26.79 

1316.3 

OBS 

007  00 

12.60 

35.584 

26.94 

1511.7 

OBS 

00800 

10.95 

35.342 

27.07 

1507.4 

OBS 

00900 

09.10 

35.173 

27.26 

1502.1 

OBS 

01000 

06.92 

35.012 

27.46 

1495.2 

OBS 

OllCO 

05.59 

34.933 

27.57 

1491 .5 

OBS 

01200 

05.14 

34.994 

27.68 

1491.4 

OBS 

01300 

04.72 

34.900 

27.71 

1491 .4 

OBS 

01400 

04.59 

35.003 

27.75 

14S2 .5 

OBS 

01500 

04.41 

35.012 

27.77 

1493.5 

MIND-DIR 

31 

INST  STO  RECORDER  TEN  Sw  1206 

MINO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

mino-fgr 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

46 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 26  050 

1 

SQUARE 

57 

JXYG 

®J4 

TOT  P NC2 

N03  S 103 

PH 
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TABLE  VI. — Continued 


REFIO 

31 

ROW 

YEAR 

1969 

BuTOP  01792 

AIR 

TEMP  1ft. k 

DIP  hoT  PER 

UlNO-OI  R 

>1 

INST  STO  RECGkDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

9059 

MONTH 

05 

SHIP  El 

MET 

BULb  1A.A 

JA  i A 

HIND-SPD 

29 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

11  N 

DAY 

10 

OATA  USE 

1 

BARGMETk  1027.1 

SEA 

H1N0-FGR 

OUmAT ICN 

00.2  2 

SQUARE 

A8 

LONG 

0A8 

16  N 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLGUO  T/a 

CL/TR 

heather 

XI 

CmIG  E26  059 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUN/T1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHa-T 

ovnopth  SNb  vel 

JXYG 

P-A 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PM 

23.6 

06  S 

GOtOO 

16.05 

36.377 

26.33 

1516.3 

06  S 

00019 

18.  OA 

36.378 

26.33 

1S1B.A 

uSS 

000*0 

18.00 

36.376 

*6.3A 

1516.5 

06  S 

00C30 

17.90 

36.370 

2v.  36 

lilb.i 

06S 

00050 

17. 5A 

36. 37A 

26.  A5 

1517.6 

DBS 

00075 

17.10 

36. A2A 

*6.00 

1516.6 

CBS 

00100 

17.10 

36.A29 

26  .60 

1517.2 

OBS 

001 * 5 

17.10 

36. A*  6 

2o.6  0 

1617.6 

06  S 

00150 

17.06 

36.A2S 

26.0  1 

1516.0 

OBS 

00*00 

17.06 

36 .A*  9 

26.61 

1516.6 

OBS 

00*19 

17. C8 

3c  • A 3 0 

*o.c  1 

1519.1 

REF  10 

31 

8097 

YEAR 

1969 

8GTDP  C 1 663 

AIR  TEMP 

17.0 

DIR  HGT 

PER 

CCNSEC 

0060 

MONTH 

05 

SHIP  El 

HET  6ULP 

1 A .6 

iA  3 

A 

LAT 

35 

OA 

N 

DAY 

11 

OATA  USE  1 

bargmetp 

192b. 3 

SEA 

LONG 

OA  6 

02 

k> 

HOUR 

05.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

Cl/T* 

CASTNLM/TIME 

BVLT VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTm  sno  VEL 

05.7 

OBS 

00000 

17.88 

36.37* 

*6.37 

1517.8 

CBS 

00010 

17.88 

36.372 

2b. 37 

1516.0 

CBS 

00020 

17.81 

36.372 

2b. 39 

1517.9 

UBS 

00030 

17.78 

36.371 

*o.39 

15  IB .0 

OES 

00050 

17.75 

36.372 

26. AO 

1516.2 

98  S 

000  75 

17. 2A 

36.392 

?u.5A 

1517.2 

OBS 

00100 

17.11 

36.A15 

2o.  59 

1517.2 

DBS 

00125 

17.11 

36.A22 

26.60 

1517. • 

UBS 

00150 

17.09 

36.A26 

*6.b0 

15  IB  • 0 

OBS 

CC209 

17.07 

36. A2A 

26.61 

1516.6 

OBS 

00*  50 

17.06 

36.A28 

26.61 

1519.6 

OBS 

003C9 

17.03 

36.A20 

26.6  1 

15*0.3 

UBS 

OOAOO 

16.61 

36.356 

*o.o  2 

1521.2 

OBS 

u0500 

16.01 

36.195 

*0.66 

15*0.2 

UBS 

Duo  00 

15.07 

36.0*5 

to.  76 

1518.7 

UBS 

00700 

12.97 

35.607 

*6.  <39 

1513.0 

CBS 

00800 

10.66 

35.258 

* 7.  C6 

1506.2 

DBS 

00622 

CS.So 

35.103 

27.08 

1504.5 

•jBS 

00900 

98.  A 1 

35.085 

17. aC 

1A99.A 

06  S 

01000 

06.59 

3A.938 

27.  A5 

IAS 3. 8 

IBS 

01100 

05.55 

3A.966 

*7.cO 

1A91 .A 

;bs 

01150 

05.30 

3A.S73 

27. bA 

lASi .2 

o6S 

01160 

05.  A1 

55.013 

* 7.  C/6 

1*>91  .9 

'PS 

01160 

05.  A1 

35.013 

* 7 .06 

1 AS* .2 

UBS 

01200 

05.21 

35.001 

*7.67 

1A91 .7 

IBS 

OIjOO 

OA.  97 

35.015 

.7.71 

IAS*. A 

UBS 

01A00 

CA.71 

35. OOC 

*7.  n 

IA93.0 

jBS 

01509 

OA.  59 

35.006 

27.  75 

1ASA.2 

NlND-OIP  35 
HlNO-SPC  07 
wINO-PuR 
*6A  T HEk  XI 


INST  STO  kECORDEA 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.  A 

JR  lb  c*b  060 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  *6 
1 SQUARE  5d 


JXVo 


PDA  TOT  P NO 2 NOi 


SIUJ  PH 
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TABLE  Vli.  -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
HUMBOLDT  at  Ocean  Station  ECHO,  11  May  1969  - 3 June  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 1483. 


REFID  31  1483  YEAR  1969 

COMSEC  0001  MONTH  05 

LAT  35  02  N DAY  11 

LONG  046  00  M HOUR  15.9 


BOTOP  03546  AIR  TEMP  22.8 
SHIP  HU  nET  8UL 6 22.2 
OATA  USE  1 BARONETfc  1026.1 
AREA  05  CLOU 0 T/A  6/6 


OIR  7-GT  PER  WlNO-DIR  00 

01  2 i WlNO-SFD  00 

SEA  WlND-FCR 

CL/TR  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 
TRACE  OIR  5 SwUARE  6 
OOKATIuN  2 SOUARE  48 
OR lu  E27  001  1 SOUARE  58 


CASTNUM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-' 

15.9 

UBS 

00000 

18.37 

36.387 

2o.  2 6 

15.9 

08  S 

00025 

17.83 

36.380 

26.39 

15.9 

OBS 

0Q051 

17.34 

36.423 

26.54 

15.9 

OBS 

000  76 

17.07 

36.430 

26.61 

15.9 

OSS 

00102 

17.07 

36.435 

2o.62 

15.9 

OBS 

00152 

17.07 

36.435 

26.62 

15.9 

OBS 

00203 

17.09 

36.439 

26.61 

15.9 

OBS 

00305 

17.05 

36.431 

26.62 

15.9 

OBS 

T 004 10 

16.86 

36.393 

26.6  3 

15.9 

OBS 

T00509 

15.85 

36.190 

26.71 

15.9 

OBS 

00609 

14.  76 

35.998 

26.61 

15.9 

OBS 

00811 

10.26 

35.327 

27.lt 

15.9 

OBS 

T01012 

06.45 

35.070 

27.57 

15.9 

OBS 

T01517 

04.36 

34.996 

27.76 

0VNJP7H  SND  YE l JXVG  PJ4  TOT  P NO*  NO*  SI03  PH 

1519.2 

1518.1 

1517.1 
1 3 lo  . 7 

1517.2 

1516.0 

1518.9 

1520.4 
1521  .6 

1519.9 

1517.9 

1505.1 

1 493 . 7 
1493.6 


REFIO  31  1481  YEAR  1969  BOTDP  03621  A | R TEMP  20.5 

CONSEC  0002  MONTH  05  SHIP  HU  WET  BULB  20.0 

LAT  35  02  N DAY  12  OATA  USE  1 6AROMETR  1030.5 

LONG  048  02  W HOUR  12.7  AREA  05  CtOUO  T/A  6/8 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAC 

SIGMA-T 

12.7 

OBS 

00000 

18.19 

36.398 

26.31 

12.7 

OBS 

00025 

17.79 

36.394 

26.41 

12.7 

OBS 

00051 

1 7.12 

36.422 

26.55 

12.7 

OBS 

000  76 

17.07 

36.425 

26.6  1 

12.  7 

OBS 

00102 

17.06 

36.425 

26.61 

12.7 

08S 

00152 

17.08 

36.434 

26.61 

12.7 

OBS 

T 002  05 

17.08 

36.427 

26.6  1 

12.7 

oes 

00305 

17.01 

36.420 

26.62 

12.7 

OBS 

T 0040  7 

16.64 

36. 333 

26.6  4 

12.7 

OBS 

T 00509 

15.45 

36.0  9 3 

26.73 

12.7 

OBS 

00609 

14.55 

12.7 

OBS 

00812 

10.27 

35.313 

27.1  7 

12.7 

OBS 

TO  10  l 1 

06.46 

35.085 

27.58 

12.7 

OBS 

01523 

04.29 

34.977 

27.76 

UR  RGT  PER  W1NO-D1R  24  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

30  1 2 WINO-SPO  04  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  WlNO-fGR  DURATION  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  X2  ORIG  E27  002  1 SQUARE  58 


OYNOPTM  SNO  9EL  OXVG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1518.7 

1518.0 

1516.5 

1516.7 

1517.1 

1518.0 

1518.9 

1520.3 

1520.8 

1518.5 

1505.1 
1493.7 

1493.3 


REFIO  31  1483  YEAR  1969  80T0P  02834  AIR  TEMP  18.9  OIR  HGf  PER  «1ND-DIA  00  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

CONSEC  0003  MONTH  05  SHIP  HU  wET  6UIB  16.7  36  1 3 oIND-SPD  00  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

LAT  35  15  N DAY  13  DATA  USE  1 8ARUMETR  1029.6  SEA  WINO-FjR  DURATION  2 SQUARE  46 

LONG  047  55  W HGuP  12.3  AREA  05  CtOUO  T/A  8/3  CL/TR  otATHEk  XI  GRIG  E27  003  1 SQUARE  57 


CASTNUN/TINE  LYtTYP  DEPTH  'IMP  SAL  SIGHA-T  OYNOPTd  SNO  VEL  OXYG  PJ4  TCT  P N02  N03  SI03  PH 


12.3 

OBS 

000  00 

18.20 

36.416 

*6.  32 

1518.8 

12.3 

OBS 

00025 

17.82 

36.4C9 

2o.4  1 

1518.1 

12.3 

UBS 

00051 

17.44 

36.440 

26.5  3 

1517.4 

12.3 

OBS 

00076 

17.10 

36.467 

*6.63 

1516.9 

12.3 

JBS 

00102 

1 7.08 

36.467 

26.64 

1517.2 

12.3 

OBS 

00152 

1 7.07 

36.468 

26.64 

1513.0 

12.3 

OBS 

T 002 04 

17.09 

36.468 

26.64 

1518.9 

12.3 

uBS 

003  05 

16.93 

36.436 

26.65 

1520.1 

12.3 

OBS 

0Q4  06 

16.93 

36.352 

26.68 

1520.4 

12.3 

JBS 

T 005  10 

15.50 

36.131 

26.75 

1518.7 

12.1 

OBS 

00609 

14.22 

35.911 

26.  86 

1516.0 

12.3 

UBS 

008  12 

09.69 

15.294 

27.25 

15C3.0 

12.  3 

uBS 

TO  10 1 9 

05.68 

35.026 

27.63 

1490  .6 

12.3 

OBS 

01523 

04.33 

35.024 

*7.79 

1493.6 

122 


TABLE  VII. — Continued 


MPIO 

SI  1 Ail 

Vi  All 

1040 

OOTOP  02024 

A10 

TEMP  10.4 

01 A 

HUT  PEA 

WlNO-OlR 

10 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

COMSIC 

0004 

MONTH  0) 

ship  hu 

«ET 

OULO  10 .5 

10 

1 2 

WlND-SPO 

12 

TAACE  01 A 

5 

LAT 

IS  12  N 

OAV 

14 

OATA  USE 

1 

BAA0NETA  1024.4 

SEA 

WlNO-FJA 

OUAATION 

2 

LOMG 

047  05  M 

MOUA 

14.0 

AftCA 

05 

CL QUO  T/A  0/7 

CL/TO 

■ EA  THcA 

XI 

OAIG  E2T  004 

1 

SOUAAE 

57 

CASTNUM/TIN( 

LVLTVP 

OtPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VcL 

OAV  6 

P04 

TOT  P HOi  NO 3 

S 103 

PH 

u.o 

00  s 

00000 

10.30 

34.' 34 

24.31 

1510.1 

14.0 

OSS 

0Q02S 

17.47 

34.434 

im.  47 

1517.7 

14.0 

04  S 

00050 

17.10 

34. 300 

26.55 

14.0 

ots 

000  75 

17.14 

34.440 

26.60 

1517.0 

14.0 

ots 

00100 

17.00 

34.467 

26.44 

1517.2 

14.0 

00  s 

00144 

17.04 

34.445 

24.64 

1517.0 

14.0 

cos 

TOOl 01 

14.07 

34.430 

26.64 

1510.3 

14.0 

0*  s 

002  04 

14.54 

34.354 

24.40 

1316.5 

14.0 

ots 

T 00345 

15.03 

36.231 

26.73 

1517.5 

14.0 

ots 

T 0044 5 

15.43 

36.172 

24.00 

1517.5 

14.0 

00  s 

00543 

14.42 

36.000 

26.01 

1516.4 

• 6 

ASP  1 0 

SI 

1403 

VEAA 

1444 

OOTOP  04246 

A 1 A 

TEMP  21.7 

OIA  HGT  PEA 

HlND-OlA 

16 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1204 

0005 

NONTh  05 

SHIP  HU 

NET 

OULO  20.0 

16 

1 2 

WIND-  SPO 

02 

TAACE 

DIA 

5 

CAT 

35 

00  N 

OAV 

15 

OATA  USE 

1 

OAAOMETA  1026.4 

SEA 

MlND-POA 

OUAATION 

2 

SQUAAE 

40 

040 

00  N 

HOUA 

11.4 

AAEA 

05 

cloud  t/a  0/2 

CL/TA 

MEATHEA 

XI 

OAIG 

E27  005 

1 

SOUAAE 

50 

CASTNUM/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

M02 

NOS 

S10S 

PH 

11. t 

00  s 

00000 

14.07 

34.441 

24.14 

1521.3 

ll.o 

oos 

00020 

10.20 

34.454 

26.33 

1514.4 

11. 0 

oos 

00043 

17.05 

34.447 

24.43 

1510.5 

11.0 

oos 

00044 

17.20 

36.424 

24.56 

1517.1 

11.0 

oos 

00000 

17.04 

34.426 

24.40 

1517.0 

11.0 

oos 

00135 

17.03 

36.420 

26.61 

1517.6 

11.0 

oos 

TOOl 03 

14.47 

34.410 

26.62 

1510.2 

11.0 

oos 

00270 

14.75 

34.371 

24.64 

1514.0 

ll.o 

OSS 

T 003 70 

14.25 

34.200 

24.69 

1510.9 

11.0 

oos 

T00463 

15.73 

36.100 

26.73 

1510.7 

ll.o 

oos 

00550 

14.50 

35.442 

24.02 

1516.0 

ll.o 

oos 

00725 

11.31 

35.474 

27.11 

1507.6 

ll.o 

oos 

T00001 

00.05 

35.152 

27.41 

1447.0 

11.0 

oos 

012S0 

04.47 

35.004 

27.76 

6 66666 

1404.3 

AEPIO 

31 

1403 

VEAA 

1464 

OOTOP 

04*72 

AIR  TEMP 

20.5 

DIR  HGT 

PER 

MlNO-OlR  13 

Inst  nansen  cast 

TEN  SU  1206 

C OHS EC 

0006 

MONTH 

05 

SHIP 

HU 

WET  bulb 

20.G 

16  i 

2 

WINO-SPO  3D 

TRACE  DIA 

5 SOUAAE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAV 

14 

OATA 

USE  1 

dAROMETR 

1013.4 

SEA 

WlND-FOA 

DURATION 

2 SOUAAE 

40 

LONG 

040 

00  W 

HOUA 

21.0 

AAEA 

05 

CLOUD  T/a 

5/6 

CL/TA 

WEATHER  X6 

CkIG  E2 7 006 

1 SOUAAE 

50 

CASTNUM/TIMfc  l VI TV*  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNOPTh  SNU  vEL  OXV&  P JH  TCI  P NO*  NOJ  SI03  PH 


21.0 

OOS 

00000 

10.40 

34.396 

26.26 

1519.3 

21.0 

oos 

00020 

10.24 

36.401 

26.30 

1519.3 

21.0 

oos 

00054 

17.26 

36.400 

26.5  5 

1516.9 

21.0 

oos 

000  02 

17.04 

36.414 

26.54 

1516.9 

21.0 

OSS 

00100 

17.00 

36.416 

26.60 

1517.J 

21.0 

oos 

00144 

17.00 

36.425 

26.61 

1510.2 

21.0 

oos 

00210 

17.04 

36.435 

26.61 

1519.1 

21.0 

oos 

00327 

16.45 

36.402 

26.62 

1520.5 

21.0 

oos 

00434 

14.17 

36.237 

26.40 

1519.7 

21.0 

oos 

T 005 50 

14.06 

36.000 

26.79 

1517.2 

21.0 

oos 

004  54 

12.76 

35.640 

26.95 

1511 .6 

21.0 

oos 

000  72 

07.71 

35.135 

27.44 

1446.  J 

21.0 

oos 

TO  1043 

05.56 

35.053 

27.07 

1491 .4 

21.0 

oos 

T01624 

04.19 

34.905 

27.70 

1444.7 

AEPIO 

SI  1603 

YEAH 

1004 

OOTOP  04S09 

AIR 

TEMP  14.4 

OIA  HGT  PER 

MIVO»OIA 

32 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1 *04 

CONSCC 

0007 

MONTH  05 

SHIP  HU 

wiT 

OULO  11.4 

32 

3 2 

WINO-SPO 

14 

TAACE  OIA 

3 

SOUAAE 

2 

LAT 

34  57  M 

OAV 

17 

OATA  USE 

1 

OAAOMETA  1027.4 

SEA 

Wl N0-F3A 

OUAATION 

2 

SOUAAE 

66 

LONG 

047  54  M 

HOUR 

IS.S 

AAEA 

05 

CLOUD  7 /A  0/1 

CL/TR 

wEATHCA 

XI 

OAIG  E27  007 

1 

SOUAAE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PGA 

TOT  P NO*  NO  J 

S 103 

PH 

IS. 5 

OOS 

00000 

17. OS 

SO. 370 

24.44 

1S17.1 

1S.S 

oos 

00024 

17.42 

34.300 

20. 41 

1917.4 

1S.S 

oos 

00040 

17.09 

34.400 

24.  SO 

1514.3 

1S.S 

oos 

00072 

17.11 

30.419 

20. S9 

1514.0 

is. 9 

oos 

00097 

17.10 

30.429 

24.40 

1517  .2 

1S.S 

oos 

00144 

17.04 

30.433 

24.41 

1517. 9 

11.5 

oos 

TOOl 92 

17.07 

34.435 

24.42 

1919.4 

IS.S 

oos 

00200 

10.92 

34.404 

24.43 

1S19.7 

1S.S 

oos 

TOOSOS 

10.11 

30.221 

20.40 

1519.7 

IS.S 

oos 

00401 

1 5.42 

10.107 

20.7S 

1519.0 

IS.  5 

oos 

009  7S 

IS.  A* 

S3. 770 

24.07 

1S1S.S 

IS.S 

Oil 

007  SO 

10.00 

SS.299 

27.20 

ISO 3.2 

IS.S 

oos 

009 B9 

00.22 

S3. Oil 

27. SS 

1091  .9 

IS.S 

oos 

T 014 10 

04.30 

34.902 

27.79 

1491.9 

123 


TABLE  VII. — Continued 


REF  1 0 

31 

1483 

YEAR  1969 

stCTDP  04120 

AIR  TEMP 

16.9 

CIR  HOT  PtR 

W IND-DI R 

04 

INST  NANSEN  1 

CONS EC 

0008 

MjNTh  05 

SHIP  HU 

NET  BULB 

11.9 

33  2 2 

WIND-SPD 

Oo 

TRACE  OIR 

CAT 

55 

00  N 

CAY  18 

OATA  uSe  1 

BAROMETR 

1037.7 

ScA 

W 1 NO-FOK 

OURATION 

LONG 

048 

05  W 

HOUR  15.6 

AhEA  05 

CLoUO  T/A 

8/1 

CL/TR 

WEA  THER 

XI 

OR  1 u E27  006 

TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  *8 
1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIME 

LVLT VP 

DEPTH 

TINP 

SAL 

SIGNA-1 

13.6 

06  S 

00000 

17.57 

36.402 

26.47 

13.6 

OoS 

00025 

36.402 

13.6 

OdS 

00051 

17.11 

36.428 

26.60 

13.6 

06  S 

000  76 

17.07 

30.429 

26.61 

13.6 

UbS 

00102 

1 7.08 

36.431 

26.6  1 

13.6 

oes 

00151 

1 7.05 

36.43c 

c6. 62 

13.6 

OBS 

TOO 202 

17.03 

36.429 

26.62 

13.6 

06  S 

00303 

16.95 

36.413 

26.6  3 

13.6 

OBS 

T0040-) 

16.95 

36.407 

26.6  3 

13.6 

06  S 

00503 

15.67 

36.156 

26.  7 3 

13.6 

06  S 

00601 

13.37 

35.725 

C6.90 

13.6 

UBS 

00797 

Oo. 91 

35. 165 

27.28 

1 3.6 

OBS 

100993 

06.26 

35.044 

27.57 

13.6 

OBS 

01478 

04.29 

34.976 

27.76 

OV.MDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1516.9 

1516.4 

1516.7 

1517.2 

1517.9 

1516.7 

1520.1 

1521.7 

1315.2 

1512.9 

1499.7 
149c  .6 
1492.6 


REF  10 

31 

1483 

YEAH  1969 

80 TOP  04718 

AIR  TEMP 

17.0 

OIR  HOT  PER 

WlNO-UlR 

03 

INST  NANSLN  CAST 

TEN  SO  1 

CONSEC 

0009 

MONTH  05 

SHIP  HU 

WET  8ULB 

14.5 

01  2 J 

WIND-  SPD 

09 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

LAT 

34 

54  N 

DAY  19 

DATA  USE  1 

8AR0METR 

1039.0 

St  A 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

LONG 

048 

02  * 

HOUR  13.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CL/TR 

WEATHER 

Xc 

GRlo  E27  009 

1 

SQUARE 

CASTNUM/TIME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL  OXYG  Pj4  TOT  P N02 

ND3  S 1 0 3 

PH 

13.7 

08  S 

00000 

17. e8 

36.438 

26.47 

1517.3 

13.7 

OBS 

00025 

17.38 

36.434 

26.54 

1516.8 

13.7 

OBS 

00051 

17.10 

36.436 

26.61 

1 1 16  .4 

13.7 

OBS 

OOC  76 

17.08 

36.437 

26.61 

1516.8 

13.7 

OBS 

00102 

17.07 

36.436 

26.62 

1517.2 

13.7 

CBS 

00152 

17.06 

36.441 

26.62 

1518.0 

13.7 

OBS 

T 004. 03 

17.03 

36.  4.14 

26.62 

lalb.7 

13.7 

OBS 

00304 

16.97 

36.426 

26.63 

1520.2 

13.7 

OBS 

T 00404 

16.90 

36.405 

26.63 

15x1-6 

13.  7 

OBS 

T00501 

15.61 

36.153 

26.  74 

1518.9 

13.7 

JBS 

006  04 

13.73 

35.800 

26.86 

1514.2 

13.7 

OBS 

00B03 

09.67 

35.C50 

c 7 . 2 2 

1302.7 

13.7 

OBS 

T 01005 

06.92 

35. 160 

27. 5e 

l <*95 .5 

13.7 

OBS 

01499 

04.32 

35.004 

27.78 

A 4 5.9  • l 

17.7 

OBS 

TO  1982 

03.  77 

34.976 

27.81 

1498.9 

17.7 

OBS 

T 02486 

03.40 

34.976 

27.85 

1506.0 

17.7 

OBS 

02989 

02.94 

34.947 

27.87 

15U  .6 

17.7 

OBS 

03493 

02.60 

34.930 

2 7.85 

1519.9 

17.7 

OBS 

03998 

02.33 

34.908  ' 

27.89 

1527.6 

17.7 

OBS 

T04185 

02.35 

34.900 

27.88 

1531.0 

17.7 

OBS 

042  85 

02.30 

34.898 

27.89 

1532.5 

REFID  31  1483 

YEAR 

1969 

BOTOP  04992 

AIR 

TEMP  19.4  DIR  HGT  PER 

Wl.YD-OIR 

23 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0010 

MONTH  05 

Ship  hu 

WET 

BULB  16.6 

WIND-SPO 

02 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  36  30  N 

DAY 

20 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1036.6  SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

56 

LONG  047  25  W 

hour 

23.4 

AREA  05 

CLOUD  T/A  B/i  CL/TR 

WEA  THER 

XI. 

□RIG 

E27  010 

1 

SwUARE 

t»  7 

CASTNUM/TIME 

LVLT YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T  DYNDPTh 

SND  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

NO 2 N03 

SI03 

PH 

23.4 

OBS 

00000 

19.55 

36.522 

26.06 

1522.7 

23.4 

OBS 

00025 

18.40 

36.483 

26.32 

1519.8 

23.4 

OBS 

00051 

18.20 

36.516 

26.40 

1519.7 

23.4 

OBS 

000  76 

17.45 

36.433 

26.52 

1517.9 

23.4 

OBS 

00102 

17.20 

36.396 

26.55 

1517.5 

23.4 

OBS 

00152 

16.95 

36.377 

26.60 

1517.6 

23.4 

OBS 

T 002 04 

16.91 

36.390 

26.62 

1518.3 

23.4 

OBS 

00305 

16.58 

36.321 

26.64 

1518.9 

23.4 

OBS 

004  06 

15.49 

36.098 

26.7  3 

1516.9 

23.4 

OBS 

T00509 

13.83 

35.790 

26.85 

1513.0 

23.4 

OBS 

00609 

11.62 

35.479 

27,05 

1506.8 

23.4 

OBS 

00812 

08.06 

35.135 

27.39 

1496.7 

23.4 

OBS 

T01020 

05.31 

34.985 

27.65 

1489.1 

23.4 

OBS 

TO  1525 

04.  17 

34.972 

27.77 

1492.9 

TABLE  VII. — Continued 


*EF!D  31  1403 

YEAR 

1969 

dOTDP  04B64 

AIR 

TEHP  20.0 

01 R HGT  PER 

BlND-DIR 

03 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0011 

MONTH  05 

SHIP  HU 

BET 

BULB  17. * 

06  1 2 

HlNO-SPD 

03 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  33  33  N 

DAY 

21 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1035.9 

SEA 

BIND-FUR 

OUAATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  36  6 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E27  Oil 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

S1GHA-T 

OVNOPTh  SnC  Vec 

JXYG 

PJ4 

TOT  P N02  NC3 

S 103 

PH 

12.2 

UBS 

00000 

18.25 

36.395 

26.29 

1516.9 

12.2 

OB  S 

00025 

17.34 

36.396 

26.52 

1516.7 

12.2 

OftS 

00051 

17.21 

36.417 

26.57 

151o.7 

12.2 

oes 

000  76 

17.09 

36.425 

26.60 

1516.8 

12.2 

oes 

00102 

17.0s 

56.418 

26.60 

1517.2 

12.2 

OBS 

00152 

17.08 

36.434 

26.61 

1518.0 

12.2 

OBS 

00203 

17.06 

36.426 

26.61 

1518.8 

12.2 

OBS 

00305 

16.44 

36.304 

26.66 

1318.4 

12.2 

OBS 

T 00405 

15.42 

36.090 

26.74 

1516.7 

12.2 

OBS 

T00S10 

13.40 

35.724 

26.89 

1511  .5 

12.2 

OBS 

006  07 

11.33 

35.433 

27.07 

1505.7 

12.2 

OBS 

00807 

06.93 

35.031 

27.47 

1492.1 

12.2 

OBS 

TO 10 06 

05.10 

35.006 

27.65 

1488.0 

12.2 

OBS 

T01506 

04.04 

34.971 

27.78 

1492.0 

REP  ID 

31  1483 

YEAR 

1969 

80TDP  04755 

AIR 

TEHP  20. U 

DIR  hcT  PER 

HIND-OIR 

07 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0012 

HONTH  05 

SHIP  HU 

BET 

BULB  17.2 

07  ] 

L 2 

HI9D-SP0 

07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  03  N 

0 AY 

22 

OATA  USE 

l 

BAROMETR  1038.6 

SEA 

NlND-fuR 

DURA  T I ON 

2 

SQUARE 

4o 

LONG 

047  55  B 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/a  8/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

uAIG  E27  012 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P Nu2 

N03 

SI03 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

18.59 

36.441 

26.24 

1519.9 

12.3 

OBS 

00025 

17.34 

36.428 

26.54 

1516.7 

12.3 

U8S 

00051 

17.14 

36.435 

26.60 

1516.5 

12.3 

OBS 

00075 

17.  12 

36.407 

26.58 

1 3 1 6 . 8 

12.3 

CBS 

OQIOI 

17. U 

36.416 

C6.59 

1517.2 

12.3 

08  S 

00150 

17.08 

36.403 

26.59 

1517.9 

12.3 

OBS 

T 002  00 

17.07 

36.399 

26.59 

1518.7 

12.3 

OBS 

005  01 

17.06 

36.429 

26.61 

152U.4 

12.3 

OBS 

T 00402 

17.00 

36.416 

26.62 

1521  .9 

12.3 

OBS 

T00501 

15.70 

36.115 

26.69 

1519.2 

12.3 

OBS 

006  01 

14.08 

35.830 

26.63 

1515.3 

12.3 

OBS 

00802 

09.00 

35. 169 

27.26 

1500.3 

12.3 

OBS 

TO  1003 

06.04 

55.018 

27.58 

1491 .0 

12.3 

OBS 

01511 

04.32 

34.471 

27.75 

1493.2 

REF  10 

31 

1483 

YEAR 

1969 

BOTOP  01780 

AIR 

TEHP  20.5 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIK 

13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  12U6 

CONSEC 

0013 

MONTH  05 

SHIP  HU 

BET 

BUL6  17.7 

12 

2 

H1N0-SPD 

07 

TRAct  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

11  N 

DAY 

24 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1032.6 

SEA 

HIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

40  M 

HOUR 

13.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E27  G 1 3 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PC4 

TOT  P NO*  N03 

S 1 03 

PH 

13.3 

OBS 

00000 

18.98 

36.470 

26.17 

1521  .0 

13.3 

OBS 

00025 

17.39 

36.426 

26.53 

1516.8 

13.3 

OBS 

00050 

17.20 

36.441 

26.59 

1516.7 

13.3 

OBS 

00075 

17.  13 

36.434 

2 6.00 

1516.9 

13.3 

OBS 

00100 

17.09 

36.438 

26.61 

1517.2 

13.3 

OBS 

00149 

17.08 

36.434 

20.6  1 

1518. U 

13.3 

OBS 

T 001 98 

17.06 

36.433 

26.62 

1518.7 

13.3 

OBS 

00301 

16.98 

36.423 

26.63 

1520.1 

13.3 

OBS 

T 00402 

16.64 

36.335 

26.64 

1520.7 

13.3 

OBS 

T00497 

15.08 

36.032 

26.77 

1517.1 

13.3 

OBS 

00599 

13.77 

35.799 

26.8  7 

1514.2 

13.3 

OBS 

00799 

09.24 

35.201 

27.20 

1501 .0 

13.3 

OBS 

T01000 

06.29 

35.084 

27.60 

1492 .8 

13.3 

OBS 

T01515 

04.28 

35.001 

27.78 

• ••••a 

1493.2 

REF  1 0 

31 

1403 

YEAR  1909 

80 TOP  04938 

AIR  TEMP 

20.5 

DIR  HGT  PER 

HIND-OIR  17 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

HONTH  05 

SHIP  HU 

BET  BULB 

17.7 

14  1 2 

BIND-SPO  11 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

00 

N 

OAY  25 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1028. 1 

SEA 

•IND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

040 

00 

B 

HOUR  13.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

8/4 

CL/TR 

HEATHER  XI 

CRIG  E27  014 

1 SQUARE  56 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P04  TUT  P N02 

N03 

S 10  3 

PH 

13.9 

OBS 

00000 

19.12 

36.456 

26.12 

1521  .4 

13.9 

OBS 

00027 

17.24 

36.425 

26.57 

15lo.4 

13.9 

OBS 

00053 

17.13 

36.421 

26.39 

1316.5 

13.9 

OBS 

00080 

17.07 

36.423 

26.61 

151o.8 

13.9 

OBS 

00159 

1 7.04 

36.429 

26.62 

1516.0 

13.9 

OBS 

T00211 

17.05 

36.433 

26.6* 

1518.9 

13.9 

OBS 

00318 

16.96 

36.421 

26.63 

152J.4 

13.9 

OBS 

T 004  26 

16.63 

36.343 

26.65 

1321.1 

13.9 

OBS 

T 00530 

14.9a 

36.007 

26.77 

1517. J 

13.9 

DBS 

006  39 

13.08 

35.826 

26.87 

1515.3 

13.9 

OBS 

00854 

08.73 

35.152 

27.30 

1499.9 

13.9 

OBS 

T 0 1C  66 

06.06 

35. 100 

27.64 

144J . 1 

13.9 

OBS 

T01620 

04.22 

34.996 

27.70 

• •••a 

1494.7 

125 


TABLE  VII. — Continued 


RERIO 

31 

1483 

YEAR  1949 

8OT0R 

01109 

AIR  TEMP 

21.4 

OIR  HOT 

PER 

NlNO-QlK 

i* 

INST  nahsen  cast 

TEN  Si!  1206 

CONS EC 

0015 

MONTH  05 

SHIR 

HU 

MET  8UL8 

<0.5 

19  1 

2 

MtNO-SPD 

09 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

OAV  24 

DATA 

USE  1 

bARONETR 

1027.4 

SEA 

MlMD-Fw* 

Our  a t i un 

2 SQUARE 

4» 

LONG 

047 

50  M 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

5/4 

CCM* 

MfcCTrttW 

XI 

LMu  E27  C15 

1 SQUARE 

5? 

Castnum/tine 

IVLTVR 

OERTH 

TENR 

SAL 

SIGNA-T 

lvnopth 

SNC  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P NJ< 

403 

SlJJ  PM 

12.1 

08$ 

00000 

19.42 

34.450 

26.04 

1522.2 

12.1 

08S 

0002o 

17.42 

36.420 

26.52 

l51o.9 

12.1 

08$ 

00051 

17.17 

36.405 

26.57 

1516.6 

12.1 

08  S 

UQ077 

17.14 

36.413 

26.58 

1516.9 

12.1 

CdS 

00102 

17.09 

36.425 

26.60 

1517. < 

12.1 

ubS 

00154 

17.09 

36.427 

26.60 

1516.1 

12.1 

OeS 

T 002  05 

17.07 

36.431 

26.61 

1518.8 

12.1 

06S 

003  07 

14.99 

36.421 

26.62 

1520.3 

12.1 

06S 

T 0040Y 

16.80 

$•.363 

26. *2 

1521.3 

12.1 

CoS 

T00512 

15.44 

36.127 

26.  76 

1518.4 

12.1 

08$ 

00614 

13.90 

35.833 

26.8  7 

1515.0 

12.1 

08  S 

00819 

09.47 

35.249 

27.22 

1503.0 

12.1 

08$ 

T0102S 

06.24 

35.055 

27.59 

149*  . 1 

12.1 

08$ 

7015*7 

04.27 

34.983 

27.77 

• ••••■ 

1494.0 

• 

MRIO 

31  1483 

YEAR 

1949 

BOTDR  04370 

AIR 

TEMP  <1.6 

UIR  HUT  PER 

MINC-JIA 

lo 

INST  NAKS1N 

CAST 

TEN  SQ  1204 

CQNSEC 

0014 

MONTH  05 

SHIP  HU 

•ET 

AOLft  20.5 

lb 

2 2 

AIND-S»D 

04 

TRACE  DU 

5 square 

2 

LAT 

34  57  N 

OAY 

27 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1026.1 

SEA 

oiNO-FuR 

OOP  A I 15N 

2 SQUARE 

46 

LONG 

047  52  N 

HOUR 

14.7 

Am  EA  05 

CLOUD  I/A  i/t 

CL/TR 

REA  Thc* 

XI 

OP  1 0 F27  016 

1 SQUARE 

47 

CAST NUN/ TINE 

LVLTYR 

OERTH 

TENP 

sal 

SIGNA-T 

OYnDRTH 

SNO  VeL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P NOE 

N03 

$|03  PH 

14.7 

08$ 

00000 

19.74 

36.444 

25.95 

15<3.1 

14.7 

08$ 

00027 

17.34 

36.402 

2a.  5 2 

1*16.7 

14.7 

08$ 

00053 

17.18 

36.409 

2o.57 

15lo.7 

14.7 

08$ 

00080 

17.11 

36.417 

26.55 

1516.9 

14.7 

08$ 

00105 

17.02 

36.418 

26.60 

1517.2 

14.7 

08$ 

00159 

17.04 

36.422 

<6.6  1 

1518.0 

14.7 

08$ 

T00212 

17.01 

36.422 

2t».bi 

1513.8 

14.7 

08$ 

00317 

1 o.  96 

36.404 

26.62 

1520.3 

14.7 

08$ 

T 0042  5 

16.53 

36.311 

26.6  5 

1520.7 

14.7 

08$ 

T 00524 

15.35 

36.095 

26.75 

1518.5 

14.7 

08$ 

004  34 

14.28 

35.795 

26. 7o 

1516.5 

14.7 

08$ 

GU847 

09.09 

35.196 

27.28 

1501 .2 

14.7 

08$ 

T01042 

06.01 

35.040 

27.60 

1492 .7 

14.7 

OBS 

T01414 

04.20 

34.977 

27.77 

1494.5 

•IMD  }t  IMJ  r(M  l«M 

CONSEC  001?  NOMTh  05 

CRT  J4  St  N DAY  28 

LONG  047  4?  M HOUR  14.8 


80 TOR  04417 
SHIR  HU 
OATA  USC  1 
ARIA  05 


AIR  TEMP  20.0  OIR  HGT  PER 

MET  Aui .6  19.4  20  2 2 

b AROHETR  1020.7  S£A 

C 4.000  T/A  1/8  Cc/Tf 


castnum/tine 

CYCTTR 

OEPTM 

TENR 

SAC 

SIGNA-T 

OYNDRTH  SnO  VfcL 

19.8 

OBS 

00000 

19.71 

34.453 

25.96 

1523.0 

19.8 

OBS 

00025 

17.98 

36.414 

26.50 

1517.1 

19.8 

OBS 

00050 

17.13 

34.415 

26.59 

1514.5 

19.8 

OBS 

00076 

17.12 

36.412 

26.59 

1514.9 

19.8 

08  S 

00101 

17.07 

36.413 

26.60 

1317.1 

19.8 

OBS 

00152 

17.05 

34.409 

26.60 

1517.9 

19.8 

OBS 

T00202 

17.05 

36.416 

24.6  1 

1518.7 

19.8 

OBS 

00303 

14.94 

34.406 

26.62 

1520.1 

19.8 

08S 

T00407 

14.74 

34.355 

26.63 

1521 *1 

19.8 

OBS 

T 005 07 

15.51 

34.123 

26.74 

1518.7 

19.8 

OBS 

00609 

14.02 

35.842 

26.85 

1515.3 

19.8 

OBS 

00816 

10.04 

35.288 

27.19 

1504.3 

19.8 

OBS 

T01025 

04.12 

35.042 

27.59 

1492  .5 

19.8 

OBS 

TO  1565 

04.34 

34.998 

27.77 

1494.3 

MINO-OIR 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TIN  SO  1208 

4 INO-SRO 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

M 1 NO— R 0 R 

our at  ion 

2 

SQUARE 

48 

HEATHER 

X2 

ORIG  E27  017 

1 

SQUARE 

47 

OXYG 

Ra4 

TUT  R NO 2 NO 3 

SIOS 

RM 

'•0B666666A 


RIP  10 

11 

1483 

YEAR 

1989 

80T0R  03083 

AIR 

TENR  10.6 

OIR  HUT  PER 

CONIC C 

0018 

month 

05 

SHIR  HU 

MET 

• UiS  18.1 

U J 

2 

CA? 

33 

12  N 

OAV 

29 

DATA  USC  1 

•AROMCTR  10  Ij  .V 

SEA 

CONG 

047 

53  M 

HOUR 

17.2 

ARIA  03 

CLOUD  T/A  3/0 

Ct/TR 

CASTNUM/TINE 

lyctyr 

DCRTm 

T|MR 

SAL 

SIGNA-T 

DVNORTm 

SNO  VEC 

17.2 

00  s 

00000 

19.43 

38.438 

26.02 

1322.3 

17.2 

oos 

00020 

10.07 

38.410 

24.33 

1310.0 

17.2 

08$ 

00033 

17.86 

34.411 

26*33 

13lt  .2 

17.2 

08  S 

00070 

17.19 

36.410 

26.37 

1317.1 

17.2 

oos 

00104 

17.10 

36.411 

24.37 

1317.3 

17.2 

oos 

00131 

17.09 

36.413 

26.60 

1310.0 

17.2 

oos 

T001 97 

17.03 

38.402 

26.39 

1310.4 

17.2 

oos 

002  77 

17.08 

38.433 

26.62 

1*20. 0 

17.2 

oos 

00339 

18.98 

38.401 

28.61 

1321.1 

17.2 

oos 

T00431 

14.23 

38.232 

26.63 

1320.2 

17.2 

08$ 

00340 

14.31 

33.923 

26.01 

1316.0 

17.2 

oos 

00774 

09.8? 

33.227 

27.20 

1502.2 

17. i 

OSS 

T01000 

08.83 

33.103 

27.37 

1494.4 

17.2 

ots 

01801 

04.23 

34.906 

27.7? 

1494.3 

MINO-OIR 

1* 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

MINO-SRU 

28 

TRACE  OIR 

3 

SQUARE 

4 

MINO-FOR 

OURA T ION 

2 

Square 

46 

mea ther 

X6 

ORIG  E27  018 

l 

SQUARE 

3T 

OXYG 

RD4 

TOT  R NO 2 NG3 

SIOS 

Rm 

TABLE  VIII.  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  3 June  1969  - 26  June  1969,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8106. 


REP  10 

51  810* 

YEAR 

19*9 

60T0P  02**6 

AIR 

TEMP  18.3 

OIR  HGT  PER 

WlNO-OIR 

02 

CGMSEC 

0001 

MONTH 

06 

SHIP  A 1 

WET 

6UL6  15.0 

36 

1 2 

WIND-SPO 

10 

CAT 

55  05  N 

DAY 

0* 

OATA  USE 

1 

SARCMETR  1027.0 

SEA 

wINO-FOR 

LONG 

0*6  05  w 

HOUR 

u.o 

AREA 

05 

ClOUO  T/A 

Cc/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

Dvnqpth 

SNC  VEL 

UXVG 

PJ* 

12.0 

06  S 

00000 

19.26 

36. *60 

2o.l0 

1521  .8 

06S 

00010 

19.25 

3*. *81 

20.11 

1522.0 

08  S 

00020 

19.22 

36. *80 

2».  1 1 

1522.1 

06S 

00030 

17.87 

36.367 

26.  J8 

1518.3 

06  S 

00050 

17.61 

3*. *57 

2 6.50 

1517.9 

06S 

000  75 

17.52 

j*.*60 

CD. 57 

1517.5 

OSS 

00100 

17.21 

3*.**9 

Co. 59 

1517.6 

06S 

00125 

17.19 

3*.**9 

2d.  60 

1517.9 

06$ 

00150 

17.13 

36.**  8 

26.61 

1518.1 

06  S 

002  00 

17.06 

36.** 1 

?6.o2 

1518.7 

06S 

00250 

17.07 

3*.**3 

26.62 

151V.  6 

06S 

00300 

17.09 

36. *5* 

26.63 

1520.5 

06  S 

00*00 

17.01 

36. *21 

26.62 

1521.9 

OSS 

00500 

16.72 

36.3*7 

26.65 

1522.6 

OSS 

006  00 

15.39 

36.10* 

26.7  5 

1519.8 

OSS 

00700 

15.06 

35.712 

26.95 

1513.5 

OSS 

00800 

10.35 

35.3*6 

27.18 

15C5.2 

oes 

00900 

06.59 

35. ISO 

C7.3* 

1500.2 

OSS 

01000 

06.57 

35.052 

27.5* 

1*93.9 

06  S 

010  36 

G6.50 

35.073 

27.57 

1*9*. 3 

OSS 

01070 

05.55 

35.02* 

27.  c5 

1*91.0 

OSS 

01100 

05.39 

35.035 

27.68 

1*90.8 

OSS 

01200 

0*.97 

35.032 

27.73 

1*90.8 

OSS 

01300 

0*.b7 

.>5.0*3 

27.75 

1*52.1 

OSS 

01*00 

0*.  52 

35.02E 

27.77 

1*52  .3 

OSS 

01500 

0*.  3 7 

35.030 

? 7.7S 

1*53.3 

INST  STD  RECOROEA  TEN  SO  120* 

TRACE  DIR  D S SQUARE'  * 

OUAAUU*  00.*  2 SgUARE  *6 

OR  1C  1 2b  CD1  1 SQUARE  S« 


TOT  P N02  NO 3 $103  PH 


REP  ID 

31  6106 

YEAR 

1969 

SO TOP  0**60 

AIR 

TEMP  22 

CONSEC 

0002 

MONTH 

66 

SHIP  A 1 

WET 

SULB  17. 

LAT 

35  05  N 

DAY 

0* 

DATA  USE  1 

SAROMETR  1027. 

LONG 

0*6  22  W 

HOUR 

u.o 

AREA  05 

CLCUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

16.0 

06$ 

00000 

19. *0 

3*. 456 

26.05 

OSS 

COO  10 

19.1* 

36.4*0 

26.11 

OSS 

C0020 

16. *5 

3*. *6* 

26.25 

OSS 

00030 

17.93 

36.466 

26.43 

OSS 

00050 

17.57 

36.47* 

26.52 

06$ 

00075 

17.33 

3*.*** 

26.57 

OSS 

00100 

17.2* 

3*.  *5* 

26.55 

06$ 

00125 

17.22 

3*. *55 

26.60 

oes 

00150 

17.17 

3*. *59 

26.61 

08$ 

00c  00 

17.08 

3*. *5* 

26.63 

OSS 

00250 

17.0* 

36. *57 

26.6* 

oes 

00300 

17.03 

36.459 

26.6* 

OSS 

00*00 

16.97 

36.445 

26.65 

OSS 

00500 

16.57 

36.3*9 

26.67 

oes 

00600 

15.23 

36.102 

26.79 

06$ 

00700 

13.31 

35.7*9 

26.9* 

OSS 

00600 

11. *9 

35.466 

27.06 

OSS 

00900 

06.52 

35.196 

27.37 

OSS 

01000 

06.7* 

35.060 

27.5* 

OSS 

01100 

05.55 

35.06* 

27.66 

OSS 

01200 

05.15 

35.069 

27.73 

oes 

01300 

04.75 

35.069 

27.76 

OSS 

01*00 

0*.** 

35.062 

27.81 

OSS 

01500 

04.33 

35.05* 

27.62 

OIR  HGT  PER  WIND-DIR  01  INST  STD  RECOROER  TEN  SO  120* 

04  2 i WIND-SPO  0*  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  * 

SEA  W1N0-F0R  OURATION  00.*  2 SQUARE  *• 

CL/TR  WEATHER  XI  GRIG  E28  002  I SQUARE  SR 


OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  PO*  TOT  P N02  N03  S IOS  f 

1522.2 
1521  .7 
1520.* 

1S1R.5 
1517. t 

1517.5 
1517.7 
1S1R.0 

1518.5 
1516. • 

1519.5 

1520.5 
1521  .6 
1522.1 

1519.5 
151*.* 

1509.5 
1500.0 
1*9*.* 

1*91.5 

1*91.* 

1*91.* 

1*92.1 

1*95.2 


127 
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REFI0 

31 

8106 

YEAR 

1565 

80T0P  02195 

AIR  TEMP 

18 

CONSEC 

0003 

MONTH 

06 

SHIP  A 1 

MET  BUL8 

15 

LAT 

*5 

06 

N 

DAY 

05 

DATA  USE 

1 

6ARC2EU 

1028 

LONG 

C68 

06 

W 

HGUR 

12.0 

AREA 

05 

Cl  CUD  T/A 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

CBS 

CO 000 

19.37 

36.676 

26.0  7 

ObS 

COO  10 

19.31 

36.680 

26.05 

OBS 

00020 

18.56 

36.622 

26.26 

OBS 

00050 

17.63 

36.662 

2o.  68 

OBS 

CCC50 

17.35 

36.665 

26.55 

OBS 

OuC  7 5 

17.26 

36.661 

26.55 

OBS 

0C1 00 

17.20 

36.655 

26.60 

CBS 

0CL5 

17.17 

36.652 

*6  • 60 

OBS 

C01 50 

17.11 

3e .656 

26. 62 

CBS 

cc<co 

17.12 

36.663 

26.62 

OBS 

C0«.  50 

17.12 

36.676 

26. o3 

GBS 

C03C0 

17.13 

36.679 

26.e3 

OBS 

006  00 

17.13 

36.686 

26.66 

OBS 

00500 

16.99 

36.691 

26.68 

OBS 

00550 

16.37 

36.36C 

26.71 

OBS 

006  00 

15.68 

36.136 

26.76 

GBS 

00700 

13.56 

35.800 

26.92 

OBS 

0C8C0 

11.22 

35.665 

27. 10 

OBS 

0C500 

08. 69 

35.230 

27.36 

OBS 

oieco 

C6.85 

35.075 

27.52 

OBS 

01100 

05.59 

35.078 

2 7.65 

OBS 

012C0 

05.16 

35.076 

27.76 

OBS 

01300 

06.75 

35.062 

27.77 

GBS 

01600 

06.61 

35.053 

27.78 

OBS 

01500 

06.18 

35.038 

27.82 

OJR  NuT  PER 

WlND-Ol  R 

05 

INST 

STD  RECGROER 

TEN  SO  1206 

03  3 2 

MIND- SPG 

13 

TRACE 

01R 

0 

5 

SQUARE 

6 

SEA 

MlNO-FCA 

DORATI JN 

00.6 

2 

SQUARE 

68 

Cl/TR 

MEATHER 

XI 

OR  1G 

E28  003 

1 

SQUARE 

58 

yDPTH  S*c  VEL 

GXYG 

P36 

TOT  P 

N02 

NG3 

S 103 

PM 

1522.1 
15  it. i 

1520.1 

1517.6 
1517. J 

1517.3 

1517.5 
1517.9 

1516.1 
151V. 0 
1519 .8 

1520.6 
1522  .3 

1523.5 

1522.3 

1520. 1 

1515.2 

1508.5 

1501.6 
1695.1 

1651 .7 
1651  .5 

1651.6 

1692.7 

1652.6 


REFID 

31 

8106 

YEAR 

196V 

BGTDP’  03658 

AIR  TENP 

21.7 

DIR  hGT 

PER 

CONSEC 

0006 

MONTH 

06 

SHIP  A I 

MET  BULB 

17.8 

08  l 

6 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

05 

DATA  USE  i 

BAROMETR 

1027. C 

SEA 

LONG 

068 

13  M 

HOUR 

17.5 

AREA  05 

CL CUD  T/A 

CL/TP 

castnum/time 

LVLTYP 

GEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTh  SNO  VEL 

17.9 

UBS 

ocooo 

19.38 

36.660 

26.06 

1522.1 

06  S 

0G010 

19.22 

36.660 

26.10 

1521.9 

OBS 

0QC20 

15.15 

36.660 

tb.it 

1521.8 

OBS 

000  30 

18.  19 

36.663 

26 . j5 

1519.3 

OBS 

0GG50 

17.66 

36.661 

26.69 

1518.1 

OBS 

000  75 

17.50 

36.666 

26.53 

1518.0 

OBS 

0G1G0 

17.22 

36.652 

2b.  55 

1517.6 

CBS 

00125 

17.19 

36.652 

26.60 

1517.9 

OBS 

0C150 

17.17 

36.656 

2o.6  1 

1518.3 

GBS 

C0200 

17.15 

36.662 

26.62 

1519.0 

OBS 

001  50 

17.12 

36.665 

2o.t  3 

151V. 8 

UBS 

C0300 

17.  16 

36.671 

26.63 

ld20.7 

C'BS 

006  CO 

17.09 

36.669 

26.66 

15 it. 2 

OBS 

005  uO 

16.98 

36.657 

26.65 

1523.5 

OBS 

00550 

16.56 

36.366 

26.67 

1522.9 

OBS 

006  00 

15.62 

36.126 

26.72 

1520.6 

OBS 

00700 

13.60 

35.816 

26.92 

1515.6 

OBS 

0G800 

11.18 

35.666 

27.12 

1508.3 

oes 

OG9CO 

C9.08 

35.262 

27.31 

1502.1 

oes 

01000 

07.05 

35.115 

27.52 

1695.9 

OBS 

01100 

05.87 

35.102 

27.67 

1692  .V 

OBS 

01200 

06.98 

35.058 

27.76 

1650.9 

OBS 

01300 

06.70 

35.061 

27.78 

1691  .6 

GBS 

01900 

06.63 

35.061 

27.61 

16V2.0 

OBS 

01500 

06.26 

35.050 

27.82 

1692.9 

WlND-DIR 

07 

INST  STO  R6CCR0ER  TEN  SQ  1206 

• IMO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

WIND-FUR 

0JRAT10N 

00.6  2 

SQUARE 

68 

MEATHER 

XI 

GRIG  E28  006 

l 

SQUARE 

58 

OXYG 

P36 

TCT  P N02 

NC3  S 133 

PH 

TABLE:  VIII.— Continued 


REMO  31  8 1 06 

CONSEC  0005 

LAT  35  02  N 
COHG  OA»  12  M 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1969 

BOTDP  03109 

AIR  TEMP 

20.0 

OIR  huT  PER 

MONTH 

06 

SHIP  A I 

HET  BULB 

I7.b 

07  2 A 

OAV 

06 

DATA  USE  1 

BARONE TR 

1028.0 

SEA 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

vltvp 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

OYNOPTH  SNO  VEL 

06  S 

OOUOO 

19.35 

36.AA9 

26.06 

1522.0 

OPS 

OGOIO 

19.  16 

36.A5A 

26.  1 1 

1521  .7 

oes 

000  23 

16.11 

3o.a22 

26.35 

1516.6 

08S 

000’ 0 

17.62 

36. A2A 

26. A 7 

1517.6 

oes 

000  SJ 

1 7 . A6 

36.A38 

26.5* 

1517.5 

DBS 

000  75 

17.33 

36.07 

26.55 

1517.5 

08  S 

00 100 

17.22 

36.A26 

26.5  7 

1517.6 

oes 

00125 

l 7.19 

36.A29 

26.56 

1517.9 

uBS 

001«-0 

17.18 

36.A37 

26.5  5 

1518.3 

oes 

00*00 

17.16 

36.AA9 

26.00 

1519.1 

CBS 

002  50 

17.1a 

36.A56 

2 6.6  1 

1515.8 

CBS 

00  .>00 

17.13 

36.A61 

2o.62 

15*0.6 

DBS 

OOAOO 

17.10 

36. A65 

«' 6 .63 

15*2.2 

06  S 

00?  00 

16. 90 

36.A35 

<0.66 

1 5* A . 2 

CBS 

COtOO 

15.58 

36. 1 o A 

26.76 

1520.5 

OBS 

0065  0 

1 A.  80 

36.0a  7 

26. BA 

1518.7 

06  S 

007  00 

13.70 

35.61  1 

26.  BS 

1515.7 

OBS 

00800 

10.69 

35.397 

27.16 

1?06.5 

CBS 

00900 

08.59 

35. *08 

27.  >7 

1500.2 

OBS 

01000 

06.96 

35.093 

27.52 

IA95.5 

OBS 

01020 

06. A6 

35.077 

27.57 

1A93.8 

OBS 

0 109  A 

06.  1A 

35.152 

27. G8 

1653.9 

OBS 

01100 

05.62 

35.082 

27.65 

IASI .8 

OBS 

01200 

0A.96 

35.062 

27.75 

1A50.6 

OBS 

01300 

0A.66 

35.050 

27. 7e 

1691.2 

OBS 

OlAOO 

0A.39 

35.0A5 

27. BC 

1651 .8 

CBS 

01500 

0A.28 

35.  GAG 

27. ei 

1653.0 

HIND-DIR  Oo 
HlNO-SPD  12 
HIND-FCR 
HEATHER  XI 


JXYG  P06 


I mST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.5 

OR IG  E28  005 


TOT  P HO i HO 3 


REF  ID 

31 

8106 

YEAR  1965 

6CT0P  0A680 

AIR  T ENP  26.6 

C1P  T 

PER 

CONSEC 

0006 

MONTh  06 

SHIP  A | 

HET  BULB  20.6 

09  l 

2 

LAT 

35 

03  N 

DAY  06 

DATA  USE  1 

BARONE  Tk  1027. C 

ScA 

LONG 

068 

15  H 

HOUR  16.2 

AREA  05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNGM/T IME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

CVNDPTH  SNO  VEL 

18.2 

OBS 

00000 

19.  A6 

36.656 

26.03 

1522  .A 

OBS 

00010 

19.21 

36.659 

26.10 

1521.8 

OBS 

00020 

19.19 

36.A61 

26.11 

1521.9 

OBS 

00030 

18.60 

36. A lo 

2u.22 

1520. A 

OBS 

00050 

17. 9A 

36.AA6 

*6.61 

1518.9 

UBS 

00075 

17.  A1 

36.A50 

26.*  A 

1517.7 

CBS 

00100 

17.29 

36.AA7 

26.57 

1517.8 

UBS 

00125 

17.23 

36.  AA  i 

26.58 

1518.0 

Q8S 

00150 

17.20 

36.AA3 

26.55 

1518.3 

OBS 

0Q200 

17.18 

36.AA8 

26.60 

1519.1 

OBS 

002  50 

17. IA 

36.A57 

26.62 

1519.8 

OBS 

00300 

17.16 

36.A62 

26.61 

1520.7 

OBS 

OOAOO 

17.05 

36.A52 

26.63 

1522.0 

CBS 

00500 

17.00 

36.A56 

26.65 

1523.5 

OBS 

006  00 

15.70 

36.133 

26.70 

1520.8 

OBS 

00700 

13.57 

35.782 

26. VC 

1515.2 

OBS 

00800 

11.20 

35.AA3 

27.10 

1508. A 

u6S 

0Q900 

G9.38 

35.257 

27.28 

1503.3 

UBS 

009  50 

08.15 

35.16A 

27. AO 

1A99.A 

OBS 

00930 

07. A7 

35.115 

27. A6 

1697.2 

uBS 

01000 

07.37 

35. 1 A3 

27.5G 

1697  .2 

OBS 

01010 

07.36 

35 • 1 AG 

27. 5G 

1697.3 

OBS 

01070 

05.96 

35.050 

27.62 

1692.7 

OBS 

01100 

05. 88 

35.073 

27.65 

1692.9 

OBS 

01200 

05.03 

35.0A6 

27.73 

1691.0 

OBS 

01300 

0A.6A 

35.063 

27.77 

1691.1 

OBS 

OlAOO 

0A.A2 

35.069 

27.80 

1691 .9 

OBS 

01500 

06.26 

35.060 

27.81 

1692.9 

HINO-OIR  Ob 
• SNc-SPO  06 
HlHD-FoR 
HEATHER  XI 


OXYG  PDA 


I "(ST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00. 

LR IG  E2b  006 


TOT  P N02  NOi 


TEH  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  At 
1 SQUARE  St 


SU3  PH 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  A8 
1 SQUARE  58 


S 103  PH 


TABLE  VIII.— Continued 


REMO 

31 

8106 

7648 

1569 

E TOP  01260 

41ft  TEfP  19.4 

(.16  HGT  PE  ft 

HI60-01* 

10 

INST  STO  ftECOKOEft  TEN  SO  1206 

CCNSEC 

0007 

MONTH 

06 

SHIP  4! 

MET  0UL8  17.2 

36  1 3 

MSCrSfO 

10 

TRACE  018 

0 > 

SQUARE 

6 

167 

35 

09  N 

C 67 

07 

D4T4  USE 

1 

B4llCMETft  1027.0 

Sc  4 

MINO-Fjft 

DU* A T 1 uN 

00.3  2 

SOUAnE 

46 

LLNo 

048 

Cb  N 

hJUII 

12.0 

4PE4 

05 

CLOUD  7/4 

CL/TE 

MlA  THfrL 

XI 

uftlb  E28  007 

1 

SWUAAE 

54 

C6STNLM/T1ME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L  SIGM6-T 

OYNjPTh  SMC  VEL 

0*71. 

Eu4 

TOT  P *u2 

NG3  S 103 

PH 

12.0  DBS 
CbS 
ObS 
00$ 
ras 
oas 

LOS 

UDS 

obs 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

ObS 

ObS 

oas 

oas 

oas 

UBS 

OBS 


OOOOO 

19.44 

36.473 

26.05 

1522.3 

00010 

19.23 

36.477 

2u.l  1 

1521 .9 

00020 

19.15 

36.476 

26.13 

1521  .9 

00030 

17.74 

36.416 

2b.*»  4 

1517.9 

00050 

17.26 

Jb.446 

20.56 

1516.9 

000  75 

17.19 

36.453 

2b. 60 

1517.1 

CO  100 

11.16 

36.452 

26.61 

1517.6 

00125 

17.11 

36.456 

2u.£  2 

1517.7 

00150 

17.13 

36.460 

25.62 

1518.2 

00200 

17.10 

36.460 

2o.63 

1518.9 

UU250 

17.10 

36.475 

2o.fc4 

1519.7 

00300 

17.12 

36.460 

26.64 

1520.9 

00400 

17.07 

36.484 

26.65 

1522.1 

00500 

16.91 

36.486 

26.65 

1523.3 

00550 

16.07 

36.314 

26.76 

15*1 .4 

00600 

15.22 

36.115 

26.60 

1519.J 

00700 

13,31 

35.762 

26.94 

1514.4 

007  50 

12.56 

35.663 

27. C3 

1512.6 

00800 

11.00 

35.455 

27.15 

15C7.7 

00900 

08.57 

35.16B 

27.34 

1500.1 

OlOUO 

07.25 

35.124 

27.50 

1496.7 

01100 

05.7  2 

35.075 

27.o  7 

1652.2 

01200 

05.15 

35.070 

27.73 

1491. 6 

8EF10 

31 

6106 

Yt  Aft 

19d9 

BUT  OP 

03566 

AIM  TEM>  22.6 

0|A  HGT  Pkft 

blNL-Olft 

1*/ 

INST  STO  FECCftOE*  TEN  >0  1206 

COHSEC 

0008 

MCNTH 

06 

SHIP 

61 

«ET  6ULB  20.0 

1C  1 3 

• 1ND-SPU 

06 

TRACE  018 

0 5 

SQUARE 

4 

L6T 

35 

03  N 

DAY 

07 

OATA 

USE 

1 

BAAOMETL  1026.8 

SEA 

MlMO-PLf 

LJRATlUN 

00. 4 2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

13  M 

HOUR 

18. 1 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

Cl/tp 

WEATHER 

U 

C»IG  E2b  008 

1 

SQUAft 

58 

CASTMUM/T IME 

LVL1YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNUPTm  SNO  VEL 

0X7  G 

Pu4 

TCT  P n02 

N03  S 103 

Pm 

ie.1  ofcs 
08S 
ObS 
OBS 

aas 

nes 

obS 

oas 

ObS 

cbS 

ObS 

1-bS 

OBS 

06S 

oas 

ObS 

OBS 

CBS 

oas 

oes 

OBS 

oes 
00  s 
oas 
ObS 

oas 

oes 


ooooo  19. a* 
00010  19.0b 
00020  18. 0* 
00030  17.3* 
00050  17.26 
00075  17.21 
00100  17.12 
00125  17.11 
00150  17.08 
GO  2 00  17.16 
00250  17. lb 
00*00  17.16 
004 QO  17.12 
00500  17.00 
00550  16.62 
00600  15.(7 
00700  13. §2 
00800  11.68 
00850  10.02 
00900  09.15 
01000  06.93 
01065  Ob. 60 
01100  05.55 
01200  05.07 
01300  06.77 
01600  C6.52 
01500  06.31 


30.686  26.06 

36.477  26.15 
36,445  2o. 39 
36.460  26.56 
36.466  2b. 59 
36.468  2o. 61 
36.457  26.o2 
36.459  2b.t2 
36.462  46.63 
36.486  2j.(#4 
io.440  2o.b4 
36.492  23.64 
36.494  25.65 
36.472  26.66 
36.358  26.06 
36.200  2o.72 
35.847  2b. 40 

35.477  2/.04 
35.035  27.23 
35.238  27.30 
35.102  27.53 
35.044  27.53 

35.058  27.  oB 
35.078  27.75 
35.065  27.77 
35.061  27. 80 

35.059  27.82 


1522.3 

1521.4 

1518.7 
1516.9 

1516.9 

1517.2 

1517.3 

1517.7 

1518.0 

1519.0 

1519.9 

1520.7 

1522.3 

1523.5 
1*23.1 

1521 .4 

1510.1 

1510.1 

1504.9 

1502.4 

1495.4 

1454.0 
1441  .> 

1441.3 
•491,7 

1492.3 

1493.1 


180 


... 
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REF  ID 

31 

8106 

YEAR 

1969 

BOTDP  06206 

AIR 

TEMP  21.7 

DIR  HGT  PER 

* IN  D-DI R 

16 

INST  STU  RECORDER 

CONSEC 

0009 

MONTH 

06 

SHIP  A I 

MET 

BULB  20.0 

16 

L 3 

WlND-SPD 

11 

TRACE  OIR  ( 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

08 

DATA  USE  1 

BARCMETR  1026.7 

SEA 

WlND-K  R 

DJRAT1JN  00. < 

LONG 

068 

01  W 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLOUD  I/A 

CL/TP 

NEATHcR 

XI 

GRIG  E2o  009 

CASTNUM/T IME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTH 

SND  VEL 

JXYG 

PJ6 

TCT  P N02  N03 

12.0 

GBS 

00000 

19.67 

36.656 

2o.O  3 

1522.6 

oes 

00010 

19.60 

36.655 

26.05 

1522.6 

OBS 

00020 

15.29 

36.656 

26.06 

1522.2 

DBS 

000  30 

18.96 

36.629 

2o . 1 6 

1521  .6 

uBS 

00050 

17.66 

36.616 

26.66 

1518.0 

OBS 

00075 

17.36 

36.632 

26.5  5 

1517.5 

UBS 

00100 

17.22 

36.622 

26.57 

1517.6 

OBS 

00125 

17.20 

36.622 

26.57 

1517.9 

OBS 

00150 

17.16 

36.622 

26.59 

1518.1 

UbS 

00*00 

17.09 

36.626 

26.60 

1518.8 

DBS 

002  50 

17.00 

36.627 

26.61 

1515.6 

OBS 

00300 

17.09 

36.629 

26.61 

1520.5 

JBS 

00600 

16.99 

36.397 

26.ol 

1521  .8 

uBS 

00500 

16.27 

36.252 

26 . 06 

1521 .1 

JBS 

00600 

15.09 

36.038 

26.77 

1518.8 

OBS 

C0650 

16.71 

35. 576 

25.80 

1518.3 

LbS 

00700 

13.37 

35.721 

26.  85 

1516.5 

ObS 

00750 

12.52 

35.601 

26.97 

1512.3 

UBS 

00800 

11.05 

35.605 

27.10 

1507.8 

OBS 

00850 

C9.57 

35.287 

27.20 

1506.6 

uBS 

009  00 

08.95 

35.163 

27.27 

15C1.5 

CBS 

01000 

06.93 

35.052 

27.69 

1655.3 

OBS 

01100 

06.39 

35.163 

27.65 

1695.0 

OBS 

01150 

06.13 

35. 128 

27.66 

1696.8 

OBS 

01200 

05.33 

35.060 

27.65 

1692.3 

JBS 

01300 

06.91 

35.035 

27.73 

1692.2 

ObS 

01600 

06.56 

35.02C 

27.76 

1692.3 

JBS 

01500 

06.38 

35.015 

27.78 

* • •»»* 

1693.6 

REFIO 

31 

8106 

YEAR  1969 

BOTDP 

03383 

AIR  TEMP 

23.9 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIR 

17 

INST  STD  RECORDER 

CONSEC 

0010 

HONT  H 06 

SHIP 

A 1 

MET  BULB 

21.1 

16  1 

3 

WIND-SPD 

08 

TRACE  DIR  1 

LAT 

35 

07  N 

DAY  08 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1023.7 

SEA 

Ml ND-FGR 

duration  oo.< 

LONG 

067 

57  U 

HOUR  18.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E28  010 

CASTNUN/HNE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL  OXVG 

P06  TOT  P N02 

NOi 

18.0 

OBS 

00000 

20.02 

36.662 

25.87 

1523.9 

OBS 

00010 

19.60 

36.660 

26.05 

1522.6 

OBS 

00020 

18.63 

36.661 

26.23 

1520.3 

OBS 

00030 

17.82 

36.661 

26.66 

1518.2 

OBS 

00050 

17.66 

36.662 

26.53 

1517.5 

OBS 

00075 

17.36 

36.660 

26.55 

1517.5 

OBS 

00100 

17.22 

36.625 

26.57 

1517.6 

OBS 

00125 

17.21 

36.636 

26.58 

1518.0 

OBS 

00150 

17.15 

36.626 

26.59 

1518.2 

OBS 

002  00 

17.12 

36.666 

26.61 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.10 

36.669 

26.62 

1519.7 

OBS 

00300 

17.  10 

36.650 

26.62 

1520.5 

OBS 

006  00 

17.11 

36.669 

26.62 

1522.2 

OBS 

00500 

16.78 

36.353 

26.62 

1522.7 

OBS 

006  00 

15.55 

36.095 

26.71 

1520.3 

OBS 

00700 

16.06 

35.809 

26.82 

1516.8 

OBS 

00800 

12.00 

35.670 

26.97 

1511.2 

OBS 

00850 

10.78 

35.328 

27.09 

1507.6 

OBS 

00900 

09.15 

35.205 

27.27 

1502.3 

OBS 

009  50 

06.65 

35.169 

27.36 

1500.5 

OBS 

00980 

07.97 

35.110 

27.38 

1699.1 

OBS 

01000 

07.39 

35.093 

2 7.66 

1697.2 

OBS 

Oil  00 

05.96 

35.036 

27.61 

1693.0 

OBS 

01200 

05.17 

35.030 

27.70 

1691 .6 

OBS 

01300 

05.02 

35.032 

27.72 

1692.7 

OBS 

01600 

06.66 

35.027 

27.76 

1692.9 

OBS 

01500 

06.38 

35.016 

27.78 

1693.6 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  58 


SIU3  RH 


TEN  SU  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  57 


S 103  PM 
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REFID 

31 

8106 

YEAR 

1969 

BCTOP 

05303 

AIR  TENP 

22. 

CONSEC 

0011 

MONTH 

06 

SHIP 

Al 

WET  8ULb 

20 

LAT 

35 

09  N 

OAV 

09 

OATA 

USE  1 

6AR0METR 

1023 

LONG 

047 

55  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

cl  cud  t/a 

CASTNUM/TIME 

lvltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

12.0 

oes 

00000 

19.94 

36.471 

29.52 

08  S 

00010 

15.52 

36.454 

^6. Cl 

obs 

00020 

15.34 

36.454 

26.06 

08  S 

00C30 

18.82 

36.394 

26.15 

OBS 

00050 

17.63 

36.453 

26.45 

OBS 

000  75 

17.28 

3o.446 

26.57 

OBS 

00100 

17.21 

36.436 

26.58 

CBS 

00125 

17.15 

36.437 

26.60 

OBS 

00150 

17.12 

36.438 

26.61 

OBS 

002  00 

17.17 

36.458 

26.61 

OBS 

00250 

17.17 

36.455 

26.61 

OBS 

00300 

17.17 

36.460 

26.61 

OBS 

00400 

17.09 

36.456 

26.63 

OBS 

00500 

16.81 

36.378 

2o.63 

OBS 

00550 

16.30 

36.216 

26.63 

OBS 

00600 

14.98 

36.017 

26.  76 

OBS 

00650 

14.41 

35.935 

26.84 

OBS 

00700 

13.58 

35.772 

26.65 

OBS 

00750 

12.38 

35.578 

26.58 

OBS 

00800 

11.04 

35.420 

27.11 

OBS 

00900 

08.73 

35.195 

27.33 

OBS 

01000 

06.62 

35.066 

27.52 

OBS 

01050 

06.31 

35.059 

27.5E 

OBS 

01C60 

06.39 

35.128 

27.62 

OBS 

01075 

06.34 

35.114 

27.62 

OBS 

01100 

05.94 

35.080 

27. 1 4 

OBS 

01125 

05.95 

35.081 

27.64 

OBS 

01130 

05.77 

35.102 

27.66 

OBS 

01150 

05.92 

35.158 

27.71 

OBS 

01200 

05.74 

35.145 

27.72 

OBS 

01300 

04.90 

35.039 

27.74 

OBS 

01400 

04.72 

35.040 

27.  76 

OBS 

01500 

04.53 

35.043 

27.78 

REF  I 0 

31 

8106 

YEAR 

1969 

BOTOP  04297 

AIR 

TEMP  22 

CUNSEC 

0012 

MONTH 

06 

SHIP  Al 

MET 

BULB  20 

LAT 

35 

02  N 

OAV 

09 

OATA  USE  1 

8 A ROME  TR  1022. 

LONG 

047 

57  W 

HOUR 

IB  .1 

AREA  05 

Cl  QUO  7/ A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

IB.  1 

OBS 

00000 

20.24 

36.420 

25.60 

OBS 

00010 

19.86 

36.425 

25.90 

OBS 

00020 

19.25 

36.406 

26.  u5 

UBS 

00030 

18.22 

36.423 

26.32 

OBS 

00050 

17.62 

36.43a 

46.46 

UBS 

00075 

17.44 

36.443 

26.53 

OBS 

00100 

17.40 

36.443 

26.54 

UBS 

00125 

17.25 

36.426 

*.6.5  7 

CBS 

00150 

17.21 

36.425 

26.57 

OBS 

00200 

17.19 

3c. 430 

26.58 

OBS 

002  50 

17.19 

36.445 

26.59 

DBS 

00300 

17.20 

36.450 

26.60 

OBS 

00400 

17.13 

36.451 

26.61 

06S 

00500 

16.80 

36.375 

20.6  3 

OBS 

00600 

15.24 

36.056 

26.75 

CBS 

w0700 

13.48 

35.740 

2 o.  oS 

OBS 

00750 

12.39 

35.002 

27.00 

OBS 

COPOO 

10.58 

35.344 

27.14 

UBS 

00500 

08.82 

35.161 

27.25 

GBS 

01000 

06.84 

35.050 

a7  • 50 

OBS 

011  00 

06.40 

35.151 

27.64 

OBS 

01120 

06.33 

35. 145 

27.64 

OBS 

OUOO 

05.35 

35.036 

27.68 

CBS 

01300 

04.  bo 

35.015 

27.72 

OBS 

01400 

04.70 

35.017 

27.74 

OBS 

01500 

04.50 

35.023 

27.17 

DIP  HGT  PER 

W1NC-D1R 

Id 

INST  STO  RcCCROER  TEN  SO  1206 

16  1 3 

WlNO-SPG 

13 

TRACE  0 Ik  D 5 

SOOARE 

4 

SEA 

2IN0-EI  R 

DURATION  00.4  2 

SOUARt 

4o 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E2d  011  1 

SJJARc 

57 

CVWPTH  SNG  VEL 

UXVG 

Pj4 

TOT  P Nu2  NO J S lu 3 

Pm 

1523.7 

1522.7 

1522.4 
l5cl  .0 

1516.0 

1517.4 

1517.5 

1517.8 

1516.1 

1519.1 

1 3 19 .9 

1520.7 

1522.1 

1522.9 

1521.9 
1518.4 

1517.3 

1515.3 

1511.8 
15C7.8 

1500.8 

1494.9 
1493.7 

1454.3 

1494.3 

1453.1 

1493.6 

1493.0 

1454.0 

1494.1 

1492.2 

1453.1 
1454  .0 


0*  R HOT  PER 

W I NO-0 1 R 

13 

INST  STO  KtCCROcR 

T £ 

9 SU  1 4 Jo 

18  1 3 

WI9D-SP0 

11 

TRACE  01 K 0 

5 

SOUARf 

4 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION  03. S 

2 

SUUARE 

40 

CL/TP 

WEAThEk 

XI 

ORIG  £2 b 012 

1 

SUUARi 

57 

OYNUPTH  SND  VEL 

OXYG 

P j4 

TOT  P .902  Nu.> 

103 

PH 

1524.4 

1523.6 
1 5*2  .0 

1519.3 

1517.9 

1517.8 

1516.1 
15  lb .1 

1516.4 

1519.1 

1520.0 

1520.8 

1522.3 

1522.6 
1519.J 

1514.9 
1511  .9 

1506.1 

1501.1 

1495.0 

1455.0 

1455.1 

1442.3 

1442.0 

1493.0 

1443.9 
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■ IF  10  31  6106 

CONSEC  0013 
LAT  36  50  N 
LONG  066  00  M 


CASTNUH/T |ME 
19.7 


YEAR 

196V 

eoTOP 

C6866 

AIR  TEMP 

23.9 

OIR  RGT 

PER 

MONTH 

06 

SHIP 

A! 

RET  BULB 

20.6 

26  0 

3 

OAY 

15 

OATA 

USE  1 

bARGMETR 

1025.0 

SEA 

HOUR 

19.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VtL 

OBS 

00000 

22.36 

36.753 

25.67 

15  30.6 

CBS 

00010 

21.36 

36.761 

25. 7C 

1328.6 

OBS 

90020 

21.28 

36.752 

25.77 

1527  .9 

OBS 

000  30 

21.22 

36.752 

25.78 

1527.9 

OBS 

0C050 

19.99 

36.511 

25.93 

1526.7 

OBS 

00075 

18.37 

36.656 

26.31 

1520.5 

OBS 

00100 

18.25 

36.557 

26.6* 

1520.7 

OBS 

00125 

17.97 

36.516 

26.66 

1520.3 

OBS 

CO  150 

17.61 

36. *75 

26.51 

1519.6 

OBS 

00*00 

17.23 

36. j96 

*0.55 

1519.2 

OBS 

00250 

16.96 

36.356 

26.56 

1519.2 

CBS 

00300 

16.80 

36.362 

26.61 

1519.5 

OBS 

003  50 

16.66 

36.326 

26.6  3 

151* .8 

OBS 

00600 

16.35 

36.286 

26.67 

1519.7 

OBS 

00500 

15.66 

36.152 

26.73 

1515.1 

OBS 

00550 

16.62 

35.968 

*6.60 

1516.6 

OBS 

OGtOO 

13.83 

35.623 

2 o.BP 

1 51* .5 

OBS 

0C650 

13.19 

35.713 

26.92 

1313.1 

OBS 

00700 

12.16 

35.577 

27.02 

1510.2 

OBS 

90726 

11.86 

35.563 

*7.C6 

1509.6 

OBS 

00750 

10.90 

35. j89 

27.1* 

1506.6 

OBS 

0C600 

10.05 

35.331 

27.26 

1506.2 

OBS 

C0650 

09.69 

35.36C 

27.32 

1502.9 

OBS 

C0900 

08.62 

35.235 

27.61 

1659.6 

OBS 

00916 

07.85 

35.116 

*7.61 

1697.6 

OBS 

0C5  26 

08.17 

35.256 

27.67 

1*59.2 

06  S 

01000 

07.35 

35.186 

27.53 

1657.1 

OBS 

01100 

06.66 

35.21* 

27.63 

1696.1 

OBS 

01130 

06.57 

35.232 

27.68 

1656.3 

OBS 

01150 

03.  72 

35.080 

27.6  7 

1693.1 

OBS 

01200 

05.63 

35.056 

27.72 

1652.7 

OBS 

01300 

05.32 

35.120 

27.75 

1*5*. 0 

OBS 

01600 

06.71 

35.081 

*7.75 

1693.1 

OBS 

01500 

Oh. 26 

35.032 

27. EC 

1653.0 

6 1 N 0” 0 1 A 2i 
MlNO-SPO  On 
MIND-F3R 
■EAThER  XI 


INST  STJ  ME  COROE  A 
TRACE  OIR  0 

0URAT1JN  03.6 

CRIG  E28  013 


TEN  SO  1*06 
5 SQUARE  2 
2 SOUAAc  06 
1 SUUAME  <*8 


OXVG 


PJ6  TOT  P NU2 


No J S 103  PH 


REF  10 

31 

8106 

YEAR 

1969 

BCTOP  06385 

AIR  TEMP  21-7 

OIR  HGT  PER 

W1N0-DIR 

27 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

06 

SHIP  A 1 

MET  BULB  18.9 

25  0 * 

MIND-SPO 

07 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

57  N 

LAY 

1 6 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.0 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

66 

LONG 

067 

56  W 

HOU* 

1*.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E28  016 

1 

SQUARE 

67 

CASTNUH/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P36 

TOT  P N02 

N03  SI03 

PH 

OBS 

COO  00 

21.89 

36.656 

25.53 

1529.1 

06  S 

00010 

21.68 

36.666 

*5.59 

1528.7 

JBS 

00020 

21.33 

36.700 

25.71 

1528.0 

OBS 

00030 

21.30 

36.730 

25.75 

1528.1 

OBS 

00C50 

19.26 

36.670 

26.10 

1522 .6 

UBS 

00075 

18.63 

36.608 

26.26 

1520.6 

OBS 

00100 

17.35 

36.610 

26.53 

1517.9 

00  S 

00125 

16.95 

36.339 

26.57 

1517.1 

OBS 

00150 

17.10 

36.622 

26.60 

1518.0 

06  S 

002  00 

17.12 

36.639 

26.61 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.05 

36.660 

26.62 

1519.5 

OBS 

00300 

17.03 

36.631 

26.62 

1520.3 

OBS 

00600 

16.59 

36.328 

26.65 

1520.5 

OBS 

00500 

15.70 

36.166 

26.73 

1519.2 

OBS 

00600 

16.57 

35.936 

26.80 

1517.0 

OBS 

00700 

12.88 

35.651 

26.96 

1512. B 

OBS 

OOBOO 

10.78 

35.606 

27.15 

1506.9 

OBS 

008  2 0 

10.06 

35.266 

27.15 

1506.6 

OBS 

00900 

06. B9 

35.268 

27.35 

1501.6 

OBS 

00950 

07.80 

35.135 

27.63 

1698.0 

OBS 

005  9 0 

07.55 

35.170 

27.69 

1697.7 

OBS 

01000 

07.07 

35.100 

27.51 

1695.9 

OBS 

01020 

07.16 

35.206 

27.58 

1696.8 

06S 

01060 

06.56 

35.136 

27.61 

1695.0 

OBS 

01100 

06.26 

35.109 

27.63 

1696.3 

OBS 

01200 

05.17 

35.006 

27.68 

1691  .6 

OBS 

01300 

06.92 

35.012 

27.72 

1692  .2 

OBS 

01600 

06.67 

35.010 

27.76 

1692.9 

OBS 

01500 

06.69 

35.007 

27.76 

1663.8 
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1 


REE  10  31 

0106 

YEAR 

ist« 

bUTDP  04755 

AIR 

TEMf  2o.7 

DIR  Rut  PtR 

H I NP-OI  R 

& a 

INST  S T i/  MECCROER 

CONS  EC 

Outs 

MQMM 

Dc 

SHIP  A 1 

WE  t 

8 Ul  t>  21.7 

It 

J 3 

hINO-SRO 

JO 

TRACE  01 R ( 

CAT  34 

5 6 N 

OAV 

lb 

DATA  USE  1 

bAROMETL  1025.0 

St  A 

HlNt-fUP 

DURATION  CO.: 

LONG  040 

OS  a 

HOUR 

10.4 

AREA  05 

Cloud  t/a 

ci/TR 

HfcA  THEM 

XI 

ufilG  E20  015 

CASINUN/T IME 

LVL  T VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1CMA-T 

OV*D?TH 

SNO  VcL 

QXV  o 

PC4 

TCT  P N02  NC3 

18. 4 

■*es 

coooo 

22.42 

3o.705 

23.41 

1530.5 

UBS 

OUu  1 0 

21.61 

36. 703 

25.64 

1526.6 

U0S 

?Uc  20 

21.22 

36.636 

25.  7 C 

1527.6 

JO  < 

UOCiO 

20.^4 

36.531 

25.00 

1525.1 

JOS 

UOG50 

19.12 

36.467 

2o.  1 3 

1522.2 

ObS 

• ' JU  7 5 

17.83 

36.4  70 

2 0.46 

1519.0 

JSS 

cJlOO 

1 7 . 39 

16.46Q 

46.5c 

-bS 

cut*  S 

17.22 

36.403 

26. oO 

1510.0 

ObS 

cot  SO 

17.13 

36.469 

26 .6  3 

1 5 Id  .2 

JB9 

uu.OO 

17.14 

io.492 

26.64 

1519.0 

OBS 

002  SO 

17.08 

36.493 

2o . oo 

1519.  7 

UBS 

00»00 

17.03 

3o. 4B3 

26.6c 

1520.4 

UBS 

UU400 

16.6V 

30.400 

20.65 

1320.9 

OBS 

oosoo 

15.  75 

36.220 

26.  76 

1519.4 

u8S 

ueuO 

14.92 

36. OSB 

26.  B 2 

1510  .3 

UBS 

CC700 

12.60 

35.o49 

26.  VS 

1511  .8 

GBS 

JOB  00 

10.36 

35. 4U 

27.23 

1505.4 

OBS 

ccS  00 

08.33 

35.210 

27.41 

149V. 3 

ObS 

CC930 

08.23 

35.292 

27.49 

1499.5 

PRS 

v tOv  J 

07.33 

35.212 

27.30 

1497.1 

LBS 

Cl  coO 

06.04 

35.202 

27. 02 

14S©.2 

OBS 

011  0 j 

06.  74 

35.253 

27.67 

1496.5 

oes 

01170 

05.6S 

35.108 

27.70 

1493. 2 

CBS 

01200 

05.12 

35.063 

27.73 

1491  .4 

oes 

01300 

04.  t 7 

35.09C 

27.78 

1492.1 

L6S 

01400 

04.60 

35.074 

27.60 

1452 .7 

OBS 

CISCO 

04.36 

35.062 

27.02 

1493.3 

k 

REE  ID 

31 

B106 

YE  At 

IVt  V 

BUTOP 

03292 

AIR  TEMP 

26.1 

010  MGT  PER 

HlNO-Ol R 

14 

INST  STD  REtGROER 

CUNSEC 

0016 

MCMH 

Oo 

SHIP 

Al 

hcT  B0l6 

22.0 

19  0 3 

HIND-SPD 

01 

TRACE  OIR  1 

LAT 

35 
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34.562 

26.43 

1520.2 

00100 

17.95 

34.534 

26.48 

1519.8 

00125 

17.69 

34.508 

26.52 

1519.4 

00150 

17.58 

36.485 

26.53 

1519.5 

00200 

17.21 

34.450 

26.59 

1519.2 

00250 

17.12 

34.465 

26.63 

1519.8 

00300 

17.11 

36.473 

26.6! 

1520.6 

00400 

17.00 

34.441 

26.65 

1521.9 

00500 

15.97 

34.244 

24.73 

1520.1 

00600 

14.71 

34.014 

24.83 

1517.6 

00700 

12.94 

35.707 

26.97 

1513.0 

00800 

10.59 

35.411 

27.19 

1506.2 

00090 

08.52 

35.206 

27.38 

1499.8 

00900 

08.52 

35.236 

27.40 

1500.0 

01000 

07.42 

35.144 

27.49 

1497.4 

01015 

04.07 

35.207 

27.42 

1495.6 

01030 

07.06 

35.210 

27.60 

1496.6 

01100 

04.14 

35.141 

27.44 

*494.1 

01140 

05.54 

35.120 

27.73 

492.6 

01170 

05.77 

35.179 

27.74 

»493 . 7 

01200 

05.59 

35.172 

27.74 

14®4.5 

01300 

C4.94 

35.089 

27.77 

149< .4 

01400 

04.53 

35.075 

27.81 

1492.4 

01500 

04.38 

35.000 

27.03 

1493.4 
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TABLE  VIII.— Continued 


RIHO  31  010* 

COMIC  002) 
CM  ))  01  N 
10 NO  047  54  M 


CASTNUM/TINE 

10.0 


VEAR 

1949 

10 TO*  04204 

*14  TEMP  «4. 

4 

Ulft  NOT  PE* 

*lNU>0Ift  18 

IWST  STD  PECChOER 

TEN  SO  11 

month 

04 

SNIP  41 

wet  am*  2i. 

7 

20 

l i 

tfMO-SPU  11 

TRACE  J1A  0 

5 

SQUARE 

04V 

20 

DATA  US! 

1 

0AOC4CTR  1324. 

0 

SEA 

tfINj-FOM 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

M0U4 

10.0 

4M4 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/T4 

LEATHER  XI 

OmJo  £24  023 

l 

SQUARE 

lvltvp 

OEPTN 

ICMP 

SOL 

SUNAM 

DVNDPTH 

SNv  VEL 

OXVti  PJ4 

TOT  P '102  MCJ 

S1D3 

PH 

00  s 

00000 

23.19 

34.472 

25.1  7 

1532  .4 

oos 

00010 

22.74 

34.474 

25.30 

1531.4 

0*5 

00020 

21.30 

34.o33 

25.45 

1520.0 

003 

00030 

20.43 

34.435 

25.05 

1524.3 

OOS 

COO  50 

19.14 

34.409 

2*. 23 

1522.* 

oos 

00075 

10.51 

34.505 

24.57 

1521  .1 

oos 

00100 

10.10 

34.550 

24.44 

1520.5 

oos 

00125 

10.07 

34.550 

24.44 

152C.4 

oos 

00150 

17.04 

34.524 

24.44 

1520.4 

oos 

00200 

17.43 

34.440 

24.54 

1519.0 

oos 

00250 

17.21 

34.424 

24.57 

1520.0 

oos 

00300 

17.04 

34.419 

24.41 

1520.3 

QOS 

00400 

14.79 

34.301 

24.44 

1521.2 

oos 

00500 

19.40 

34.150 

24.73 

1519.1 

oos 

00400 

14.30 

35.942 

24.45 

1514.4 

oos 

00700 

12.49 

35.404 

27.00 

1512.2 

oos 

00000 

10.39 

35.303 

27.20 

1505.4 

oos 

00130 

04.50 

35.292 

27.27 

1502.9 

oos 

00900 

00.45 

35.255 

27.42 

1449.0 

QOS 

01000 

07.34 

35.221 

27.34 

1447.2 

oos 

01045 

04.40 

35.103 

27.44 

1495.0 

oos 

010*4 

04.04 

35.239 

27.45 

1444.3 

oos 

01070 

04.34 

39.143 

27.44 

1444.3 

oos 

01 100 

04.17 

35.144 

27.47 

1494.1 

oos 

01200 

09.34 

35.104 

27.74 

1492  .4 

oos 

01300 

04.74 

35.091 

27.00 

1491.7 

oos 

01400 

04.94 

35.059 

27.40 

1492.4 

oos 

01500 

04.33 

35.055 

27.02 

1493.2 

MHO 

31  0104 

VEAA  |9*9 

00  TOP 

03931 

AIR  TEMP 

24.7 

01*  HOT  Pc 4 

M INO-DI A 21 

HST  STD  P cCQkDER 

TEN  SO  1204 

COMIC 

0024 

MONTH  04 

SNIP 

A 1 

NET  OULB 

23.3 

22  1 1 

4IN0-SP0  07 

TRACE  JIR  0 

* SQUARE  4 

lat 

99  00  H 

OAV  21 

DATA 

USE  1 

vARUNETti 

1027.4 

SEA 

WlraO-FOR 

DURATION  00.5 

2 SQUARE  44 

COM 

047  57  M 

HOUR  12.1 

AM* 

05 

UOUO  T/A 

cl/tr 

NEATHEh  XI 

CHIC  £23  024 

1 SQUARE  57 

CASTNUN/TI ME 

LVITVP 

DEPTH 

TENP 

S4L 

SliNA-T 

12.1 

oos 

00000 

22.92 

34.729 

25.24 

oos 

00010 

21.53 

3*.724 

25.60 

oos 

00020 

21.04 

34.440 

2*. 77 

oos 

00030 

19.7* 

34.530 

26.01 

oos 

00050 

11.44 

54.541 

26.31 

oos 

00079 

10.25 

34.550 

2o.4l 

oos 

00100 

19.02 

34.544 

26.4  7 

oos 

00125 

17.74 

34.497 

*6.  50 

oos 

00150 

17.43 

34.4*4 

24.52 

oos 

00200 

17.50 

34.447 

26.55 

oos 

00250 

17. U 

34.451 

26.41 

oos 

00300 

17.1* 

34.441 

2«.6l 

oos 

C0400 

14.93 

34.424 

26.64 

oos 

00500 

15.70 

34.193 

24.73 

oos 

00400 

14.10 

35.0«« 

26.05 

oos 

00700 

12.«» 

35.434 

26. V7 

oos 

00400 

10.42 

35.375 

<7.15 

oos 

00072 

00.  74 

35.211 

27.34 

oos 

00900 

00.59 

39.242 

27.41 

oos 

00929 

00.23 

.35.254 

27.46 

oos 

00950 

07.50 

35.117 

27.44 

oos 

01000 

04.79 

35.105 

27.5? 

oos 

01100 

04.07 

35.114 

27.66 

oos 

01200 

05.33 

35.017 

*7.73 

oos 

01300 

05.14 

35.119 

27.77 

oos 

01400 

04.55 

3S.05E 

27.74 

oos 

01500 

04.51 

35.073 

27.01 

OVNOPTrt  SNO  Vel  JXrG  Pj4  TOT  P *32  Nui  SIOJ  *H 

1511.7 
15<0.4 

1527.2 

1521.1 
1521  .1 

1520.1 

1520.0 
1*10.4 

1514.7 

1519.7 

1519.9 

1520.7 

1521.4 

1519.5 

1515.7 

1*12.0 

1505.5 

1500.4 

1500.1 

1459.4 

1447.1 

1494.9 

1441.7 

1492.3 

1441.3 

1442.4 
1494.0 


7* 
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TABLE  VIII.— Continued 


• IP  IQ  11  6106  V|44  1969  60T0P  02741  111  TEN*  2*.  I 

CCNSfC  00<S  MONTH  04  SHIP  41  HIT  6UL6  22. • 

LAT  15  12  H OAV  21  0AT4  USE  1 6440*1  TP  1027.1 

LCNG  047  56  M MOO*  16.1  44EA  05  CLOUD  1/4 


CASTNUN/T |M| 

IVtTVP 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

SICNA-T 

16.3 

06  S 

00000 

23.24 

34.466 

25.16 

06S 

00010 

21.34 

34.434 

25.64 

06S 

00020 

20.44 

36.377 

25.46 

C6S 

00030 

19.14 

36.514 

26.16 

06S 

00030 

16.24 

36.303 

26.37 

06S 

00073 

16.03 

36.522 

24.45 

06S 

00100 

17.67 

36.490 

26.51 

06S 

00125 

17.55 

36.471 

24.53 

06S 

00150 

17.23 

34.417 

26.54 

06S 

00200 

17.22 

34.446 

26.54 

06S 

002  50 

17.14 

36.451 

2o.41 

06  S 

00300 

17.17 

34.456 

26.41 

06S 

00400 

17.00 

34.441 

24.64 

06S 

00500 

16.06 

34.234 

26.70 

06S 

00400 

14.71 

35.964 

26.61 

06S 

00700 

12.37 

35.596 

27.00 

06  S 

00600 

10.17 

35.350 

27.21 

06$ 

00650 

09.74 

35.341 

27,  <6 

06S 

00900 

06.45 

35.232 

27.36 

06  S 

009  3 5 

07.41 

35.105 

27.43 

OSS 

01000 

04.67 

33.121 

27.53 

06S 

01100 

04.06 

35.113 

27.65 

06$ 

01130 

06.04 

35.144 

«7 . 70 

06  S 

01152 

05.46 

35.046 

27.49 

06$ 

01200 

05.29 

35.043 

27.73 

06$ 

01300 

05.14 

35.123 

27.76 

06$ 

01335 

04.46 

35.053 

27.76 

06$ 

01400 

04.46 

35.056 

27.00 

06$ 

01500 

04.33 

35.052 

27.  »1 

014  HOT  PEA  W1NO-OI4  22  INST  STJ  PEC0P0E4  TEN  SO  1204 

20  1 1 M1N0-SPD  06  TP  ACE  0|*  0 5 S0U4PE  4 

SEA  MI NO-POP  DUPATIJN  00.4  % 2 S0UA4E  44 

CC/TP  WEATHEP  XI  CM1G  E2*  025  1 SQUA4E  57 


OVNOPTH  SNO  VEC  OKVO  P}4  TOT  P N02  MO}  SIOl  PM 

1532.5 

1527.6 

1525.5 

1522.0 

1519.0 

1119.4 

1519.0 

1519.0 

1516.4 

1519.2 

1519.9 

1520.7 

1521.9 

1520.5 

1517.5 

1511.0 

1504.4 

1503.6 

1500.5 

1457.0 

1455.2 

1453.7 

1494.1 

1452.1 

1492.2 

1453.3 

1451.6 

1492.2 

1453.2 


PEP  10 

31  6104 

VEA4 

1949 

60T0P  03456 

A|P 

TEMP  26 

3 

014  HGT  PEP 

M1N0-014 

24 

CONSEC 

0024 

MONTH 

04 

SHIP  A! 

MET 

SUL  6 23 

9 

24 

1 2 

MIND-  SPO 

04 

LAT 

35  03  N 

OAV 

22 

OATA  USE  1 

6A SOME TP  1024 

1 

SEA 

MIN0-P04 

LONG 

047  57  M 

MO  UP 

12.3 

APIA  05 

CLOUO  t/a 

CL/T4 

MEATHI4 

XI 

-V* 

CASTNUN/tlME 

IVITVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  ViL 

OXVG 

P04 

12.3 

06$ 

00000 

23.21 

34.439 

25.13 

1532  .4 

06$ 

00010 

22.04 

34.554 

25.41 

1529.5 

06$ 

00020 

20.65 

36.575 

25.75 

1524.4 

06$ 

00030 

20.30 

36.550 

25.66 

1525.5 

06$ 

00050 

19.03 

36.600 

26.25 

1522.2 

06$ 

00075 

16.27 

36.559 

26.42 

1520.4 

06$ 

00100 

16.09 

36.545 

24.45 

1520.2 

06$ 

00125 

16.01 

34.340 

26.47 

1510.4 

06$ 

00150 

17.61 

36.512 

24.49 

1520.2 

06$ 

00200 

17.42 

36.433 

26.53 

1519.4 

06$ 

00250 

17.16 

34.404 

24.57 

1519.9 

06$ 

00300 

17.00 

36.347 

24.40 

1520.1 

06$ 

00400 

14.21 

34.239 

24.47 

1519.2 

06$ 

00500 

15.30 

34.074 

24.75 

1517.9 

06$ 

00600 

13.62 

35.652 

24.90 

1514.5 

06$ 

00700 

12.19 

35.409 

27.04 

1510.4 

06$ 

00600 

10.24 

35.371 

27.22 

1504.9 

06$ 

00900 

06.44 

35.207 

27.39 

1499.6 

06$ 

00919 

06.02 

35.216 

27.44 

1496.4 

06$ 

00943 

07.94 

35.217 

27.47 

1496.4 

06$ 

01000 

04.49 

35.075 

27.54 

1494.4 

06$ 

01100 

04.06 

35.096 

27.64 

1495.7 

06$ 

01136 

05.94 

35.152 

27.70 

1493.9 

06$ 

01200 

05.14 

35.030 

27. 72 

1491 .4 

06$ 

01242 

05.24 

35.121 

27.74 

1493.1 

06$ 

01300 

05.00 

35.064 

27.74 

1492.7 

06$ 

01320 

05.02 

35.106 

27.78 

1493.1 

06$ 

01400 

04.41 

35.055 

27.76 

1492.7 

06$ 

01300 

04.46 

35.047 

27.61 

1493.6 

INST  STO  4EC040E4  TEN  SO  1204 
TP  ACE  014  0 5 S0UA4E  4 

0U4AT10N  00.5  2 S0UA4I  44 

04 10  E26  024  1 SQUA4E  57 


TOT  P N02  N03  SI01  PH 


TABLE  VIII. — Continued 


REMO 

31 

8104 

YEAH 

19c9 

60106  03017 

AIM  TEMP  28.9 

01 A HOT  PE A 

M IN  0-01  A 

26 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0027 

MONTH 

04 

SHIP  A! 

bCT  BUCb  25.0 

26  0 3 

wUO-SPO 

06 

TRACE  01 R 

D 

5 SQUARE 

4 

L4T 

35 

07  N 

OAV 

22 

0A1A  USE  1 

bAAOMETft  1025.7 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

00.5 

2 SQUARE 

46 

LONG 

046 

02  M 

NLOA 

1C.0 

ABEA  05 

CIGUO  T/A 

Cl/TB 

HEATHER 

XI 

OR  10  £26  027 

1 SQUARE 

56 

C4STHUM/TI9E 

LVLTVP 

OEPTM 

TEN? 

SAL  SIOMA-T 

OVNOPTH  SMC  VEL 

JXVG 

P04 

TOf  P N02 

MO  3 

SI03  PH 

16.0  obs 

obs 

09  i 
OBS 
JtS 
06  S 
CBS 
06S 
06S 
J6S 
COS 
06  S 
LBS 
CBS 
LOS 
06  S 
CBS 
LOS 
09S 
OBS 
CBS 
06S 
06  S 
UBS 
COS 
OBS 
CBS 
065 
UBS 


00000  26.44 
00010  21.54 
00020  20.61 
000)0  20.12 
00050  16.94 
00075  16.46 
00100  16.22 
00125  16.0) 
00150  17.65 
0C200  IT. 46 
00250  17.20 
00)00  17. 0) 
00)65  16.69 
C0400  16.4) 
004)0  14.19 
00500  15.46 
006  00  1J.94 
00700  12.5) 
00600  10.25 
00900  06.33 
00939  06.06 
00965  04.95 
01000  06.56 
01062  06.36 
01100  05.61 
01200  05.14 
01300  04.62 
01400  04.55 
01500  06.37 


34. 

o74 

25. 

09 

34. 

479 

25. 

64 

34. 

674 

25. 

64 

34. 

564 

25. 

96 

36. 

365 

26. 

26 

34. 

564 

24. 

39 

36. 

591 

26. 

45 

34. 

572 

26. 

45 

36. 

547 

24. 

51 

34. 

465 

26. 

55 

34. 

441 

24. 

59 

36. 

436 

24. 

43 

34. 

44Q 

24. 

64 

34. 

362 

24. 

64 

36. 

244 

26. 

66 

34. 

174 

26. 

75 

35. 

669 

24. 

69 

35. 

677 

27. 

03 

35. 

357 

27. 

21 

35. 

206 

27. 

41 

35. 

216 

27. 

46 

35. 

066 

27. 

52 

35. 

066 

27. 

55 

35. 

124 

27. 

62 

35. 

077 

27. 

66 

35. 

029 

27. 

70 

39. 

051 

27. 

76 

35. 

032 

27. 

77 

35. 

032 

27. 

74 

1533.0 
1526.4 

1526.4 

1524.6 

1521.9 

1521.0 

1520.7 

1520.5 
1520.4 

1520.0 

1520.0 

1520.3 

1521.2 

1520.7 

1519.7 

1519.1 

1514.9 

1511.4 

1504.9 

1496.3 

1496.9 
1494. V 

1493.9 
1494.) 

1492.6 

1491.6 

1451.9 

1462.4 
1493.) 


REP  10 

31 

• 106 

YEAR 

1969 

60T0P  03656 

AIR  TEMP  23.3 

0 1 k HOT  per 

HlMO-OlR 

29 

INST 

STC  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0026 

MONTH 

06 

SHIP  A 1 

ACT  BULB  21.1 

29  0 ) 

MlNO-SPD 

03 

TRACE 

JIR 

0 9 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01  M 

OAV 

23 

DATA  USE  1 

oARONETR  1024.4 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

46 

LONG 

046 

09  * 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEAThEP 

X* 

OR  10 

E26  026 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/T INC 

LVlTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIOMA-T 

LYYOPTH  SMD  VEL 

UXVG 

PC4 

TOT  P 

N02 

NOi  $103 

PH 

12.1  06 S 

OBS 
CBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
06  S 
OBS 
OBS 
CBS 
CBS 
CBS 
OBS 
ObS 
UBS 
LbS 
ObS 
06S 
OBS 
OBS 


00000 

*3.16 

36.529 

25.06 

153a  .2 

00010 

22.04 

36.41B 

25.30 

1529.3 

00020 

20.66 

36.446 

25.65 

1526.5 

000  )0 

20.14 

36.466 

25.66 

1524.7 

000  50 

18.72 

34.316 

*6.2  7 

1521.2 

C0075 

17.93 

34.491 

26.42 

1519.) 

00100 

17.73 

36.474 

29.  44 

1519.1 

00125 

17.50 

36.444 

29.52 

1516.6 

00150 

17.33 

34.4*7 

2 6.55 

1516.7 

00200 

17.06 

36.3B7 

26.56 

1516.7 

002  50 

16.94 

36.380 

26.60 

1519.1 

003  00 

17.0) 

36.424 

26.42 

1520.3 

00400 

14.67 

36.360 

26.45 

1520.6 

00500 

15.71 

34.145 

26.71 

4519.2 

006  00 

14.69 

35.472 

24.61 

1517.5 

00700 

12.86 

35.063 

24.95 

15 12  .7 

00800 

10.64 

35.397 

27.16 

1506.4 

009  00 

06.74 

35.195 

27.33 

1500.6 

C0950 

07.65 

35.076 

27.41 

1497.) 

01000 

06.73 

35.066 

27.55 

1494.4 

01042 

05.96 

35.064 

27.63 

1492.2 

01070 

05.96 

35.102 

27.o6 

1492.6 

01100 

05.43 

35.041 

27.68 

1451.0 

01*0  0 

05.09 

35.054 

27.73 

1491.3 

OliOO 

04.74 

35.046 

27.76 

1491.5 

01400 

04.52 

35.047 

27.75 

1452.3 

01500 

04.30 

35.0)8 

*7.81 

1494.1 

140 
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REFID  41  8106 

CONStC  0029 

CAT  35  09  N 
LONG  048  13  W 


YEAR 

1909 

BQTDP  03201 

AIR 

TEMP  27. 

>2 

DIR  PGT  PER 

MONTH  06 

SHIP  A I 

WET 

BULB  23. 

.3 

19  0 

3 

DAY 

24 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1022, 

.7 

SEA 

HOUR 

IB. 3 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

JYNDPTH 

SND  VEL 

UBS 

00000 

23.54 

36.6 08 

25.01 

1533.1 

DBS 

00010 

21.34 

36.604 

25.64 

1527.7 

OBS 

00020 

20.74 

36.605 

25.80 

1526.3 

OBS 

00C30 

19.96 

40.543 

25.97 

1524.3 

OBS 

CCO  50 

18.99 

36.588 

26.2  5 

1522.0 

OBS 

000  75 

18.42 

36. 546 

26.4  7 

1520.8 

OBS 

00100 

18.  13 

36.531 

26.43 

1520.3 

OBS 

00125 

17.91 

36.498 

26.46 

1520.1 

OBS 

UOl  50 

17.73 

36.472 

26.46 

1519.9 

GBS 

0C200 

17.39 

46.421 

26.53 

1519.7 

OBS 

002  50 

17.09 

36.3 BB 

26.5  7 

1519.6 

OBS 

00300 

17.06 

3o.4 14 

2o.60 

1520.4 

OBS 

004  00 

16.81 

36.359 

26.62 

1521  .2 

OBS 

C0500 

15.48 

36.065 

2o.70 

1518.4 

OBS 

00600 

14.22 

35.847 

26.81 

1515.8 

OBS 

C07CG 

12.60 

35.631 

26.94 

1511 .8 

CBS 

00800 

10176 

35.354 

27.  1 1 

150o.7 

OBS 

00900 

07.97 

35.117 

27.35 

1497.8 

OBS 

C1000 

06.46 

35.053 

27.55 

1493.5 

OBS 

U 10  50 

05.77 

35.021 

27.62 

1491 .5 

GBS 

01065 

05.96 

35.083 

27.64 

1492.6 

OBS 

01100 

05.76 

35.08o 

27.67 

1492.4 

OBS 

01120 

05.45 

35.0j4 

27.67 

1491 .4 

Gb*$ 

01200 

04.  96 

35.028 

27.72 

1490.7 

OBS 

01300 

04.70 

35.031 

27. 7o 

1491 .4 

JBS 

01400 

04.54 

35.036 

27.7c 

1492.3 

OBS 

01500 

04.31 

35.028 

27.80 

1493.1 

MIND-01 R 28 
HlNO-SPO  04 
WlND-FuR 
HEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.4 

OR lu  E28  029 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  S« 


REFID 

31 

d 1 06 

YEAR 

1969 

BOTOP  04023 

AIR  TEMP  25. c 

DIP  HGT  PER 

WlNO-DIR 

2* 

INST  STD  RECCROtR  TFN  SO  1206 

CONSEC 

OOiO 

month 

Oo 

SHJP  Al 

HE T dULB  *2.2 

24  0 j 

» J N l>-  SP  D 

07 

TRACE  DIR 

D 5 

SwUARt 

4 

LAT 

35 

2*  N 

DAY 

24 

DATA  USE 

1 

4AR0METR  1022.0 

SEA 

WIND-FbR 

duration 

00.5  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

02  H 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CL  000  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E28  030 

1 

SQUARE 

58 

CAS7NUM/T IMf 

LVL7YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SiSMA-T 

DYYDPTH  SND  VEL 

JXYG 

PJ4 

TGT  P N02 

NC)  S I 03 

PH 

OBS 

00000 

23.43 

36.533 

24.99 

1532.8 

OBS 

00010 

21.74 

36.50J 

25.45 

15*8.7 

GBS 

00020 

21.04 

36.384 

25.71 

1527.1 

OBS 

00030 

20.27 

36.519 

25.  B J 

1525.1 

OBS 

000  50 

18.40 

36.469 

26.31 

1 52 J .2 

OBS 

00075 

17.84 

36.488 

26.47 

1514.0 

OBS 

00100 

17.75 

36.470 

26.48 

1519.2 

OBS 

00125 

17.31 

36.428 

26.55 

1518.2 

GBS 

00150 

17.21 

36.430 

26.58 

1513.4 

GBS 

002  00 

17.07 

36.429 

26.6  1 

151b. d 

OBS 

002  50 

17.11 

36.453 

26.62 

1519.7 

OBS 

G0300 

17.12 

36.456 

26.62 

1520.6 

OBS 

004  00 

17.00 

36.440 

26.64 

1521 .4 

OBS 

005  00 

16.30 

36.304 

26.70 

1521.2 

OBS 

006  00 

15.08 

36.05C 

26. 7e 

1518.3 

OBS 

00700 

13.02 

35.702 

26.95 

1513.5 

OBS 

00800 

10.80 

35.416 

27.15 

1506.9 

OBS 

00900 

08.57 

35.176 

27.34 

1500.1 

OBS 

01000 

06.75 

35.079 

27.54 

1494.7 

OBS 

01030 

06.35 

35.083 

27.59 

1493.6 

OBS 

01060 

06.32 

35.145 

27.65 

1494.0 

OBS 

01100 

05.74 

35.086 

27.67 

1492.3 

OBS 

01200 

05.03 

35.051 

27.73 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.78 

35.049 

27.76 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.55 

35.041 

27. 7d 

1492.4 

OBS 

01500 

04.32 

35.035 

27.80 

1493.1 
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TABLE  VIII. — Continued 


REPIO 

31 

4104 

YEAR 

ISBN 

0OTOP  03100 

AIR 

TEMP  25 

.6 

DIR  HGT  PtR 

CONSEC 

0031 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

WET 

BUlB  22 

• 2 

20 

1 2 

CAT 

3S 

01  N 

DAY 

24 

OATA  USE 

l 

BARGHETR  1022 

.0 

SEA 

LONG 

044 

Oi  W 

HOUR 

1B.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CAS1NUM/TIME 

LVLTtP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEl 

14.0 

04  S 

00000 

24.23 

36.623 

24.82 

1534.8 

UBS 

00U10 

21.94 

36.663 

25.52 

1529.4 

04  S 

00020 

21.14 

36.674 

25.75 

1527.5 

U4S 

00030 

20.94 

36.681 

25. 61 

1527.1 

OBS 

00050 

19.34 

36.595 

26.17 

1523.0 

04S 

00075 

IB.  S3 

36.564 

26.35 

1521.1 

04S 

CO  100 

18.25 

3o.549 

26.41 

1520.7 

CBS 

00125 

18.01 

36.522 

26.45 

1520.4 

04$ 

00150 

17.86 

36.504 

26.4b 

1520.4 

OBS 

00200 

17.54 

36.464 

26.52 

1520.2 

OBS 

002  50 

17.21 

36.414 

26.57 

1520.0 

OBS 

00300 

17.03 

36.397 

26.60 

1520.2 

CjBS 

00400 

16.75 

36.350 

26.63 

1521  .0 

OBS 

00500 

15.23 

36.079 

26.77 

1517.6 

OBS 

00400 

13.67 

35.626 

26.91 

15U.0 

OBS 

00700 

12.27 

35.563 

2o.9S 

1510.6 

OBS 

OOP  00 

10.32 

35.370 

27.20 

1505.2 

OBS 

00900 

0B.2B 

35.213 

27.42 

1499.1 

OBS 

00990 

07.41 

35.219 

27.55 

1497.3 

OBS 

01000 

07.15 

35.182 

27.56 

l49o.4 

OBS 

01024 

07.05 

35.199 

27.59 

1456.4 

OBS 

01100 

05. 7B 

35.058 

27.65 

1492.4 

OBS 

01149 

05.43 

35.042 

27.68 

14«1. B 

OBS 

01175 

05.73 

35.143 

27.72 

1453.6 

OBS 

01200 

05.25 

35.064 

27.72 

1442  .0 

OBS 

01300 

04.79 

35.044 

27.76 

1451.7 

OBS 

01400 

04.45 

35.031 

27.78 

145* .0 

OBS 

01500 

04.30 

35.027 

27.60 

1493.0 

*iND-01R  *4 
WlND-SPO  07 
WINO-FGR 
W6ATmE-<  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00. 6 

OR1G  E28  03 1 


•JXVG  P?4  TOT  P N02  N03 


REFID  31  8106 

YEAR 

1969 

BOTDP  04022 

aIR 

TEMP  26.1 

OIR 

HGT  PER 

CONSEC  0032 

MONTH 

06 

SHIP  A 1 

WET 

BULB  22. b 

29 

0 3 

LAT  35  03  N 

DAY 

25 

OATA  USE  1 

BARCMETR  1022.0 

SEA 

LUNG  048  04  N 

HOUR 

13.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND  VEL 

13.0 

OBS 

00 000 

23.82 

36.782 

25.06 

1534.0 

OBS 

00010 

22.13 

36.707 

25.50 

1529.9 

QBS 

OOQ2Q 

21.39 

3t>.694 

25.64 

1326.1 

OBS 

00030 

20.84 

36.664 

25.82 

1526.3 

OBS 

00050 

19.46 

36.643 

26.  17 

1523.4 

OBS 

00075 

18.73 

36.S78 

26.31 

1521.7 

06  S 

C0100 

IB. 31 

36.546 

26.40 

1520.9 

OBS 

00125 

18.09 

36.534 

26.44 

1520.  o 

OBS 

00150 

17.85 

36.501 

26.48 

1520.3 

OBS 

C0200 

17.55 

36.458 

26.52 

15/U.2 

OBS 

00250 

17.20 

36.410 

26.56 

1519.9 

OBS 

00300 

17.03 

36.403 

26.60 

I52u.3 

OBS 

00400 

16.82 

36.388 

26.64 

1521 .3 

OBS 

00500 

15.70 

36.144 

2o.  7 l 

1519.2 

OBS 

006  00 

14.00 

35.850 

2o.86 

1515.1 

OBS 

00700 

12.17 

35.5B2 

21.03 

1510.3 

OBS 

C0800 

10.26 

35.381 

27.22 

1505.0 

OBS 

00900 

08.35 

35.191 

27.39 

1499.3 

OBS 

00945 

07.84 

35.168 

27.45 

1458.1 

OBS 

00965 

07.97 

35.266 

27.51 

1499.1 

OBS 

01000 

07.35 

35.176 

27.53 

1457.1 

OBS 

010S2 

06.95 

35.183 

27.35 

1496.4 

OBS 

01075 

06.32 

35.099 

27.ol 

1456.2 

OBS 

01100 

06.18 

35.094 

27.o2 

1456.1 

OBS 

01200 

05.40 

35.064 

27.70 

1492.6 

OBS 

01300 

05.02 

35.CB6 

27.  76 

1452.7 

OBS 

01325 

04.73 

35.040 

27.76 

1491.4 

OBS 

01365 

C4.84 

35.079 

27.78 

1493.1 

OBS 

01400 

04.74 

35.064 

21. 1H 

1493.2 

OBS 

C1500 

04.35 

35.037 

27.80 

1493.3 

-IND-OIR  21 
WlND-SPO  10 
MIND- ELM 
ncATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

0URAT10N  00. 5 

PRIG  E28  032 


JXYi.  PG4  TOT  *»  N02  NO 3 


TEN  Sw  1 206 
3 SQUARE  A 
2 SuUARE  48 
1 SQUARE  50 


SID 3 PH 


TEN  SO  1204 
5 SOUARE  4 
2 SOUARE  44 
1 SGJARE  54 


SI03  PH 


TABLE  VIII. — Continued 


REF  10 

31 

0106 

YEAR  1969 

80T0P 

04023 

AIR  TEMP 

25. 

CONSEC 

0033 

MONTH  06 

SHIP 

AI 

WET  BULB 

22 

LAT 

35 

12 

N 

DAY  25 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021. 

LONG 

047 

58 

U 

HOUR  16.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1GMA-T 

10.7 

OBS 

00000 

23.94 

36.73  7 

24.99 

OBS 

000 10 

22.64 

36.732 

25.37 

OBS 

00020 

21.72 

36.711 

25.61 

OBS 

00030 

21.34 

36.740 

25.74 

OBS 

00050 

20.54 

36.714 

25.94 

OBS 

00075 

18.85 

36.597 

26.30 

OBS 

00100 

18.31 

36.571 

26.41 

OBS 

0012  5 

18.11 

36.547 

26.45 

OBS 

00150 

17.97 

36.538 

26.47 

OBS 

00200 

17.53 

36.469 

26.53 

OBS 

00250 

17.28 

36.435 

26.56 

OBS 

00300 

17.12 

36.423 

26.59 

OBS 

00400 

16.83 

36.391 

26.64 

OBS 

00500 

15.62 

36.127 

26.72 

OBS 

00600 

14.14 

35.892 

26.86 

OBS 

00700 

12.39 

35.622 

27.01 

OBS 

OOB  00 

10.61 

35.415 

27.19 

OBS 

00900 

08.57 

35.240 

27.39 

OBS 

00920 

08.14 

35.190 

27.42 

OBS 

00960 

07.92 

35.274 

27.52 

OBS 

01000 

07.32 

35.203 

27.55 

OBS 

01064 

06.96 

35.212 

27.61 

OBS 

01100 

06.34 

35.146 

27.64 

OBS 

01200 

05.19 

35.054 

27.72 

OBS 

01230 

05.19 

35.072 

27.73 

OBS 

01252 

04.99 

35.054 

27.74 

OBS 

01260 

05.18 

35.107 

27.76 

OBS 

01300 

04.94 

35.070 

27.76 

OBS 

01400 

04.77 

35.003 

27.79 

OBS 

01500 

04.62 

35.077 

27.80 

DIR  HGT  PER 

WINO-DIR 

24 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

29  1 3 

-IND-SPD 

08 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

4 

SEA 

WIND-FOR 

OUPATION 

0J.4  2 

SQUARE 

46 

CL/TR 

HEATHER 

Xt 

GRIG  E28  033 

1 

SQUARE 

57 

OVNDPTH  snd  vel 

OX  Y G 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

1534.3 

1531.2 

1529.0 

1520.2 

1526.4 

1522.1 

1520.9 

1520.7 

1520.7 

1520.2 

1520.2 

1520.5 

1521.3 

1518.9 

1515.6 
1511  .1 

1506.3 

1500.2 

1498.9 

1498.8 

1497.1 

1496.7 

1494.8 

1491.7 

1492.2 

1491.8 
1492.7 

1492.4 

1493.4 

1494.4 
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TABLE  IX. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CAMPBELL  at  Ocean  Station  ECHO,  26  June  1969  - 19  July  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 1489. 


REF  10  31  1489 

YEAR 

1969 

BOTOP  04024 

AIR 

TEMP  25.2 

OIR  HGT  PER 

WlND-OlR 

20 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0001 

MONTH  06 

SHIP  CM 

MET 

BULB  22.2 

28 

l 2 

WIND-SPO 

1 3 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

LAT  35  06  N 

OAV 

26 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1024.0 

SEA 

WINO-FCR 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  55  M 

HOUR 

20.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR 1G  E24  001 

1 

SQUARE 

57 

castnum/tine 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVN0PTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

NOi 

S 103 

PH 

20.1 

08  S 

00000 

24.04 

36.798 

25.01 

1534.6 

20.1 

06S 

00024 

22.12 

36.729 

25.52 

1530.1 

20.1 

06  S 

00046 

21.17 

36.725 

25.78 

1528.0 

20.1 

08  S 

000  70 

19.18 

36.628 

26.24 

1522.9 

20.1 

06  S 

00093 

18.56 

36.580 

26.36 

1521  .5 

20.1 

08  S 

00140 

18.00 

36.5i4 

26.4o 

1520. o 

20.1 

08  S 

T00187 

17.66 

36.488 

2o.  5 l 

1520.4 

20.1 

OBS 

002  78 

17.15 

36. .m 

26.5o 

1520.2 

20.  1 

08  S 

T 003 66 

16.97 

36.411 

26.62 

1521.2 

20.1 

08S 

00453 

16.41 

36.287 

26.66 

1520.8 

20.1 

OBS 

T 00536 

15.31 

36.094 

26.76 

1518.5 

20.1 

OBS 

00706 

12.59 

35.645 

2o.99 

1511  .9 

20.1 

OBS 

T 00882 

08.81 

35.225 

27.34 

1500.8 

20.1 

OBS 

T01377 

04.76 

35.019 

27.74 

1452.9 

a 

REF  ID 

31 

1489 

YEAR 

1969 

BOTDP  04389 

AIR 

TEMP  24.4 

DIR 

HGT  PER 

WIND-OIR 

23 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  06 

SHIP  CM 

WET 

BULB  22.6 

23 

2 9 

WlND-SPD 

21 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

CAT 

35 

01  N 

DAY 

27 

DATA  USE 

1 

bARCMETR  1016.6 

SEA 

WlNO-POR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

54  M 

HUUA 

17.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E29  002 

l 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P 

N02 

N03 

S103 

PH 

17.9 

08  S 

00000 

23.93 

36.745 

25.00 

1534.2 

17.9 

OBS 

00027 

21.49 

36.705 

25.67 

1528.5 

17.9 

OBS 

00054 

20.38 

36.667 

25.95 

1526.0 

17.9 

OBS 

00081 

18.80 

36.605 

*6.32 

1522.0 

17.9 

OBS 

00108 

18.30 

36.546 

26.40 

1521.0 

17.9 

OBS 

00161 

17.84 

36.503 

26.48 

1520.5 

17.9 

OBS 

00213 

17.43 

36.430 

26.52 

1520.0 

17.9 

OBS 

00315 

16.93 

36.352 

26.59 

1520.1 

17.9 

OBS 

T00413 

16.51 

36.297 

26.64 

1520.4 

17.9 

OBS 

00515 

15.29 

36.049 

20.73 

1518.0 

17.9 

OBS 

T006  1 7 

13.56 

35.750 

2o.8  8 

1513.0 

17.9 

OBS 

00830 

09.86 

35.326 

27.25 

1503.9 

17.9 

OBS 

T010S7 

07.20 

35.190 

27.56 

1497.5 

17.9 

OBS 

T01649 

04.34 

35.014 

27.78 

1495.7 

•• 

REFID 

31  1489 

YEAR 

1969 

BOTOP  04627 

AIR 

TEMP  24.3 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR  35 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  06 

SHIP  CM 

WET 

BULB  22.2 

25 

l 3 

WINO-SPO  05 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  03  N 

OAY 

28 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.3 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  IS  M 

HOUR 

19.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/b 

CL/TR 

WEATHER  X2 

ORIG  E29  003 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUH/ TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPYh 

SND  VEL 

OXVG  PJ4 

TOT  P N0«  NG3 

SI03 

PH 

19.1 

OBS 

00000 

23.65 

36.754 

25.09 

1533.6 

19.1 

OBS 

00025 

22.04 

36.750 

25.55 

1530.0 

19.1 

OBS 

00051 

20.65 

36.678 

25.88 

1526.7 

19.1 

OBS 

00076 

19.48 

36.628 

26.16 

1523.9 

19.1 

OBS 

00102 

18.46 

36.521 

26.34 

1521.3 

19.1 

GBS 

00151 

17.69 

36.482 

26.50 

1519.8 

19.1 

OBS 

T00203 

17.29 

36.423 

26.55 

1519.5 

19.1 

OBS 

00304 

14.93 

36.388 

26.61 

1520.0 

19.1 

OBS 

T 004 04 

16.38 

36.292 

26.67 

1519.9 

19.1 

OBS 

00505 

15.26 

36.070 

26.76 

1517.8 

19.1 

OBS 

00605 

13.43 

35.772 

26.88 

1513.9 

19.1 

OBS 

00805 

10.02 

35.349 

27.24 

1504.1 

19.1 

UBS 

T00997 

07.29 

35.183 

27.54 

1496.9 

19.1 

OBS 

T01517 

04.28 

34.990 

27.77 

1493.2 

TABLE  IX. — Continued 


REAIO 

1469 

VEM 

1*49 

60T0A  03109 

AIR  TEMP 

22.9 

01 A MwT  ACM 

mind-dir 

14 

INST 

NANSEN 

CAST 

TIN  SO  1204 

CONS EC 

0004 

month 

04 

Shi p cm 

MET  6UL6 

22.1 

19  0 3 

MlNO-SPO 

04 

trace 

01 A 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

52  N 

DAY 

2* 

Data  use 

i 

6AR0METR 

1021.3 

SEA 

4IN0-F0A 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

04* 

04  W 

HOUA 

17.9 

AAEA 

05 

CL QUO  T/A 

4/4 

CL/TA 

heather 

X2 

OR  1C 

£29  004 

1 

SQUARE 

44 

CASTNUH/TIME 

LVLTVA 

OfATH 

TEN* 

SAL  SIGMA-T 

ovnoath  sno  vel 

OXVG 

A04 

TOT  A 

NO  2 

N03 

S 103 

ah 

17.9 

04$ 

00000 

23.67 

36.761 

25.05 

1534.1 

06$ 

00022 

21.90 

36.731 

25.54 

1529.5 

04$ 

00045 

20.92 

36.644 

25.62 

1527.3 

04$ 

00067 

19.39 

36.632 

26.16 

1523.5 

06$ 

00090 

16.74 

36.616 

26.34 

1522.0 

06$ 

00136 

16.10 

36.544 

26.45 

1520.9 

17.9 

06  S 

00177 

17.71 

36.461 

26.49 

1520.3 

17.9 

06$ 

00261 

17.06 

36.367 

26.56 

1519.7 

17.9 

06$ 

T00336 

17.05 

34.434 

24.42 

1521 .0 

17.9 

06$ 

00420 

16.40 

36.269 

26.65 

1520.2 

17.9 

06$ 

00496 

15.40 

34.063 

26.73 

1516.1 

06$ 

00663 

12.36 

35.621 

27.02 

1510.4 

06$ 

T 00637 

09.21 

35.275 

27.32 

1501.6 

06$ 

T01299 

05.10 

35.0*6 

27.74 

1453.0 

REflO 

31  1449 

YEAR 

1969 

60T0A  04389 

AIR 

TEMA  24.4 

DIR  HGT  PER 

MIND-OIR  29 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

COHSEC 

0005 

MONTH  06 

$HI  A CM 

MET 

6UL6  21.9 

26 

2 2 

M1NO-SPO  15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  55. ON 

OAY 

30 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1023.0 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  55.0b 

hour 

17.4 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  6/4 

CL/TR 

meather  XI 

ORIG  E29  005 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUN/TIME 

LVLTVA 

OEATH 

TEMA 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOATH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  A N02 

NOS 

SI03 

AH 

17.4 

06$ 

00000 

23.65 

34.751 

25.03 

1534.1 

17.4 

06$ 

00027 

21.10 

36.635 

25.73 

1327.4 

17.4 

06$ 

00053 

19.56 

36.431 

26.14 

1523.7 

17.4 

04$ 

00080 

16.5* 

34.566 

24.34 

1521.3 

17.4 

06$ 

0Q106 

16.15 

36.544 

24.44 

1520.5 

17.4 

06$ 

00161 

17.75 

34.460 

26.46 

1520.2 

17.4 

06  S 

T00215 

17.22 

36.402 

24.55 

1519.4 

17.4 

06$ 

OC323 

17.06 

36.434 

26.61 

1520.6 

17.4 

06$ 

T004  32 

16.50 

36.311 

26.64 

1520.7 

17.4 

06$ 

00542 

15.04 

36.019 

26.76 

1517.6 

17.4 

06$ 

00651 

13.23 

35.709 

26.91 

1513.2 

17.4 

06$ 

00472 

06.95 

35.235 

27.33 

1501.2 

17.4 

06$ 

T01092 

06.57 

35.162 

27.63 

1495.4 

17.4 

06$ 

T01652 

04.12 

34.962 

27.76 

1494.6 

•6666666**666*6 

REF  |0 

31  1449 

YEAR 

1969 

60T0A  02*0* 

AIR 

TEMA  24.9 

OIK  HGT  PER 

• INO-OIR  16 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0006 

MONTH  07 

SHIA  CM 

MET 

0UL6  24.3 

00 

0 X 

MINO-SPO  02 

TRACE  OIR 

3 

SQUARE 

4 

LAT 

35  02  N 

OAY 

01 

DATA  U$£ 

1 

6AR0META  1024.7 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

044  03  H 

HOUR 

19.8 

AAEA 

05 

CLOUO 

T/A  3/2 

CL/TR 

MEATHER  XI 

UR1G  E29  006 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TINE 

lvltya 

OEATH 

TEMA 

SAL 

SIGMA-T 

ovnoath 

SNO  VEL 

OXVG  A34 

TOT  A N02 

NO) 

$10) 

ah 

19.8 

06$ 

00000 

25.04 

36.746 

24.67 

1536.9 

19.8 

08  S 

00025 

21.42 

36.546 

25.60 

1526.2 

19.8 

06$ 

00049 

19.47 

36.542 

26.05 

1523.3 

19.4 

06$ 

000  75 

16.29 

36.522 

26.36 

1520.4 

19.8 

06$ 

00100 

17.97 

34.503 

24.45 

1519.4 

19.8 

08$ 

00152 

17.61 

36.470 

26.51 

1519.6 

19.8 

08$ 

T00203 

17.29 

36.427 

26.56 

1319.3 

19.8 

06$ 

00306 

17.02 

34.410 

26.61 

1520.4 

19.8 

06$ 

T00413 

16.50 

34.306 

24.65 

1520.4 

19.8 

06$ 

00517 

15.25 

36.056 

24.75 

1516.0 

19.4 

06S 

T 006 21 

13.56 

35.740 

26.90 

1514.0 

19.8 

06$ 

008  2T 

09.67 

15.363 

27.31 

V$03.? 

19.8 

08  S 

T 0 1026 

07.13 

35.160 

27.56 

1496.7 

19.8 

06$ 

T01563 

04.30 

35.002 

27.76 

1494.1 

• 66661 

• 

REF  ID 

31  1449 

YEAR 

1969 

6CT0A  02953 

AIR 

TEMA  25.0 

ill R HGT  PE  A 

MINO-OIR  20 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH  07 

SHIA  CM 

MET 

6UL6  2i.3 

19 

0 2 

MINO-SPD  04 

TRACE  DIR 

3 

SQUARE 

4 

LAT 

35  09. ON 

OAY 

02 

DATA  USE 

1 

•AROMETR  1024.7 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

C44  02  N 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  6/5 

cl/ta 

MEATHER  XI 

GRIG  E29  007 

1 

SQUARE 

36 

castnum/time 

LVLTVA 

DEATH 

7EMA 

SAL 

SIGMA-T 

ovnoath 

SNO  VEL 

OXVG  AJ4 

TOT  P N02 

NOA 

$10) 

AH 

12.9 

06$ 

00000 

26.25 

36.764 

24.92 

1335.0 

12.9 

08  S 

00026 

21.97 

36.666 

25.33 

1529.7 

12. V 

06$ 

00051 

20.60 

34.417 

25.45 

l52o.5 

12.9 

06$ 

000  77 

16.70 

36.536 

26.25 

l $c l .6 

12.9 

06$ 

00102 

16.06 

34.537 

26.45 

1520.2 

12.9 

06$ 

00154 

17.56 

36.445 

26.52 

1514.5 

12.9 

06$ 

T00203 

17.07 

34.346 

26.54 

1514.6 

12.9 

06$ 

00305 

17.07 

36.437 

26.62 

152o.5 

12.9 

08$ 

T00406 

16.77 

36.361 

26.63 

1521.2 

12.9 

06$ 

00506 

15.42 

36.106 

24.75 

1516.4 

12.9 

06$ 

T00604 

13.64 

35.763 

24.65 

1513.9 

12.9 

06$ 

00402 

10.20 

35.369 

27.22 

1504.6 

12.9 

06$ 

T 00997 

07.55 

33.231 

27.34 

1497.9 

12.9 

06$ 

T01523 

04.35 

33.003 

27.77 

1494.6 

• ••i 
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TABLE  IX. — Continued 


REF  ID  31  1*8* 

YEAR 

19*9 

80TDP  0*023 

AIR 

TEMP  32.  <. 

OIR  HGT  PER 

WlND-OIR 

00 

CGNSEC  0008 

MONTH  07 

SHIP  CM 

WET 

BULB  27.8 

00 

0 X 

WlYO-SPD 

00 

CAT  35  03  N 

OAV 

03 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  102*. 0 

SEA 

WlND-FOR 

LONG  0*8  02  M 

HOUR 

19.0 

AREA 

05 

CLGUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTN0M/T1NE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PO* 

19.0 

08  S 

00000 

2*. 92 

36.768 

2*.  72 

1536.6 

19.0 

08  S 

000  2 5 

21.22 

36.668 

25.72 

1527.8 

19.0 

08  S 

00051 

19.58 

36.621 

26.13 

152J.7 

19.0 

08  S 

00075 

18.50 

36.573 

26.37 

1521.0 

19.0 

08  S 

00101 

18.1* 

36.5*9 

2».** 

1520.* 

19.0 

08S 

00151 

17.82 

36.*98 

26. *8 

1520.2 

19.0 

OSS 

T 00200 

17. *7 

36. **6 

26.53 

1520.0 

19.0 

OSS 

00x03 

16.9* 

36.36* 

26.59 

1520.0 

19.0 

08  S 

T00607 

16.30 

36.260 

26.66 

1519.6 

19.0 

OBS 

0050* 

1*.96 

36.00* 

26.77 

151«>.8 

19.0 

08  S 

T00603 

13.8* 

35.830 

26.88 

151*. 6 

19.0 

OBS 

008  03 

10.39 

35.  *09 

27.22 

1505.5 

19.0 

OSS 

T01001 

07.26 

35.170 

27.5* 

1*96.8 

19.0 

OSS 

T01510 

0*.  23 

3*. 96 7 

27.76 

1*92.8 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E 29  008 


TOT  P NO*  N03 


TEN  SO  120* 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  *8 
1 SQUARE  St 


S I 03  PH 


REF  10 

31 

1*89 

YEAR  1969 

BOTOP  03658 

AIR  TEMP 

27.8 

DIR  HGT  PER 

wIND-OIR  00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  120* 

CONSEC 

0009 

MONTH  07 

SHIP 

CM 

WET  BULB 

23.9 

00  0 X 

WINO-SPO  00 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

3* 

58  N 

OAV  0* 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

102*.* 

SEA 

WINO-FOR 

OUR AT  ION 

2 SQUARE  *8 

LONG 

0*8 

09  W 

HOUR  13.5 

AREA 

05 

CLGUO  T/A 

6/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E29  009 

1 SQUARE  *8 

castnum/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  PO*  TOT  P N02 

NO  3 

S103 

13.5 

OBS 

000  00 

25.12 

36. 783 

2*. 67 

1537.1 

13.5 

OBS 

00026 

21.  *3 

36.650 

25.65 

1528.3 

13.5 

OBS 

00052 

19.12 

36.508 

26.16 

1522.3 

13.5 

08  S 

00077 

18.28 

36.5** 

26. *0 

1520.* 

13.5 

08  S 

00102 

18.07 

36.539 

26. *5 

1520.2 

13.5 

OBS 

0Q15* 

17.5* 

36.**2 

26.51 

1519.* 

13.5 

OBS 

T 00206 

17.12 

36.378 

26.56 

1518.9 

13.5 

OBS 

00308 

17.0* 

36.35* 

26.56 

1520.* 

13.5 

OBS 

T00*09 

15.97 

36.187 

26.68 

1516.6 

13.5 

OBS 

00513 

1*.  91 

35.999 

26.76 

1516.8 

13.5 

OBS 

00615 

13. *0 

35.751 

26.91 

1513.2 

13.5 

OBS 

00820 

09.73 

35.323 

27.27 

1503.3 

13.5 

OBS 

01026 

07.** 

35.233 

27.56 

1*98.0 

13.5 

OBS 

T01531 

0*.60 

35.0*7 

27.76 

1*9*. 8 

REF  10 

J1 

1*6.9 

YEAR 

1969 

BOTOP 

AIR  TEMP 

2*.  1 

OIR  HGT  PER 

WIN  0-01 R 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1 

206 

CONSEC 

0010 

MONTH 

07 

SHIP  CM 

MET  BULB 

21.2 

16  1 * 

WINO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT 

35 

11 

N 

OAV 

05 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

lu2*.0 

SEA 

WIND-FUA 

DURATION 

2 

SQUARE 

*8 

LONG 

0*8 

1* 

W 

HOUR 

11.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/* 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E2 9 010 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

OVNOPTH 

SNO  VEL  OXVG 

PJ*  TOT  P N02  N03  SIQ3 

PH 

11.9 

OBS 

00000 

26.73 

36.778 

26.79 

1536.2 

11.9 

OBS 

00028 

21.6* 

36.631 

25.58 

1528.9 

11.9 

OBS 

00055 

19.*9 

36.619 

26.15 

1523.5 

11.9 

OBS 

00082 

18. *0 

36.567 

26.60 

1520.9 

11.9 

OBS 

00110 

16.09 

36.552 

26.6  5 

1520.6 

11.9 

OBS 

0016* 

17.62 

36.672 

26.51 

1519.8 

11.9 

OBS 

T00219 

17.27 

36.637 

26.57 

1519.7 

11.9 

OBS 

00330 

17.02 

36.626 

26.62 

1520.7 

11.9 

OBS 

00**0 

16.50 

36.322 

26.66 

1520.9 

11.9 

OBS 

00550 

15.08 

36.0*7 

26.76 

1518. 0 

11.9 

OBS 

T 00660 

12.68 

35.6*7 

26.96 

15U.6 

11.9 

OBS 

00B7* 

OB. 81 

35.269 

27.38 

1500.7 

11.9 

OBS 

TO  1 18* 

06.07 

35.127 

27.66 

1*95.1 

11.9 

OBS 

T01685 

0*.09 

36.996 

27.79 

1*95.2 

REFIO  31 

1689 

YEAR 

1969 

BOTOP  0*252 

AIR 

TEMP  25.6 

OIR  HGT  PER 

W1NO-OIR 

1* 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

07 

SHIP  CM 

MET 

BULB  22.8 

12  1 

l 6 

WINO-SPO 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT  35 

01  N 

OAV 

06 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1023.6 

SEA 

WINO-FOR 

our a t ion 

2 

SQUARE 

*8 

LONG  068 

12  M 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLCUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E29  Oil 

1 

SOUARE 

b 8 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PO* 

TOT  P N02 

NOS 

S 1 33 

PH 

12.6 

OBS 

000  00 

26.71 

36.713 

26.7* 

1536.1 

12.6 

OBS 

00026 

22.** 

36.658 

25.37 

1530.9 

12.6 

OBS 

000*9 

20.66 

36.562 

25.85 

1526.0 

12.6 

OBS 

00073 

19.21 

36.625 

26.23 

1523.1 

12.6 

OBS 

00099 

18.27 

36.555 

26.61 

1520.8 

12.6 

OBS 

00167 

17.88 

36.511 

26.68 

1520.6 

12.6 

OBS 

00197 

17.63 

36.63* 

26.53 

1519.8 

12.6 

OBS 

00296 

16.80 

36.339 

26.61 

1519.6 

12.6 

OBS 

0039* 

16.10 

36.229 

26.69 

1518.8 

12.6 

OBS 

00*93 

16.93 

35.996 

26.77 

1516.5 

12.6 

OBS 

T 00596 

13.66 

35.803 

26.90 

1513.8 

12.6 

OBS 

00790 

09.91 

35.336 

27.25 

1503.5 

12.6 

OBS 

T 00960 

07.68 

35.193 

27.52 

1697.3 

12.6 

OBS 

T0I663 

06.69 

35.050 

27.77 

169*  .6 

• •• •••••••••••• 
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TABLE  IX. — Continued 


BEPIO 

ft  1404 

verb 

1444 

007 0P  03344 

A IB 

TEMP  24.4 

0IP  hGT  PEA 

MIND-OIR  10 

INS 7 NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0012 

MONTH 

07 

SHIP  CM 

MET 

BULB  21.7 

11 

1 3 

HINO-SPD  li 

TBACI  01B 

5 

SUUABE 

4 

CAT 

33  13  N 

OAV 

07 

06T4  USE  1 

8AR0METR  1025.4 

SEA 

HtNO-FOB 

0UBAT10W 

2 

SOU A BE 

48 

tone 

041  02  M 

HOUR 

12.2 

AMA  03 

CLOUO  T/A  B/3 

CL/TB 

HEATHER  XI 

OAIG  E29  012 

1 

SUUABE 

58 

CASTMM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

JVMJPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P34 

TOT  P NO 2 NOS 

5103 

PH 

12.2 

UOS 

00000 

24.74 

34.724 

24.75 

1534.2 

12.2 

oes 

00024 

23.04 

34.604 

25.22 

1532.4 

12.2 

03  s 

00044 

20.34 

34.425 

25.42 

1525.0 

12.2 

ObS 

00073 

10.74 

34.400 

24.23 

1521.6 

12.2 

00  s 

00040 

10.07 

34.440 

26.40 

1520.1 

12.2 

00  s 

00143 

17.34 

36.432 

24.54 

1510.7 

12.2 

OBS 

T00144 

17.12 

34.401 

26.51 

1510.0 

12.2 

OBS 

002  BB 

17.05 

34.304 

26.51 

1520.1 

12*2 

OBS 

003B3 

16.37 

34.244 

24.60 

151V.S 

12.2 

OBS 

00477 

15.70 

36.15S 

2*. 72 

1510.0 

12.4 

OBS 

T 00564 

14.40 

33.417 

26.03 

1515.4 

12.2 

OBS 

00733 

10.44 

35.433 

27.15 

1504.4 

12.2 

OBS 

T 00440 

00.04 

35.215 

27.44 

1440.0 

12.2 

OBS 

T01437 

04.70 

35.030 

27.76 

1443.7 

BEP10 

31  1404 

YEAR 

1444 

OOTOP  03200 

A|B  TEMP 

JIB  HGT  PEB 

W1N0-01B  U 

INST  NANSEN  i 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0013 

MONTH 

07 

SHIP  CM 

WET  BULB  22.8 

21  2 3 

M1V0-SP0  15 

TRACE  OIB 

5 SQUARE  4 

LAT 

35  33. 3N 

OAV 

08 

OAT-  USE  1 

8AB0METB  1024.0 

SEA 

MtNO-FUB 

DURATION 

2 SQUARE  46 

LONG  < 

047  52. SM 

HOUB 

12.5 

ABEA  05 

CLOUO 

T/A  8/4 

CL/TB 

HEATHER  XI 

GRIG  62V  C13 

l SUUABE  57 

CASTNUN/T INC 

LVLTVP 

OSPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG  P34 

TOT  P NO* 

N03 

S 103  PH 

12.5 

OOS 

00000 

24.40 

36.774 

24.89 

1535.4 

12.5 

OBS 

00024 

24.07 

36.748 

24.98 

1533.0 

12.3 

OOS 

00040 

20.33 

34.562 

25.88 

1525.6 

12.5 

OOS 

00072 

10.43 

34.47a 

24.30 

1520.7 

12.5 

oes 

00048 

17.90 

36.463 

26.44 

1519.4 

12.3 

oes 

00147 

17.32 

36.440 

24.56 

1518.6 

12.5 

OOS 

00145 

17.15 

34.426 

20.55 

1518.9 

12.5 

oes 

00292 

17.08 

34.432 

26.*1 

152U.3 

12.5 

oes 

T00387 

16.91 

36.411 

26.64 

1521.3 

12.5 

oes 

004  88 

15.71 

36.150 

26.72 

1519.0 

12.5 

oes 

00586 

13.92 

35.919 

26.93 

1514.7 

12.5 

oes 

00786 

10.52 

35.409 

27,20 

1505.7 

12.5 

oes 

T 00494 

07.14 

33.129 

27.52 

1444.2 

12.3 

oes 

T01S69 

04.23 

34.984 

27.77 

1493.9 

1 

BEPIO 

31  1404 

YEAB 

1464 

OOTOP  03210 

A1B  TEMP  25.0 

0 1 B HGT  PEB 

M1N0-OI  fi  20 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

consec 

0014 

MONTH  07 

SHIP  CM 

MET  8UL 8 22.7 

22  3 3 

M1V0-SP0  18 

TRACE  DIB 

9 SQUARE  4 

LAT 

35  04  N 

OAV 

09 

OATA  USE  1 

8ABQMETB  1023.0 

SEA 

MIND-FUR 

DURA T ION 

2 SQUARE  44 

LONG 

047  56  H 

HOUB 

12.0 

ABEA  05 

CLOUO 

T/A  8/3 

CL/TB 

HEATHER  XI 

OBIG  62V  014 

1 SQUARE  57 

CASTNUM/7IMC 

LVLTVP 

OSPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03  PH 

12.0 

OOS 

00000 

24.48 

34.744 

24.78 

1534.0 

12.0 

oes 

00023 

23.38 

36.770 

25.18 

1533.3 

12.0 

oes 

00045 

20.77 

34.644 

25.84 

1526.9 

12.0 

oes 

00068 

19.44 

36.418 

26.16 

1523.7 

12.0 

oes 

00089 

10.56 

34.585 

26.36 

1521 .5 

12.0 

OOS 

00134 

17.84 

34.501 

24.48 

1320.0 

12.0 

OOS 

T00175 

17.60 

36.472 

26.51 

1520.0 

12.0 

oes 

00269 

17.10 

36.397 

26.58 

1519.9 

12.0 

oes 

T00357 

14.44 

34.413 

26.63 

1520.9 

12.0 

oes 

00444 

16.01 

36.190 

2o.68 

1519.3 

12.0 

oes 

T00523 

14.72 

35.944 

24.80 

OOOOOI 

1916.3 

BEPIO 

J1  1404 

YEAB 

1944 

OOTOP  01029 

A IB  TEMP  27.3 

DIB  HGT  PEB 

UINO-OIB  32 

INST  NANSEN 

CAST 

ten  so  no. 

CONSEC 

0013 

MONTH  07 

SHIP  CM 

MET  0UL8  24.3 

34  4 5 

MINO-SPD  03 

TRACE  OIB 

5 SQUARE  4 

LAT 

35  22  PI 

OAV 

12 

OATA  USE  1 

OABOMETB  1017.9 

SEA 

MIND-FGR 

OURATION 

2 SQUARE  44 

LONG 

047  30  M 

HOUB 

14.5 

ABEA  03 

CLOUO 

T/A  3/7 

CL/TB 

HEATHER  XI 

OBIG  124  015 

1 SQUARE  57 

CASTNUN/T INI 

LVLTVP 

OIPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02 

NOS 

S103  PH 

14.5 

OBS 

00000 

23.91 

34.444 

24.93 

1534.1 

14.5 

OBS 

00025 

20.73 

34.448 

25.84 

1524.4 

14.3 

OOS 

00051 

10.34 

36.508 

24.34 

1520.8 

14.5 

OOS 

00074 

17.47 

34.523 

24.44 

1519.3 

14.3 

OOS 

00102 

17.34 

34.449 

24.52 

1510.7 

14.3 

OOS 

00152 

17.22 

34.412 

26.54 

1510.4 

14.3 

OOS 

T0W03 

17.12 

34.427 

24.40 

1519.0 

14.3 

OBS 

00305 

17.03 

34.422 

24.42 

1320.4 

14.3 

OBS 

00404 

14.43 

14.300 

24.47 

1520.1 

14.5 

OOS 

00300 

15.04 

34.203 

24.73 

1319.0 

j 

14.3 

OBS 

T0B413 

14.44 

35.904 

24.02 

1517.4 

14.5 

OBS 

00812 

10.49 

35.407 

27.17 

1504.7 

14.5 

OBS 

T01023 

07.14 

35.158 

27.54 

1444.9 

14.5 

OBS 

T01554 

04.40 

15.015 

27.77 

1444.J 

147 


■if io  si  i«a* 

YEAR 

1969 

60T0P  03776 

AIR 

TEMP  26.1 

OtR  HOT  PER 

-INO-OIA  06 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  Sw  1206 

CONSIC  oou 

MONTH  07 

SHIP  CM 

WET 

SUL6  24.4 

03 

i 3 

MINO-SPD  15 

TRACE  OIA 

5 

Square 

2 

l AT  14  54  N 

DAY 

13 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1022.7 

SEA 

81  ND-f  OR 

DURATION 

2 

souare 

46 

LONG  047  49  M 

HOUA 

14.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/6 

CL/TR 

HEATHER  X2 

OR  10  E29  016 

1 

SQUARE 

47 

castnun/tinc 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

uyndpth 

SNO  VEL 

OXYG  P34 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

14.0 

o»s 

00000 

24.41 

34.550 

24.71 

1535.2 

14.0 

06  S 

00024 

21.61 

36.546 

25.46 

1529.1 

14.0 

06  S 

00046 

20.10 

36.556 

25.94 

1525.0 

14.0 

oss 

00071 

16.73 

36.543 

26.29 

1521.6 

14.0 

06  S 

00094 

16.20 

36.526 

26.41 

1520.4 

14.0 

06  S 

00142 

17.73 

36.463 

26.45 

1519.8 

14.0 

06S 

TOOI66 

17.43 

36.436 

26.53 

1519.6 

14.0 

06S 

002  76 

16.91 

36.367 

26.60 

1519.5 

14.0 

06S 

T00365 

16.76 

36.370 

26.64 

1520.5 

14.0 

OSS 

004  52 

15.56 

36.105 

26.7  2 

1517  .9 

14.0 

06  S 

00S36 

13.99 

35.643 

26.86 

1514.0 

14.0 

06S 

00706 

11.25 

35.463 

27.12 

1507.1 

14.0 

06S 

T0066S 

06.08 

35.163 

27.43 

1496.1 

14.0 

06S 

T01391 

04.65 

35.020 

27.75 

1492.7 

t 

REP  10 

31 

1469 

YEAR 

1969 

60T0P  03072 

AIR 

TEMP  25.6 

DIR 

HOT  PER 

MINO-DIR 

22 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0017 

MONTH  07 

SHIP  CM 

MET 

8UL8  24.4 

23 

2 4 

M1MD-SP0 

15 

TRACE 

DIR 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

23  N 

OAV 

14 

DATA  USE 

1 

6AR0NETR  1022.0 

SEA 

KIND-POR 

OURATION 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

046 

02  w 

HOUR 

17.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/6 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

OR  IG 

E29  017 

1 

SOUARE 

58 

castnum/t IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

N02  N03 

SI  03 

PH 

17.4 

06  S 

000  00 

24.23 

36.536 

24.75 

1536.7 

17.4 

OSS 

00023 

23.76 

36.629 

24.97 

1534.1 

17.4 

OSS 

00044 

20.76 

36.693 

25.87 

1526.9 

17.4 

OSS 

00065 

19.25 

36.589 

26.19 

1523.0 

17.4 

OSS 

00068 

16.42 

36.560 

26.36 

1521-0 

17.4 

OSS 

00130 

17.78 

36.468 

24.46 

1519.6 

17.4 

OSS 

T00174 

17.56 

36.460 

26.51 

1519.9 

17.4 

OSS 

002  52 

17.10 

36.400 

2«.58 

1519.7 

17.4 

OSS 

003  30 

17.00 

36.420 

26.62 

1520.7 

17.4 

OSS 

00406 

16.46 

30.294 

26.65 

1520.2 

17.4 

OSS 

T 004  69 

15.41 

36.061 

26.73 

1518.0 

17.4 

OSS 

006  50 

12.36 

35.646 

27.03 

1510.3 

17.4 

OSS 

T00624 

09.32 

35.266 

27.29 

1501.6 

17.4 

OSS 

T01264 

05.15 

35.074 

27.74 

1493.0 

»• 

REPIO 

31  1469 

YEAR 

1969 

60 TOP  04169 

AIR 

TEMP  24.9 

OIR  HGT  PER 

■ IND-OIR 

22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0016 

MONTH  07 

SHIP  CM 

MET 

6ULB  24.1 

22 

2 3 

MIVO-SPD 

15 

TRACE  DIR 

5 SOUARE 

4 

LAT 

35  37  N 

OAV 

15 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1022.7 

SEA 

HIND-PGR 

OURATION 

2 SOUARE 

46 

LONG 

047  42  H 

HOUR 

13.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  3/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG  E29  016 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

oeptm 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  NC3 

Slu3  Ph 

13.6 

06  S 

ooooo 

24.44 

36.616 

24.75 

1535  .5 

13.6 

06S 

00023 

22.60 

36.701 

25.30 

1531  .8 

13.6 

06S 

00045 

20.06 

36*617 

25.99 

1525.0 

13.6 

OSS 

00069 

16.66 

36.557 

26.32 

1521  .4 

13.6 

OSS 

00091 

16.36 

36.572 

24.40 

1521.0 

13.6 

OSS 

00137 

17.98 

36.524 

26.46 

1520.5 

13.6 

OSS 

00163 

17.64 

36.469 

26.50 

1520.2 

13.6 

OSS 

002  74 

17. OT 

34.454 

26.63 

1520.0 

13.6 

OSS 

00365 

16.71 

36.398 

26.67 

1520.4 

13.6 

OSS 

004  57 

15.86 

13.6 

OSS 

00546 

14.43 

13.6 

OSS 

007  31 

11.63 

13.6 

OSS 

00913 

06.82 

13.6 

OSS 

T01370 

04.92 

35.032 

27.73 

1493-4 

• 

TABLE  IX. — Continued 


RCPIO 

31  149* 

Vf  Aft 

1049 

OOTOP  02)40 

AIR 

TEN*  25.0 

01* 

HOT  PE* 

WlNO-OlR  21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSCC 

0019 

MONTH  07 

SHIM  CM 

MET 

OULO  23.9 

23 

2 2 

MlNO-SPO  12 

TRACE  01 R 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

19  02  N 

OAV 

14 

OATA  USC 

l 

OARONCTR  1023.7 

SEA 

WlNO-fOR 

DURA  T 1 ON 

2 

SQUARE 

40 

long 

040  00  W 

HOOA 

12.4 

AJIEA 

0) 

CLOUO  T/A  0/3 

CL/TR 

weather  XI 

ORIG  E29  0)9 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUN/T IMf 

LVLTVP 

DEPTH 

TEN* 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEl 

OXVG  PJ4 

TOT  P NJ2  N03 

S 103 

PH 

12.4 

oos 

00000 

24.49 

34.5)4 

24.43 

1535.0 

04  S 

00022 

24.41 

34.407 

24.75 

1535.4 

12.4 

OOS 

0004) 

20.02 

34.429 

25.00 

1526.9 

12.4 

oos 

00044 

19.47 

34.427 

24.14 

1523.7 

12.4 

oos 

000  00 

10.40 

34.42) 

24.41 

1521.3 

12.4 

oos 

001)0 

17.01 

34.503 

24.55 

1520.0 

12.4 

oos 

00174 

17. 39 

34.537 

24.42 

1519.4 

12.4 

oos 

00240 

17.00 

34.471 

24.44 

1519.8 

12.4 

oos 

00)49 

14.94 

36.441 

24.45 

1520.0 

12.4 

oos 

004)0 

15.74 

34.102 

24.73 

1510.3 

12.4 

oos 

TOO) 14 

14.31 

35.003 

24.02 

1514.7 

12.4 

oos 

00400 

11.51 

35.424 

27.03 

1507.4 

12.4 

oos 

T00049 

00.40 

35.300 

27.44 

1499.4 

12.4 

oos 

T 01)00 

05.00 

35.040 

2 7.7) 

1494.1 

»6 

REP  10 

Jl  1409 

YEAR 

1949 

60TDP  04279 

AIR 

TEMP  25.2 

OIR 

HGT  PER 

M1ND-01R 

23 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSCC 

00*4 

MONTH  07 

SHIP  CM 

MET 

OULO  24.3 

25 

2 3 

WINO-SPO 

12 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

CAT 

35  04. 

OAV 

17 

OATA  USE 

1 

OARONETR  1024.7 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047  40. ON 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/3 

CL/TR 

WEA THER 

XI 

ORIG 

E29  020 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUN/T1ME 

LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA~T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P 

N02  N03 

SI03 

PH 

13.4 

OOS 

00000 

24.97 

34.545 

24.54 

1534.) 

13.4 

OOS 

00025 

23.44 

34.427 

25.04 

1533.3 

13.4 

OOS 

00049 

20.44 

34.432 

25.90 

1524.1 

13.4 

oos 

00074 

19.04 

34.541 

24.20 

1522 .4 

13.4 

oos 

00090 

10.37 

34.514 

24.34 

1521.0 

13.4 

oos 

0Q147 

17.00 

13.4 

oos 

T00194 

17.50 

34.430 

24.49 

1520.2 

13.4 

oos 

00290 

14.99 

34.349 

24.57 

1519.9 

13.4 

oos 

00301 

14.50 

34.334 

24.44 

1520.2 

13.4 

oos 

00400 

15.55 

34.107 

24.70 

1510.4 

13.4 

oos 

00574 

13.71 

35.957 

27.00 

1513.0 

13.4 

oos 

00704 

09.07 

35.394 

27.30 

1503.3 

13.4 

oos 

T01004 

07.00 

35.149 

27.54 

1495.0 

13.4 

oos 

T01594 

04.44 

35.014 

27.77 

1495.2 

149 


TABLE  X. -Observed  and  interpolated  oceanograpltic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
• COOK  INLET  at  Ocean  Station  ECHO,  19  July  1969  * 10  August  1969,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8117. 


REMO 

31 

6117 

YEAR 

1969 

SOTO*  02926 

AIR  TEMP  26.0 

OIR  HOT  PER 

NINO-OIR  27 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0001 

MONTH 

> 07 

SHIP  CO 

NET  SUL 6 23.2 

27  2 2 

NINO-SRO  10 

TRACE  OIR 

0 

5 

SOUARE 

6 

LAT 

35 

OS  N 

OAV 

19 

OATA  USE 

1 

SAROMETR  1022.6 

SEA 

NlND-POR 

OUR A T I ON 

00.6 

2 

SOUARE 

66 

LONG 

066 

13  b 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CL QUO  t/a 

CL/TR 

HEATHER  AS 

OR  10  E30  001 

1 

SOUARE 

56 

CASTNUft/TlNC 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

UVNOPTM  SNO  VEL 

OXVG  P06 

TCT  P NO 2 

NOS 

SI03 

PM 

06.0  OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 

css 

JSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

uSS 


00000  26.60 

00010  26.5s 

00020  23.06 

OOOJO  21.21 

00050  20.06 

00075  IS. 91 

00100  IS. 06 

00125  17.66 

00150  17.64 

C0200  17.12 

002  50  1 6.9s 

00300  16.91 

00315  16.96 

00600  16.10 

00500  16.72 

00600  13.02 

00700  11.66 

00600  09.66 

00900  07.96 


36.320 

26.66 

36.367 

26.52 

36.557 

25.12 

36.595 

25.67 

36.595 

25.96 

36.555 

26.25 

36.552 

26.66 

36.505 

26.53 

36.665 

26.56 

36.616 

26.59 

36.397 

2s. 61 

36.617 

26.66 

36.620 

2s. 66 

36.237 

26.69 

35.970 

2s. SO 

35.769 

26.99 

35.569 

27.12 

35.327 

27.29 

35.235 

27.66 

1535.6 

1535.5 
1532  .2 

1527.7 

1525.0 
152a .2 

1520.2 

1519.6 

1519.0 

1516.9 

1519.2 

1519.9 

1520.3 

1516.9 

1515.9 

1511.7 

1506.6 

1502.6 

1697.9 


REP  1 D 

31 

8117 

YEAR 

1969 

60T0P  01262 

AIR 

TEMP  25.0 

OIR  POT  PER 

NINO-OIR 

26 

CONSEC 

0002 

MONTH 

07 

SHIP  CO 

NET 

SULb  26.0 

26  2 2 

NINO-  SP 0 

12 

LAT 

35 

10  N 

OAY 

20 

OATA  JSE 

1 

barometr 

SEA 

NlNO-PUR 

LONG 

067 

36  N 

HOUR 

06.6 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

Ct/TP 

HEATHER 

X6 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

POO 

06.6 

USS 

00000 

25.17 

36.67C 

26.57 

1537.1 

OSS 

000  10 

26.es 

36.676 

26.66 

l»3o.o 

CSS 

00020 

21.68 

36.676 

25.60 

1528.9 

OSS 

00030 

20.78 

36.652 

25.83 

1526.7 

OSS 

00050 

19.78 

36.636 

26.06 

1 526 .5 

USS 

00075 

16.11 

36.555 

2«.6S 

1519.9 

CBS 

00100 

17.69 

36.505 

2o.52 

1519.0 

CBS 

0012  5 

17.38 

36.655 

26.56 

1518.5 

OSS 

00150 

17.25 

36.661 

26.58 

1516.5 

CBS 

00200 

17.05 

36.618 

26.61 

1518.7 

OSS 

002  50 

16.96 

36.612 

20.63 

1519.2 

USS 

00300 

16.96 

36.621 

2 0.66 

1520.0 

OSS 

003  50 

16.90 

36.623 

26.65 

1320. 7 

OSS 

00%  00 

16.68 

36.571 

26.06 

1520.8 

OSS 

00500 

15.35 

36.096 

2o.76 

1*16.0 

OSS 

CG600 

13.62 

35. 766 

26.93 

1513.1 

OSS 

00700 

11.98 

35.565 

27.07 

1509.6 

OSS 

00«00 

09.96 

35.377 

27.27 

1503.9 

OSS 

00900 

06.35 

35.225 

27.62 

1699.3 

OSS 

OlGOO 

07.28 

35.216 

*7.57 

1696.9 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  016  0 

DURATION  00.5 

OR  10  £30  00? 


TIN  SO  1206 
5 SOUARE  6 
2 SOUARE  66 
1 SOUARE  57 


TOT  P N02  N03  S 1 03  PM 


REPIO 

31 

6117 

YEAR 

1969 

6CTDP  06389 

AIR  TEMP  26.7 

OIR  HGT  PtR 

CONSEC 

0003 

MONTH 

07 

ship  co 

■ ET  SUL A 23. S 

*3  * 

* 

LAT 

35 

01  N 

OAY 

20 

OATA  USE 

1 

BAROMETR 

SEA 

LONG 

067 

57  N 

HOUR 

17.8 

AREA 

OS 

CLOuO 

T/A 

CL/TR 

castnum/t IMS 

L9LTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVMOPTH 

SNO  VEL 

17.0 

OSS 

OGOOO 

25.5* 

36.569 

26.36 

1537.9 

CSS 

00010 

25.92 

36.571 

24.42 

1537.7 

USS 

00020 

25.3% 

36.656 

24.51 

1537.6 

OSS 

000  50 

22.59 

36.663 

25.33 

1531.3 

G«S 

00050 

20.99 

36.613 

25.74 

1527.5 

GAS 

00975 

19.16 

36.536 

26.16 

1522.8 

OSS 

00 100 

18.15 

36.560 

26.43 

1S2C.4 

JSS 

00125 

17.93 

36.506 

26.46 

1520.1 

OBS 

00150 

17.62 

36.659 

26.50 

1519.6 

OSS 

00200 

17.21 

36. 399 

26.55 

151V. 1 

JAS 

002  30 

1».98 

36.369 

26.60 

1519.3 

OSS 

00300 

17.02 

36. 396 

26.60 

1520.2 

OSS 

003  50 

16.77 

36.367 

26.62 

1520 .2 

OSS 

00600 

16.21 

36.216 

26.65 

151V. 2 

OSS 

0G500 

15.08 

36.006 

26.75 

1517.1 

OSS 

00600 

13.29 

35.  766 

26.93 

1512.6 

OSS 

00700 

11.80 

35.53S 

27.06 

1S0V.0 

OSS 

006  00 

10.09 

35.366 

27.22 

1506.3 

OSS 

008  50 

OS. 67 

35.206 

27.35 

1459.7 

OSS 

00900 

06.13 

35.243 

27.46 

1498.* 

OSS 

00922 

06.01 

35.255 

27.69 

1498.5 

JSS 

01000 

07.56 

35.256 

27.56 

1451.0 

OSS 

01100 

06.66 

35.206 

27.65 

1496.1 

OSS 

01200 

C6.ll 

35.211 

27.73 

1495.6 

M!NO>OIR 

23 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

8IVO-SPO 

16 

TRACE  OIR 

0 

3 

SOUARE 

6 

H1N0-P0R 

OURATION 

00.6 

2 

SOUARE 

46 

HEATHER 

XI 

ORIG  EiO  003 

1 

SOURRI 

37 

OXYG 

P04 

TOT  P NO* 

N03 

SIOI 

PH 

• ssstss ssssssss 


150 


TABLE  X. — Continued 


«M0  31  All?  YEAR  19*9  AOTOP  04023  AIR  TEMP  23.2 

CONSEC  0004  MONTH  07  SHIP  CO  MET  AULA  23.7 

CAT  33  07  N OAV  20  OATA  USE  l AAAOMETA  1024.0 

L0N6  047  30  M MOUA  23*4  AAEA  OS  CLOUO  T/A 


CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGNA~T 

23.6 

04  S 

00000 

23.52 

36.673 

24.47 

ois 

00010 

23.51 

36.673 

24.47 

06S 

00020 

24.71 

36.734 

24.7* 

04$ 

00030 

22. 7* 

36.774 

25.56 

04S 

00050 

20.54 

34.415 

25.46 

04S 

00075 

19.16 

36.334 

26.17 

04  S 

001  00 

17.91 

36.493 

26.45 

04S 

00125 

17.6* 

34.472 

26.50 

04S 

00150 

17.43 

36.459 

26.53 

04S 

00200 

17.07 

36.401 

26.59 

OAS 

00250 

16.44 

36.374 

26.61 

04S 

00300 

14.70 

34.33* 

26.63 

04S 

00400 

15.57 

36.1*2 

26.76 

OAS 

0Q500 

14.56 

35.930 

26.60 

OAS 

00600 

13.04 

65.726 

20.96 

OAS 

0C700 

11.77 

35.564 

27.09 

OAS 

00400 

04*36 

35.239 

27.27 

06S 

00620 

09.11 

35.266 

27.33 

OAS 

00470 

04.31 

35.166 

27.35 

OAS 

00900 

06.21 

35.203 

27.42 

CAS 

00950 

04.04 

35.261 

27.45 

OAS 

01000 

07.36 

35.199 

27.54 

OAS 

01100 

06.64 

35.145 

27.63 

0*s 

01200 

06.13 

33.191 

27.71 

OAS 

01300 

03.63 

33.124 

27.72 

OAS 

01400 

04.91 

35.034 

2T.75 

OAS 

01500 

04.61 

33.030 

27.77 

01A  HOT  PER  BlNO-OI A U INST  STO  ACCOAOAA  TIM  SA  120* 

23  3 2 MINO-SPO  13  TAACE  01A  0 3 SOUAAE  * 

SEA  MlNO-POR  OUAATIQN  00.3  2 SOUAAE  4* 

CL/TA  MEATHEA  XI  OMO  E30  004  1 SOUAAE  AT 


OVNOPTH  SNO  Vfl  OXVC  P34  TOT  P HOI  M03  S103  AH 

1337.4 
153*.  0 

1334.4 

1531.9 

1524.4 

1522.9 

1519.7 

1514.4 

1519.0 

1514.7 

1514.9 

1514.2 

1517.2 
1»15.J 

1511.4 

1504.9 

1501.5 

1300.9 

1496.7 

1494.4 

1499.2 

1497.2 

1494.0 

1495.7 

1495.3 

1453.9 

1444.3 


AEflO  31  4117  VEAA  1949  AOTOP  02434  At  A TEMP  25.0 
COMSSC  COOS  MONTH  0?  SHIP  CG  MET  BULB  23.1 
CAT  33  09  N DAY  21  OATA  USE  1 6AA0METR  1025.2 
LONG  047  43  M HOUR  05.6  AAEA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUH/TINE  LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

03.6  OIS 

OOOCO 

25.43 

36.636 

24.47 

OIS 

00010 

25.44 

36.639 

24.46 

OIS 

006  20 

24.46 

OAS 

000  30 

22.46 

OAS 

00050 

20.71 

36.657 

25.65 

OIS 

000  75 

19.09 

OAS 

00100 

14.09 

36.467 

26.41 

OAS 

00123 

17.62 

36.467 

20.51 

OAS 

00150 

17.37 

36.461 

26.56 

OAS 

00200 

17.03 

36.415 

26.61 

OAS 

00250 

16.44 

36.360 

26.63 

OAS 

00300 

16.65 

OAS 

00400 

15.4* 

36.149 

26.  7C 

OIS 

00500 

14.41 

35.536 

26.10 

OAS 

00600 

13.21 

35.747 

26.95 

OAS 

00700 

11.63 

35.529 

27.09 

OAS 

00600 

09.91 

35.331 

27.24 

OAS 

00900 

06.43 

33.166 

27.37 

OAS 

00930 

06.12 

35.256 

27.46 

OAS 

01000 

07.26 

35.156 

27.53 

OAS 

01100 

06.49 

33. 1*4 

27.64 

OAS 

01200 

05.9* 

35.163 

27.71 

OAS 

01300 

03.41 

35.122 

27.74 

OAS 

01400 

04.69 

33.059 

27.74 

OAS 

01300 

04.3* 

35.023 

27.77 

0 1 A HOT  PER  MINO-OIR  22  INST  STU  PECOAOER  TEN  SO  1206 

22  2 2 mINO-SPO  10  TRACE  01A  0 5 SQUARE  4 

SEA  M1ND-FGA  DURATION  00.5  2 SOUAAE  46 

CL/TR  HEATHER  XI  OR  1C  £30  005  1 SOUAAE  57 


OYNOPTH  SND  VEL  OXVG  PU4  TOT  P NUi  N03  SI03  PH 

1337.7 

1537.4 


1526.4 

1520.2 

1519.2 

1514.9 

1514.6 

1514.4 

1516.1 

1515.5 

1512.4 

1504.4 

1503.6 

1499.6 

1499.4 

1496.4 

1495.4 

1495.0 

1494.4 

1453.4 

1494.1 
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REF  10 

31 

8117 

YEAR 

1969 

BOTDP  01559 

AIK 

TEHP  *6 

.0 

DIR  hot  per 

NlNO-OIR 

23 

CONSEC 

0006 

NONTh 

07 

SHIP  CO 

NET 

BULB  23 

.2 

23 

2 2 

N1N0-SP0 

13 

LAT 

35 

12  h 

OAV 

21 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1027 

.0 

SEA 

WIND-FOP 

LONG 

047 

42  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

CASVNUM/T1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGKA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

12.0 

OBS 

00000 

25.41 

36.645 

24.48 

1537.6 

UBS 

00010 

25.41 

36.646 

24.48 

1537.8 

OBS 

00020 

24.69 

36.661 

24.74 

1536.1 

OBS 

000  30 

23.61 

OBS 

00050 

21.12 

36.639 

25.73 

1327.9 

JbS 

00075 

19.30 

36.507 

26.11 

1523.2 

CBS 

OOICO 

17.97 

3ft.4B9 

26.44 

1519.8 

08  S 

00125 

17.62 

36.469 

26.51 

1519.2 

OSS 

00150 

17.40 

36.434 

26.53 

1518.9 

OBS 

00200 

17.08 

36.389 

26.58 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.85 

36.362 

26.61 

1518.8 

OBS 

00300 

16.74 

36.352 

2o.63 

1319.3 

OBS 

004  00 

15.96 

36.184 

26.68 

1518.4 

OBS 

00500 

14.86 

35.974 

26.77 

1516.3 

OBS 

006  00 

13.36 

35.758 

26.92 

151* .9 

OBS 

00700 

11.95 

35.547 

27.b4 

15C9.S 

OBS 

00800 

09.97 

35.238 

27.16 

1503.7 

OBS 

00824 

0 4.44 

35.282 

27.29 

1502.2 

OBS 

C0849 

08.92 

35.236 

27.34 

150O.7 

OBS 

00860 

08.53 

35.200 

27.37 

1499.3 

OBS 

00900 

08.39 

35.254 

27.43 

1499.6 

OBS 

009  15 

08.31 

35.262 

27.45 

1499.5 

CBS 

01000 

07.13 

35.174 

27.56 

1496.3 

OBS 

01100 

06.73 

35.195 

27.63 

149o.4 

OBS 

C1200 

0«.02 

35.164 

27.70 

1495.2 

OBS 

01300 

05.40 

35.097 

27.73 

1494.3 

JBS 

01400 

04.80 

35.037 

27.75 

1493.4 

OBS 

01500 

04.51 

35.027 

27.77 

1493.9 

INST  STO  FECGNOER  TEN  SO  1*06 
TRACE  OIK  0 * SwUAAt  A 

DURATION  00. * 2 SQUARE  44 

CRIC  E30  004  1 SQUARE  57 


TOT  P NO*  NOB  SI03  PH 


REPIO 

31 

8117 

YEAR 

1969 

BOTOP  01918 

AIR  TEHP  25.9 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

24 

INST  STO  KtCCMOEA  TEN  SQ  12C6 

CONSEC 

0007 

NONTH 

07 

SHIP  CO 

WET  BULB  23.6 

25  2 2 

W1N0-SP0 

lo 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE  4 

LAT 

35 

13  N 

DAY 

21 

OATA  USE  1 

BARONETR  1026.8 

SEA 

WINO-PCR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE  44 

LONG 

047 

41  W 

HOUR 

1B.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR IG  E30  007 

1 

SQUARE  57 

CASTNUM/T1NE 

LVLTYP 

OEPTH 

TENP 

SAL  SliHA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PU4 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

18.0  OBS  00000  25.47  34.602  24.43  1537.7 

OBS  00010  25.13  36.571  24.51  1537.1 

OBS  00020  24.93  36.541  24.54  1536.7 

OBS  COO 30  22.44  36.622  25.34  1530.9 

UBS  00050  20.44  36.596  25. «8  1526.0 

06 S 00075  18.97  36.534  26.22  1522.3 

OBS  00100  lo.30  io.626  26.38  1320.8 

OBS  00125  17.74  36.486  24.49  1519.6 

OBS  00150  17.36  36.418  2o.53  1516.8 

CBS  00200  17.05  36.377  26.58  1618.6 

OBS  00*50  17.00  34.394  26.60  1519.3 

CSS  003  00  16.94  36.398  26.62  1520.0 

OBS  00400  16.62  36.330  26.64  1320.4 

OBS  00500  15.22  36.029  26.73  1517.6 

'.BS  00600  13.80  35. /VI  26.86  1514.4 

OBS  00700  12.31  35.600  27.01  1510.8 

OBS  GJ800  10.30  35.328  27.17  1505.0 

OBS  00900  08.44  35.205  27.39  1499.7 

OBS  C1000  07.33  35.177  27.53  1497.1 

wBS  01075  07.11  35.235  27.61  1497.5 

CBS  01100  06.88  35. *17  27.63  1497.0 

OBS  01200  C6.30  35.192  27.65  1496.4 

UBS  01300  05.44  35.110  27.73  1494.5 

OBS  01400  04.64  35.053  27.76  1493.6 

CBS  01500  04.55  35.058  27.79  1494.1 


TABLE  X. — Continued 


REFIO 

31 

•117 

YEAR  1969 

OCT OP  02110 

AIR  TEMP 

25.2 

OIR  HOT 

PER 

*1*0-01  k 25 

INST  S70  RECOROER 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0006 

MONTH  07 

SHIP 

cc 

MET  6UC6 

23.2 

26  2 

2 

WlNO-SPO  06 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

07 

N 

DAY  21 

OATA 

JSfc 

1 

OAROMETR 

1027.2 

SEA 

MlNO-FOR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

66 

LOMG 

067 

67 

M 

HOUR  23.7 

AREA 

05 

CL 000  T/A 

CL/TP 

HEATHER  XI 

ORIG  E30  006 

1 

SQUARE 

57 

castnun/timc 

LVLTVP 

oepth 

23.7 

06S 

00000 

G6S 

00010 

06$ 

00020 

OBS 

00039 

06S 

00050 

063 

00075 

ObS 

001  JO 

ObS 

00125 

OBS 

00150 

OBS 

00<00 

OBS 

u02  50 

OBS 

002  70 

UBS 

00300 

OBS 

00600 

OBS 

00500 

ObS 

00  600 

ObS 

00700 

ubS 

00600 

LilS 

00900 

-<6S 

01000 

»*b$ 

01100 

CBS 

01200 

JBS 

01320 

08  S 

01600 

OBS 

01500 

TEMP  SAL  SIGMA-T 

36.666 

36.610 

36.650 

36.569 

36.531 

36.607 

36.666 

36.666 

36.627 

36.603 

36.366 

36.363 

36.365 

36.173 

36.966 

35.739 

35.519 

35.326 

35.196 

35.170 

35.190 

35.206 

35.106 

35.065 

35.063 


DVN0PT8  SMC  VEL  OXVC 


P06  TOT  P *02 


M03  S 103  PH 


REF  10 

31 

8117 

YEAR 

1969 

60T0P  02597 

AIR  TEMP 

25.1 

OIR  HGT 

PER 

MINO-OIR  25 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH 

07 

SHIP 

CO 

MET  BUL6 

23.5 

25  0 

2 

HlNO-SPD  10 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE 

6 

LAT 

35 

56  N 

DAY 

22 

OATA 

USE  1 

6AR0METR 

1026.3 

SEA 

HlNO-FOR 

DURA  71 JN  00.6 

2 SQUAkc 

66 

LONG 

067 

66  H 

HOUR 

05.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E30  009 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

05.7 

OBS 

00000 

36.«21 

OBS 

00010 

36.616 

OBS 

00020 

36.567 

OBS 

000  30 

36.611 

OBS 

00050 

36.  526 

UBS 

00075 

36.667 

OBS 

00100 

36.635 

OBS 

00125 

36.606 

OBS 

00150 

36.369 

OBS 

00200 

36.359 

OBS 

002  50 

36.326 

OBS 

00300 

36.266 

OBS 

00600 

36.101 

CBS 

00500 

35.927 

OBS 

006  00 

35.766 

UBS 

00700 

35.696 

OBS 

COB  00 

35.367 

OBS 

00950 

35.256 

OBS 

01000 

35. 165 

OBS 

01100 

35. 1 5t 

UBS 

01200 

35.127 

OBS 

01300 

35.121 

OBS 

01600 

35.077 

OBS 

01500 

35.051 

SIGMA-T 


OYMOPTH  SNO  VEL  OXYG 


PO 6 TOT  P M02 


N03  SI 03  PH 


REFIO 

31  6117 

YEAR 

1969 

BCTOP  02020 

AIR 

TEMP  27.0 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR  26 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH 

07 

SHIP  CO 

MET 

BULB  23.5 

26  2 2 

MIND-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35  10  N 

OAV 

22 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.7 

SEA 

MINO-FOR 

OURA  T 1 ON 

2 

SQUARE 

66 

LCN6 

067  69  N 

HOUR 

19.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/1 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E30  010 

1 

SQUARE 

37 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG  P36 

TOT  P N02 

NOS 

S 103 

PH 

19.2 

OBS 

00000 

26.  IB 

36.656 

26.25 

1539.6 

19.2 

OBS 

00025 

25.16 

36.669 

26.56 

1537.6 

19.2 

OBS 

00050 

20.72 

36.572 

25.76 

1526.7 

19.2 

OBS 

00073 

IB.  90 

36.506 

26.21 

1522.1 

19.2 

OBS 

00099 

IB. 06 

36.676 

26.61 

1520.1 

19.2 

OBS 

00169 

17.29 

36.606 

26.36 

1516.5 

19.2 

OBS 

T0019B 

17.00 

36.602 

26.61 

1516.5 

153 
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6(610 

>1  611? 

Vi  66 

1646 

60 TOP  03224 

416 

TfNP  23.0 

016  HOT  P66 

MINO-016  24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  30  1204 

CONS EC 

0011 

NONTH 

0? 

SNIP  CO 

4(7 

BUL6  <2.9 

24 

1 2 

Ml*?~SPO  12 

T66CE  0(6 

5 

SQUARE 

4 

WAT 

33  11  H 

06V 

23 

0676  USE 

1 

46606(76  1024.3 

Sc6 

WINO-EOA 

DONATION 

2 

3 WO  A RE 

44 

10*0 

047  30  6 

M0U6 

12.0 

66(6 

03 

CLGOO  7/4  6/2 

CL/TA 

WEATHER  X. 

CAIG  E30  Oil 

1 

SQUARE 

37 

CASTNUM/TINf 

WVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OVNOP7H 

SNO  VEL 

OXVG  P/4 

TOT  P N02  NOS 

3103 

PM 

12.0 

06S 

00000 

25.62 

34.403 

24.32 

1536.5 

12.0 

06  S 

00030 

21.12 

12.0 

06S 

0007? 

16.33 

12.0 

06S 

00102 

17.66 

12.0 

063 

00126 

17.46 

12.0 

063 

001  S3 

17.26 

12.0 

063 

T00240 

14.62 

12.0 

063 

00344 

14.06 

12.0 

063 

00471 

15.03 

12.0 

06S 

00977 

13.34 

35.736 

24.91 

1512.5 

12.0 

063 

00463 

11.56 

33.499 

27.07 

1507.9 

12.0 

063 

00694 

06.23 

*5.214 

27.42 

1496.9 

12.0 

063 

01103 

04.57 

35.173 

27.43 

1495.6 

12.0 

063 

T01429 

04.35 

35.041 

27.62 

1495.5 

REMO 

31  6117 

YEAR 

1949 

60T0P  01132 

AIR 

TEHP  26.7 

DIR 

POT  PER 

.1.6-01  A 

2 J 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0012 

MONTH  07 

SHIP  CO 

WET 

BUI  9 24.4 

23 

2 2 

WiND-SPD 

lu 

TRACE  DIM 

5 

SQUARE  4 

CAT 

35  06  N 

DAY 

24 

OATA  USE 

1 

BAROHETR  1022.2 

SEA 

WlNO-FDR 

DURATION 

2 

SQUARE  4o 

LONG 

047  56  N 

HOUR 

16.6 

AREA 

OS 

Cl CKJO  T/A  «/2 

WEATHER 

XI 

CA 10  E30  012 

1 

S/UARE  57 

CASTNtM/T IMf 

LVLtYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVN0PTH 

SNO  VkL 

uXVG 

PJ4 

TOT  P N02 

NOS 

3103 

PH 

16.6 

063 

00000 

23.64 

34.434 

24.16 

1336.4 

16.6 

063 

00024 

24.30 

34.576 

24.77 

1535.3 

16.6 

063 

00047 

20.44 

34.566 

25.61 

1526.5 

16.6 

063 

00071 

16.94 

34.524 

24.21 

1322.2 

16.6 

063 

00094 

16.13 

34.531 

26.43 

1520.3 

16.6 

063 

00141 

17.72 

36.467 

26.50 

1519.4 

16.6 

063 

T00192 

17.29 

34.414 

26.55 

1319.3 

•• 

RfPIO 

31  6117 

YEAR 

1949 

60T0P  04339 

AIR 

TEMP  24.9 

OIR  HOT  PER 

WlNO-OlR 

2* 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONS EC 

0013 

MONTH  07 

ship  co 

WET 

6UL6  24.1 

23 

1 2 

WIND*  SPO 

11 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

cat 

35  04  N 

OAV 

24 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1023.0 

SEA 

WlNO-P OR 

0URAT10N 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  43  M 

HOUR 

15.9 

AREA 

05 

CtGUO  T/A  4/3 

CL/TA 

WEATHER 

XI 

ORIG  E30  013 

1 

4QUAR& 

37 

CASTNUM/TINE 

LV'.TVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIQMA-T 

ovnopth 

SNO  V(L 

OXVG 

P/4 

TOT  P NO 2 N03 

31/S 

PM 

15.9 

063 

OOJOO 

24.04 

34.377 

24.07 

1536.6 

13.9 

063 

00022 

23.99 

36.595 

24.67 

1334.6 

15.9 

063 

00043 

20.95 

34.597 

25.74 

1527.3 

15.9 

063 

00065 

16.72 

i*. 546 

26.29 

1521.5 

15.9 

063 

00064 

16.33 

34.544 

26.39 

1520.7 

15.9 

063 

00129 

17.71 

34.476 

24.49 

1519.5 

13.9 

063 

0Q171 

17.33 

34.434 

24.55 

1319.1 

15.9 

063 

002  56 

14.91 

34.365 

24.4/ 

1519.2 

13.9 

063 

T00341 

14.77 

34.343 

26.63 

1520.1 

15.9 

063 

00430 

16.01 

34.205 

24.69 

1519.1 

15.9 

063 

00316 

14.94 

34.003 

26.76 

1514.9 

15.9 

063 

00495 

12.22 

35.349 

27.01 

1510.4 

15.9 

063 

T00452 

06.65 

35.164 

27.34 

1499.7 

13.9 

063 

TO  1329 

05.63 

35.195 

27.77 

1495.6 

REflO 

31 

ill? 

YEAR 

1949 

6OT0P  04626 

AIR 

TEMP  24*0 

COMSCC 

0014 

MONTH 

07 

SHIP  CO 

NET 

6UL6  23.2 

CAT 

34 

49  N 

OAV 

27 

OATA  USE 

1 

BAROHETR  1027.4 

WONG 

047 

53  W 

HOUR 

12.9 

AREA 

03 

CL QUO  T/A  6/4 

CASTNUM/TINE 

LVCTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

06S 

00000 

24.49 

34.540 

24.06 

12.9 

063 

00024 

24.32 

34.574 

24.70 

12.9 

06  S 

00049 

20.39 

34.564 

25.63 

12.9 

063 

00073 

19.32 

34.540 

26.10 

12.9 

06S 

00096 

16.53 

36.352 

26.34 

12.9 

065 

00146 

17.97 

34.496 

26.44 

12.9 

06S 

00971 

07.71 

35. 175 

27.47 

12.9 

063 

T0I459 

04.95 

35.065 

27.77 

OIR  H6T  PER 

WINO-OIR  16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

26  2 4 

Ml  HO- IPO  01 

TRACE  OIR 

3 

SQUARE 

2 

SEA 

WlN0~P0A 

0URAT1ON 

2 

SQUARE 

44 

CL/TA 

WEATHER  XI 

ORIG  E30  014 

1 

square 

47 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG  PD4 

TOT  P N02  N03 

3103 

PH 

1540.0 
1533 *9 

1526.4 

1323.6 
1521  .5 

1320.4 

1466.0 

1463.1 
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REF  1 0 

31  8117 

YEAR 

1969 

BOTOP  04073 

AIR 

TEMP  25.2 

01R  HUT  PER 

MIND-01  R 

03 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

07 

SHIP  CO 

MET 

BULB  21.3 

03 

2 2 

M1NO-SPO 

09 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LA  T 

34  52  N 

DAY 

31 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1026.6 

SEA 

MIND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048  16  M 

HOUR 

12.6 

AREA  OS 

CLOUO  T/A  8/4 

CL/TR 

MEATMER 

XI 

ORIG  E30  018 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUM/T |ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UYNDPTM 

SNO  VtL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02  NOS 

S 1 03 

PH 

12.8 

06  S 

COOOO 

26.77 

36.628 

24.04 

1540.7 

12.8 

06S 

00026 

22.42 

36.679 

25.39 

15*0.9 

12.6 

08  S 

000  51 

20.69 

36.644 

25.85 

1526.8 

12.8 

OBS 

00077 

19.55 

36.600 

26.12 

1524.0 

12.8 

OBS 

00101 

18.65 

36.556 

26.32 

1521.9 

12.8 

OBS 

00154 

17.94 

36.512 

26.46 

1520.7 

12.8 

OBS 

T002G7 

17.53 

36.446 

26.51 

1520.3 

12.8 

OSS 

00306 

17.01 

36.393 

26. 6C 

1520.3 

12.8 

08  S 

T 0040  3 

16.63 

36.326 

26.64 

1520.7 

12.8 

OBS 

00509 

15.26 

36.063 

26.75 

1517.9 

12.6 

CSS 

T00612 

13.53 

35.761 

26.65 

151A.6 

12.6 

OBS 

00819 

09.58 

35. *26 

27.30 

1502.7 

12.8 

UBS 

T01028 

06.98 

35.18C 

27.58 

1496  .2 

12.6 

OBS 

T01570 

04.26 

35.022 

27.80 

1494.0 
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•mo  31 

4117 

YEAR 

1949 

BOTOP  04244 

AIR  TEMP  24.2 

018  HOT  PEA 

MIND-DIP 

04 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

COMSEC 

0019 

MONTH 

08 

SHIP  CO 

WET  BULB  21.2 

04  1 

2 

M1N0-SP0 

09 

trace  oia 

5 

SQUARE 

2 

CAT  34 

39  N 

day 

01 

DATA  USE 

1 

6ARC9ETA  1024.7 

SEA 

MIMD—FOA 

0JRAT1ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG  046 

04  to 

HO  UN 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  8/4 

CL/TP 

MEATHEA 

XI 

OA 10  E30  019 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

DVMOPTH 

SMC  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.4 

oas 

O0000 

24.31 

34.404 

24.10 

1540.1 

12.4 

06  S 

00024 

24.33 

34.494 

24.83 

1535.4 

12.4 

oas 

00032 

21.37 

34.701 

25.70 

1526.4 

12.4 

oas 

00078 

19.34 

34.544 

24.07 

1324.0 

12.4 

DBS 

00104 

18.31 

34.599 

24.44 

1321 .0 

12.4 

oas 

00134 

17.81 

34.483 

24.47 

1520.3 

12.4 

oas 

T 002 1 1 

17.27 

34.404 

2*.  54 

1519.5 

12.4 

oas 

00311 

17.07 

34.420 

24.40 

1520.4 

W.4 

OBS 

T0C412 

14.7© 

34.350 

24.42 

ISll  .2 

12.4 

oas 

00518 

13.28 

34.040 

24.79 

1510.1 

12.4 

oas 

TOC© 24 

13.39 

35.749 

24.86 

1314.0 

12.4 

oas 

0C832 

09.43 

35.284 

27.29 

15C2.3 

12.4 

OBS 

TO  1042 

04.83 

35.144 

27.59 

1493.6 

12.4 

oas 

01378 

04.31 

35.044 

27.83 

14*4.4 

AEP1D  31  8117 

YEAR 

1949 

80TDP  03952 

AIR 

TEMP  24.1 

OIR 

HOT  PER 

MINO-DIR  07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC  0020 

MONTH  08 

SHIP  CC 

MET 

BULB  22.2 

01 

1 5 

MINO-SPO  05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

LAT  34  50  N 

OAV 

02 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1U24.3 

SEA 

MIND-FDR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  54  M 

HOUR 

09.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR  lb  EiO  020 

1 

SwUARE 

47 

CASTNUM/T  1NE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNOPTH 

S«D  VEL 

OXYC  P.J4 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

09.8 

oas 

OOGUO 

24.71 

34.415 

24.0! 

1*40.5 

09.8 

oas 

00023 

25.04 

34.444 

24.55 

1537.2 

09.8 

oas 

00046 

21. JO 

34.567 

25.64 

1526.2 

09.  a 

oas 

00071 

19.27 

34.528 

24.14 

1523.1 

09.8 

◦as 

00095 

16.26 

34.525 

24.35 

1520.7 

09.8 

oas 

00142 

17.74 

34.477 

20.48 

1519.8 

09.8 

OBS 

T 00191 

17.40 

34.427 

24.53 

1519.o 

09. a 

oas 

0026a 

17.03 

34.412 

26.41 

1520.1 

09.8 

OBS 

T 003  80 

14.98 

34.412 

26.62 

1521 .4 

09.6 

OBS 

00461 

15.62 

34.143 

26.70 

1519.3 

09.6 

oas 

T 005  78 

14.07 

35.655 

26.85 

1514.  V 

09.8 

OBS 

00772 

10.44 

35.359 

27.17 

1*05.1 

09.8 

OBS 

T 00946 

07.45 

35.210 

27.51 

1497.6 

09.6 

OBS 

701457 

04.83 

35.099 

27.79 

1494.6 

to 

REF  10  31  BUT 

YEAR 

1949 

BOTDP  04321 

AIR 

TEMP  27  .D 

OIF  HGT  PER 

W1ND-0IA  Oh 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CQNSEC  0021 

HUNT  M Co 

SHIP  CO 

MET 

BULB  22.2 

04 

1 2 

W1ND-SP0  u© 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT  34  56  N 

DAY 

0? 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.0 

SEA 

■ INO-F-IP 

CURAT IOu 

2 SQUARE 

LONG  047  >4  ■ 

HOUR 

13.2 

AREA 

C 5 

CL  COO  T/A  d/& 

CL/TR 

mea  the*  xi 

GRIG  E 50  C21 

1 SQUARE 

47 

CASTMUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

uvhopth 

SnO  VEL 

OXYG  PJ4 

TOT  P NG< 

N03 

SI03  PH 

13.2 

oas 

ooooo 

24.75 

36.659 

24.07 

1540.7 

13.2 

U8S 

00025 

24.  Ij 

36.646 

24.87 

1**5. 0 

13.2 

OBS 

00051 

21.10 

36.575 

25.65 

1527.5 

13.2 

oas 

00076 

19.56 

36.570 

26.05 

1524.0 

13.2 

oas 

00102 

18.50 

13.2 

oas 

00151 

17.74 

36.478 

26.45 

1520.0 

13.2 

oas 

T 00205 

17.38 

36.423 

2o.53 

151*.8 

13.2 

CBS 

00303 

17.04 

36.403 

26.60 

1520.3 

13.2 

oas 

T00405 

16.61 

1 3.  a 

CBS 

00504 

15.43 

36.060 

26.7  1 

1*16.3 

13.2 

ues 

TOO0O6 

13.59 

35.763 

26.66 

151*. 7 

13.2 

CBS 

00608 

09.96 

35. *54 

27.25 

1504.0 

13.2 

oas 

T01009 

07.22 

35.148 

27.52 

1494.7 

13.2 

oas 

TO  1521 

04.77 

35.095 

27.60 

A455.4 

* 

REF  10 

31 

6117 

YEAH 

1*49 

BGH’P  02440 

AIR 

TEMP  26.2 

OIR  HOT  PEM 

WINO-Olt 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CGNSfC 

0022 

month  oa 

SHIP  CO 

MET 

BULB  23.0 

36 

i 3 

WIND-SPO 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

52  N 

DAY 

04 

DaTA  USE 

1 

BAROMETR  1025.5 

SEA 

WlND-FoK 

duration 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048 

01  to 

HOUR 

13.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CR lb  6 Jo  022 

l 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T |ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAC 

SIGNA-T 

UYNOPTH 

SNU  VEL 

OXYG 

PG4 

TOT  P ND2  N03 

S 103 

PH 

1 3.  6 

CBS 

ODCOO 

26.96 

36.644 

23.99 

1*41.1 

1 3.6 

UBS 

0C025 

24.93 

3o.«56 

24.63 

1536.9 

13.6 

◦as 

00051 

20.93 

36.641 

25.77 

1527.5 

13.6 

oas 

00076 

18.93 

36.556 

26.25 

1522.2 

13.6 

CBS 

00102 

ia. 2a 

36.530 

26.39 

1520.8 

13.6 

DBS 

C0152 

17.84 

36.470 

25.45 

1520.3 

13.6 

◦as 

T00204 

17.52 

36.44* 

26.51 

l *<0.2 

13.6 

oas 

00303 

17.07 

36.382 

26.57 

1 5aC .4 

13.6 

oas 

T00397 

16.77 

13.8 

oas 

00500 

15.65 

36.117 

26.  7C 

1919.0 

13.4 

oas 

0 0599 

14.20 

35.003 

26.76 

151*. 7 

13.6 

DBS 

u0799 

10.04 

35.328 

27.22 

15C4.1 

13.6 

UBS 

TC1000 

C7.3o 

35.175 

27.53 

1457.1 

OBS 

T015I3 

04.49 

35.054 

27.80 

1454.1 
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REFID  31  dlL7 

YEAR 

lvtS 

HCTCP  04755 

AIR 

TEMP  26.2 

01 A HGT  PER 

HIND-DIP 

31 

INST  NANStN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  00*3 

40NTH  08 

SKIP  CC 

HET 

9ULB  *3.7 

31 

2 2 

H1N0-SP0 

15 

TRACE  OIK 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  51  N 

DAY 

05 

DATA  USfc  1 

BARLHeTR  1024.6 

ScA 

HlND-FLK 

OUKATI JN 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  57  M 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLCUD  T/A  0/3 

CL/ TP 

HEA  TMtR 

XI 

CR1U  C25 

1 

SuUARt 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SUL  VEL 

3*  YU 

Pj4 

TUT  P NO*  NO 3 

Slu3 

PH 

12.1 

*0$ 

COOCO 

26.85 

3o.o44 

24.02 

1540.9 

12.1 

•'8  S 

000*7 

*3.71 

3o.667 

25.01 

1534.1 

12.1 

ubS 

J0C33 

20.53 

36.645 

25.89 

l >26  .4 

12.1 

oc  S 

00001 

19.02 

36.377 

26.24 

1522 .6 

12.1 

CSS 

001C7 

10.24 

36.526 

26.40 

1520.6 

12.1 

JbS 

00166 

17.71 

36.479 

20.49 

1520.1 

12.1 

085 

00215 

17.30 

36.396 

*6.53 

1519.6 

12.1 

Job 

00321 

17.03 

36.398 

20.60 

1 52u *o 

12.1 

(•HS 

T 00427 

lo.6d 

36.338 

2o.o3 

1521 .2 

12.1 

JoS 

00535 

15.02 

36.010 

*6.76 

1517.5 

12.1 

uBS 

T00645 

13.16 

35. 7C3 

26.92 

151* .9 

12.1 

CBS 

00057 

09.29 

35.269 

27.30 

1502.2 

12.1 

UBS 

T c 1073 

06.77 

35.202 

27.63 

1456.1 

12.1 

DBS 

T01618 

04.17 

35.036 

27.82 

1454.5 

REFID 

31 

• 117 

YEAR 

1969 

BO  TOP  04540 

AIR  TEMP 

26.7 

OIP.  HGT 

PER 

MlNO-DIP 

33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0024 

MONTH 

D8 

SHIP  CC 

NET  BULB 

24.1 

33  3 

3 

HlNO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

34 

56 

N 

OAY 

06 

OATA  USE  1 

8AR0METR 

1025.4 

SEA 

HINO-POR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048 

00 

N 

HOUR 

13.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/2 

CL/TR 

MEA THE* 

XI 

CRIG  EiO  024 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

PJ4  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

13.9 

CBS 

OOCOO 

26.79 

.>6.467 

23.91 

1540.6 

13.9 

JbS 

00026 

23.06 

36.597 

25.15 

1532.4 

13.9 

oes 

00052 

20.04 

36.577 

25.76 

15*7.1 

13.  * 

CBS 

00078 

19.74 

36.516 

26.00 

1524.5 

13.9 

CBS 

00103 

10.04 

36.492 

*6.42 

1520.1 

13.9 

CSS 

00155 

17.47 

36.432 

26.5* 

1519.2 

13.9 

OBS 

T 002 06 

17.22 

36.425 

26.57 

1519.3 

13.9 

OBS 

00306 

17.07 

36.420 

26.60 

1520.6 

13.9 

OBS 

T 004  06 

16.40 

36. *90 

26.64 

1520.2 

13.9 

OBS 

0C508 

15.11 

36.004 

2o.74 

1517.3 

13.9 

CdS 

00609 

13.62 

35.776 

26.80 

1313.9 

13.9 

OBS 

00813 

10.06 

35.331 

27. *2 

1504.4 

13.9 

OBS 

T01016 

07.35 

35. 196 

27.54 

1497.4 

13.9 

08  S 

TO  1554 

04.43 

35.06C 

27.01 

• •••■ 

1494.5 

REFID 

31  8117 

YEAR 

1969 

BOTOP  04773 

AIR 

TEMP  27.5 

OIR  H*T  PER 

HIND-01  R 20 

INST  NANSEN  CaST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0025 

MONTH  OB 

SNIP  CO 

RET 

BULB  23. b 

20 

HlNt>-SPD  02 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  48  N 

OAY 

07 

OATA  USE 

1 

8 AROMETR  1025.8 

SEA 

3 

HIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  11  M 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLCUD  T/A  0/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

CRIG  E 30  0 2 5 

1 

SUUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  NOB 

S 1 03 

PH 

12.9 

OBS 

00000 

27.15 

36.645 

23.93 

1541 .5 

12.9 

OBS 

00023 

23.88 

36.654 

24.95 

1534.4 

12.9 

OBS 

00047 

20.73 

36.637 

25.83 

1526.8 

12.9 

OBS 

00070 

18.73 

36.565 

26.30 

1521  .6 

12.9 

OBS 

00095 

18.07 

36.534 

26.45 

1520.1 

12.9 

OBS 

00142 

17.71 

36.404 

26.50 

1519.8 

12.9 

OBS 

T 001 90 

17.38 

36.423 

26.53 

1519.5 

12.9 

OBS 

00288 

16.97 

36.395 

26.61 

1519.9 

12.9 

OBS 

T00386 

16.97 

36.407 

26.62 

1521  .5 

12.9 

08$ 

00481 

15.98 

36.103 

26.68 

1519.8 

12.9 

OBS 

00580 

14.36 

35.925 

26.84 

1516.0 

12.9 

08  S 

007  70 

10. 48 

35.358 

27. IT 

1505.2 

12.9 

OBS 

T 00965 

07.57 

35.196 

27.51 

1497.4 

12.9 

OBS 

TO  1466 

04.72 

35.082 

27.79 

1494.3 

REF10 

31  8117 

YEAR 

1969 

BOTOP  04240 

A I P 

TEMP  27.1 

OIR  HGT  PER 

HlNO-OI  R 

19 

INST 

NANSEN 

CAST 

ten  sq  1206 

CONSEC 

0026 

MONTH  08 

SHIP  CC 

MET 

BULB  24.1 

19 

3 2 

H1ND-SP0 

17 

TR  ACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  5 0 N 

OAY 

08 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1024.0 

SE* 

HIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  05  * 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OR  I G 

E30  026 

1 

SOUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P 

NO* 

NOB 

S 103 

PH 

12.3 

08  S 

00000 

27.02 

36.650 

23.97 

1541 .3 

12.3 

OBS 

00025 

23.67 

36.673 

25.03 

155^.9 

12.3 

oes 

00050 

20.56 

36.643 

25.80 

1526.4 

12.3 

OBS 

000  76 

18.66 

36.559 

26.32 

1521  .5 

12.  J 

OBS 

00101 

18.21 

36.540 

26.42 

1520.6 

12.3 

OBS 

001S2 

17.80 

36.492 

26.48 

1 >20  .2 

12.3 

OBS 

00203 

17.35 

36.421 

26.54 

1519.6 

12.3 

OBS 

00304 

17.06 

36.422 

26.61 

1520.4 

12.3 

OBS 

T 00406 

16.96 

36.410 

26.62 

1521  .8 

12.3 

OBS 

00509 

15.49 

36.094 

26.72 

1518.6 

12.3 

OBS 

006  1 3 

13.56 

35.767 

26.89 

1513.0 

12.3 

OBS 

00B23 

09.61 

35.330 

27.29 

1502.9 

12.3 

OBS 

T01031 

07.08 

35.196 

27.50 

1496  .6 

12.3 

OBS 

T0157B 

04.29 

157 


TABLE  X. — Continued 


REFIO  31  8117  YEAR  1969 

CONSEC  0027  MONTH  08 

LAT  34  61  N DAY  09 

LONG  048  06  W HOUR  13.7 


BCTDP  04664  AIR  TEMP  27.9 
SHIP  CC  MET  BULB  24.1 
OATA  JSE  1 BAROMETR  1326.6 
AREA  05  CLoUQ  T/A  8/2 


DIR  HOT  Pc R UIND-JIR  22 

31  2 3 MIND-  $°D  12 

SEA  MINO-PUR 

CL/TR  MEA ThcK  XI 


INST  NANScN  CAST 
TRACE  01 R 
DURATION 
OR  lo  1 30  027 


TEN  SU  Uu6 
5 SQUARE  2 
2 SwUAKF  48 
1 SQUARE  -.8 


CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.7 

08  S 

00000 

27.04 

36.534 

23.68 

13.7 

08  S 

00025 

26.60 

36.549 

24.03 

13.7 

08  S 

00050 

21.17 

36.574 

25.66 

13.7 

OBS 

0Q0  75 

18.94 

36.502 

26. 2C 

13.7 

OBS 

00100 

IB. 30 

36.478 

26.35 

13.7 

OBS 

00149 

17.65 

36.453 

26.49 

13.7 

OBS 

TC0200 

17.32 

36.408 

2o.  53 

13.7 

OBS 

00299 

17.02 

36.384 

26.59 

13.7 

OSS 

00397 

16.69 

36.330 

26.63 

13.7 

OBS 

004  9 7 

15.57 

36.098 

26.71 

13.7 

OBS 

TO 05 96 

15.82 

35.812 

46. 8 7 

13.7 

UBS 

007  94 

10.16 

35.334 

2 7.20 

13.7 

OBS 

T 00984 

07.53 

35.207 

27.53 

13.7 

OBS 

TO  1492 

04.60 

35.092 

27.82 

UYNOPTH  SNU  VcL  3XYG  Pj4  TOT  P *102  NJ3 

1641 .2 
1 540 .o 
1527.9 

1522.2 
1520.8 

1519.7 

1519.5 

1320.2 

1520.7 

1516.7 

1514.4 

1504.4 

1497.6 

1494.2 


REFIO 

31 

8117 

YEAR  1969 

BOTOP 

1 04663 

A I R TEMP 

26.9 

OIR  HUT  Pc H 

■ 1NU-3IR  ik 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC 

0028 

MONTH  08 

SHIP 

CO 

MET  BULB 

24.5 

29  2 3 

MINO-SPO  ID 

TRACE  OIK 

LAT 

35 

44  N 

DAY  10 

OATA 

USE  1 

3AR0METP 

1026.2 

SEA 

mIND-FUR 

OUfcAT ION 

LONG 

050 

00  N 

HOUR  12.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/5 

CL/TR 

MEATHER  XI 

GRIG  230  026 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNu  VEL  OXVG 

Pu4  TOT  P NO* 

403 

12.9 

OBS 

00000 

26.99 

36.327 

23.74 

1540.6 

12.9 

OSS 

00024 

26.52 

36.369 

23.92 

1540.2 

12.9 

OBS 

00047 

21.05 

36.279 

25.47 

1327.2 

12.9 

OBS 

00072 

18.58 

36.271 

26.  1* 

1320.9 

12.9 

uBS 

00095 

16.97 

36.254 

26.50 

1516.3 

12.9 

OBS 

00143 

15.40 

36.116 

26.76 

1512.4 

12.9 

OBS 

T00192 

14.90 

36.029 

26.60 

1511 .5 

12.9 

OBS 

00284 

13.85 

35.829 

26.8  8 

1509.4 

12.9 

OBS 

T 003  76 

12.82 

35.642 

26.94 

1507.2 

12.9 

OBS 

00466 

11.36 

35.461 

27.08 

1503.5 

12.9 

OBS 

T00558 

C9.70 

35.261 

27.23 

1498.6 

12.9 

OBS 

00739 

07.21 

35.113 

27. 5C 

1492.2 

12.9 

OBS 

T 009 26 

05.91 

35.129 

27.69 

1490.2 

12.9 

OBS 

T01424 

04.23 

35.032 

27.81 

1491 .5 

TIN  Su  1207 
5 SwJARt  3 
2 SQUARE  40 
1 SQUARE  50 


PH 


TABLE  XL— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  itations  taken  by  USCGC 
McCULLOCH  at  Ocean  Station  ECHO,  11  August  1969  - 3 September  1969,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  • 1525. 


RERIO 

II  1929 

VIM 

1949 

OO TOO  09120 

AIR 

TEMR  20.2 

OIR  HOT  OCR 

•1NO-OIR 

Oi 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

COMIC 

0001 

MONTH  09 

SHIR  ML 

HIT 

OUCO  24.9 

91 

9 2 

ttlHO-SRO 

09 

1AALE  OIR 

9 

SOU* RE 

4 

CAT 

99  1«  N 

OAV 

12 

OATA  use 

1 

OAROMITR  1024.2 

SEA 

MlNO-FuR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

COM 

•47  99  M 

HOI* 

19.7 

ARIA 

09 

CLOUO  T/A  0/1 

CL/TA 

MEA THE A 

XI 

OR  16  191  001 

1 

SQUARE 

97 

CA STRUM/ TIME 

LVLTVR 

OIRTH 

TEMR 

SAL 

S1GNA-T 

0VNORTH 

SNO  VCL 

oxre 

004 

TOT  C N02  N09 

SI09 

9H 

19.7 

ots 

00000 

20.44 

94.214 

22.47 

1947.0 

19.7 

Oil 

00029 

24.91 

94.190 

24.97 

1999.9 

19.7 

ots 

00090 

20.92 

94.472 

29.02 

1929.9 

19.7 

ois 

00079 

10.04 

24.444 

24.20 

1921.0 

19.7 

ots 

0010 1 

10.01 

94.900 

24.44 

1920.0 

19.7 

OAS 

00191 

17.47 

94.494 

24.99 

1910.2 

19.7 

OAS 

00202 

17.19 

94.492 

24.99 

1910.0 

19.7 

ots 

00909 

17.09 

94.492 

24.4  2 

1920.4 

19.7 

ots 

T 00404 

14.70 

94.979 

24.49 

1921 .2 

19.7 

ots 

00909 

19.40 

94.194 

24.79 

1910.2 

19.7 

ots 

OO409 

14.14 

19.7 

ots 

00004 

10.99 

99.900 

27.11 

1904.0 

19.7 

ots 

01007 

04.40 

99.094 

27.94 

1494.2 

19.7 

ots 

T01900 

04.94 

99.042 

27.70 

1404.9 

• Mssssstsssssa 


REMO 

91  1929 

TEAR 

1040 

OOTOf  04900 

AIR  TEMR  20.0 

OIR  HOT  RfR 

MlNO-DIR  22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0002 

MONTH  00 

SHIR  ML 

NIT  OULO  24.0 

91 

1 9 

MINO-SRO  0) 

TRACE  OIR 

9 

SQUARE 

2 

LAT 

94  90  N 

OAV 

19 

OATA  USt 

1 

OARONITR  1024.1 

SEA 

MINO-ROR 

duration 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047  40  N 

HOUR 

14.0 

AREA 

09 

CLOUO 

T/A  0/9 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E 31  002 

1 

SQUARE 

47 

castnum/time 

LVLTVR 

0ERTH 

TIME 

SAL 

SIGNA-T 

0VNDRTH 

SNO  VCL 

OXVG  R04 

TOT  9 NO 2 NOS 

S 103 

RH 

14.0 

00  S 

00000 

27.49 

94.990 

29.42 

1941 .0 

14.0 

ots 

€•024 

29.77 

94.442 

24.02 

1999.9 

14.0 

ots 

00092 

10.91 

94.440 

24.90 

1920.4 

14.0 

ots 

00070 

10.04 

94.444 

24.42 

1919.7 

14.0 

ots 

00109 

17.40 

94.470 

24.40 

1919.1 

14.0 

ots 

00194 

17.24 

94.442 

26.97 

1910.4 

14.0 

OAS 

T0O21O 

17.04 

94.422 

24.41 

1910.9 

14.0 

ots 

00911 

17.09 

94.494 

24.42 

1920.9 

14.0 

00  s 

T00419 

14.04 

94.402 

24.44 

1921.4 

14.0 

ots 

00914 

19.74 

94.174 

24.72 

1919.7 

14.0 

OAS 

00410 

14.04 

99.092 

24.09 

1919.4 

14.0 

251 

00021 

00.44 

99.202 

27.22 

1902.2 

14.0 

TO 1027 

09.09 

99.019 

27.41 

1491.4 

14.0 

ots 

T01924 

04.10 

99.001 

27.70 

1499.0 

ACRID 

91  1929 

YEAR 

1949 

ROTOR  09120 

AIR  TEMR  .0.3 

OIR  HGT  REA 

MINO-OIR  09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

OOol 

MONTH  00 

SHIR  NL 

MET  OULO  29.2 

11  4 

1 2 

MlNO-SRO  09 

TRACE  OIR 

9 

SQUARE 

2 

LAT 

14  94. IN 

OAV 

14 

OATA  USE 

1 

OAROMITR  1024.4 

SEA 

MlND-FO R 

OOAATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

040  11.2H 

HOUR 

14.1 

AREA 

09 

CLOUO 

T/A  M/9 

CL/TR 

MEA  THE  A XI 

ORIG  Ell  001 

1 

SQUARE 

40 

castnum/time 

LVLTVR 

OCRTH 

TEMR 

SAL 

SIGNA-T 

DVNORTH 

SNO  VEL 

OXVG  R34 

TOT  R N02  NO! 

$101 

RH 

14.9 

OAS 

00000 

27.73 

14.221 

21.42 

1942.1 

14.9 

oos 

000  24 

29.04 

34.397 

24.77 

1914.0 

14.9 

OAS 

00090 

19.94 

14.902 

24.05 

1923.9 

14.1 

OOS 

00079 

10.40 

94.902 

24.14 

1S2U.7 

14.1 

OOS 

00100 

17.90 

34.494 

24.44 

1919.4 

14.1 

ots 

00149 

17.11 

14.444 

24.97 

1910.7 

14.1 

ots 

00200 

17.09 

14.414 

2*.4  | 

19 10. A 

14.1 

oos 

00101 

17.09 

94.444 

24.42 

1920.9 

14.1 

oos 

T00409 

17.00 

34.434 

24.43 

1521 .9 

14.1 

oos 

00901 

14.04 

14.224 

24.70 

1920.4 

14.1 

oos 

T00400 

14.19 

39*040 

24.04 

1919.4 

14.1 

ots 

00402 

10.49 

99.320 

27.10 

1904.9 

14.9 

ots 

T01000 

07.44 

39.229 

27.99 

1497.0 

14.3 

oos 

T01900 

04.47 

39.019 

27.70 

1493.9 

159 


TABLE  XI. — Continued 


REFIO 

31 

1523 

YEAR 

1069 

6GT0P  03840 

AIR 

TEMP  27.2 

DIR 

HGT  PER 

WIN  0-  01 R 

27 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH  08 

SHIP  ML 

■ ET 

BULB  24.2 

27 

2 2 

W1N0-SP0 

16 

TRACE  01 R 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

33 

02  N 

OAY 

15 

OATA  USE 

l 

BARGMETR  1020. 8 

SEA 

MINO-FGR 

OUR  A T I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03  W 

HOUR 

16.8 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A  6/4 

CL/TR 

WEATHER 

X8 

URIG  E 31  004 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

Pu4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

16.8 

08  S 

00000 

27.05 

36.260 

23.67 

1540.9 

16.8 

OBS 

000  25 

23.54 

36.259 

24.  75 

1533.2 

16.8 

08  S 

00049 

19.34 

36.570 

26.15 

1523.0 

16.8 

OBS 

00075 

18.77 

36.530 

26.27 

1521 .8 

16.8 

OBS 

00100 

36.506 

16.8 

08  S 

00149 

17.52 

36.458 

26.52 

1519.J 

16.8 

OBS 

T 001 97 

17.20 

36.428 

26.58 

1519.1 

16.8 

OBS 

002  92 

17.02 

36.418 

26.61 

1520.1 

16.8 

08  S 

TOO.)  86 

16.91 

36.404 

26.63 

1521  .3 

16.8 

OBS 

004  82 

16.04 

36.216 

26.69 

1520.0 

16.8 

OBS 

005  77 

14.71 

35.963 

26.80 

1517.1 

16.8 

08  S 

00764 

35.406 

16.8 

OBS 

T 009 54 

08.01 

35.256 

27.49 

1499.0 

16.8 

OBS 

T01475 

04.65 

35.062 

27.79 

1494.1 

• • 

REF  10 

31 

1525 

YEAR 

1969 

BOTOP  04626 

AIR 

TEMP  24.4 

OIP  HGT  per 

WiND-OIR 

07 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH 

08 

SHIP  ML 

MET 

BULB  22.0 

28 

3 2 

WINO-SPD 

14 

TRACE 

01R 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

50. ON 

OAY 

16 

OATA  USE 

1 

BARGMETR  1017.6 

SEA 

M1ND-F0R 

OUR  A T I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

09.5N 

HOUR 

13.8 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG 

Eil  005 

1 

SQUARE 

48 

. CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

Pj4 

TOT  P 

N02 

N03 

S103 

Ph 

13.8 

OBS 

oocoo 

26.78 

36.191 

23.71 

1540.2 

13.8 

OBS 

00028 

22.99 

36.412 

25.03 

1532.0 

13.6 

OBS 

00055 

19.49 

36.570 

26.11 

1 523 . 5 

13.8 

OBS 

00083 

18.35 

36.555 

26.35 

15^0.7 

13.8 

OBS 

001 10 

18.02 

36.533 

26.46 

1520.2 

13.8 

OBS 

00165 

17.45 

36.451 

26.54 

1519.3 

13.8 

08  S 

T00221 

17.13 

36.406 

26.58 

1519.3 

13.6 

08  S 

00325 

17.07 

36.440 

26.6  2 

1520.8 

13.6 

OBS 

T 0042  8 

16.74 

36.362 

26.64 

1521 .4 

13.8 

OBS 

00537 

15.35 

36.080 

26.74 

1518.6 

13.8 

OBS 

T 006 40 

13.60 

35.799 

26.91 

1514.4 

13.8 

OBS 

00856 

09.56 

35.301 

27.28 

1503.2 

13.8 

OBS 

T 01068 

07.10 

35.186 

27.57 

1457.3 

13.8 

OBS 

T01594 

04.26 

35.008 

27.79 

1494.4 

* 

REF  1 0 

31 

1525 

YEAR 

1969 

BOTOP  02012 

AIR 

TEMP  23.5 

OIR 

HGT  PER 

WINO-OIR 

01 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

i 08 

SHIP  ML 

WET 

BULB  20.6 

35 

4 2 

WINO-SPD 

19 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

08.  ON 

OAY 

17 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.6 

SEA 

WIND-FUR 

0URAT10N 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

09.  OW 

HOUR 

15.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG  E31  006 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LYLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P N02 

NO  3 

S 103 

PH 

15.0 

OBS 

00000 

26.59 

36.296 

23.85 

1539.9 

15.0 

OBS 

00023 

24.47 

36.252 

24.47 

1535.4 

15.0 

OBS 

00048 

20.11 

36.552 

25.93 

1525.0 

15.0 

OBS 

00073 

19.07 

36.560 

26.21 

1522.6 

15.0 

OBS 

00098 

36.544 

15.0 

OBS 

00147 

17.73 

36.488 

26.50 

1519.9 

15.0 

OBS 

T 00198 

17.29 

36.424 

26.55 

1519.4 

15.0 

OBS 

00293 

16.98 

36.400 

26.61 

1520.0 

15.0 

OBS 

T00389 

16.74 

36.360 

26.64 

1520.8 

15.0 

OBS 

00487 

15.97 

36.209 

26.70 

1519.9 

15.0 

OBS 

00581 

14.69 

35.965 

26.80 

1517.1 

15.0 

OBS 

00767 

35.445 

15.0 

OBS 

T 009  58 

07.74 

35.022 

27.35 

1497.7 

15.0 

OBS 

01488 

04.98 

35.057 

27.74 

1495.7 

*• 

REF  1 0 

31 

1525 

YEAR 

1969 

BOTOP  <03623 

AIR 

TEMP  25.2 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

05 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

08 

SHIP  ML 

WET 

BULB  21.0 

06 

2 2 

WINO-SPO 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

10. 4N 

OAY 

18 

OATA  USE  1 

BARGMETR  1021.0 

SEA 

WlND-FjR 

DURATION 

2 

SQUARE 

<.6 

LONG 

047 

54  M 

HOUR 

13.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHEP 

XI 

ORIG  E31  007 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

UVNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P N02 

NO  3 

S 103 

PH 

13.0 

OBS 

00000 

26.40 

36.260 

23.88 

1539.5 

13.0 

OBS 

00026 

25.73 

36.268 

24.09 

1538.4 

13.0 

OBS 

00051 

22.22 

36.634 

25.42 

1530.7 

13.0 

OBS 

00077 

20.27 

36.614 

25.94 

1526.0 

13.0 

OBS 

00101 

18.65 

36.494 

26.27 

1521.8 

13.0 

OBS 

00154 

17.75 

36.494 

26.49 

1520.1 

13.0 

OBS 

T0020S 

17.30 

36.482 

26.60 

1519.6 

13.0 

OBS 

002  99 

17.04 

36.425 

26.62 

1520.3 

13.0 

OBS 

T00392 

16.91 

36.405 

26.63 

1521 .4 

13.0 

OBS 

004  87 

16.00 

36.209 

26.69 

1520.0 

13.0 

OBS 

T 005 80 

14.58 

35.948 

26.81 

1516.7 

13.0 

OBS 

007  71 

35.453 

13.0 

OBS 

T00974 

06.55 

35.022 

27.52 

1493.4 

13.0 

OBS 

TO  1483 

04.44 

35.026 

27.78 

1493.3 

160 


TABLE  XI. — Continued 


AEP  10 

31  1523 

TCAA 

1040 

00 TOP  04572 

A1A 

TEMP  25.0 

01 A HOT  PEA 

wIND-DIR 

13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONS EC 

0009 

MONTH  0« 

Ship  ml 

WET 

OULO  21.9 

21 

i 2 

WIND-  SPG 

07 

TAACE  01 A 

5 

SOUAAE 

4 

LA? 

53  02  N 

DAY 

10 

OATA  USE 

1 

OAAGMETP  1020.1 

SEA 

W1ND-FCR 

DUAATI JM 

2 

SOUAAE 

40 

LONG 

040  14  A 

MOUA 

14.0 

AAEA 

05 

CL QUO  T/A  4/5 

CL/TA 

mea  the a 

XI 

OAIG  E31  000 

1 

SOUAAE 

50 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVMOPTH 

SNO  VEL 

JXVG 

P34 

TOT  P NO 2 NO 3 

SI03 

PH 

14.0 

OOS 

00000 

24.41 

34.414 

23.92 

1539.5 

14.0 

06  S 

00024 

23.47 

34.430 

24.91 

1333.2 

14.0 

00$ 

00051 

10.92 

34.544 

25.95 

1524.4 

14.0 

OOS 

00070 

10.43 

34.551 

24.32 

1521 .4 

14.0 

JOS 

00105 

10.00 

34.322 

2*.  45 

1520.0 

14.0 

OOS 

00153 

17.54 

34.442 

24.52 

1519.4 

14.0 

OOS 

T 002 05 

17.10 

34.413 

24.57 

1519.1 

14.0 

OOS 

00507 

17.04 

34.420 

24.61 

1520.5 

14.0 

OOS 

T00411 

14.94 

34.400 

24.43 

1521.0 

14.0 

OOS 

00500 

14.05 

34.215 

24.49 

1520.5 

14.0 

OOS 

T00402 

14.04 

35.040 

24.05 

1515.3 

14.0 

OOS 

00012 

09.40 

35.444 

27.23 

1502.4 

14.0 

OOS 

T01015 

07.10 

35.171 

27.54 

1494.4 

14.0 

OOS 

701550 

04.39 

35.007 

27.77 

•66666 

1494.0 

AEPIO 

31  1525 

YEAA 

1949 

OOTOP  03931 

A 1 A 

TEMP  26.9 

01 A PGT  PEA 

M1ND-0IA 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

COMSEC 

0009 

MONTH  00 

SHIP  ML 

WET 

OULO  22*4 

25 

4 3 

WING-SPO 

04 

TAACE  OIA 

5 

SOU  A Ac 

2 

LAT 

34  5 0.  ON 

OAY 

20 

OATA  USE 

1 

WAAOMETA  1010.7 

SEA 

MINO-FLA 

DONATION 

2 

SOUAAE 

40 

LONG 

040  09. OW 

HPUA 

12.5 

AAEA 

05 

CLOUO  T/A  0/2 

CL(TA 

WEATHER 

XI 

OAIG  E31  009 

1 

SOUAAE 

40 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P NO i N03 

SI03 

PH 

12.5 

OOS 

00000 

24.01 

36.413 

24.12 

1530.7 

12.5 

OOS 

00025 

25.94 

36.441 

24.17 

1539.0 

12.5 

OOS 

00051 

20.44 

34.495 

25.75 

1524.4 

12.5 

OOS 

00074 

19.09 

34.407 

24.15 

1522.4 

12.5 

OOS 

00101 

10.10 

34.495 

26.41 

1520.2 

12.5 

OOS 

00151 

17.40 

36.453 

26.53 

1519.2 

12.5 

OOS 

T00203 

17.10 

36. >99 

24.50 

1510.9 

12.5 

OOS 

00301 

17.07 

34.419 

24.40 

1520.4 

12.5 

OOS 

T00397 

14.91 

34. 391 

24.42 

1521.5 

12.5 

OOS 

00497 

15.07 

34.149 

26.69 

1519.7 

12.5 

OOS 

T00592 

14.22 

35.002 

26.04 

1515.7 

12.5 

OOS 

00794 

10.00 

35.272 

27.10 

1503.0 

12.5 

OOS 

T00991 

07.34 

35.193 

27.54 

1497.0 

12.5 

OOS 

T01494 

04.51 

35.027 

27.77 

1493.0 

AEPIO 

11 

1525 

YEAA 

1949 

OOTOP  03931 

A I A 

TEMP  24.2 

DIA  PGT  PEA 

WINO-OIA 

27 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

COMSEC 

0010 

MONTH  00 

SHIP  ML 

WET 

OULO  23.0 

27  2 

2 

WIND-  SPG 

00 

TAACE  OIA 

5 

SOUAAE 

4 

LAT 

35 

03. ON 

OAY 

21 

OATA  USE 

1 

OAAOMETA  1010.6 

SEA 

WlND-PuA 

OUAATI JN 

2 

SOUAAE 

46 

LONG 

040 

12.2W 

MOUA 

15.4 

AAEA 

05 

CL GUO  T/A  5/6 

CL/TA 

WEATHER 

Xb 

GA1G  E31  010 

1 

SOUAAE 

50 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTh 

SNO  VEL 

OXYG 

PU4 

TOT  P N02  NOS 

S 103 

PH 

15.4 

OOS 

00000 

24.00 

34.320 

23.70 

1540.4 

15.4 

OOS 

00024 

24.57 

34.310 

23.04 

1540.3 

15.4 

OOS 

00040 

22.93 

34.431 

25.04 

1532.2 

15.4 

OOS 

00072 

19.70 

34.540 

24.01 

1524.5 

15.6 

OOS 

00094 

10.54 

34.532 

26.33 

15*1 .4 

15.6 

OOS 

00144 

17.71 

36.472 

26.49 

1519.0 

15.4 

OOS 

T00192 

17.30 

34.432 

26.56 

1519.3 

15.4 

DOS 

00204 

17.04 

34.420 

24.41 

1520.1 

15.4 

OOS 

T00373 

16.94 

34.400 

26.42 

1521 .2 

15.6 

OOS 

00471 

14.01 

34.109 

24.40 

1519.7 

15.4 

OOS 

00544 

14.01 

35.944 

26.76 

1517.2 

15.6 

OOS 

T00930 

07.50 

35.134 

27.47 

1496.4 

15.4 

OOS 

T01440 

04.50 

35.040 

1493.7 

AEPIO 

31  1525 

VIAA 

1049 

OOTOP  04309 

AIA 

TEMP  20.2 

OIA  HUT  PEA 

WIV0-01A 

19 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

COMSIC 

0011 

NONTH 

00 

SHIP  ML 

WIT 

OULO  24.9 

26  3 

3 

WINO-SPO 

04 

TAACE  OIA 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  20  N 

OAY 

22 

OATA  USE 

1 

OAAOMETA  1019.9 

SEA 

WlNO-FuA 

OUAATIdN 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047  50  N 

MOUA 

14.2 

AAEA 

05 

CL GUO  T/A  0/3 

CL/TA 

WEATHER 

XI 

OAIG  E31  Oil 

1 

SOUAAE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

14.2 

OOS 

00000 

24.90 

34.322 

23.77 

1540.4 

14.2 

OOS 

00022 

25.39 

34.315 

24.24 

1537.4 

14.2 

OOS 

00045 

22.01 

36.504 

25.21 

1532.1 

14.2 

OOS 

00049 

20.49 

34.591 

25.01 

1527.0 

14.2 

OOS 

00092 

19.94 

34.409 

26.02 

1525.4 

14 .2 

OOS 

00139 

10.74 

34.572 

24.30 

1522.0 

14.2 

OOS 

T00106 

17.42 

34.452 

24.49 

1520.2 

14 .2 

OOS 

00274 

17.14 

34.424 

26.59 

1520.2 

14.2 

OOS 

TOO 347 

17.03 

34.420 

26.42 

1521.4 

14.2 

OOS 

00460 

14.06 

36.391 

26.63 

1522  .4 

14.2 

OOS 

00549 

14.09 

36.219 

26.60 

1521.3 

14.2 

06  S 

00735 

13.45 

35.449 

24.04 

1515.3 

14.2 

OOS 

T00920 

00.54 

35.173 

27.34 

1500.6 

14  .2 

OOS 

901440 

04.41 

35.031 

27.77 

1493.5 

TABLE  XL— Continued 


UMI  U lift  VIM  IIM 

COMIC  0011  MONTH  04 

LAV  MM  N MV  II 

COM  04*  ft|  * MM  ||.4 


00T0*  04114  410  VIM  14.7 
SMI*  »W  Oil  ftOLl  24.0 
MU  Mil  1 MIONITI  1017.2 
1414  01  ClOMO  1/4  0/2 


014  HOT  HI  *1*0-01  • if 

24  4 I N|Nfr-|IO  17 

ti4  4140-/01 

Cl/71  MfATHCI  XI 


1417  4441(4  C4ST  7(4  SQ  1204 

TI4CI  Oil  1 SOUAII  2 

DMA  T 104  2 SO  OAK  44 

0114  (11  012  1 S0U4IC  47 


caitnmn/iini 

IVlTVI 

MITh 

TIM 

III 

IIOMA-T 

OVNOITH  MO  Vfl 

11.4 

Ml 

MOM 

24.41 

24.211 

22.00 

1240.1 

11.4 

Ml 

OM24 

24.24 

24.272 

22.42 

1114.4 

12.4 

Ml 

00010 

22.97 

24.101 

22.14 

1112.2 

11.4 

Ml 

0M74 

10.70 

24.140 

24.27 

1221.0 

12.4 

Ml 

00040 

10.07 

24.101 

20.42 

1220.1 

11.4 

Ml 

00142 

17.11 

24.424 

24.22 

1214.1 

12.4 

Ml 

TMUT 

17.24 

24.424 

14.27 

1214.0 

12.4 

Ml 

00202 

17.00 

24.420 

24.01 

1120.1 

12.4 

Ml 

100174 

10.91 

24.400 

24.01 

1121 .1 

12.4 

Ml 

00470 

10.  M 

24.210 

24.00 

1220.1 

12.4 

Ml 

Ml  74 

14.71 

22.447 

24.74 

1217.2 

12.4 

Ml 

M709 

10.94 

22.410 

27.12 

1204.9 

12.4 

Ml 

T 00410 

00.04 

21.241 

27.49 

14*9.2 

12.4 

Ml 

701472 

04.71 

22.007 

27.70 

1494.2 
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Ml  10 

21 

1222 

V(AI  1944 

•OTOI 

04400 

All  TIN* 

24.0 

OH  HOI 

HI 

MND-D1A  20 

INST  NAN SON  CAST 

TIN  SO  1200 

CONSIC 

Mil 

MONTH  M 

Shi  l 

Ml 

hit  ooto 

XI.  I 

10  2 

2 

MINO-SIO  00 

TIACI  Oil 

2 SOUAftl  2 

CAT 

14 

I0.M 

OAT  21 

OAT  A 

USI  1 

OAIONITI 

1014.1 

Si  A 

HIMO-/C* 

OlMATION 

2 SOMA 4(  s% 

LOftC 

040 

04.  ON 

MOm  12.9 

AI(A 

01 

ClOMO  T/A 

0/4 

Cl/Tl 

HlATHIl  R| 

0110  111  Oil 

1 SQUAIc  40 

castnmn/tini 

IVlTVI 

OCOTN 

UNI 

SAl 

S16MA- 

11.9 

OOS 

00000 

24.224 

11.9 

OOS 

0M20 

24.272 

12.9 

OOS 

000  55 

24.101 

12.9 

OOS 

00001 

24.272 

11.9 

Ml 

001 10 

24.142 

11.9 

OOS 

00144 

17.97 

14.122 

24.44 

11.9 

OOS 

00221 

17.41 

M.424 

24.11 

12*9 

001 

00111 

17.00 

24.420 

24*40 

11.9 

Ml 

T00444 

14.01 

24.244 

24.42 

12.9 

OOS 

00211 

12.27 

24*041 

24.72 

12.9 

OOS 

100442 

12.27 

22.722 

24.90 

12.9 

MS 

00002 

00.12 

21.104 

27.12 

12.9 

OOS 

T011 14 

02.42 

24.999 

27.42 

12.9 

Ml 

T01442 

04.00 

24.909 

27.79 

17.2 

MS 

T02007 

02.72 

14.942 

27.00 

17.1 

MS 

T02102 

02.10 

24.941 

27.04 

17.2 

OOS 

02000 

02.99 

24.921 

27.07 

17.1 

MS 

02200 

02.10 

14.922 

27.09 

17.2 

MS 

04000 

02.24 

24.912 

27.09 

17.2 

MS 

T04202 

02.27 

24.094 

27.09 

17.1 

OOS 

104214 

02.24 

24.090 

27.09 
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1120.9 

1120.1 

1110.4 

1121*9 

1110*4 

1112*9 

1490.2 
1441*1 

1444.0 

1494.2 

1104.1 
1111.0 
1120. Q 
1127.7 
1112*7 
1111*4 


Ml  10  II  1121  VlAI  1949 

COMSIC  0014  N04TH  01 

LIT  14  10  4 DAY  24 

1040  040  17  M HCUft  14.1 


•OTOI  04400  All  T(4I  27.0 
SNII  41  M(T  IUL0  20.1 
OATA  USB  1 1AI04ITI  1021.4 
AIIA  01  ClOMO  T/A  0/1 


Oil  HOT  HI  0140-011  04 

01  1 2 mIIO-SIO  0> 

SCA  aIND-FOl 

Cl/Tl  MtATHlI  XI 


INST  NANSlN  CAST  114  SO  1204 

TIACC  OH  1 SOJAAf  2 

OWIaT 1 04  2 S0UA4E  41 

CMC  ill  014  I lOOAIi  44 


CASTNUN/TINt 

IVIIVI 

DII1H 

TIMI 

14.1 

OOS 

00000 

24.41 

14.2 

OOS 

00024 

24.14 

14.2 

MS 

00012 

22.41 

14.2 

Oil 

00C74 

19.91 

14.2 

OOS 

00104 

19.02 

14.2 

OOS 

00124 

17.90 

14.2 

OOS 

100209 

17.44 

14.2 

Oil 

00209 

14.1 

MS 

100401 

17.02 

14.1 

OOS 

00200 

14.10 

14.2 

OOS 

100402 

14.49 

14.2 

MS 

00792 

10.42 

14.2 

MS 

100974 

04.72 

14.1 

Oil 

10149T 

04.11 

SAl  SI6MA-T  0V4DITH  S40  Til  uXVO 


14.277  21.02  1114.9 
14.242  21.14  1114.0 
M.M2  21.24  1111.7 

14.141  24.21  1121*0 
14.101  24.47  1120*4 
14.410  24.14  1120.0 
14.414 

14.414  24.41  1122*0 
14.220  24.41  1120*4 
11.911  24.02  1114.0 
11.170  27.11  1104*2 
11.021  27.49  1444.1 
11.011  27.77  1491.9 
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TABLE  XI. — Continued 


MMD  31  lii)  »e»a  ltt«  BO  TOP  0*7«  PIP  IfPP  25.2 

CONSEC  0013  MONTH  OB  SHIP  Ml  MET  BULB  20.0 

CAT  34  51. ON  OAV  27  OAT  A USE  1 BARONE  T 0 1022.6 

LONG  04B  05. ON  HQuA  13.3  AREA  05  ClOUO  T/A  8/1 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA- 

13.3 

08  S 

00000 

26.41 

36.293 

23.90 

13.3 

OBS 

00025 

24.45 

36.370 

24.56 

13.3 

08  S 

0CQ51 

20.94 

36.549 

25.71 

13.3 

OBS 

000  76 

19.37 

36.525 

26.11 

13.3 

OBS 

00102 

18.25 

13.3 

OBS 

00151 

17.62 

30.481 

26.52 

13.3 

OBS 

00*02 

17.34 

36.455 

26.57 

13.3 

OBS 

00304 

16.  99 

36.388 

26.60 

13.3 

OBS 

T00405 

16.92 

36.402 

2o.  6 3 

13.3 

OBS 

00506 

15.88 

36.187 

26.7  1 

13.3 

OBS 

T 00601 

14.06 

35.055 

26.8  5 

13.3 

OBS 

00807 

09.87 

35.294 

27.22 

13.3 

OBS 

T01014 

06.11 

35.024 

27.58 

13.3 

OBS 

T01512 

04.30 

35.016 

27.79 

DIR  HGT  PER  ulND-OIA  00  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  I20o 

34  3 2 NlND-SPD  00  TRACE  01k  t>  SQUARE  2 

SeA  MlND-FuR  OUR A T I ON  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  XI  oRlG  E j 1 C15  1 SwUARfc  40 


OTNOPTH  SNO  VEL  JXYG  PJ4  T uT  P N02  N03  SI03  PH 

1539.5 
1 5a5 .5 

1527. 1 
1523  .4 

1519.6 

1519.6 

1520.2 
1521  .6 
1519.9 

1515.3 

1503.6 

1492.3 
149J.2 


AEFIO  31  1525  YEAR  1949 

CONSEC  001*  MONTH  08 

CAT  34  54. ON  OAV  28 

LONG  048  24. 5H  HOUR  13.5 


BOTOP  0416*  AIR  TEMP  26.5 
SHIP  ML  NET  BULB  24.5 
OATA  USE  1 BAROMETR  1018.0 
AREA  05  CLOUO  T/A  6/5 


OIR  HGT  PER  MIND-D1R  20 

20  2 2 MlNO-SPO  Od 

SEA  NIND-FOR 

CC/TR  HEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 
TRACE  OIR  5 SQUARE  2 
DURATION  2 SQUARE  48 
0R1G  E31  016  1 SQUARE  48 


castnum/time 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

13.5 

OBS 

00000 

26.61 

36.317 

23.85 

13.5 

OBS 

00026 

26.49 

13.5 

OBS 

00053 

21.64 

36.467 

25.45 

13.5 

OBS 

00080 

19.20 

36.499 

26.13 

13.5 

OBS 

00105 

18.21 

36.499 

26.38 

13.5 

OBS 

00156 

17.46 

36.459 

26.54 

13.5 

OBS 

T002  04 

17.20 

13.5 

OBS 

00302 

17.05 

36.428 

26.61 

13.5 

OBS 

T00391 

16.93 

36.410 

26.63 

13.5 

OBS 

00482 

16.09 

36.223 

26.6  8 

13.5 

OBS 

T 005 7 3 

14.76 

35.963 

26.78 

13.5 

OBS 

00759 

35.432 

13.5 

oes 

T00945 

06.62 

35.014 

27.50 

13.5 

OBS 

T 01465 

04.59 

35.043 

27.78 

\ 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SU3  PH 

1540.0 

1529.1 

1523.0 

1520.6 

1519.2 

1520.4 

1521 .5 

1520.2 

1517.2 

1493.1 

1493.7 


REFIO  31  1525  YEAR  1969 
CONSEC  0017  MONTH  08 
LAT  35  11. ON  OAV  29 
LONG  048  16. OH  HOUR  13.0 


BOTOP  04100  AIR  TEMP  25.0 
SHIP  ML  HET  BULB  23.4 
OATA  USE  1 BAROMETR  1016.6 
AREA  05  CLOUO  T/A  6/6 


OIR  HGT  PER  MIND-OIR  03 

28  4 3 MlNO-SPO  20 

SEA  HlND-FOR 

CC/TR  HEATHER  X6 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

DURA T I ON  2 SQUARE  48 

OR IG  E31  017  1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

13.0 

OBS 

00000 

26.26 

13.0 

OBS 

000  30 

25.14 

13.0 

OBS 

00059 

20.62 

13.0 

OBS 

00089 

18.08 

13.0 

OBS 

001  19 

10.07 

13.0 

OBS 

OQ177 

17.48 

13.0 

OBS 

T 00235 

17.13 

13.0 

OBS 

00348 

17.05 

13.0 

OBS 

T 004  58 

16.00 

13.0 

OBS 

00560 

15.64 

13.0 

OBS 

T00674 

13.54 

13.0 

OBS 

00903 

08.69 

13.0 

OBS 

T 0 1 1 32 

05.38 

13.0 

OBS 

T01736 

04.  1J 

SAL  S IGMA-T  DVNOFTH  SNO  VEL  JXYG 


36.337  23.98  1539.2 
36.326  24.32  1537.1 
36.549  25.79  1526.6 
36.528  26.24  1522.3 
36.539  26.45  1520.5 
36.456  26.53  1519.6 
36.430  26.60  1519.5 
36.419  26.61  1521.1 
36.340  26.61  1522.1 
36.130  26.72  1520.1 
35.758  26.89  1514.7 
35.184  27.33  1500.6 
35.009  27.66  1491.3 
34.998  27.79  1496.3 


P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REF  10 

31 

1525 

YEAR 

1969 

80  TOP 

04  000 

AIR  TEMP 

25.5 

CONSEC 

0018 

MONTH 

08 

SHIP 

Mt 

MET  BULB 

21.5 

LAT 

35 

06.  ON 

OAV 

30 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1010.0 

LONG 

048 

20. OH 

HOUR 

13.8 

AREA 

05 

CL GUO  T/A 

8/4 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.8 

OBS 

00000 

26.19 

36.246 

23.93 

13.8 

OBS 

00022 

24.5b 

36.382 

24.53 

13.8 

OBS 

00044 

21.90 

36.584 

25.45 

13.8 

OBS 

00066 

20.24 

36.544 

25.89 

13.8 

OBS 

0008  7 

19.41 

36.542 

26.11 

13.0 

OBS 

00131 

10.04 

36.497 

26.4  3 

13.8 

OBS 

TOOl 74 

17.46 

36.447 

26.53 

13.0 

CBS 

00259 

17.13 

36.413 

26.58 

13.0 

OBS 

T 00338 

17.07 

36.418 

26.60 

13.0 

OBS 

004  22 

17.01 

36.412 

26.61 

13.8 

08S 

T00498 

16.42 

36.273 

26.65 

13.8 

OBS 

00665 

13.  74 

35.708 

26.87 

13.8 

UBS 

T00837 

10.42 

35.324 

27.15 

13.8 

OBS 

TO  1 322 

04.94 

35.034 

27.73 

OIR  HGT  PER  HlNO-OIR  03  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

34  5 3 HINO-SPO  14  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  HINO-FOR  OURA  T I ON  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  Xl  ORIG  E 31  018  1 SQUARE  58 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P34  T CT  P N02  N03  SI03  PH 

1539.0 

1535.7 
1529.9 

1525.7 

1523.8 

1520.5 

1519.5 

1519.9 

1521 .0 

1522.2 

1521.5 

1515.2 

1506.1 
1492.7 
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TABLE  XI. — Continued 


REF  ID  31  1325 

YEAR 

1969 

BOTOP  03700 

AIR 

TEMP  25.8 

DIR 

HGT  PER 

MIND-OIR 

03 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CUSS  EC  0019 

MONTH  08 

SHIP  ML 

MET 

BULB  19.8 

36 

2 2 

MIYD-SPO 

00 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

4 

LAT  35  04  N 

OAY 

31 

0A7A  USE 

l 

BAROMETR  1019.6 

SEA 

M1N0-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG  048  02  to 

HOUR 

14.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  7/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR 1G  E31  019 

1 

SOUARE 

50 

castnum/time 

LVLTVP 

OERTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VcL 

OXVG 

P04 

T&T  P N02  N03 

S 1 03 

PM 

14.2 

08  S 

00000 

26.22 

36.308 

23.97 

1539.1 

14.2 

UBS 

00026 

26.17 

36.306 

23.99 

1539.4 

14.2 

06  S 

000  50 

22.11 

36.538 

25.37 

1530.3 

14.2 

OBS 

00075 

19.00 

36.518 

25.99 

1524.6 

14.2 

OBS 

00099 

10.46 

36.510 

26.34 

1521  .3 

14.2 

OBS 

00149 

17.74 

36.470 

26.48 

1519.9 

14.2 

OBS 

T00201 

17.32 

36.424 

26.55 

1519.5 

14.2 

ObS 

00293 

17.02 

36.392 

26.55 

1520.1 

14.2 

OBS 

100387 

16.80 

36.396 

26.6  3 

1521.2 

14.2 

OBS 

004  81 

15.96 

36.193 

26.65 

1519.7 

14.2 

OBS 

T00567 

14.90 

36.006 

26.77 

1517.9 

14.2 

OBS 

007  55 

11.04 

35.521 

27.04 

1510. 0 

14.2 

OBS 

T 009  43 

07.01 

35.131 

27.43 

1497.9 

14.2 

OBS 

701432 

04.74 

35.046 

27.76 

149*.  7 

•• 

REFID 

31 

1525 

YEAR 

1969 

BOTDP  03400 

AIR 

TEMP  26.3 

DIR  FGT  PER 

W1YO-0IR 

05 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0020 

MONTH  09 

SHIP  ML 

MET 

BULB  23.0 

05 

3 2 

WIND-SPO 

07 

TRACE  DIR 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

02.  ON 

OAY 

01 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1014.3 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2 

SOUARE 

48 

LUNG 

048 

12. 4M 

HOUR 

13.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  ESI  020 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

UXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S103 

PH 

13.9 

OBS 

000  00 

26.06 

36.281 

24.00 

1530. 7 

13.9 

OBS 

00024 

25.90 

36.274 

24.02 

1530.9 

13.9 

UBS 

00047 

20.00 

36.529 

25.73 

1526.8 

13.9 

OBS 

00070 

19.04 

36.509 

26.10 

1522.4 

13.9 

OBS 

00009 

18.37 

36.510 

26.35 

1520. 0 

13.9 

OBS 

00136 

17.75 

36.476 

26.4  0 

1519.0 

13.9 

OBS 

T00178 

17.49 

36.455 

26.53 

1519.7 

13.9 

OBS 

0 0263 

17.00 

36.415 

26.60 

1519.8 

13.9 

OBS 

TOO330 

17.07 

36.426 

26.61 

1521 .0 

13.9 

06  S 

00424 

16.99 

36.406 

26.61 

1522.2 

13.9 

OBS 

T0049B 

15.82 

36.162 

26.7  0 

1519.5 

13.9 

UBS 

00669 

13.28 

35.708 

26.90 

151* .7 

13.9 

OBS 

T 0084 1 

09.03 

35.259 

27.34 

1501  .0 

13.9 

OBS 

101269 

05.07 

35.069 

27.74 

1492.4 

• 

REF  10 

31 

1525 

YEAR 

1969 

BOTOP  04000 

AIR 

TEMP  24 

.0 

OIR  HGT  PER 

MIND-OIR 

29 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0021 

MONTH 

09 

SHIP  ML 

WET 

BULB  21 

.1 

31 

4 3 

MIYD-SPO 

25 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

49. ON 

OAY 

02 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1017 

.0 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LCNG 

048 

04. 8M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E31  021 

1 

SOUARE 

40 

CASTNUM/TIME 

LYLTYP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

$103 

PH 

12.0 

OBS 

ooooo 

25.95 

36.197 

23.97 

1538.4 

12.0 

OBS 

00025 

25.12 

36.264 

24.20 

1536  .9 

12.0 

OBS 

00050 

21.50 

36.541 

25.55 

1520.7 

12.0 

OBS 

00075 

19.51 

36.566 

26.10 

1523.9 

12.0 

OBS 

00100 

18.53 

36.520 

26.32 

1521 .5 

12.0 

OBS 

00151 

17.94 

36.502 

26.45 

1520.6 

12.0 

OBS 

T00204 

17.65 

36.499 

26.52 

1520.6 

12.0 

OBS 

00301 

17.11 

36.411 

26.59 

1520.5 

12.0 

OBS 

T 00400 

17.01 

36.404 

26.61 

1521.8 

12.0 

OBS 

00501 

16.12 

36.202 

26.66 

1520.6 

12.0 

OBS 

T00601 

14.29 

35.882 

26.82 

1516.1 

12.0 

OBS 

00007 

10.00 

35.283 

27.19 

1504  .0 

12.0 

OBS 

T01017 

06.16 

34.990 

27.55 

149* .5 

12.0 

OBS 

TO1540 

04.27 

34.996 

27.78 

1493.7 

14.3 

OBS 

T 02 1 56 

03.63 

34.969 

27.82 

1501 .3 

14.3 

OBS 

T 02691 

03.28 

34.967 

27.85 

1509.1 

14.3 

OBS 

03242 

02.79 

34.932 

27.07 

1516.4 

14.3 

OBS 

TO  38  04 

02.40 

34.912 

27.89 

1524.5 

14.3 

OBS 

04343 

02.28 

34.097 

27.89 

1533.5 

14.3 

OBS 

T04629 

02.29 

34.091 

27.08 

1530  .* 

14.3 

OBS 

T 046  94 

02.20 

34.090 

27.00 

1539.7 

104 


TABLE  XH.-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BOUTWELL  at  Ocean  Station  ECHO,  26  September  1969  • 19  October  1969,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31-8128. 


AEF10 

31 

8126 

YEAR  1969 

BOTDP 

03566 

AIR  TEMP 

25.2 

DIP 

EOT  PtR 

WIND-  01  R 

29 

INST  STU  PFCOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEt 

0001 

MONTH  09 

SHIP 

UU 

WET  BULB 

2 3.2 

12 

2 * 

WlNO-SPu 

Oc 

TRACE  DIR  0 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

00 

N 

OAV  27 

DATA 

USE 

1 

BAR0M6TA 

1016.6 

Sea 

WlNO-FJR 

Ouk  ATI  ON  00.3 

2 

SQUARE 

*8 

LONG 

0*6 

00 

M 

HOUR  05.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/ 1 

[R 

WEATHER 

Kj 

GRIG  £32  001 

1 

SQUARE 

58 

C AS  TNUM/T I ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNU  VEL  OXVG 

Pj*  TOT  P N02 

N03 

S 10  3 

PH 

05.5 

06  S 

00000 

25.55 

36. *7 

2*.  3C 

1337.7 

06S 

00010 

25.  *1 

36. *7 

2*. 35 

1537  .6 

oes 

00020 

25.03 

G6S 

00030 

23.  78 

08S 

00050 

20.23 

OSS 

000  75 

18.53 

36.50 

26.  30 

1521  .0 

OSS 

00100 

17.82 

36. *9 

26. *7 

1519.* 

OSS 

00125 

17.6' 

36. *8 

26.50 

1519.* 

OSS 

001  50 

17.  6 

36. *5 

26.55 

1518.9 

OSS 

002  00 

17.15 

36.** 

26.60 

1519.0 

OSS 

002  50 

17.06 

36. *2 

26.61 

1519.5 

OSS 

00300 

16.97 

36. *2 

26.6  3 

1520.1 

OSS 

00*00 

16.58 

36.32 

26.6* 

1520.* 

OSS 

00500 

15.75 

36.1  7 

26.72 

1519.* 

OSS 

OOoOO 

1*.5* 

35.91 

26.79 

1516.9 

OSS 

00700 

12.65 

35.61 

26.95 

1511  .9 

OSS 

008  00 

10.20 

35.32 

27.19 

1 >0*  . 7 

OSS 

00900 

C7.89 

35.11 

27. *C 

1*97.5 

OSS 

01000 

06.  *6 

35.02 

27.53 

1*5*.* 

OSS 

01100 

05. *3 

35.02 

27.66 

1*91 .0 

OSS 

01200 

0*.  89 

35.00 

<7.71 

1*90.* 

OSS 

01300 

0*  • 66 

35.02 

27.75 

1*91 .2 

OSS 

01*00 

0*.  39 

3*. 99 

27.76 

1*91.7 

OSS 

01560 

0*.  2 3 

3*. 98 

27.77 

• 66  64 

1*92.7 

REF  10 

31 

6128 

YEAR  1969 

f.OTDP  0*572 

AIR  TEMP 

<7.2 

DIP  HiT  PtR 

WINL-Of  P 30 

INST  STU  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0002 

UMr  C9 

SHIP  GO 

• E T BULB 

23.5 

-»*  2 3 

WING-SPO  06 

TRAcE  OIR  0 

5 SQUARE  2 

LAT 

3* 

57  N 

OAT  2 7 

DATA  USE  1 

bargmstr 

1017.* 

S It- 

WINO-Fok 

Our  a t i jn  00.3 

2 SQUARE  *8 

LONG 

0*8 

02  N 

HGUfc  11.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

wEATHt-  XI 

GRIG  €32  002 

1 SQUARE  *8 

C AS  TNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTM 

TeMP 

SAL 

SIcMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  UXYG 

PJ*  TGT  P N«j2 

NOS 

S 13  3 

PH 

11.5 

CBS 

OOOOO 

25.18 

36.39 

2*.  36 

1336.8 

OBS 

000  10 

2*. 97 

36.52 

2*.  5 2 

15*6.6 

udS 

GG020 

2*. 53 

36.  *6 

2*. 61 

1335.7 

UBS 

000  30 

23.53 

3o . *t  7 

2*. 91 

13*J.5 

'JBS 

OGUSQ 

20.  *5 

36.  *A 

2G  . & 3 

13<o.O 

OBS 

( 00  75 

18.71 

36.50 

26.26 

1 Sal .5 

UBS 

00 1 00 

18.01 

36.52 

<6.  * 5 

1 5*0  «u 

OBS 

00125 

17.66 

3t.**b 

26.31 

1519.* 

OBS 

00150 

1 7. *9 

36. *6 

2o.53 

Is  19 .2 

OBS 

002  00 

17.17 

36.** 

26.60 

1519.1 

OBS 

002  SO 

17.09 

36. *5 

26.02 

1519.7 

OBS 

00300 

17.01 

36. *3 

2o.O  J 

1 320.2 

OBS 

u0*00 

16. B5 

3o.*0 

2o.  6* 

1321  .* 

C.BS 

00500 

15. *7 

36.09 

2o  • 7 2 

1318.* 

JBS 

00600 

13.95 

35.81 

20.8* 

1>4*.9 

OBS 

00700 

11.92 

35.51 

27.02 

1509. 3 

OBS 

COBOO 

10.  15 

35.30 

27.18 

150*.  3 

OBS 

C09  00 

08.2* 

35.  1* 

27.37 

1*56.8 

OBS 

010  00 

06. *6 

35.0* 

27.5* 

1*91.3 

OBS 

01100 

05.59 

35.0* 

27.66 

1*51  .6 

OBS 

G1200 

0*.  9* 

35.02 

27. 7< 

1*90.6 

OBS 

01  300 

0*.6* 

35.00 

27.7* 

1*51  .1 

OBS 

01*00 

0*.** 

J*.99 

27.75 

1*>1 .9 

OBS 

01500 

0*.2* 

3*.  98 

27.77 

• •••< 

1*52.7 

■EFIO 

31 

8126 

YEAR 

1969 

BOTOP  0*0<  3 

AIR 

TEMP  25.0 

01*  PGT  PtR 

•ING-OIR 

*5 

INST  NANSLN 

CAST 

TE*  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

l 09 

SHIP  GU 

WET 

BUI  n 22.6 

3* 

2 2 

w1nO-*pC 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT 

35 

06  N 

OAV 

28 

DATA  USE 

1 

OAROMETR  1017.6 

Sc  A 

WINC-Fuf 

CUP AT  ILL 

2 

SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

♦2. 5» 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

WtATHt* 

XI 

GRIG  f *<  003 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TE*P 

SAL 

SISMA-T 

OVNOPTrt 

SND  VEL 

UXYG 

Pj* 

Y CT  P iO< 

N03 

S 10  3 

PH 

12.8 

08  S 

COOOO 

2*. 82 

36.231 

2*. 35 

15*5.8 

12.8 

OBS 

u002  * 

2*.7» 

36.225 

2*.  36 

1536.1 

12.8 

OBS 

00050 

23. e* 

36.335 

2*. 72 

153*.* 

12.8 

OBS 

0007* 

20.11 

36.53* 

25.92 

132*.* 

12.8 

OBS 

00100 

lb. lb 

36. *26 

26.15 

15<2 .0 

12.8 

OBS 

C01*9 

17.79 

3o.*36 

26.** 

1320.0 

12.8 

OBS 

T 001 97 

17.58 

36.**  7 

26. 5C 

1320.2 

12.6 

OBS 

0029* 

17.2* 

3u. *2  7 

26.57 

1520.8 

12.8 

OBS 

TOO*  89 

16.68 

36. **2 

26.58 

1321  .2 

12.0 

OBS 

C0*85 

15.76 

36. 116 

2o.  c 8 

1519.1 

12.0 

OBS 

TC0580 

1*.38 

35.86* 

26.75 

1316. U 

12.8 

JBS 

U077e 

11.18 

33. *00 

27.06 

1 3o7 .6 

12.8 

JBS 

T0C979 

07.23 

35.088 

27. *8 

1*56.  .2 

12.8 

OBS 

TO1*60 

0 *.*0 

35.001 

27.77 

l*5<  a 9 

• 
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REFIO  31  61 2b 

YEAR 

1969 

fcCTUP  03612 

AIR 

TEMP  23.3 

DIR  HGT  PER 

MINC-J1R 

04 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC  0004 

MONTH  OS 

SHIP  OU 

wET 

GULP  *1.1 

01 

2 3 

WlNC-SPD 

05 

TRACE  018 

5 

SQUARE 

CAT  35  0*  N 

JAY 

29 

DATA  USE 

1 

BARCMETR  1019.0 

SEA 

MlHO-FuP 

CURAT  1 CN 

2 

LONG  048  08  M 

HOOF 

12.4 

AREA 

05 

OLCUD  T/A  o/l 

CL/  T R 

mea  the*’ 

XI 

OkIu  E32  C04 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T  Mf 

L VI T VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dyhopth 

SNU  VEL 

uxvg 

Pj4 

TCT  P NO* 

HU  3 

S103 

PH 

12.4 

•IBS 

00G00 

25.37 

36.477 

24.36 

1537.3 

12.4 

08  S 

0C024 

25.18 

30.430 

24.  AS 

1537.2 

12.4 

OoS 

bUUSO 

22. 4S 

36.515 

25.25 

1531.2 

12.4 

UBS 

00074 

19.37 

36.556 

26.13 

15*3 .4 

U.4 

ubS 

C0099 

18.33 

3o.526 

2o.  3c 

1521.0 

12.4 

08  S 

00148 

17.54 

36.456 

26.52 

151S.J 

12.4 

OBS 

TOOl 99 

17.23 

30.418 

20.56 

1519.2 

12.4 

UBS 

002S9 

17.03 

30.428 

2o.b* 

1520.3 

12.4 

OBS 

TU0399 

16.71 

3o. 350 

26.04 

1520.9 

12.4 

OBS 

UU4S9 

15.1b 

36.036 

2o . 7 5 

1517.4 

12.4 

OBS 

T 00597 

13.82 

35.803 

2a.  8 fc 

1514.4 

12.4 

OBS 

00601 

C9.  8o 

35. *95 

27.22 

150a.5 

12.4 

OBS 

C 1003 

Oc.  14 

35.014 

27.57 

149*. 2 

12.4 

CBS 

TO  15 1 1 

04.29 

34.990 

27.77 

1493.1 

REFID 

31 

8128 

YEAR  1969 

8CT0P  04480 

AIR  TEMP 

25.6 

OiR  HGT  PER 

MINO-Dlk  20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

LAT 

34 

0005 

5 8 N 

MONTH  09 
DAY  30 

SHIP  OU 

OATA  USE  1 

MET  BULB 
BAROMETR 

23.9 

10 17.6 

18  1 3 

SEA 

nIND-SPO  04 
MIND-FUR 

TRACE  OIR 

DURATION 

5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 

LONG 

047 

58  W 

HOUR  12.3 

AREA  05 

CL QUO  T/A 

3/B 

Cl/IR 

HEATHER  XI 

UR  I G E32  005 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNJPTH  SNO  VEL  OXYG  PU4  TCT  P NO* 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

24.98 

36.330 

24.37 

1536.3 

12.3 

OBS 

00025 

24.92 

36.327 

24.39 

1536.5 

12.3 

OBS 

00051 

22.62 

36.512 

25.21 

1531.6 

12.3 

uBS 

00076 

19.08 

36.537 

26.19 

1522  .6 

12.3 

OBS 

00102 

18.29 

36.527 

2o.3S 

1520.  b 

12.3 

CBS 

00152 

17.65 

36.489 

26.52 

1519.8 

12.3 

UBS 

T00202 

17.19 

36.422 

26. 5£ 

1519.1 

12.3 

OBS 

00305 

17.0* 

36.428 

26.6* 

1520.3 

12.3 

OBS 

T 004 06 

16.93 

36.400 

2o.6  2 

1521  .7 

12.3 

UBS 

00508 

15.4* 

36.088 

26.73 

1518.4 

12.3 

UBS 

T 00606 

13.50 

35.  747 

2o  • 8 V 

1513.4 

12.3 

uBS 

00812 

09.93 

35.292 

27.21 

1503.9 

12.3 

OBS 

T01015 

C6.C4 

35.025 

27.59 

1492.0 

12.3 

UBS 

T01532 

04.29 

35.000 

27.76 

1493.5 

REF  10  31  8128 

YEAR 

1969 

BOTDP  04297 

AIR 

TEMP  26.7 

OIR 

HGT  PER 

MINO-OIR  24 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0006 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  *3.9 

24 

2 3 

WIND-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 

SQUA  RE 

4 

LAT  35  01  N 

OAV 

01 

OATA  USE  1 

bAROMETR  1019.0 

SEA 

M1N0-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  046  06  M 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A  1/5 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  £32  006 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG  PJ4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.1 

OBS 

000  00 

25.16 

36.368 

24.36 

1536.8 

12.1 

oes 

000  24 

24.93 

36.384 

24.43 

1536.6 

12.1 

08  s 

00050 

21.72 

36.573 

25.51 

1529.4 

12.1 

OBS 

000  74 

19.13 

36.548 

26.19 

1522.8 

12.1 

oes 

00100 

18.08 

36.519 

26.43 

1520.2 

12.1 

OBS 

00149 

17.47 

36.454 

26.53 

1519.1 

12.1 

OBS 

TOOl 97 

17.13 

36.408 

26.56 

1518.9 

12.1 

OBS 

00299 

17.01 

36.428 

26.62 

1520.2 

12.1 

OBS 

T00403 

16.82 

36.374 

26.63 

1521.3 

12.1 

OBS 

005  00 

15.81 

36.162 

26.70 

l519.o 

12.1 

OBS 

T00599 

14.33 

35.889 

26.82 

1516.2 

12.1 

OBS 

00801 

10.28 

35.336 

27.18 

1505.0 

12.1 

OBS 

01002 

06.13 

35.010 

27.56 

1492.1 

12.1 

OBS 

T01509 

04.35 

34.991 

27.76 

1493  .4 

•• 

REF  1 0 31  8128 

YEAR 

1969 

BOTOP  03292 

AIR 

TEMP  *5.0 

OIR  HGT  PER 

MIND- 01 R *3 

INST  NANStN  CAST 

TtN  SO  123. 

CONSEC  0007 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  23.3 

23 

2 2 

WIND-SPO  Jo 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  00  N 

DAY 

02 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1015.9 

SEA 

MI  MO- FOR 

DURATION 

2 

Square 

48 

LONG  048  06  M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A  8/6 

CL/TR 

McATHtk  XI 

ORIG  E32  C07 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

LVHOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TCT  P NO*  NO 3 

S103 

PH 

12.1 

OBS 

000  00 

24.92 

36.272 

24.35 

1536.1 

12.1 

OBS 

00022 

24.92 

36.315 

24. 3E 

1536.5 

12.1 

oes 

00045 

21.34 

36.554 

25. 6C 

192B.3 

12.1 

OBS 

00067 

19.47 

36.558 

26.11 

1523.6 

12.1 

OBS 

000  90 

18.53 

36.527 

26.33 

1521 .3 

12.1 

OBS 

00135 

17.82 

36.493 

26.46 

15*0.0 

12.1 

OBS 

T 001 81 

17.54 

36.455 

26.52 

1519.9 

12.1 

OBS 

00273 

17.03 

36.400 

26.60 

1519.8 

12.1 

OBS 

00365 

16.97 

36.397 

26.61 

1521.1 

12.1 

OBS 

00459 

15.68 

36.133 

26.71 

1518.4 

12.1 

OBS 

700552 

14.66 

35.991 

26.83 

1516.6 

12.1 

OBS 

00744 

11.53 

35.476 

27.07 

1508.7 

12.1 

OBS 

T00932 

07.42 

35.097 

27.46 

1496.2 

12.1 

OSS 

T01439 

04.47 

34.992 

27.75 

1492.7 
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REFID 

31  SI  <28 

YEAR 

1969 

BO TOP  03749 

AIR 

TEMP  22.6 

DIR 

HGT  PER 

WINC-Olk 

03 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  10 

SHIP  ou 

WET 

BULB  10.9 

01 

2 3 

WIND-SPD 

37 

TRACE 

DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAY 

03 

DATA  USt 

1 

6ARGMETR  1018.6 

Sc  A 

wIND-FOk 

DURATION 

2 

SQUARE 

43 

LONG 

040  03  W 

HO  00 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  b/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E32  odd 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PU4 

TOT  P 

N02 

NG3 

S 103 

PH 

12.0 

08S 

00000 

24.85 

36.279 

24.37 

1535.9 

12.0 

08  S 

00024 

24.82 

36.274 

24.36 

1536.2 

12.0 

08  S 

00049 

21.71 

36.470 

25.43 

1529.2 

12.0 

O0S 

00072 

18.86 

36. *76 

26.20 

1521  .9 

12.0 

O0S 

00097 

18.08 

36.493 

26.41 

1520.1 

12.0 

OBS 

00145 

17.56 

36.461 

40.52 

1519.3 

12.0 

06  S 

T00194 

17.27 

36.439 

26.57 

1519. 3 

12.0 

OBS 

00291 

17.04 

36.  <*17 

26.61 

1520.2 

12.0 

OBS 

00387 

16.69 

36.331 

26.03 

1520.6 

12.0 

OBS 

00484 

15.50 

12.0 

OBS 

00581 

14.55 

35.982 

26.84 

1516.7 

12.0 

OBS 

00779 

10.32 

35.340 

27.18 

1504.8 

12.0 

OBS 

TO 09 7 9 

06.13 

35.015 

27.57 

1451  .8 

12.0 

OBS 

T01488 

04.36 

34.999 

27.77 

1493.1 

•• 

EFID 

31  8128 

YEAR  1969 

BO  TOP 

04041 

AIR  TEMP 

25.0 

DIR  hGT  PER 

WInD-OIR  17 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  i 206 

L.1NSEC 

0009 

MONTH  10 

SHIP 

OU 

WET  BULB 

21.1 

23  3 3 

WIND-SPD  05 

TRACE  DIR 

5 SOUARE  4 

.M 

35  00  N 

OAY  04 

DATA 

USE  1 

6AR0METR 

1016.3 

SEA 

WIND-FOR 

OUR A T 1 ON 

2 SOUARE  46 

(IMG 

047  57  M 

HOUR  12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

3/0 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E32  009 

1 SOUARE  57 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DY NORTH  SND  VEL  OXYG  Pj4  TGT  P NU2 

NG3  SIJ3 

PH 

12.0 

OBS 

OCC'  0 

24.23 

35.996 

24.35 

1534.1 

12.0 

OBS 

00021 

24. Cl 

35.900 

24.35 

1534.4 

12.0 

OBS 

00043 

22.68 

36.371 

25.06 

1531  .4 

12.0 

OBS 

00065 

20.44 

36.580 

25.87 

1526.2 

12.0 

OBS 

00087 

19.13 

36.571 

26.21 

1523.0 

12.0 

OBS 

00132 

17.99 

36.509 

26.45 

1520.4 

12.0 

OBS 

T 001 77 

17.64 

36.475 

26.51 

1520.1 

12.0 

OBS 

00271 

17.15 

36.426 

26.59 

1520.2 

12.0 

OBS 

T00368 

16.99 

36.415 

26.62 

1521.3 

12.0 

OBS 

00460 

15.96 

36.217 

26.71 

1519.4 

12.0 

OBS 

T00554 

14.41 

35.900 

26.81 

1515.7 

12.0 

OBS 

00750 

10.74 

35.387 

27.14 

1505.9 

12.0 

DBS 

T 00939 

07.04 

35.111 

27.52 

1494.0 

12.0 

OBS 

T01460 

04.41 

35.001 

27.76 

1492.8 

REFIO 

31  8120 

YEAR 

1909 

BOTDP  04026 

AIR 

TEMP  25.0 

01R 

HGT  PER 

WINO-OI  R 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  10 

SHIP  OU 

WET 

BULB  23.3 

23 

6 5 

WIND-SPO 

20 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  04  N 

OAY 

05 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1007.5 

SEA 

WlNO-FOR 

OUR  A T I ON 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  57  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  0/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E32  010 

l 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

Pu4 

TGT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

24.12 

35.916 

24.  32 

1533.0 

12.2 

UBS 

000  24 

24.12 

35.926 

24.33 

1534.2 

12.2 

OBS 

00048 

22.77 

36.271 

24.96 

1531.6 

12.2 

OBS 

00072 

20.17 

36.582 

25.94 

1525.6 

12.2 

O0S 

00095 

10.95 

12.2 

OBS 

0G144 

17.92 

36.476 

26.44 

1520.4 

12.2 

OBS 

0010  7 

17.46 

30.454 

26.54 

1519.7 

12.2 

OBS 

00207 

17.01 

36.405 

26.61 

1520.0 

12.2 

OBS 

TOO302 

16.73 

30.345 

26.63 

1520.6 

12.2 

OBS 

00479 

15.47 

36.093 

26.73 

1516.1 

12.2 

OBS 

T 005  79 

13.61 

35.802 

26.66 

1514.1 

12.2 

OBS 

00766 

10.24 

35.324 

27.18 

1504.3 

12.2 

OBS 

T 009  57 

06.95 

35.114 

27.54 

1494.8 

12.2 

OBS 

TO  1425 

04.30 

34.996 

27.77 

1491 .7 

»• 

REFIO 

31  8128 

YEAR 

1969 

BOTDP  04309 

AIR  TEMP  27.0 

DIR  HGT  PER 

MIND-D1R  20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET  BULB  27.2 

20 

0 3 

WIND-SPO  31 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

34  4 0 N 

OAY 

06 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1000.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  57  W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  0/6 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E32  Oil 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

25.23 

36.396 

24.35 

1536.9 

12.1 

OBS 

00026 

25.14 

36.439 

24.41 

1537.2 

12.1 

OBS 

00051 

22.26 

36.520 

25.32 

1530.7 

12.1 

OBS 

00077 

19.23 

36.532 

26.15 

1523.1 

12.1 

OBS 

00102 

10.26 

36.532 

26.40 

1520.7 

12.1 

OBS 

00154 

17.60 

36.465 

26.51 

1519.6 

12.1 

OBS 

T00192 

17.32 

36.425 

26.55 

1519.4 

12.1 

OBS 

00303 

16.96 

36.414 

26.63 

1520.1 

12.1 

OBS 

T00403 

16.02 

36.356 

26.61 

1521.3 

12.1 

OBS 

00496 

15.54 

36.190 

26.79 

1510. 7 

12.1 

OBS 

TOO590 

14.20 

35.006 

26.03 

1516.0 

12.1 

OBS 

00760 

10.52 

35.392 

27.19 

1505.3 

12.1 

OBS 

T00909 

07.20 

35.009 

27.47 

1495.2 

12.1 

OBS 

701297 

04.50 

35.016 

27.76 

1490.0 

••••••••••••••• 
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0 

REFID  31  6120  YEAR  !9o9  BOTOP  04753  AIR  T EMP  27.5  OIR  HGT  PER  wlND-OIR  24  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  120* 


CONSEC 

0012 

MONTH 

1C 

SHIP 

OU 

WET  BULB  24.2 

22  7 

4 

WINO-SPO  25 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  33 

50  N 

DAY 

07 

DATA 

USE 

1 

0AROMETR  1012.2 

SEA 

WIND-FUR 

OUR AT  I ON 

2 

SOUARE 

28 

LONG  048 

15  a 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLCUO  T/A  3/6 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E32  012 

1 

SQUARE 

38 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

PU4  TCT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.2 

08  S 

00000 

25.83 

36.382 

24.15 

1538.3 

12.2 

08  S 

00027 

25.85 

30.424 

24.17 

1538.8 

12.2 

08  S 

00053 

23.14 

36.558 

25.09 

1533.0 

12.2 

08  S 

00081 

20.48 

36.570 

25.85 

1526.6 

12.2 

UBS 

00107 

18.73 

36.530 

26.28 

1522 .2 

12.2 

OBS 

00161 

17.78 

36.485 

26.48 

1520.3 

12.2 

08  S 

00205 

17.52 

36.461 

26.53 

1520.2 

12.2 

OBS 

00319 

17.04 

36.415 

26.61 

1520.6 

12.2 

OBS 

T 00424 

16.94 

36.394 

26.62 

1522.0 

12.2 

OBS 

00529 

15.72 

36.145 

26.71 

1519.7 

12.2 

CBS 

T00634 

13.97 

35.834 

26.86 

1515.5 

12.2 

OBS 

00046 

09.00 

35.170 

27.27 

1500.8 

12.2 

OBS 

01059 

06.70 

35.160 

27.61 

1495.5 

12.2 

OBS 

T 01600 

04.71 

35.106 

27.81 

1496.5 

REF  10 

31 

8128 

VEAP  1969 

8C  TOP 

04663 

AIR  TEMP 

23.9 

CONSEC 

0013 

MONTH  10 

ShIP 

OU 

WET  BULB 

23.3 

LAT 

34 

55  N 

DAY  Ob 

OATA 

USE  1 

BARCMETR 

1U 17.9 

LONG 

047 

58  W 

HOUR  12.3 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

8/7 

CASTNUH/T IMF 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.3 

OBS 

00000 

24.  C6 

35.821 

24.26 

12.3 

OBS 

00026 

24.05 

35.817 

24.26 

12.3 

OBS 

00052 

24.06 

35.817 

24.26 

12.3 

OBS 

00078 

19.46 

36.440 

26.02 

12.3 

OBS 

00104 

18.69 

36.471 

26.24 

12.3 

OBS 

00157 

17.43 

36.330 

26.45 

12.3 

OBS 

T00202 

17.34 

36.392 

26.52 

12.3 

OBS 

00316 

16.95 

36.388 

26.61 

12.3 

OBS 

00423 

15.46 

36.093 

26.7  3 

12.  A 

OBS 

00531 

14.30 

35.926 

26.66 

12.3 

OBS 

T 006  44 

12.97 

35.703 

26.96 

12.3 

OBS 

00858 

08.46 

35.164 

27.35 

12.3 

OBS 

01076 

05.86 

35.071 

27.65 

12.3 

OBS 

01c27 

04.11 

34.976 

27.78 

OIR  HGT  PER  MINO-OIR  10  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

06  6 4 WINO-SPD  3d  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

SEA  WIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  LEATHER  XI  GRIG  632  013  1 SQUARE  47 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PU4  TOT  P N02  NOi  SI03  PH 

1533.5 
153a .9 

1534.4 

1523.6 
1521.9 

1519.0 

1519.5 

1520.3 

1517.1 

1515.0 

1512.2 

1499.0 

1492.4 

1494.3 


REF  ID 

31 

0128 

YEAR 

1969 

60  TOP 

04114 

AIR  TEMP 

23.3 

CONSEC 

0014 

MONTH 

10 

SHIP 

UU 

WET  8ULB 

18.9 

CAT 

j5 

50  N 

OAV 

09 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1020.0 

LONG 

046 

20  W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/6 

CaSTNtM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

UBS 

000 OC 

23.63 

36.029 

24.55 

12.2 

OBS 

00020 

23.65 

36.019 

24.54 

12.2 

OBS 

0003O 

23.66 

36.019 

24.53 

12.2 

OBS 

00057 

«.2.21 

36.490 

25.31 

12.2 

OBS 

000  75 

20.74 

36.590 

25.79 

12.2 

OBS 

00112 

19.37 

36.581 

26.15 

12.2 

OBS 

TOO 144 

18.47 

36.508 

26.33 

12.2 

OBS 

002  24 

17.52 

36.450 

46.  52 

12.2 

OBS 

T00427 

16.55 

36.292 

26.63 

12.2 

OBS 

00536 

14.29 

35.895 

26.63 

OIR  HGT  PER  WIND-DIR  10  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

11  6 4 aIND-SPO  35  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TP  WEATHER  XI  ORIG  E32  014  1 SQUARE  56 


OYNOPTH  SNU  VEL  OXYG  P04  TCT  P NU2  N03  SI03  PH 

1532.7 

1533.1 

1533.4 
1530  .6 

1527.2 

1524.1 

1522.0 

1520.3 

1520.8 

1515.0 


REF  10 

31 

6128 

YEAR 

19*9 

BOTOP  05212 

AIR  TEMP 

23.3 

OIR  HGT  PER 

WlNO-OlR  11 

INST  NANSEN  CAST 

TCK  SQ  120* 

CONSEC 

0015 

MONTH 

10 

SHIP  OU 

WET  BULB 

20.6 

10  5 4 

WINO-SPO  27 

TRACE  OIR 

S SQUARE  3 

LAT 

36 

34 

N 

DAY 

10 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1022.4 

SEA 

WINO-FOR 

OURATION 

2 SQUARE  *2 

LONG 

042 

32 

W 

HOUR 

12.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

3/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG  £32  015 

1 SQUARE  *2 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

OBS 

00000 

23.96 

36.172 

24.56 

12.9 

OBS 

00019 

23.97 

36.170 

24.56 

12.9 

OBS 

00039 

23.96 

36.171 

24.56 

OBS 

00059 

22.27 

36.178 

25.06 

12^9 

OBS 

00078 

20.22 

*6.539 

25.89 

12.9 

OBS 

00118 

18.68 

,16.541 

26.31 

12.9 

OBS 

TOO 154 

17.96 

36.470 

26.42 

12.9 

OBS 

00235 

17.37 

36.448 

26.55 

12.9 

OBS 

T00313 

16.66 

36.386 

2o.63 

12.9 

OBS 

004  00 

16.05 

3*. 324 

26.77 

12.9 

OBS 

T00474 

15.06 

36.076 

2o.  60 

12.9 

OBS 

00627 

12.20 

35.599 

27.03 

12.9 

OBS 

00764 

06.00 

35.113 

27.38 

12.9 

OBS 

T01162 

04.93 

35.029 

27.73 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03 

1333.7 

1534.0 
1534  .3 

1530.5 

1525.8 

1522 .2 

1520.7 

1520.2 

1319.9 

1510.8 
1516.7 
1509  .2 

1496.0 

1490.0 
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TABLE  XII. — Continued 


ACFIO 

31  6128 

YEAR 

19*9 

60  TOR  04936 

AIR 

TEMP  22.8 

DIR  HGT  PER 

MJND-DIR 

10 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONS EC 

001* 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  19.4 

14  5 

> 3 

MIND-  SPO 

23 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

33  10  N 

OAV 

11 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.3 

SEA 

MIND-Fjk 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  04®  03  M 

HOUR 

12.* 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/6 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

GRIG  E32  016 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVITVF 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SMO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TGT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.* 

08  S 

00000 

24.67 

36.377 

24.44 

1536.1 

12.* 

08  S 

00027 

24.67 

36.395 

24.46 

1536.5 

12.* 

08  S 

00054 

20.94 

36.549 

25.71 

1527.4 

12.* 

06S 

00082 

18.89 

36.544 

26.25 

1522.2 

12.* 

OSS 

00108 

IB. 36 

36.522 

26.36 

1521  .1 

12.* 

06  S 

00163 

17.65 

36.468 

26.50 

1519.9 

12.6 

OSS 

T 00209 

17.25 

36.421 

26.56 

1519.4 

12.6 

06  S 

00325 

16.99 

36.421 

26.62 

1520.6 

12.* 

08  S 

T00436 

16.26 

36.252 

26.67 

1520.0 

12.6 

06  S 

00540 

14.90 

35.997 

26.78 

1517.2 

12.6 

06  S 

T0Q646 

12.60 

35.607 

26.96 

1510.9 

12.6 

oes 

00864 

07.79 

35.092 

27.40 

1496.5 

12.* 

06  s 

01079 

05.45 

35.028 

27.66 

1490.7 

12.* 

06S 

T01619 

04.10 

34.987 

27.79 

1494.2 

REF  I 0 

31  8126 

YEAR 

1969 

6C  TOP  04425 

AIR 

TEMP  23.9 

DIR  HGT  PER 

-IND-UIR 

10 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CGNSEC 

0017 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  18.9 

10 

2 3 

MINO-SPD 

15 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

IAT 

34  59  N 

OAV 

12 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1023.0 

SEA 

MlND-F_,R 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  ?4  M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  3/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

CRIG  E32  Cl  7 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNC  VEL 

OXYG 

Pu4 

TCT  P NG2 

N03 

S 1 0 3 

PH 

12.1 

06S 

00000 

23.97 

36.275 

24.63 

1533.8 

12.1 

08S 

00024 

24.00 

36.279 

24.63 

1534.3 

12.1 

06  S 

00049 

21.51 

36.52* 

25.53 

1528.7 

12.1 

OBS 

00072 

19.87 

36.584 

26.02 

1524.8 

12.1 

06S 

00097 

18.78 

36.507 

26.2  5 

1522.1 

12.1 

OBS 

00144 

17. 9^ 

36.487 

26.45 

1520.4 

12.1 

OBS 

T 00193 

17.55 

36.455 

26.51 

1520.1 

12.1 

OBS 

00291 

17.04 

36.420 

26.61 

1520.2 

12.1 

OBS 

T00389 

16.49 

36.294 

26.6  5 

1520.0 

12.1 

OBS 

00486 

15.  14 

36.038 

26.76 

1517.1 

12.1 

OBS 

700582 

14.04 

35.87* 

26.87 

1514.9 

12.1 

OBS 

00773 

09.68 

35.299 

27.22 

1503.0 

12.1 

OBS 

T00963 

06. *8 

35.106 

27.57 

1493.8 

12.1 

OBS 

TO  1461 

04.32 

35.004 

27.78 

1492.4 

» 

REF  10 

31  612e 

YEAR 

1969 

BO TOP  042T0 

AIR 

TEMP  25.0 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

22 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  120* 

CONSEC 

0016 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  22.2 

23 

2 2 

MINC-SPD 

22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  04  N 

OAY 

IB 

OATA  USE 

l 

BAROMETR  1022.4 

ScA 

MIND-FIR 

CURAT  I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

C48  00  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLCUO  T/A  0/6 

CL/TR 

MEATHE9 

XI 

GRIG  E32  C18 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNC  VEL 

G»VG 

PJ4 

TCT  P NG2 

NG3 

SI03 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

24.24 

36.496 

24.72 

1534.7 

12.3 

OBS 

00024 

24.26 

36.501 

24.72 

1535.2 

12.3 

CBS 

00049 

24.32 

36.525 

24.72 

1535.7 

12.3 

OBS 

000  74 

20.26 

36.560 

25.90 

1525.9 

12.3 

OBS 

00099 

19.63 

36.546 

26.06 

1524.6 

12.3 

ObS 

00148 

17.90 

36.478 

26.45 

1520.4 

12.3 

OBS 

T 002  00 

17.45 

3*. 439 

26.53 

1519.9 

12.3 

OBS 

002  99 

17.00 

36.403 

26.61 

1520.1 

12.3 

OBS 

T 00396 

16.51 

36.300 

26.65 

1520.1 

12.3 

OBS 

00499 

14.80 

35.990 

2o.80 

1516.2 

12.3 

OBS 

T006 00 

13.45 

35.762 

26.91 

1513.2 

12.3 

OBS 

00796 

09.08 

35.185 

27.27 

1500.4 

12.3 

OBS 

T 00994 

06.20 

35.058 

27.59 

1492.4 

REF  10 

31 

8128 

YEAR 

1969 

BOTOP  04938 

AIR 

TEMP  23.9 

OIR  FGT  PER 

M1ND-DIR 

02 

INST 

NANSfc N CAST 

TEN  SQ  1207 

CONSEC 

0019 

MONTH 

10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  21.7 

02  3 

6 

NIND-SPD 

12 

TRACE 

OIR 

5 

SuUARE 

3 

LAT 

35 

50  N 

OAY 

19 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1021.0 

SEA 

MlNO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

050 

00  M 

HOUR 

13.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

URIG 

E32  019 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TGT  P 

N02  N03 

SI03 

PH 

li.O 

OSS 

00000 

23.22 

36.161 

24.77 

1531.8 

13.0 

oes 

00025 

23.22 

36.163 

24.77 

1532.3 

13.0 

06S 

00050 

22.74 

36.239 

24.97 

1531.6 

13.0 

OBS 

00075 

20.89 

36.587 

25.75 

1527.6 

13.0 

OBS 

00101 

19.62 

36.572 

26.08 

1524.6 

13.0 

OBS 

00151 

18.06 

36.513 

26.43 

1521.0 

13.0 

oes 

T 00204 

17.50 

36.449 

26.52 

1520.1 

13.0 

OBS 

00303 

16.99 

36.371 

26.59 

1520.1 

13.0 

OBS 

T00403 

16.78 

36.359 

26.63 

1521.1 

13.0 

oes 

00504 

15.65 

36.132 

26.72 

<519.1 

13.0 

OBS 

T00598 

14.03 

35.837 

26.64 

;.515.1 

13.0 

OBS 

00604 

10.12 

35.303 

27.19 

1504.4 
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TABLE  XIII.  -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ABSECON  at  Ocean  Station  ECHO,  22  October  1969  - 11  November  1969,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8142. 


REF  10 
CONS EC 
LAT 
LONG 


31  8142 

0001 
34  50. 8N 
047  45. 5M 


YEAR 

1969 

BOTOP  050 

MONTH 

10 

SHIP  A l 

OAY 

22 

OATA  USE 

HOUR 

11  <8 

AREA 

LVL'VP 

DEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

23.80 

OBS 

00010 

23.80 

OBS 

00020 

23.80 

OBS 

00030 

23.86 

OBS 

000  50 

22.16 

OBS 

000  75 

19.86 

OBS 

00 100 

18.81 

OBS 

00125 

IF. 26 

OBS 

00150 

17.86 

OBS 

00200 

17.52 

OBS 

00245 

17.13 

OBS 

00250 

17.11 

OBS 

003  00 

17.06 

OBS 

00320 

17.03 

OBS 

00400 

15.89 

OBS 

00500 

14.47 

OBS 

00600 

13.26 

OBS 

00700 

11.05 

OBS 

00800 

C9.00 

OBS 

00864 

07.92 

OBS 

00870 

08.02 

OBS 

C0900 

07.64 

OBS 

01  COO 

06.20 

OBS 

01100 

05.49 

08  S 

01200 

04.93 

OBS 

01300 

04.61 

OBS 

01400 

04.42 

OBS 

01500 

04.  18 

REF  10  31  8142 

CONSEC  0002 

LAT  34  56.  5N 
LONG  047  44  N 


YEAR 

1969 

BOTOP  049 

MONTH 

10 

SHIP  A2 

OAY 

22 

OATA  USE 

HOUR 

18.2 

AREA 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

OBS 

000  00 

23.44 

OBS 

00010 

23.38 

OBS 

00020 

23.70 

OBS 

00030 

23.85 

OBS 

000  50 

22.36 

OBS 

00075 

19.50 

OBS 

00100 

18.53 

OBS 

00125 

18.12 

OBS 

001  50 

17.88 

OBS 

00200 

17.39 

OBS 

00250 

16.85 

OBS 

00300 

16.58 

OBS 

00400 

15.30 

OBS 

00500 

14.29 

OBS 

00600 

13.24 

OBS 

00700 

11.29 

OBS 

00800 

08.95 

OBS 

00900 

07.69 

OBS 

01000 

06.04 

OBS 

01100 

05.37 

OBS 

01200 

C5.00 

OBS 

01300 

04.70 

OBS 

01400 

04.45 

OBS 

01500 

04.26 

AIR  TEMP 
MET  BULB 
BAROMETR  1022.4 
CLOUO  T/A 


24.2 

20.6 


OIR  HGT  PER 
02  1 2 
SEA 
CL/TR 


MINO-D1R  02 
MIND-SPD  20 
WIND-FGR 
HEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 


TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E33  001 


0 

00.8 


TEN  SO  1206 
5 SQUARc  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  47 


SIGMA-T  DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 


P04  TCT  P 


AIR  TEMP 
MET  BULB 
BAROMETR  1021.5 
CLOUO  T/A 


24.0 

21. 


OIR  HOT  PER 
25  l 2 
SEA 
CL/TR 


MIND-DIR  21 
NIND-SPD  20 
MIND-FOR 
HEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG  E33  002 


TEN  SQ  120b 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  47 


SIGMA-T  OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 


P04  TOT  * 


N03  S103 


TABLE  XIII. — Continued 


REFIO 

31 

8142 

VEAA 

1969 

BOTOP  04755 

A1A  TEMP  24.0 

01ft  HCT  P Eft 

M1ND-01A 

19 

INST 

STD  KECCftOER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0003 

month 

10 

SHIP  A2 

WET  BULB  22.4 

36  1 3 

MIND-SPO 

23 

TKACE 

DIR  0 5 

SQUARE 

2 

LAI 

34 

56. 6N 

OAV 

23 

OATA  USE 

1 

bAPOMETR  1023.2 

SEA 

wlNQ-F Jfi. 

OUR IT  ION  00.6  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

54.2* 

HOUR 

11.8 

AAEA 

05 

CL  CUD  T/A 

CL/Tft 

MEATriEk 

XI 

Cft  1G 

E33  003  1 

SQUARE 

47 

castnun/time 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

oynopth  sno  vel 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

N02  N03  S 133 

PH 

11. 8 OBS  00000  24.06 

oes  00010  24. C6 

oas  00020  24. oa 

OBS  COO  30  24.09 

OBS  00044  24.09 

OBS  00050  22.0o 

OBS  00075  19.26 

OBS  00100  1B.5B 

OBS  00125  16.16 

oes  00150  17.82 

OBS  00200  17.46 

OBS  00250  17. 09 

OBS  00300  17.02 

OBS  00400  16.24 

OBS  00500  14.81 

OBS  00564  14.05 

OBS  00572  13. 82 

OBS  00580  13.94 

OBS  00600  13.13 

OBS  00700  11.51 

OBS  00800  09.52 

OBS  00900  07.34 

OBS  01000  06.05 

OBS  01100  05.47 

OBS  01200  05.03 

OBS  01300  04.75 

OBS  01400  04.44 

OBS  01500  04.32 


REP  ID  31 

8142 

YEAR 

1969 

BO  TOP  04389 

AIR  TEMP 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIP 

18 

INST  STD  RECORDER  TEN  So  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH 

10 

SHIP  A2 

MET  BULB 

18  2 3 

MIND-SPO 

26 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

4 

LAT  33 

00  N 

OAY 

23 

OATA  USE  1 

BAPOMETR  1022.1 

l SEA 

MIND-fuR 

DURATION  00.5  2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

58.7M 

HOUR 

17.8 

AREA  05 

CL GUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

Xi 

ORIG  E 33  004  1 

SQUARE 

57 

castnun/time 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNJPTH  SND  VEL 

JXYG 

PJ4 

TOT  P N02  NO 3 SI03 

PH 

17.8  OBS  00000  23.85 

OBS  00010  23.85 

08S  00020  23.84 

OBS  00030  23.81 

OBS  00040  23.79 

OBS  00050  22.27 

OBS  00075  19.72 

OBS  00100  1B.B2 

OBS  00125  18.31 

OBS  00150  18.04 

OBS  00200  17.57 

OBS  00250  17.30 

OBS  00300  17.10 

OBS  00400  16.36 

OBS  00500  14. B2 

OBS  00600  12.99 

OBS  00610  13.19 

OBS  00700  11.53 

OBS  00800  09.77 

OBS  00900  08.00 

OBS  01000  06.55 

OBS  01100  05.52 

OBS  01200  05. OB 

OBS  01300  04.81 

OBS  01400  04.51 

OBS  01500  04.38 
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TABLE  XIII. — Continued 


REFIO 

31 

• 142 

YEAA 

19*9 

BOTOP  04114 

AIR  TEMP  24.0 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

17 

INST  STD  PECCRDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH 

10 

SHIP  AZ 

nET  BULB  22.0 

16  2 2 

MIND-SPO 

28 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAV 

24 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1023.0 

SEA 

MINO-FUR 

DURATION 

00.8  2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

08.7m 

hour 

11.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

kEA  THEK 

XI 

ORIG  E33  005 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DVNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

PJ4 

T CT  P N02 

NC3  SIJ3 

PH 

11.9  OBS  00000  22.97 

OBS  00010  22.98 

OBS  00015  22.58 

OBS  00020  22.88 

OBS  00030  22.69 

08S  00050  20.69 

OBS  00075  19.50 

OBS  00100  18.81 

OBS  00125  18.31 

OBS  00150  17.94 

OBS  00200  17.45 

OBS  00250  17.20 

OBS  00300  17.06 

OBS  00350  17.04 

OBS  00400  16.74 

OBS  00500  15.02 

OBS  00600  13.63 

OBS  00700  11.36 

OBS  00800  09.36 

OBS  00900  07.65 

OBS  01000  C6.20 

OBS  01100  05.42 

OBS  01200  C4.96 

OBS  01300  04.61 

OBS  01400  04.41 

OBS  01500  04.27 


«FID  31  8142  YE 4*  1969  BOTOP  04572  AIR  TEMP  18.9  OIR  HGT  PER  MINO-OIR  36  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

CONSEC  0006  MONTH  10  SHIP  A Z MET  BULB  14.6  34  6 3 MlNO-SPO  30  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

LAT  35  10  N OAV  26  DATA  USE  1 BAROMETR  1019.7  SEA  WlND-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

LONG  047  58  M HOUR  18.5  AREA  05  CLOUD  T/A  5/8  CL/TR  MEATHER  X2  ORIG  E33  C06  l SQUARE  57 


£ASTNUM/T I ME  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DVNOPIH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  NOJ  SI03  PH 

10.5  OBS  00000  22.66  36.121  24.90  1530.4 

18.5  OBS  00023  22.68  36.139  24.91  1530.9 

18.5  OBS  00044  22.61  36.136  24.93  1531.0 

18.5  OBS  00067  20.19  36.530  25.90  1525.5 

18.5  OBS  00090  16.75  36.519  26.26  1521.9 

18.5  OBS  00135  18.19  36.487  26.36  1521.0 

18.5  OBS  T00179  17.63  36.435  26.46  1520.1 

18.5  CBS  T 003 5 7 17.02  36.390  26.59  1521.1 


REFID  31  8142  YEAR  1969  BOTOP  04389  AIR  TEMP  20.1  DIR  HGT  PER  MlNO-DlR  02  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

CONSEC  0007  MONTH  10  SHIP  A Z »ET  BULB  15.0  02  2 3 MIND-SPO  25  TRACE  DIR  5 SQUARE  2 

LAT  34  54  N DAY  27  OATA  USE  1 BAROMETR  1024.5  SEA  MlND-FOR  DURATION  2 SQUARE  48 

LONG  048  17  M HOUR  13.0  AREA  05  CLOUO  T/A  8/7  CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E33  007  1 SQUARE  48 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DVNOPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

13.0  OBS  00000  22.91  36.334  24.99  1531  .3 

13.0  OBS  00019  22.89  36.334  25.00  1531.5 

13.0  OBS  00036  22.84  36.334  25.01  1531.7 

13.0  OBS  00055  22.80  36.331  25.02  1531.9 

13.0  OBS  00076  18.94  36.511  26.21  1522.2 

13.0  OBS  00115  18.09  36.477  26.40  1520.4 

13.0  OBS  TOOl 56  17.70  36.444  26.47  1519.9 

13.0  OBS  00241  17.18  36.394  26.56  1519.7 

13.0  OBS  00324  36.369 

13.0  OBS  00407  16.70  36.319  26.61  1520.9 

13.0  OBS  00488  14.66  35.931  26.78  1515.5 

13.0  OBS  T00624  12.64  35.605  26.95  1510.7 

13.0  OBS  T00707  09.96  35.280  27.20  1502.2 


REFIO  31  8142  YEAR  1969  8DTDP  02743  AIR  TEMP  20.8  DIP  HGT  PER  wIND-DIR  04  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 
CONSEC  OOOB  MONTH  10  SHIP  AZ  MET  BULB  16.8  04  5 3 MIND-SPO  28  TRACE  DIR  5 SQUARE  4 
LAT  35  00  N DAY  28  DATA  USE  l BAROMETR  1022.8  SEA  MlNO-FOR  DURATION  2 SQUARE  4B 
LONG  048  00  M HOUR  18.8  AREA  05  CLOUD  T/A  8/6  CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E33  008  1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIME  LVLfVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  NOi  S103  PH 

18.8  OBS  00000  22.33  36.183  25.04  1529.6 

18. B CBS  00025  22.34  36.162  25.04  1530.1 

18.8  OBS  00047  22.15  36.172  25.08  1529.9 

18.8  OBS  00070  20.79  36.520  25.73  1527.2 

18.8  OBS  00092  19.16  36.526  26.16  1523.1 

18.6  OBS  00137  18.31  36.505  26.36  1521.4 

18.8  OBS  TOOl 81  17.62  36.479  26.47  1520.7 

18.8  OBS  00267  17.23  36.400  26.55  1520.3 

18.8  OBS  00354  36.387 

18.6  08S  00437  16.16  36.208  26.66  1519.6 

16.8  OBS  00520  14.69  35.962  26.80  1516.1 

18.8  OBS  00691  11.81  35.517  27.05  1508.8 

18.8  OBS  T 0085  7 08.29  35.166  27.38  1498.3 

16.6  OBS  01334  04.27  Q 35.003  27.78Q 
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REP  10 

31 

8142 

YEAR 

1969 

80T0P  05121 

AIR 

TEMP  20.5 

01 R HGT  PER 

Ml  NO— 01  R 

22 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0009 

MONTH  10 

SHIP  A2 

MET 

BULB  17.8 

22 

1 3 

MlNO-SPO 

15 

TRACE 

01R 

5 

SQUARE 

2 

IAT 

34 

42  N 

DAY 

31 

OATA  USE 

l 

8AR0METR  1006.5 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LGNo 

047 

46  W 

HOUR 

09.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  4/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CR1G 

E33  009 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  Vet 

OXYG 

PD4 

TCT  P 

N02  N03 

SI03 

PH 

C9.6 

08$ 

00000 

22.11 

36.287 

25.18 

1529.2 

09.6 

CBS 

00026 

22.08 

36.293 

25.20 

1529.5 

09.6 

CBS 

00049 

21.20 

36.426 

25.54 

1527.8 

09.6 

CBS 

000  74 

19.25 

36.540 

26.15 

1523.1 

09.6 

OBS 

000  99 

18.53 

36.513 

26.31 

1521 .4 

09.6 

OBS 

00148 

17.71 

36.448 

26.47 

1519.6 

09.6 

OBS 

T 00200 

17.30 

36.399 

26.53 

1519.4 

09.6 

OBS 

00297 

17.07 

36.363 

26.56 

1520.3 

09.6 

OBS 

00395 

16.13 

36.36  Q 

l 26.780 

09.6 

OBS 

00494 

14.62 

35.930 

2o.79 

1515.4 

09.6 

OBS 

00592 

13.19 

35.701 

26.91 

1512.1 

09.6 

06  S 

T00790 

08.78 

35.160 

2 7.3C 

1499.1 

09.6 

OBS 

T 00986 

06.  14 

35.058 

27.60 

1492.0 

09.6 

OBS 

01480 

04.25 

34.981 

27.77 

1492.4 

* 

REPIO 

31 

8142 

YEAR 

1969 

BOTOP  04846 

AIR  TEMP 

20.8 

01R  HGT  PER 

MINO-DI  R 

21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH 

11 

SHIP  A2 

MET  BULB 

18.0 

21  2 i 

MIND-SPO 

16 

TRACE  01 R 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

48 

N 

OAY 

01 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1002.5 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

36 

M 

HOUR 

12.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

8/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG  E33  010 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTh  SNO  VEL  OXYG 

P34  TCT  P N02 

N03  S 103 

PH 

12.8 

OBS 

000  00 

22.36 

36.409 

25. 2C 

1530.0 

12.8 

OBS 

00026 

22.32 

36.407 

25.21 

1530.3 

12.6 

CBS 

00052 

20.39 

36.543 

25.85 

1525.0 

12.8 

OBS 

00078 

19.11 

36.522 

26.17 

1522.7 

12.8 

DBS 

00103 

18.29 

36.481 

26.35 

1520.8 

12.8 

OBS 

00156 

17.75 

36.372 

26.40 

1520.0 

12.6 

OBS 

00209 

17.06 

36.376 

2o.5  7 

1516.6 

12.8 

OBS 

00314 

16.81 

36.330 

26.60 

1519.7 

12.8 

OBS 

00421 

36.087 

12.8 

OBS 

00530 

14.01 

35.877 

2o.88 

1514.0 

12.8 

OBS 

00637 

12.02 

35.580 

27.05 

1508.7 

12.8 

OBS 

T00863 

07.53 

35.110 

27.45 

1495.5 

12.8 

OBS 

T01071 

05.41 

35.031 

27.67 

1490.4 

12.8 

OBS 

TO  1568 

04.03 

34.962 

27.77 

1493.0 

REF  1 0 

31 

8142 

YEAR  1969 

BOTOP 

02598 

AIR  TEMP 

20.1 

OIR  HGT 

Pt  R 

MIN0-D1R 

06 

CONSEC 

0011 

MONTH  11 

SHIP 

A2 

MET  BULB 

16.3 

07  6 

2 

WIND-SPD 

20 

LAT 

35 

00  N 

OAY  05 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1019.4 

SEA 

MINO-FOR 

LONG 

048 

06  M 

HOUR  18.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
OR  JG  633  011 


TEN  SQ  120* 
5 SQUARE  * 
2 SQUARE  *• 
1 SQUARE  59 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

18.6 

OBS 

00000 

21.73 

18.6 

OBS 

00023 

21.71 

18.6 

OBS 

00048 

21.64 

18.6 

OBS 

00072 

21.65 

18.6 

OSS 

00096 

21.73 

18.6 

OBS 

00142 

21.70 

18.6 

OBS 

TOOl 87 

18.28 

18.6 

OBS 

00279 

17.63 

18.6 

OBS 

T 00366 

17.19 

18.6 

OBS 

00453 

17.05 

18.6 

OBS 

00538 

15.79 

18.6 

OBS 

T 00693 

12.24 

18.6 

OBS 

T00641 

08.61 

18.6 

OBS 

T01299 

04.91 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTh  SNC  VEL  OXYG 

36.316 

25.31 

1526.3 

36.313 

25.32 

1528.6 

36.314 

25.34 

1528.8 

36.310 

25.33 

1529.2 

36.310 

25.31 

1529.8 

36.324 

25.33 

1530.5 

36.515 

26.38 

1522.2 

36.446 

26.49 

1521.7 

36.389 

26.55 

1521 .8 

36.376 

26.58 

1522.8 

36.102 

26.66 

1520.0 

35.534 

26.98 

1510.3 

P04  TOT  P N02 


NOS  S 103  PH 


REPIO  31  8142 

YEAR 

19*9 

BOTOP  01737 

AIR 

TEMP  19.8 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

06 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0012 

MONTH  11 

SHIP  A 2 

MET 

BULB  16.5 

06 

4 3 

WIND-SPD 

18 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  00  N 

OAY 

0* 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1024.2 

SEA 

WINO-PDR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  00  If 

HOUR 

11.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG 

E33  012 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

N02 

N03 

S 103 

PH 

11.3 

OBS 

00000 

21.77 

36.359 

25.33 

1528.4 

11.3 

OSS 

00026 

21.74 

36.348 

25.33 

1528.7 

11.3 

OSS 

00053 

21.67 

36.348 

25.35 

1529.0 

11.3 

08  S 

00079 

21. *9 

36.347 

25.35 

1529.5 

11.3 

OBS 

00106 

20.02 

36.549 

25.96 

1525.7 

11.3 

OBS 

00157 

18.04 

36.550 

2*. 47 

1521.0 

11.3 

OBS 

T 002 09 

17.70 

36.478 

26.50 

1520.6 

11.3 

OBS 

00314 

36.393 

11.3 

OBS 

00415 

17.16 

36.363 

26.54 

1522.5 

11.3 

OBS 

00515 

36.102 

11.3 

OBS 

00*12 

13.22 

35.678 

26.89 

1512.5 

11.3 

OBS 

T00807 

09.30 

35.189 

27.24 

1501 .3 

11.3 

OBS 

T00972 

06.21 

35.050 

27.59 

1492.0 

11.3 

OBS 

T01374 

04.24 

34.995 

27.78 

149C.6 

TABLE  XIII.— Continued 


REFIO  31  816*  YEAR  1969 

CuNSEC  0013  MONTH  U 

LAT  3b  06  N OAY  07 

LONG  067  58  W HOUR  12.0 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  UtPTH 

12.0  OBS  00000 

12.0  08 S 00028 

12.0  OBS  00051 

12.0  OBS  00078 

12.0  OBS  00103 

12.0  OBS  00152 

12.0  OBS  T00202 

12.0  OBS  00303 

12.0  OBS  700606 

12.0  OBS  00503 


B070P 

06207 

AIR  TEMP 

20.0 

SHIP 

AZ 

WET  bULB 

16.1 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1025.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/5 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

21.78 

36.362 

25.32 

21.76 

36.J66 

25.53 

21.65 

36.363 

25.35 

21.38 

36.389 

25.66 

19.52 

36.568 

26.09 

18.26 

36.526 

26.60 

1 7. 86 

J6.683 

26.66 

17.31 

36.616 

26.56 

16.99 

36.382 

20.59 

16.67 

36.265 

26.63 

DIR  Ht,*  Pu*  wIND-QI  P Oo 

J6  j * WlNO-SPO  15 

SEA  wlNO-Fjf 

CL/IR  wEATHt*  *1 


UVNJPIh  SND  VEl  JXVG  P j4 

1523. 6 

1526.6 
1528.9 

1526.7 

1526.3 
1521 .5 
15*1.2 
1521 .1 

1521.8 
1521.7 


INST  NANSEN  L-ST  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  5 SOUAht  6 
(JURAT  I ON  2 SQUARE  66 
GRIG  E33  Oli  1 SUUARfc  57 


TGT  o No*  NU3  S 1 J 3 PH 


REFID  31  8162  YEAR  1965 

CONSEC  0016  MONTH  11 

LAT  35  00  N DAY  06 

LONG  068  12  W HOUR  12.2 


BOTUP  0657*  AIR  TEMP  20.0 
SHIP  AZ  wE  T BULB  16.6 
DATA  USE  1 BAROMETR  10*1.5 
AREA  05  CLOUD  T/A  3/3 


OIR  HGT  PER  WINO-DI R 0? 

06  l 3 MJNO-SPD  11 

SEA  Ml ND-FCF 

CL/TR  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 
TkAlE  OIR  5 SQUARE  6 
DURATION  2 SQUARE  68 
CKIG  E33  016  1 SwJARE  38 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTh  SNo  VeL  UXVG  PU6  TCT  P NU2  N03  SI03  PH 

12.2  CBS  00000  21.81  3o.438  25.38  1523.6 

12.2  OBS  00023  21.78  36.639  25.39  1521.9 

12.2  08  S 00067  2 1.6*  36.636  25.61  1525.1 

12.2  CBS  00071  21.96  36.525  25.61  1520.? 

12.2  OBS  00096  21.59  36.552  25.62  1530.7 

12.2  OBS  00163  17.91  36.696  2o.66  1520.6 

12.2  OBS  C0190  17.76  36.672  26.68  15*u.6 

12.2  OeS  00285  36.613 

12.2  08S  TOOj75  17.01  36.393  26.60  15*1.5 

12.2  OBS  00669  1 6 < 9 1 3o.3o7  26.60  lb*< .B 

12.2  OBS  00555  15.30  36.067  26.73  15U.7 

12.2  OBS  T 007 1 7 11.56  35. <*98  27.08  15C8.3 

12.2  OBS  T OOfc  75  08.06  35.156  *7.6  1 1657.7 

12.2  OBS  01298  06. 6B  35.026  27.76  1651.2 

15.3  OBS  T01897  03.88  36.979  27.80  1657.9 

15.3  08  S 02383  03.62  36.975  27.85  1506.3 

15.3  OBS  02670  02.99  36.956  27.67  1510.8 

15.3  06S  T03358  02.58  36.925  27.88  1517.5 


REF  10  31  8162  YEAR  1569  BuTDP  03868  AIR  TEMP  *3.3  OIR  HGT  PER  WIND-DlR  36  INST  NANScN  CAST  TEN  SO  1206 

CONSEC  0015  MONTH  11  SHIP  AZ  WET  9UL8  lo.i  J7  1 3 WIND-SPO  06  TRACE  DIR  5 SQUARE  6 

LAT  35  07  N OAY  09  DATA  USc  1 BAROMETR  1013.6  St  A WlND-FoR  DURATION  2 SQUARE  66 

LONG  067  57  W HOUR  12.2  AREA  05  CLOUD  T/A  8/2  CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E33  015  l SQUARE  57 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTh  SNU  VEL  OXYG  Pj6  TCT  P NO*  \03  Slu3  PH 

12.2  OeS  00000  21.50  36.332  25.39  1527.7 

12.2  OBS  000*2  *1.68  36.330  25.35  1528.0 

12.2  OBS  00066  *1.j9  36.330  25.62  1528.1 
12.*  OBS  00069  21.66  36.326  25. 6C  1528.7 

12.2  OBS  00092  21.52  36.339  25.35  1529.3 

12.2  OBS  00138  19.57  36.569  26.05  l?2:>.i 

12.2  OBS  TOO  182  18.  19  36.510  26. 6C  1521.8 

12.2  OBS  0Q*o6  36.655 

12.2  ObS  T00366  17.09  3o.601  26. 5e  1521.5 

12.2  OBS  0066b  16.92  36.370  26.60  1522.3 

12.2  OBS  00566  15.05  35.997  26.76  1517.8 

12.2  OBS  T 00702  11.92  35.50b  27.0*  1^09. 6 

12.2  CBS  TOOHB3  07.93  35.123  27.60  1697.6 

12.2  OBS  T01276  06.68  35.025  27.75  I6i0.5 


REFID 

31 

8162 

YEAR  1909 

BUTDP  03769 

AIR  TEMP  22.0 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

27 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH  11 

SHIP  AZ 

WET  BULB  20.0 

05  2 t 

W1N0-SPD 

22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARt 

2 

LAT 

36 

51  N 

OAY  11 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1010.8 

SEA 

WIND-FUR 

OUR  AT  I ON 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

069 

66  W 

HOUR  1 1 .9 

AREA  05 

CLOUD  T/A  5/7 

CL/TR 

WEATHER 

Xi 

ORIG  E33  016 

1 

SQUARE 

69 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP  DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNC  VEl 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

11.9 

OBS 

00000 

21.63 

36.225 

25.33 

1527.6 

11.9 

OBS 

00032 

21.63 

36.226 

*5.33 

1527.9 

11.9 

OBS 

0006  3 

*1.60 

36.266 

25.35 

1528.6 

11.9 

oes 

00095 

19.66 

36.397 

26.09 

1526.6 

11.9 

CBS 

00127 

18.62 

36.566 

26.32 

1522.2 

11.9 

GBS 

00190 

17.73 

36.667 

26.68 

I5*0.o 

11.9 

oes 

T00253 

17.29 

36.622 

26.55 

1520.3 

11.9 

OBS 

003  73 

17.06 

36.616 

26.60 

1521 .6 

11.9 

OBS 

T 00500 

16.22 

36.262 

26.67 

1520.9 

11.9 

OBS 

00626 

16.06 

35.861 

*6.66 

1515.7 

11.9 

OBS 

007  50 

11.51 

35.673 

27.07 

1508.7 

11.9 

GBS 

01000 

07.18 

33.107 

27.50 

1696.6 

11.9 

oes 

T0I250 

05.07 

35.065 

27.72 

169/. 0 

11.9 

OBS 

TO  18  72 

C3.96 

36.985 

27.80 

1697.8 

174 


TABLE  XIV.-  Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  12  November  1969  - 3 December  1969,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  - 8137. 


REF  1 0 

31 

8137 

YEAR 

1969 

80  TOP  04663 

AIR  TEMP  22.9 

OIR  HGT  Pc R 

M1N0-D1R 

24 

INST  STU  PECCkOER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0001 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

WET  8UL6  19.7 

25  3 3 

WIND-  SPO 

08 

TRACE  DIR 

D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

12 

OATA  USE 

1 

ttARGMETR  1014.6 

SEA 

WlND-FOR 

DURA  T I JN 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

21  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CR1G  E34  GUI 

1 

SW'JAkE 

4b 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYHOPTH  SNO  VEL 

QXVG 

P04 

TOT  P N32 

N03 

S103 

PH 

12.0  OBS 

00000 

21.51 

36.36 

25.41 

1527.7 

OBS 

00010 

21.51 

36.36 

25.41 

1527.9 

OBS 

00020 

21.51 

36.36 

25.41 

1 52b . 1 

OBS 

000  30 

21.51 

36.37 

25.4  l 

1528.2 

OSS 

0Q050 

21.51 

36.38 

25.42 

1528.6 

OBS 

000  75 

21.49 

36.38 

25.43 

1528.9 

OBS 

00090 

20.40 

36.62 

25.91 

1526.0 

OBS 

00100 

19.94 

36.62 

26.03 

1525.5 

OBS 

00125 

19.18 

36.61 

26.22 

1524.8 

OBS 

00150 

18.65 

36.59 

26.  34 

1522.7 

OBS 

001  75 

18.45 

36.50 

26.39 

1522.5 

OBS 

002  00 

10.20 

36.57 

26.44 

1522.2 

OBS 

002  50 

17.78 

36.50 

26.49 

1521.8 

OBS 

00300 

17.41 

36.45 

26.54 

1521  .4 

OBS 

00400 

17.04 

36.41 

26.60 

1521  .9 

OBS 

00500 

16.05 

36.23 

26.70 

1520.4 

OBS 

00600 

14.51 

35.90 

26.75 

1516.8 

OBS 

00700 

11.53 

35.45 

27.05 

15C7.9 

OBS 

00800 

09.49 

35.25 

27.25 

1502 .0 

OBS 

00850 

08.47 

35.13 

27.32 

1458.9 

OBS 

00800 

07.88 

35.13 

27.41 

1457.1 

OBS 

00900 

07.51 

35.09 

27.44 

1456.0 

OBS 

01000 

05.96 

35.05 

27.62 

1451.5 

OBS 

01100 

05.19 

35.04 

27.71 

1490.0 

OBS 

01-2  00 

04.86 

35.02 

27.73 

1450.3 

OBS 

01300 

04.59 

35.01 

27.75 

1490.9 

OBS 

01400 

04.36 

35.01 

27.78 

1451  .6 

OBS 

01490 

04.27 

35.00 

27.78 

1492.7 

REF  10 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BC  TOP  C4938 

AIR 

TEMP  23.9 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

21 

INST  STU  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

WET 

BULB  21.1 

25 

2 3 

WIND-SPO 

08 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE  2 

LAT 

34 

55  N 

DAY 

12 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1015.2 

SEA 

wIND-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE  48 

LONG 

048 

09  W 

HOUR 

18.0 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

Cl/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E 34  UU2 

1 

SQUARE  48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND  VEL 

CXYG 

P04 

TOT  P N02 

NOi  S 10  3 

PH 

18.0 

OBS 

00000 

21.33 

36.28 

25.40 

1527.2 

OBS 

00010 

21.21 

36.29 

25.44 

1527.0 

OBS 

00020 

21.21 

36.30 

25.44 

1527.2 

OBS 

00030 

21.21 

3^.31 

25.45 

1527.4 

OBS 

00050 

21.22 

36.31 

25.45 

1527.7 

OBS 

00060 

21.25 

36.37 

25.49 

1528.1 

OBS 

00075 

21.22 

36.35 

25.48 

1528.2 

OBS 

00100 

19.59 

36.58 

26.09 

1524.5 

OBS 

00125 

18.71 

36.56 

26.30 

1522.4 

OBS 

001  50 

18.16 

36.55 

26.44 

1521  .3 

OBS 

00200 

1 7.46 

36.47 

26.55 

1520.0 

OBS 

002  50 

17.10 

36.43 

26.60 

1519.7 

OBS 

00260 

17.00 

36.40 

26.61 

1319.5 

OBS 

00300 

16.97 

36.40 

26.61 

1520.1 

OBS 

00350 

16.91 

36.42 

26.64 

1520.7 

OBS 

00400 

16.38 

36.29 

26.67 

1519.8 

OBS 

00500 

15.12 

36.08 

26.75 

1517.3 

OBS 

00600 

13.19 

35.75 

26.95 

1512.3 

OBS 

00700 

11.12 

35.44 

27.11 

1506.5 

OBS 

00800 

09.11 

35.22 

27.29 

1500.6 

OBS 

00900 

07.29 

35.10 

27.48 

1495.1 

OBS 

01000 

06.16 

35.06 

27.60 

1492.3 

OBS 

01100 

05.29 

35.05 

27.70 

1490.4 

OBS 

01200 

04.91 

35.04 

27.74 

1490.6 

OBS 

01300 

04.68 

3 5.03 

27.76 

1491.3 

OBS 

01400 

04.36 

35.00 

27.77 

1451  .6 

OBS 

01500 

04.25 

35.01 

27.79 

1492.8 
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TABLE  XIV. — Continued 


REF  10 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BOTDP  04846 

AIR 

TEMP  22.0 

01 R hGT  per 

M1N0-DIR 

21 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

COftSEC 

0003 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

MET 

BULB  19.2 

27 

2 3 

wiND-SPU 

11 

TRACE 

DIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

S3  N 

OAY 

13 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1018.6 

ScA 

•IND-FOR 

0URAT1 JN 

00.5 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

08  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLGUO  T/A 

LL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E34  003 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVL1VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND  VEL 

CXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

NUi 

S 103 

PH 

12.0 

06$ 

OOCOO 

21.43 

36.38 

25.44 

1527.6 

08  S 

000  10 

21.42 

36.39 

25.45 

1527.7 

OBS 

00020 

21.42 

36.39 

25.45 

1527.9 

OBS 

000  30 

21.42 

36.39 

25.45 

1528.0 

OBS 

00050 

21.40 

36.99 

25.46 

1526.3 

OBS 

00075 

21.40 

36.39 

25.46 

1528.7 

OBS 

00100 

19.71 

36.62 

26.09 

1524.9 

OBS 

00125 

18.78 

36.60 

2o.32 

1522.7 

OBS 

00150 

18.29 

36.57 

26.42 

1521.7 

OBS 

002  00 

17.66 

36.51 

26.52 

1520.7 

OBS 

002  50 

17.69 

36.49 

26.56 

1520.9 

OBS 

00300 

17.18 

36.45 

26.60 

1520.8 

OBS 

00400 

16.91 

36.42 

26.64 

1521  .6 

OBS 

00500 

15.71 

36.17 

26.73 

1519.3 

OBS 

00600 

13.25 

35.75 

26.94 

151*. 5 

OBS 

00700 

11.37 

35.45 

27. oe 

1507. J 

OBS 

008  00 

09.45 

35.23 

27.24 

1501  .8 

OBS 

00900 

07.47 

35.13 

27.47 

1495.9 

OBS 

01000 

05.99 

35.05 

27.61 

1491  .6 

OBS 

01100 

05.40 

35.05 

27.65 

1490.9 

OBS 

01200 

04.94 

35.03 

27.7  3 

1490.7 

OBS 

01300 

04.69 

35.02 

27.75 

1491 .3 

OBS 

01400 

04.39 

34.99 

27.76 

1491.7 

OBS 

01500 

04.26 

34.99 

27.77 

1492.8 

REF10 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BOTDP 

04480 

AIR  TEMP 

23.3 

OIR  HOT 

PER 

M1NC-0IR  22 

INST  STO  RECGROER 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0004 

MONTH 

11 

SHIP 

A I 

WET  BULB 

19.9 

24  2 

4 

WIND-SPD  10 

TRACE  DIR  0 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAY 

13 

OATA 

USE  1 

BARONE TR 

1018.6 

SEA 

MINO-FOR 

OURAT ION  00.6 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

02  W 

HOUR 

18.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

Cl/tr 

WEATHER  XI 

CR1G  E34  004 

1 SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

NC3 

S 10  3 

PH 

16.1 

OBS 

00000 

21.62 

36.36 

25.36 

1528.0 

OBS 

000  10 

21.50 

36.36 

25.41 

1527.9 

OBS 

00020 

21.50 

36.36 

25.41 

1528.0 

OBS 

00030 

21.47 

36.36 

25.42 

1528.1 

OBS 

000  50 

21.46 

36.96 

25.42 

1528.4 

OBS 

00075 

21.45 

.>6.37 

25.43 

1528.8 

OBS 

00100 

19.85 

36.67 

26.09 

1525.3 

OBS 

00125 

19.27 

36.62 

26.21 

1524.1 

OBS 

00150 

18.87 

36.59 

26.25 

1523.3 

OBS 

00200 

18.33 

36.57 

26.41 

1522.6 

OBS 

002  50 

17.65 

36.51 

26.48 

152*. 0 

OBS 

003  00 

17.46 

36.46 

26.54 

1521 .6 

OBS 

004  00 

17.01 

36.41 

26.61 

1521  .8 

OBS 

0Q500 

16.12 

36.26 

26.71 

1520.6 

OBS 

00600 

13.64 

35.87 

26.91 

1514. 6 

OBS 

007  00 

11.61 

35.49 

27.06 

1508.2 

OBS 

00800 

09.30 

35.27 

27.30 

1501.3 

OBS 

009  00 

07.42 

35.11 

27.47 

1495.7 

OBS 

01000 

06.  19 

35.07 

27.60 

1492.4 

OBS 

01100 

05.42 

35.03 

27.67 

1490.9 

OBS 

01200 

05.06 

35.03 

27.71 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.79 

35.01 

27.73 

1491.7 

OBS 

01400 

04.46 

35.01 

27.77 

1492.0 

CBS 

01500 

04.35 

35.01 

27.78 

1493.2 

It  AM 

1969 

BOIOP  04114  AIR 

TEMP  21.7 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

3u 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0005 

MONTH  11 

SHIP  A 1 

WET 

BULB  19.1 

02 

1 2 

MIND-SPD 

05 

TRACE  DIR 

0 

5 

SQUARE 

LAT  35  07  N 

OAY 

16 

DATA  USE 

1 8AR0METR  1025.7 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  58  M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05  CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  634  005 

1 

SQUARE 

57 

CASTNOM/T 1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TCT  P NO* 

N03 

S 103 

PH 

12.1 

CBS 

00000 

21.33 

36.29 

25.40 

1527.2 

OBS 

00010 

21.25 

36.30 

25.43 

1527.2 

OBS 

00020 

21.23 

36.30 

25.44 

1527.3 

OBS 

000  30 

21.19 

36.30 

25.45 

1527.3 

OBS 

00050 

21.19 

36.31 

25.46 

1527.7 

OBS 

00075 

21.24 

36.34 

25.47 

1528.2 

OBS 

00 100 

19.93 

36.54 

25.97 

1525.4 

OBS 

00125 

18.74 

36.53 

26. *7 

1522.5 

OBS 

00150 

18.24 

36.55 

26.42 

1521.5 

OBS 

00200 

17. SI 

36.53 

26.51 

1521.1 

OBS 

002  50 

17.52 

36.90 

20.56 

1521.0 

OBS 

00300 

17.22 

36.46 

26.60 

1520.9 

OBS 

004  00 

16.91 

36.42 

26.64 

1521  .6 

OBS 

00430 

16.83 

36.42 

26.66 

1521 .8 

OBS 

00500 

15.52 

36.12 

26.74 

1518.6 

CBS 

00600 

13.51 

35.  78 

26.91 

1513.4 

CBS 

00700 

11.60 

35.50 

27.07 

1508.2 

OBS 

00800 

09.29 

35.2* 

27.28 

1501.2 

OBS 

00900 

07.30 

35.09 

27.47 

1495.2 

OBS 

01000 

06.09 

35.06 

27.61 

1492.0 

OBS 

01100 

05.40 

35.06 

27.70 

1490.9 

OBS 

01200 

04.95 

35.05 

27.74 

1490.7 

OBS 

01300 

04.63 

35.02 

27.75 

1491.0 

OBS 

01400 

04.41 

35.01 

27.77 

1491 .8 

OBS 

01500 

04.24 

35.01 

27.79 

1492 .8 

TABLE  XIV.— Continued 


REFID  31  8137 

CONSEC  0006 

LAT  35  07  N 
LONG  047  59  W 

ICASTNUM/T INE 

18.1 


YEAR 

1969 

6CT0P 

03840 

AIR  TEMP 

26.2 

DIR  HGT 

PER 

MONTH 

11 

SHIP 

A I 

MET  BULB 

23.7 

03  1 

2 

DAY 

16 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021.7 

SEA 

HOUR 

16.1 

AREA 

05 

CLOUD  1/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

21.65 

36.32 

25.34 

1528.1 

OBS 

00010 

21.65 

36.33 

25.34 

1528.2 

OBS 

00020 

21.26 

36.29 

25.42 

1527.3 

OBS 

00030 

21.38 

36.36 

25.44 

1527.9 

OBS 

00050 

21.26 

36.34 

25.46 

1527.9 

OBS 

00075 

21.30 

36.39 

25.49 

1528.5 

OBS 

00100 

19.15 

36.56 

26.19 

1523.3 

OBS 

00125 

18.37 

36.60 

26.42 

1521.5 

OBS 

00150 

18.12 

36.57 

26.46 

1521.2 

OBS 

00200 

17.80 

36.53 

26.51 

1521.0 

OBS 

002  50 

17.58 

36.52 

26.56 

1521.2 

OBS 

00300 

17.31 

36.49 

26.60 

1521 .2 

OBS 

004  00 

16.99 

36.45 

26.65 

1521.8 

OBS 

00470 

16.66 

36.36 

26.66 

1521.9 

OBS 

00500 

15.92 

36.17 

26.68 

1519.9 

OBS 

00600 

13.62 

35.77 

26.88 

1513.7 

OBS 

00700 

11.48 

35.49 

27.09 

1507.8 

OBS 

00800 

09.21 

35.23 

27.28 

1500.9 

OBS 

00900 

07.24 

35.11 

27.49 

1495.0 

OBS 

01000 

05.93 

35.07 

27.64 

1491.4 

OBS 

OH  00 

05.36 

35.06 

27.70 

1490.7 

OBS 

01200 

05.04 

35.05 

27.73 

1491.1 

OBS 

01300 

04.80 

35.04 

27.75 

1491.8 

OBS 

01400 

04.58 

35.04 

27.78 

1492.5 

OBS 

01500 

04.32 

35.02 

27.79 

1493.1 

WINO-DIR 

01 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

MIND-SPD 

11 

TRACE  01R  0 

5 

SQUARE 

4 

WlNO-FOR 

DURATION  00.6 

2 

SQUARE 

46 

HEATHER 

XI 

OR 1G  E34  006 

1 

SQUARE 

57 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S103 

PH 

REFID 

31 

6137  YEAR 

1969 

8CTDP 

03383 

AIR  TEMP  20. 6 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

06 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0007  MONTH 

11 

SHIP 

A I 

WET  BULB  17.4 

06  2 3 

WtNO-SPD 

10 

TRACE  DIR 

D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N DAY 

17 

DATA 

USE  l 

8ARCNETR  1017.3 

SEA 

WIND- FOR 

0URAT10N 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

02  W HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  1/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E34  007 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIMt  LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

OBS 

00000 

21.55 

36.35 

25.39 

1527.8 

OBS 

000 10 

21.47 

36.35 

25.41 

1527.8 

OBS 

00020 

21.47 

36.35 

25.41 

1528.0 

OBS 

00030 

21.46 

36.35 

25.41 

1528.1 

OBS 

00050 

21.35 

36.35 

25.44 

1528.1 

OBS 

000  75 

21.40 

36.40 

25.47 

1528.7 

OBS 

00080 

21.08 

36.53 

25.65 

1528.1 

OBS 

00100 

19.25 

36.52 

26.14 

1523.5 

OBS 

00125 

18.65 

36.49 

26.27 

1522.2 

OBS 

00150 

18.23 

36.52 

26.40 

1521.4 

OBS 

002  00 

17.64 

36.49 

26.47 

1521 .1 

OBS 

002  50 

17.49 

36.48 

26.55 

1520.9 

OBS 

003  00 

17.33 

36.43 

26.55 

1521.2 

ObS 

00400 

16.92 

36.39 

26.62 

1521 .6 

OBS 

00500 

15.84 

36.13 

26.67 

1519.6 

OBS 

OQb  00 

14.02 

35.70 

26.74 

1515.0 

OBS 

00700 

11.51 

35.43 

27.03 

1507.8 

OBS 

00600 

09.37 

35.18 

27.22 

1501 .5 

OBS 

C0900 

07.52 

35.06 

27.41 

1496.0 

OBS 

01000 

06.08 

35.02 

27.58 

1451.9 

OBS 

01100 

05.30 

35.01 

27.67 

1450.4 

OBS 

01200 

05.05 

35.04 

27.72 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.80 

35.03 

27.74 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.46 

34.99 

27.75 

1492.0 

OBS 

01500 

04.33 

34.99 

27.76 

1453.1 
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TABLE  XIV. — Continued 


REF  10 

31 

8137 

VEAR  1469 

6CT0P  04572 

AIR  TEMP  20.1 

oir  fgt 

PER 

CONS EC 

0006 

MONTH  11 

SHIP  A I 

NET  6UC8  16.5 

06  1 

2 

CAT 

35 

22  N 

OAV  16 

OATA  USE  1 

BaROMETR  1007.6 

SEA 

LCNG 

047 

12  H 

HOUR  11.8 

AREA  05 

cl  cud  t/a 

cl/tr 

CASTNUM/T I HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

11. b 

OBS 

00000 

21.40 

36.48 

25.53 

1527.6 

UBS 

00010 

21.40 

36.49 

25.54 

1527.8 

06S 

00020 

21.40 

36.50 

25.54 

1527.9 

06S 

00030 

21.41 

36.52 

25.56 

1528.2 

OBS 

00050 

21.41 

36.52 

25.56 

1528.5 

OBS 

00075 

20.99 

36.43 

25.60 

1527.7 

OBS 

001 00 

IB.  36 

36.49 

26.33 

1521.0 

OBS 

00125 

17.79 

36.49 

26.48 

1519.7 

OBS 

00150 

17.40 

36.45 

26.55 

1516.9 

OBS 

00200 

16.97 

36.41 

26.62 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.87 

36.41 

26.64 

1519.0 

OBS 

00300 

16.71 

36.36 

26.66 

1519.3 

OBS 

00400 

15.66 

36.19 

26.76 

1517.5 

OBS 

00500 

14.06 

35.88 

2o.87 

1513.7 

OBS 

00600 

12.55 

35.62 

26.98 

1510.0 

OBS 

00700 

10.75 

35.38 

27.14 

1505.1 

OBS 

00800 

07.93 

35.12 

2?  .40 

1496.0 

OBS 

00900 

07.22 

35.16 

27.55 

1453.0 

OBS 

00960 

06.91 

35.21 

27.62 

1494  .6 

OBS 

00985 

06.47 

35.17 

27.65 

1455.4 

OBS 

01000 

06.47 

35.18 

27.65 

1453.7 

OBS 

01100 

06.09 

35.19 

27.71 

1493.9 

OBS 

01200 

05.68 

35.14 

27.72 

1453.8 

06$ 

01300 

05.  16 

35.11 

27.76 

1453.3 

06  S 

G1400 

04.73 

35.06 

27.78 

1*93.2 

OBS 

01500 

04.25 

34.98 

27.77 

• •• 

1492.8 

REFID  31  6137 

YEAR 

1969 

60TDP 

AIR 

TEMP  22 

.7 

OIR  HOT  PER 

CONSEC  0009 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

NET 

BULB  18 

.7 

10 

1 2 

CAT  35  10  N 

OAV 

18 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1005 

.1 

SEA 

LONG  047  03  H 

HOUR 

17.8 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T IMF 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNOPTH 

5 NO  VEL 

17.8 

OBS 

00000 

21.66 

36.39 

25.39 

1528.2 

OBS 

00010 

21.38 

36.40 

25.47 

1527.6 

OBS 

00020 

21.35 

36.41 

25.49 

1527.7 

06S 

00030 

21.38 

36.43 

25.50 

1528.0 

OBS 

000  50 

21.32 

36.43 

25.51 

1528.1 

OBS 

00075 

19.40 

36.39 

26.00 

1523.3 

OBS 

00100 

18.23 

36.55 

26.42 

1520.7 

OBS 

00125 

17.78 

36.49 

26.48 

1519.7 

OBS 

00150 

17.44 

36.38 

26.48 

1519.0 

OBS 

00200 

16.68 

36.39 

26.0  3 

1516.1 

OBS 

002  50 

16.55 

36.32 

26.65 

1517.9 

OBS 

00300 

15.99 

36.23 

26.71 

1516.9 

OBS 

00400 

14.83 

35.99 

26.75 

1514.6 

OBS 

00500 

13.59 

35.78 

26.85 

1512.0 

OBS 

00600 

12.17 

35.59 

27.03 

1508.6 

OBS 

00700 

10.14 

35.27 

27.16 

1502.7 

OBS 

008  00 

08.17 

35.08 

<7.33 

1496.8 

OBS 

00900 

06.89 

35.15 

27.57 

1453.6 

OBS 

01000 

06.60 

35.20 

27.65 

1494.2 

OBS 

01100 

06.26 

35.21 

27.71 

1494  .6 

OBS 

01200 

05.87 

35.20 

27.75 

1454.7 

OBS 

01300 

05.29 

35.15 

27.78 

145a. 9 

OBS 

01400 

04.96 

35.11 

27.79 

1454.2 

OBS 

01500 

04.33 

35.03 

27.80 

• *• 

1453.2 

REFID  31  8137 

YEAR 

1969 

80 TOP  03840 

AIR 

TEMP  20. 

,4 

DIR  HGT  PER 

CONSEC  0010 

MONTH 

11 

SHIP  A 1 

WET 

BULB  IB. 

>4 

10  4 3 

LAT  35  04  N 

OAV 

19 

OATA  USE 

l 

BAROMETR  1003, 

.0 

SEA 

LONG  046  02  H 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

CLGUO 

T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T I ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

17.9 

06  S 

00000 

21.19 

36.30 

25.45 

1526.8 

OBS 

00010 

21.18 

36.32 

25.47 

1527  .0 

OBS 

00020 

21.19 

36.32 

25.46 

1527.2 

OBS 

00030 

21.18 

36.35 

25.49 

1527.4 

OBS 

00050 

21.21 

36.35 

25.48 

1527.8 

OBS 

000  75 

21.20 

36.  aB 

25.51 

1528.2 

OBS 

00100 

19.82 

36.61 

26.05 

1525.2 

OBS 

00125 

19.15 

36.61 

26.23 

1523.7 

OBS 

00150 

18.50 

36.54 

26.34 

1522.2 

OBS 

00200 

17.85 

36.54 

26.51 

1521  .2 

OBS 

002  50 

17.49 

36.50 

26.56 

1520.9 

OBS 

003  00 

17.30 

36. 48 

26.55 

1521.1 

OBS 

00400 

16.93 

36.44 

26.65 

1521 .6 

OBS 

00500 

16.35 

36.30 

26.68 

1521.4 

OBS 

C06  00 

14.00 

35.81 

26.83 

1515.0 

CBS 

007  00 

11.41 

35.47 

27.08 

1307.5 

08  S 

ooaoo 

09.39 

35.19 

27.22 

1501 .5 

OBS 

00900 

07.51 

35.07 

27.42 

1495.9 

OBS 

01000 

06.32 

35.08 

27.55 

1493.0 

OBS 

01100 

05.48 

35.05 

27.68 

1491.2 

CBS 

01200 

05.05 

35.04 

27.72 

1491.1 

OBS 

01300 

04.79 

35.03 

27.74 

1441.7 

OBS 

01400 

04.49 

35.01 

27.76 

1452.1 

OBS 

01500 

04.J1 

35.00 

27.77 

1493.0 

HlNO-OIR  y* 
HlND-SPD  OS 
•INO-FOR 
HEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  u 

donation  oo.a 

URIC  634  oot 


TEN  SO  1204 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  4* 
1 SQUARE  57 


OXVG 


F34  TOT  F N02 


N03  SI03  PH 


HIND-OIR  11 
HIND-SPD  04 
HIND-FOP 
HEATHER  XI 


INST  STD  RECOROER  TEN  SQ  1206 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 
DURATION  00.6  2 SQUARE  46 
ORIG  E34  004  I SQUARE  57 


OXVG  P04  TOT  P N02  NOJ  SI03  PH 


HIND-OIR 

13 

INST 

sto  «co»oe*  tin  so  »io» 

HIND-SPD 

08 

TRACE 

OIR 

D » 

SQUARE 

6 

UtMO-FOR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

48 

HEATHER 

X2 

GRIG 

E34  010 

1 

SQUARE 

SQ 

OXVG 

PU4 

TCT  P 

N02 

NO 3 S 103 

PH 

178 
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TABLE  XIV. — Continued 

REF  1 0 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BOTOP  04023 

AIR 

TEMP  21.4 

OIR  HGT  PER 

M INC-01 R 

20 

INST  STO  RECORDER  T(N  SG  1206 

CONS EC 

0011 

MONTH 

11 

SHIP  A 1 

MET 

BULo  18,5 

15  3 3 

MI9D-SP0 

12 

TRACE  DIR 

0 5 SQUARE 

4 

CRT 

35 

07  N 

OAY 

20 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1007.5 

SEA 

MlNO-FoK 

DURATION 

00.5  2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

01  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CL  CUD  T/A 

cl/tr 

MEATHER 

XI 

GRIG  E34  Oil 

1 SwUAAt 

58 

CASTNUN/T1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

OVNOPTh  sno  vel 

OXYG 

P34 

TOT  P NO 2 

N03  SI03  PH 

12.0 

CBS 

00000 

21.10 

36.37 

25.53 

1526.7 

OBS 

00010 

21.00 

36.37 

25.55 

1526.6 

08  S 

00020 

21.00 

36.37 

25.55 

1526.7 

OBS 

00030 

2 0.99 

36.37 

25.56 

1526.9 

OBS 

00050 

20.99 

36.37 

25.56 

1527.2 

OBS 

00075 

21.00 

36.41 

25.59 

1527.7 

OBS 

00100 

19.92 

36.46 

25.91 

1525.3 

OBS 

00125 

18.80 

36.53 

26.26 

1524.7 

UBS 

00150 

18.28 

36.53 

26.39 

1521.6 

OBS 

00200 

17.71 

36.50 

26.51 

1520.7 

OBS 

002  50 

17.39 

36.46 

26.56 

1520.e 

OBS 

00300 

17.09 

36.42 

26.60 

1520.5 

OBS 

004  00 

16. 82 

36.41 

26.66 

1521.3 

OBS 

00500 

15.80 

36.18 

26.72 

1519.5 

OBS 

006  00 

13.81 

35.76 

26.83 

1514.3 

OBS 

007  00 

10.99 

35.39 

27.10 

1505.9 

OBS 

OOBOO 

09.15 

35.18 

27.25 

1500.6 

OBS 

00900 

07.12 

35.09 

27.49 

1494.5 

OBS 

01000 

06.09 

35.05 

27.60 

1492.0 

OBS 

01100 

05.44 

35.03 

27.67 

1491 .0 

OSS 

01200 

04.96 

35.02 

27.72 

1490.7 

OBS 

01300 

04.63 

35.01 

27.75 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.35 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.23 

35.00 

27.78 

1492.7 

REF  10 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BOTOP  04526 

AIR 

TEMP  22.9 

OIR  HGT  PER 

mINO-CIK 

17 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

oou 

MONTH 

11 

SHIP  A 1 

MET 

BULB  19.9 

16  3 4 

MlND-SPC 

15 

ThACE  DIR 

0 5 SQUARE 

2 

CAT 

34 

56  N 

OAY 

20 

DATA  USE 

1 

BAR  JMt TR  1007.1 

SEA 

Ml  NO— FUR 

C'JRAT  ION 

0J.4  2 SOUAKC 

48 

LONG 

04e 

13  M 

HOUR 

18.0 

AhEA 

05 

CLCuD  T/A 

CL/TR 

Mt A THr w 

XI 

ukIC  E 34  012 

1 SJUARE 

*.8 

castnom/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI SNA -T 

UVNUPTn  SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

T CT  P N02 

NO  3 SI03  Pn 

18.0 

OBS 

00000 

21.25 

36.31 

25.44 

1527.0 

OBS 

00010 

21.22 

36.34 

25.47 

1527.1 

OBS 

00020 

21.02 

36.35 

*5.53 

1526.8 

CBS 

000  30 

21.01 

36.37 

25.55 

1526.9 

OBS 

00050 

21.08 

36.43 

25.58 

1527.5 

OBS 

00075 

20.50 

36.58 

25.85 

1526.6 

OBS 

00100 

19.40 

36.59 

26.15 

1524.0 

OBS 

00125 

18.65 

36.57 

26.33 

1522.3 

CBS 

00150 

18.20 

36.55 

26.4? 

1521.4 

OBS 

00200 

17.75 

36.51 

26.51 

1520.9 

OBS 

002  50 

17.50 

36.49 

26.55 

1520.9 

OBS 

00300 

17.28 

36.46 

26.58 

1521.1 

OBS 

00400 

16.97 

36.43 

26.64 

1521  .8 

OBS 

005  00 

16.00 

36.21 

26. 7C 

1520.2 

OBS 

006  00 

14.10 

35.79 

2o.79 

1515.3 

OBS 

0Q700 

10. 64 

35.47 

27.23 

1504.8 

OBS 

00800 

09.24 

35.4  1 

27.26 

1501.0 

OBS 

00900 

07.24 

35.09 

27.48 

1499.9 

CBS 

01000 

06.21 

35.06 

27.59 

1492.5 

OBS 

01100 

05.31 

35.02 

27. 6o 

1490.5 

OBS 

01200 

04.92 

35.03 

27.73 

1490.6 

OBS 

01300 

04.68 

35.02 

27.75 

1491 .3 

OBS 

01400 

04.42 

35.00 

27.76 

1491 .8 

OBS 

01500 

04.24 

34.99 

27.77 

1492.7 

REFIO 

31 

8137 

YEAR  1969 

BOTOP  04755 

Aik  TEMP 

20.6 

OIR  HGT 

PER 

MlNO-OIR  18 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH  11 

SHIP  A 1 

MEf  BUL8 

17.4 

17  2 

3 

MlND-sPO  13 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAY  21 

OATA  USE  l 

BARQMETR 

1011.9 

SEA 

•IND-FCR 

DURATION  00.4 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  M 

HCUP  11.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/IR 

WEATHE-  XI 

OPIO  E34  013 

1 SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYb  P34  TOT  P N02  N03  SI03 

PH 

11.9 

OBS 

00000 

21.05 

36.39 

25.56 

1526.6 

DBS 

00010 

21.03 

36.39 

25.56 

152o.7 

CBS 

00020 

21.02 

36.39 

25. 5o 

1526.8 

OBS 

00030 

21.02 

36.40 

25.57 

1527.0 

OBS 

00050 

21.01 

3o.40 

25.57 

1527.3 

GBS 

000  75 

21.01 

36.41 

25.56 

1527.7 

OBS 

00100 

19. OB 

36.57 

26.22 

1523.1 

OBS 

00125 

18.60 

36.57 

26.34 

1522.1 

OBS 

00150 

18.21 

36.56 

26.43 

1521.4 

GBS 

00200 

17.  79 

36.54 

26.52 

1521 .0 

GBS 

002  50 

17.46 

36.50 

26.57 

1520.8 

OBS 

00300 

17.19 

36.46 

2o.61 

1520. b 

CBS 

00400 

16.96 

36.44 

26.65 

1521.7 

LBS 

00500 

15.72 

36.16 

26.72 

1519.3 

GBS 

00600 

13.50 

35.74 

2 o.58 

1513.3 

CBS 

00700 

11.62 

35.40 

26.99 

1508.2 

OBS 

008  0 0 

09.12 

35.21 

27.28 

1500.6 

CBS 

00900 

07.05 

35. OB 

27.50 

1494.2 

GBS 

01000 

05.99 

35.06 

27.62 

1491.6 

OBS 

01100 

05.28 

35.03 

27.69 

1490.4 

. 

CBS 

01200 

04.99 

35.03 

27.7m 

1490.9 

OBS 

01300 

04.71 

35.03 

27.75 

1491.4 

OBS 

01400 

04.44 

35.00 

27. 7o 

1491 .9 

OBS 

01500 

04.22 

34.99 

27.73 

1492.7 
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REP  ID 

31 

bl  37 

YEAR 

1969 

BOTDP  04389 

AIR  TEMP  24.1 

01 R HGT  PER 

WlNO-OIR 

16 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

11 

SHIP  A1 

wET  BULB  20.4 

17  2 2 

WIND-SPD 

U 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAY 

21 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1011.2 

SEA 

WINU-F.1P 

DURATION  00.3 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

08  V 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHfc* 

XI 

GRIG  E 34  014 

1 

SQUARE 

46 

CASTNLM/T IKE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYMOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TCT  P N02  N03 

S 103 

PH 

1B.0 

OBS 

00000 

21.23 

36.37  25.49 

1527.0 

0»S  00010  2i.l5  J6.37  25.51  1527.0 

u8S  00020  21.05  36.37  25.56  1526.9 

CbS  00030  21.03  36.36  2d. 55  1527.0 

08 S 00050  21.03  36.36  25.55  15*7.3 

CBS  00075  Cl. 00  36.43  25.60  1527.7 

OBS  00100  19.17  36.56  2o.l9  1523.3 

OB  S 00125  18.56  36.56  26.34  1522.1 

OBS  00150  18.16  36.54  26.43  1521.3 

OBS  00200  17.59  36.50  26.54  1520.4 

CBS  00250  17.32  36.47  26.56  152C.4 

CBS  00300  17.05  36.43  26.62  1520.3 

OBS  00400  16.91  36.43  26.65  1521.6 

06S  00500  15.89  36.15  26.67  1519.8 

OBS  00600  13. 98  35.79  26.82  1514.9 

OBS  00700  11.32  35.41  27.05  1507.1 

OBS  00800  08.97  35.17  27. 26  1500.0 

OBS  00900  07.13  35.07  27.48  1494.5 

CBS  01000  05.97  35.08  27.64  1491.6 

OBS  01100  05.39  35.05  27.65  1490.9 

OBS  01200  05.00  35.02  27.71  1450.9 

OBS  01300  04.83  35.03  27.74  1491.9 

OBS  01400  04.48  35.01  27.76  1492.1 

OBS  01500  04.26  34.99  27.77  1492.8 


REF  1 D 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BOTDP  04297 

AIR 

TEMP  21.2 

DIR  HGT  PER 

WINU-DIR 

18 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

WET 

BULB  18.3 

16  1 3 

WIND-SPO 

05 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE  2 

LAT 

34 

53  N 

DAY 

22 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1014.2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE  48 

LONG 

048 

11  W 

HOUR 

12.1 

AAEA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E34  015 

1 

SQUARE  48 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PD  4 

TOT  P N02  N03 

S 10  3 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

21.19 

36.36 

25.49 

1526.9 

OBS 

00010 

21.18 

36.38 

25.51 

1527.1 

OBS 

000  20 

21.14 

36.38 

25.52 

1527.1 

OBS 

00030 

21.13 

36.39 

25.53 

1527.3 

OBS 

00050 

21.13 

36.39 

25.53 

1527.6 

OBS 

00075 

21.11 

36.41 

25.55 

1528.0 

OBS 

00100 

20.11 

36.58 

25.95 

1525.9 

OBS 

00125 

18.92 

36.58 

26.27 

1523.1 

OBS 

00150 

18.39 

36.56 

26.39 

1521.9 

OBS 

00200 

17.62 

36.50 

26.53 

1520.5 

OBS 

002  50 

17.40 

36.46 

2o.5  7 

1520.6 

OBS 

OOjOO 

17.09 

36.44 

26.61 

1520.5 

OBS 

00400 

16.87 

36.42 

26.65 

1521.4 

OBS 

005  00 

15.59 

36.13 

26.73 

1518.8 

OBS 

006  00 

13.42 

35.74 

26.90 

1513.0 

OBS 

00700 

11.41 

35.44 

27.06 

1507.5 

OBS 

00800 

09.03 

35.20 

27.29 

1500.2 

OBS 

00900 

07.  15 

35.08 

27.46 

1494.6 

OBS 

01000 

06.02 

35.06 

27.62 

1491.7 

CBS 

01100 

05.39 

35.04 

27.66 

1490.8 

OBS 

01200 

04.99 

35.03 

27.72 

1490.9 

OBS 

01300 

04.77 

35.03 

27.75 

1491.6 

OBS 

01400 

04.58 

35.02 

27.76 

1492.5 

OBS 

01500 

04.31 

35.00 

27.77 

• ••••■ 

1493.0 

REFID 

31 

6137 

YEAR 

1969 

BOTOP  04936 

AIR 

TEMP  22.9 

OIR  HGT  PER 

WINO-DIR 

17 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

WET 

BULB  19.6 

22  1 3 

WIND-SPD 

04 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE  2 

LAT 

34 

47  N 

DAY 

22 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION  00.4 

2 

SQUARE  48 

LONG 

048 

13  N 

HOUR 

17.6 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E34  016 

1 

SQUARE  48 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1527 .4 

1527.0 

1527.2 

1527.3 

1527.5 

1526.2 

1524.5 

1525.0 

1526.5 

1524.5 
1522.9 

1521.6 

1521.2 

1520.5 

1520 .4 

1521.6 

1516.4 

1512.6 

1504.4 

1496.3 

1493.4 

1490.7 

1490.0 

1490.5 

1491 .0 

1491.7 

1492.6 


CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.8 

08  S 

00000 

21.40 

36.35 

25.43 

OBS 

OOOIO 

2}.18 

36.35 

25.49 

OSS 

00020 

21.17 

36.35 

25.49 

08  S 

00030 

21.17 

36.35 

25.49 

08$ 

00040 

21.18 

36.37 

25.51 

OSS 

00050 

20.65 

36.27 

25.57 

OSS 

00065 

20.00 

36.12 

25.63 

OSS 

00075 

20.10 

36.20 

25.67 

OSS 

00090 

20.40 

36.56 

25.86 

OSS 

00100 

19.59 

36.57 

26. Q8 

OSS 

00125 

18.86 

36.58 

26.28 

OSS 

00150 

18.28 

36.55 

26.41 

OSS 

00200 

17.86 

36.52 

26.49 

OSS 

00250 

17.37 

36.47 

26.57 

OSS 

00300 

17.08 

36.44 

26.62 

OSS 

00400 

16.92 

36.43 

26.65 

OSS 

00500 

15.48 

36.05 

26.69 

OSS 

00600 

13.32 

35.68 

26.87 

OSS 

00700 

10.61 

35.28 

27.08 

OSS 

00800 

08.53 

35.12 

27.31 

OSS 

00900 

06.86 

35.07 

27.51 

OSS 

01000 

05.77 

35.04 

27.63 

OSS 

011  00 

05.19 

35.03 

27.70 

OSS 

01200 

04.91 

35.02 

27.72 

OSS 

01300 

04.63 

35.01 

27.75 

OSS 

01400 

04.39 

35.01 

27.77 

ni 

n a.  pi 

14.99 

P7.7R 
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REF  10 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BOTDP  0493 B 

AIR 

TEMP  20 

.5 

DIR  HGT  PER 

WlND-OI  R 

05 

INST 

STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

COMSEC 

0017 

MONTH 

11 

SHIP  A 1 

MET 

8ULB  17 

.4 

28 

1 2 

WlND-SPD 

06 

TRACE 

01R 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

48  N 

DAY 

23 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1012 

.9 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

13  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG 

£34  G17 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PU4 

TOT  P 

N02 

NC3 

SIJ3 

PH 

12.0 

08S 

00000 

21.24 

36.37 

25.49 

1527.0 

08S 

00010 

21.24 

36.38 

25.50 

1527.2 

OSS 

00020 

21.26 

36.38 

25.49 

1527.4 

OBS 

00030 

21.25 

3o  39 

25.50 

1527.6 

08  S 

00050 

21.19 

36.40 

25.53 

1527.8 

OBS 

00075 

21.00 

36.43 

25. 6C 

1527.7 

OBS 

00100 

19.44 

36.59 

26.14 

1524.1 

OBS 

00125 

18.77 

36.58 

26.30 

1522.6 

OBS 

00150 

18.38 

36.57 

26.40 

1521.9 

OBS 

00200 

17.80 

36.53 

26.51 

1521 .0 

OBS 

002  50 

17.43 

36.50 

26.58 

1520.7 

OBS 

00300 

17.14 

36.45 

26.61 

1520.6 

OBS 

00400 

16.92 

36.44 

26.66 

1521  .6 

OBS 

00500 

15.98 

36.20 

26.69 

1520.1 

OBS 

00600 

13.58 

35.77 

26.84 

1513.6 

OBS 

00700 

u.is 

35.42 

27.05 

1507.3 

OBS 

00800 

08.79 

35.14 

27.28 

1499.3 

OBS 

00900 

07.04 

35.08 

27.50 

1494.1 

OBS 

01000 

05.94 

35.07 

27.64 

1491  .4 

OBS 

01100 

05.30 

35.03 

27.68 

1440.5 

OBS 

01200 

04.98 

35.03 

27.72 

1490.8 

OBS 

01300 

04.60 

35.01 

27.75 

1490.9 

OBS* 

01400 

04.38 

34.99 

27.76 

1491  .6 

OBS 

01500 

04.17 

34.98 

27.77 

• ••< 

►*< 

1492.4 

t 

REF  10 

31 

8137 

YEAR 

1969 

80  TOP 

AIR 

TEMP  20.6 

DIR 

HGT  PER 

WIND-D1R 

13 

INST 

STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0018 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

WET 

BUL8  18.5 

16 

4 3 

WlND-SPU 

2o 

TRACE 

OIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

23  N 

DAY 

26 

OATA  USE 

1 8AR0METR  1016.6 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05  CLUJO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG 

E34  018 

1 

SwUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNU  VEL 

JXYG 

PJ4 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

12.0 

OBS 

000  00 

20.10 

36.  U 

25.61 

1525.7 

OBS 

00010 

20.09 

36.  12 

25.62 

1523.9 

OBS 

00020 

20.08 

36.13 

25.62 

1524.0 

OBS 

00030 

20.08 

36.  13 

25.62 

1524.2 

OBS 

00050 

20.09 

36.18 

25.66 

1524.6 

OBS 

00075 

20.19 

36.22 

25.66 

1525.3 

OBS 

00100 

20.42 

36.36 

25. 7C 

1526.5 

OBS 

00125 

18.54 

36.36 

26.20 

1521.7 

OBS 

00150 

18.22 

36.46 

26.37 

1521.4 

OBS 

00200 

17.54 

36.44 

26.51 

1520.2 

OBS 

00250 

17.02 

36.40 

26.60 

1519.4 

OBS 

00300 

16.44 

36.28 

26.65 

1518.3 

OBS 

00400 

14.87 

35.97 

2o.77 

1514.7 

OBS 

00500 

13.01 

35.67 

26.9  3 

1509.9 

OBS 

006  00 

10.97 

35.35 

27.07 

1504.2 

OBS 

00700 

09.18 

35.15 

27.23 

1499 . 1 

OBS 

00800 

06.89 

35.02 

27.47 

1491 .8 

OBS 

009  00 

06.  12 

35.05 

27.60 

1490.5 

OBS 

01000 

05.34 

35.03 

27.68 

1489.0 

OBS 

01 100 

04.91 

35.03 

27.73 

1488.9 

OBS 

01200 

04.77 

35.02 

27.74 

1490.0 

OBS 

01300 

04.55 

35.01 

27.76 

1490.7 

OBS 

01400 

04.36 

35.00 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.22 

35.00 

27.78 

****** 

1492.7 

»* 

EFID 

31 

8137 

YEAR 

1969 

BOTDP  04572 

AIR 

TEMP  20 

.2 

DIR  HGT  PtR 

WlNO-DI  R 

26 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

ONSEC 

0019 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

WET 

BULB  17 

.1 

09 

2 2 

WINO-SPC 

12 

TRACE  OIR  D 5 

SQUA  He 

4 

at 

35 

00  N 

OAY 

27 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1015 

.2 

SEA 

Wl NO-F jR 

DURA  T I ON  00.4  2 

SQUARE 

48 

ONG 

048 

00  M 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

*EA  ThE R 

XI 

ORIG  E34  019  1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P34 

TCT  P N02  N03  SI0  3 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

20.19 

36.22 

25.66 

1524.1 

OSS 

00010 

20.19 

36.23 

25.67 

1524.3 

OBS 

00020 

20.19 

36.23 

25.67 

1524.4 

OBS 

00030 

20.20 

36.24 

25.67 

1524.6 

OBS 

00050 

20.20 

36.25 

25.68 

1525.0 

OBS 

00075 

20.19 

36.25 

25.68 

1525.3 

OBS 

00100 

20.28 

36.28 

25. 6e 

1526.0 

OBS 

00125 

18.98 

36.45 

26.15 

1524.1 

OBS 

00150 

17.98 

36.43 

26.39 

1520.6 

OBS 

00200 

17.48 

36.43 

26.51 

1520.0 

OBS 

00250 

17.16 

36.41 

26.57 

1519.6 

OBS 

00300 

17.06 

36.42 

26.61 

152U.4 

OBS 

00400 

15.18 

36.03 

26.74 

1515.8 

OBS 

00500 

13.57 

35.73 

26.86 

1511  .9 

OBS 

00600 

11.37 

35.43 

27.06 

1505.7 

OBS 

00700 

08.98 

35.14 

27.25 

1498.3 

OBS 

0Q800 

07.47 

35.06 

27.42 

1494.1 

OBS 

00900 

05.96 

35.06 

27.63 

1489.6 

OBS 

01000 

05.36 

35.06 

27.70 

I4e9.1 

OBS 

01100 

04.96 

35.04 

27.73 

1489.1 

OBS 

01200 

04.63 

35.02 

27.75 

1489.4 

OBS 

01300 

04.40 

35.02 

i 7,76 

1490.1 

OBS 

01400 

04.25 

35.01 

21.79 

1491.1 

OBS 

01500 

04.16 

35.00 

27.79 

1492.4 

L_ J 
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MMO 

31 

•137 

YEAR 

1969 

60T0P  05400 

AIR 

TEMP  21.2 

DIR  HOT  PER 

COMSEC 

0020 

MONTH 

11 

SHIP  Al 

MET 

BULB  17.5 

09 

2 3 

CAT 

34 

St  N 

OAT 

27 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1014.9 

SEA 

LONG 

OAT 

S3  U 

HOUR 

IB.O 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/1  A 

CASTNUM/T (ME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VfcL 

1«.0 

00  S 

ooooo 

20.74 

36.35 

25.60 

1525.  B 

00  S 

00010 

20.77 

36.35 

25. &C 

1525.9 

O0S 

00020 

20.77 

36.36 

c5.t>l 

1526.1 

OBS 

000  jO 

20.00 

36.30 

25.62 

1526.4 

OBS 

00050 

20.77 

36.40 

25.64 

1526.7 

OBS 

000  75 

20.71 

36.40 

25.66 

1526.9 

OBS 

00100 

10.05 

36.54 

26.25 

1522.4 

ss 

00125 

18.19 

36.52 

26.41 

1520.9 

cws 

00150 

17. 09 

36.52 

26.48 

1520.5 

OBS 

00200 

17.42 

36.40 

26.57 

1519.9 

OBS 

00250 

17.15 

36.44 

26.60 

1519.0 

OdS 

00300 

16.97 

36.42 

26.63 

1520.1 

OBS 

004  00 

15.39 

36.04 

26. 7C 

1516.5 

OBS 

00500 

13.90 

35.00 

26.04 

1513.0 

OBS 

006  00 

11.54 

35.40 

27.07 

1506.3 

OBS 

00700 

09. 40 

35.  *2 

27.23 

1500.3 

OBS 

00000 

00.02 

35.18 

27.43 

l49o.4 

OBS 

00900 

06.57 

35.10 

27.58 

1492.3 

OBS 

01000 

05.60 

35.05 

27.65 

1490.4 

OBS 

01100 

05.15 

35.02 

27.69 

1489.0 

OBS 

01200 

04.77 

35.01 

27.73 

1489.9 

OBS 

01300 

04.35 

35.00 

27.77 

1409.9 

OBS 

01400 

04.31 

34.99 

27.77 

1491  .4 

OBS 

01500 

04.10 

34.99 

27.78 

1492.5 

REF  10 

31 

0137 

YEAR 

1969 

BO  TOP  04930 

AIR 

TEMP  21.9 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0021 

MONTH 

•1 

SHIP  Al 

MET 

BULB  19.3 

33 

2 2 

CAT 

3* 

42  N 

DAY 

2B 

OATA  USE 

1 

bAROMETR  1021.3 

SEA 

LONG 

047 

57  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CL  QUO 

T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

12.0 

OBS 

ooooo 

20.34 

36.24 

25.63 

1524.5 

OBS 

000 10 

20.34 

36.25 

25.64 

1524.7 

OBS 

00020 

20.34 

36.25 

25.64 

1524.8 

OBS 
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WlNO-SPO 

13 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

CAT 

35  15  N 

OAY 

03 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1014.2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

LONG 

049  50  N 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  EJ4  028 

1 

SQUARE 

59 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P N02 

N03  SIU3 

PH 

12.0 

oes 

COOOO 

20.65 

36.38 

25.66 

1525.5 

OBS 

0Q010 

20.65 

36.38 

25.66 

1525.7 

oes 

00020 

20.65 

36.38 

25.66 

1525.8 

OBS 

00030 

20.65 

36.38 

25.66 

152o. 0 

OBS 

00050 

20.65 

36.39 

25.67 

l52o.3 

OBS 

000  75 

20.61 

36.41 

25.o5 

1526.7 

oes 

00100 

19.60 

36.56 

26.07 

1524.5 

UBS 

GOl  25 

10.98 

36.59 

26.25 

1523.2 

CBS 

00150 

18.49 

36.56 

1522 .2 

OBS 

002  00 

17.90 

36.51 

26.47 

1521  .3 

OBS 

00250 

17.55 

30.49 

26.54 

1521.1 

OBS 

0C-300 

17.30 

36.46 

2o«  56 

1521  .1 

OBS 

004  00 

17.09 

36.44 

26.61 

1522.1 

CBS 

00500 

16.50 

36.40 

26.72 

1522  .0 

OBS 

006  00 

15.00 

36.04 

2o.75 

1518.5 

OBS 

00645 

14.40 

35.57 

26.  b7 

1517.3 

OBS 

0C6  80 

14.50 

36.01 

2o.88 

1518.2 

OBS 

00700 

14.  10 

35.92 

2o.  8 5 

1517.1 

OBS 

008  00 

11.99 

35.53 

27.02 

1511  .2 

OBS 

COS  00 

09.71 

35.23 

27.20 

1504.4 

063 

01000 

07.61 

35.08 

27.41 

1498.0 

OBS 

01100 

05.91 

35.01 

27.59 

1492.9 

OBS 

01200 

05.56 

35.05 

*7.67 

1493.2 

OBS 

01300 

05.00 

35.04 

27.73 

1452 .0 

OBS 

01400 

04.04 

a5. 02 

27.75 

1492.8 

OBS 

01500 

04.42 

35.01 

27.77 

1493.5 

REF  ID 

31  6137 

YEAR 

1969 

BOTOP  04846 

AIR 

TEMP  21.8 

OIR  HGT  PER 

MINO-DIR 

15 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1207 

CONSEC 

0029 

MONTH 

12 

SHIP  A I 

WET 

BULB  18.6 

21 

3 4 

WINO-SPO 

09 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

3 

LAT 

35  03  N 

OAY 

03 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.5 

SEA 

WlNO-FOR 

OURA  T I ON 

00.5  2 

SQUARE 

40 

LONG 

050  00  M 

HOUR 

16.0 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 34  029 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

ND3  SIU3 

PH 

16.0 

OBS 

OOOOO 

20.64 

36.36 

25.65 

1525.5 

OBS 

00010 

20.64 

36.36 

25.65 

1525.6 

OBS 

000  20 

20.64 

36.36 

25.65 

1525.8 

OBS 

00030 

20.64 

36.37 

25.65 

1526.0 

oes 

00050 

20.64 

36.37 

25.65 

1526.3 

oes 

00075 

20.63 

36.38 

25.66 

1526.7 

OBS 

00100 

19.62 

36.55 

26.06 

1524.6 

OBS 

00125 

18.84 

36.53 

26.25 

1522.8 

OBS 

00150 

IB. 27 

36.52 

26.39 

1521.5 

OBS 

002  00 

17.75 

36.49 

26.49 

1520.8 

OBS 

002  50 

17.46 

36.45 

26.53 

1520.8 

OBS 

003  00 

17.22 

36.43 

26.58 

1520.8 

OBS 

00400 

17.05 

36.42 

26.61 

1522.0 

OBS 

00500 

16.83 

36.36 

26.63 

1522.9 

oes 

00600 

15.11 

36.03 

26.76 

1518.9 

OBS 

00700 

13.61 

35. 7B 

26.89 

1515.4 

OBS 

00600 

12.03 

35.52 

27.01 

1511  .4 

OBS 

00900 

09.45 

35.23 

27.24 

1503.5 

OBS 

01000 

07.33 

35.06 

27.44 

1496.9 

OBS 

01100 

05.21 

34.87 

27.57 

14B9. 9 

OBS 

01200 

05.09 

35.00 

27.69 

1491 .2 

oes 

01300 

04.06 

35.01 

27.72 

1492.1 

OBS 

01400 

04.63 

35.00 

27.74 

1492.7 

oes 

01500 

04.42 

35.00 

27.76 

1493.5 

185 


TABLE  XV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  28  December  1969  - 19  January  1970,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  - 8150. 


REF  1 D 

31 

8150 

YEAR 

1969 

80T0P  05121 

AIR  TEMP  18.9 

CPNSEC 

0001 

month 

12 

ship  en 

WET  BULB  17.6 

IAT 

35 

10 

N 

DAY 

28 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1015.0 

LONG 

048 

35 

W 

HOUR 

06.3 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

CASTNOM'TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

06.3 

06  S 

COOOO 

15.85 

56. .>8 

25.67 

08  S 

COO  10 

19.66 

36.39 

23.66 

OBS 

00020 

15.86 

36.39 

25.88 

OBS 

00030 

19.86 

56.39 

25.88 

UBS 

00050 

19.58 

36.37 

25.93 

OBS 

00075 

19.51 

36.38 

25.96 

OBS 

00090 

19.50 

36.39 

25. *7 

OBS 

00100 

19.23 

36.46 

26.09 

OBS 

00125 

18.33 

36.54 

26.39 

OBS 

00150 

18.06 

36.53 

26.45 

OBS 

00200 

17.48 

36.48 

26.55 

OBS 

002  50 

17.12 

36.44 

26.61 

OBS 

00300 

17.01 

36.45 

26.64 

OBS 

00360 

16.89 

36.43 

2o.65 

OBS 

00400 

16.47 

36.30 

26.65 

OBS 

00500 

14.73 

35.97 

26.80 

OBS 

00600 

13.01 

35.68 

26.94 

OBS 

006  75 

11.32 

35.46 

27.09 

OBS 

00695 

11.30 

35.51 

27.14 

OBS 

00700 

11.21 

35.49 

27.14 

OBS 

00800 

09.25 

35.27 

27.31 

OBS 

00900 

08.05 

35.23 

27.47 

OBS 

00945 

07.27 

35.18 

27.54 

OBS 

00960 

07.30 

35.21 

27.56 

OBS 

01000 

06.90 

35.19 

27.60 

OBS 

01100 

06.36 

35.18 

27.67 

OBS 

01200 

05.64 

35.08 

27.68 

OBS 

01260 

05.11 

35.06 

27.73 

OBS 

01290 

05.64 

35.18 

27.76 

OBS 

01300 

05.62 

35.18 

27.76 

OBS 

01-400 

04.55 

35.01 

27.76 

OBS 

01500 

04.40 

34.99 

27.76 

**•< 

REFID 

31 

8150 

YEAR  1969 

BOTDP  04023 

AIR  TEMP 

20.6 

CONSEC 

0002 

MONTH  12 

SHIP  EN 

HEX  BULB 

18.9 

LAT 

35 

00 

N 

DAY  28 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1016.0 

LONG 

048 

00 

W 

HOUR  12.2 

AREA  05 

cloud  t/a 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

12.2 

OBS 

00000 

19.94 

36.30 

25.79 

OBS 

00010 

19.95 

36.31 

25.79 

OBS 

00020 

19.90 

36.31 

25. ec 

OBS 

00030 

19.90 

36.32 

25.81 

OBS 

00050 

19.91 

36.32 

25.81 

OBS 

00075 

19.91 

36.32 

25.61 

OBS 

00100 

18.83 

36.51 

26.*4 

OBS 

00125 

18.08 

36.51 

26.43 

OBS 

00150 

17.79 

36.49 

26.46 

OBS 

00200 

17.21 

36.43 

26.58 

OBS 

00212 

17.06 

36.40 

26.55 

OBS 

002  50 

17.00 

36.43 

26.63 

OBS 

00300 

16.82 

36.37 

2o.6  3 

OBS 

0C400 

15.42 

36.07 

26.72 

OBS 

00500 

13.81 

35.82 

26.88 

OBS 

00600 

12.07 

35.54 

27.01 

OBS 

00700 

09.83 

35.27 

27.21 

OBS 

008  00 

08.31 

35.21 

*7.41 

OBS 

00809 

08.33 

35.22 

27.42 

OBS 

00840 

07.82 

35.18 

27.46 

OBS 

00870 

07.70 

35.20 

27.50 

OBS 

00900 

07.41 

35.21 

27.55 

OBS 

00920 

07.30 

35. IB 

*7.54 

OBS 

009  30 

06.93 

35.16 

27.57 

OBS 

009  72 

06.53 

35.19 

27.65 

OBS 

01000 

06.58 

35.20 

27.65 

OBS 

01015 

06.54 

35.19 

27.65 

OBS 

01030 

06.20 

35.16 

27.67 

OBS 

01100 

05.86 

35.15 

27.71 

OBS 

01200 

05.14 

35.07 

27.74 

OBS 

01300 

04.77 

35.04 

27.75 

OBS 

01380 

04.90 

35.09 

27.78 

OBS 

01400 

04.84 

35.08 

27.76 

OBS 

01500 

04.46 

35.04 

27.75 

OIR  HGT  PER 

hING-OIR 

15 

INST  STO  RECCROER  TEN  SU  1206 

13  2 2 

HlND-SPO 

26 

TRACE  OIR 

D 5 SOUARE 

4 

SEA 

HI  NO- FOR 

DURATION 

00.2  2 SQUARE 

48 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG  £36  001 

1 SCUARE 

58 

DY iDPTH  SND  VcL 

OXVG 

PD4 

TOT  P N02 

N03  S 103  PH 

15*3.3 

1523.5 

1523.7 

1523.9 

1523.4 

1523.6 

1523.9 
1523  .<* 

1521 .3 

1521.0 

1520.0 

1519.7 

1520.3 

1520.9 

1520.1 

1515.9 

1511 .6 

1506.6 

1507.1 

1506.6 
15C1.1 

1498.2 

1495.9 

1496.3 

1455.4 

1454.9 

1493.6 

1452.4 

1455.2 

1495.3 

1452 .4 

1453.4 


DIR  HGT  PER 

HINO-OIR 

15 

INST  STU  RECORDER  TEN  SO  1206 

15  4 4 

HiNO-SPO 

26 

TRACE  DIR 

£>  5 

SQUARE 

4 

SEA 

HIND-FUR 

DURATION 

00.2  2 

SQUARE 

48 

CL/ 1 R 

HEATHER 

X- 

GRIG  £36  002 

1 

SOU ARE 

58 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXVG 

Pj  4 

TOT  P ND2 

N03  S I 03 

PH 

1523.5 

1523.7 

1523.7 

1523.9 

1524.3 

1524.7 
1522  .3 

1520. 0 

1520.1 

1519.2 

1516.9 

1519.4 

1519.6 

1516.6 

1512.8 

1508.2 
1 5C1 .e 

1457.5 

1457 .6 

1456.3 
1456  .4 

1495.7 

1455.6 

1454.3 

1493.5 

1454.2 

1494.2 
1453.1 

1452.9 

1491 .5 

1491.7 

1493.6 

1493.7 

1493.7 


TABLE  XV.— Continued 


REFID 

31 

SI  50 

YEAR 

1970 

BOTDP  04755 

AIR 

TEMP  20 

.6 

DIP  HGT  PER 

WINO-DIR 

27 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0003 

HONTH 

01 

SHIP  EN 

WET 

BULB  17 

.2 

26 

5 3 

WlND-SPO 

06 

TRACE  DIR 

0 

5 

SwUARE 

2 

L AT 

34 

30  N 

DAY 

08 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1015 

.C 

SEA 

WINO-POR 

DURATION 

00. J 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

34  M 

HOUR 

00.5 

AREA  05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 36  003 

1 

SOU A RE 

47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

$103 

PH 

00.5 

OSS 

00000 

16.99 

36.41 

26.12 

1521.0 

oes 

00010 

19.00 

36.42 

26.12 

1521.2 

OSS 

00020 

19.00 

36.43 

26.13 

1521 .4 

06  S 

000  3 0 

19.01 

36.43 

26.13 

1521.6 

06S 

00050 

19.02 

36.43 

26.13 

1521  .9 

06$ 

00075 

19.02 

36.43 

26.13 

1522.3 

08$ 

00 100 

19.02 

36.44 

26.13 

1522  .8 

06$ 

00105 

19.02 

36.44 

26.13 

1522.8 

06$ 

00125 

17.59 

36.45 

26.50 

1519.1 

06$ 

00150 

17.25 

36.43 

26. 57 

1518.5 

08$ 

00200 

17.02 

36.43 

26.62 

1518.6 

oes 

00250 

16.78 

36.38 

26.64 

1518.7 

06$ 

C03  00 

16.20 

36.26 

26.  eS 

1517.6 

08$ 

00400 

14.67 

36.02 

26. 8C 

1514.8 

08$ 

C0500 

13.43 

35.79 

26.93 

1511  .5 

08$ 

00600 

11.60 

35.49 

27.06 

1506.6 

06$ 

00700 

09.29 

35.25 

27.29 

1499.6 

06$ 

00800 

07.54 

35.14 

27.47 

1494.5 

08$ 

00865 

06.64 

35.08 

27.55 

1452  .0 

oes 

00900 

06.80 

35.21 

27.63 

1493.4 

08$ 

00940 

06.21 

35.15 

27. 66 

1451  .6 

06$ 

00975 

06.39 

35.21 

27.69 

1493.0 

oes 

01000 

05.91 

35.14 

27.70 

1491.4 

oes 

01020 

05.72 

35.12 

27.70 

1451 .0 

oes 

01100 

05.55 

35.14 

27.74 

1451  .6 

oes 

01155 

05.35 

33.13 

27.76 

1451.7 

08$ 

01200 

04.87 

35.06 

27.76 

1490.4 

06$ 

01300 

04.52 

35.03 

27.76 

1490.6 

oes 

01400 

04.26 

35.00 

27.1k 

1451.2 

oes 

01500 

04.10 

34.99 

27.75 

**•1 

1452.2 

• 

REflO 

31 

8150 

YEAR 

1970 

80TDP  04572 

A J R 

TEMP  18.9 

OIR 

HGT  PER 

WIND-OIR 

24 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

WET 

BULB  18.3 

23 

6 5 

MINO-SPD 

32 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

DAY 

08 

DATA  USE 

1 

BARCNETR  1015.0 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

4* 

LONG 

047 

48  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG 

E36  004 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

06.0 

06  S 

00000 

18.95 

36.43 

26.14 

1520.9 

oes 

00010 

18.96 

36.43 

26.14 

1521.1 

oes 

00020 

18.96 

36.44 

26.15 

1521 .3 

oes 

00030 

16.96 

36.44 

26.15 

1521.4 

oes 

00050 

18.96 

36.44 

26.15 

1521.8 

oes 

00075 

18.97 

36.45 

26.15 

1522.2 

oes 

00100 

18.97 

36.45 

26.15 

1522 .6 

oes 

00120 

18.96 

36.45 

26.16 

1522.9 

oes 

00125 

18.84 

36.45 

26.15 

1522.7 

oes 

00150 

17.39 

36.45 

26.55 

1518.9 

oes 

00200 

17.06 

36.44 

26.62 

1518.7 

oes 

00250 

16.82 

36.39 

26.64 

1518.8 

oes 

00300 

16.27 

36.28 

26.65 

1517.8 

oes 

00400 

14.21 

36.00 

26.93 

1512.7 

oes 

00500 

12.85 

35.68 

26.97 

1509.4 

oes 

00600 

11.22 

35.49 

27.13 

1505.2 

oes 

00700 

09.26 

35.25 

27.29 

1499.5 

oes 

008  00 

07.56 

35.14 

27.47 

1494.6 

oes 

ooe7o 

06.86 

35.10 

27.54 

1493.0 

oes 

00900 

06.85 

35.15 

27.58 

1493.5 

oes 

01000 

05.95 

35.11 

27.67 

1491.5 

oes 

01045 

05.69 

35.14 

27.72 

1491.3 

oes 

010  70 

05.96 

35.19 

27.73 

1492.0 

oes 

01100 

05.72 

35.18 

27.75 

1492.4 

oes 

01115 

05.79 

35.18 

27.74 

1492.9 

oes 

01130 

05.33 

35.10 

27.74 

1491.2 

oes 

01156 

05.28 

35.10 

27.74 

1491.4 

oes 

01170 

04.99 

35.06 

27.75 

1490.4 

oes 

01195 

04.85 

35.05 

27.75 

1490.2 

oes 

01200 

04.92 

35.07 

27.76 

1490.6 

oes 

01230 

04.74 

35.04 

27.76 

1490.4 

oes 

01260 

04.85 

35.06 

27.76 

1491.3 

oes 

01275 

05.15 

35.12 

27.77 

1492.9 

oes 

0130C 

04.60 

35.05 

27.77 

1491 .3 

oes 

01315 

04.92 

35.09 

27.78 

1492.6 

oes 

01330 

04.57 

35.04 

27.78 

1491  .3 

oes 

01355 

04.42 

35.02 

27.78 

1491.1 

oes 

01375 

04.65 

35.05 

27.78 

1492 .4 

oes 

01400 

04.38 

35.01 

27.77 

1491.7 

oes 

01490 

04.17 

34.99 

27.70 

1492  .3 

TABLE  XV. — Continued 


888 10 

31 

8150 

YEAR 

1970 

80TD8 

04572 

A! 8 TEMP  19.4 

018  HGt  PE 8 

HlNC-JIR 

2» 

INST  STO  8EC080E8  TEN  SQ  1206 

CONSIt 

0005 

MONTH 

01 

SHIP 

EN 

NET  8UL8  18.5 

23  5 3 

NINC-SPO 

20 

TRACE  018 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

12  N 

OAV 

09 

0A7A 

USE 

1 

oAfiCMETR  1011. 0 

SLA 

HINC-FcR 

0UAAT1 ON 

00.4  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

30  N 

HOUR 

12.6 

ASIA 

05 

CL 000  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OR IG  E36  005 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T I ME 

LVLTVP 

068TH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  $N0  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P NG2 

N03  SI03 

PH 

12.6  08 S 

OSS 

oes 
08  s 

06S 
08  S 
oes 
OSS 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 


ocooo 
oooio 
0C020 
00030 
00030 
000  75 
00100 
00125 
00150 
0Q200 
002  50 
00300 
00400 
00500 
006  00 
CO  700 
00790 
GO*  00 

ooeeo 

009  co 
01000 
01100 
01130 
01200 
03240 
01270 
01300 
01400 
01500 


8.43 

8.43 

e.4i 

e.43 

e.45 

e.46 

e.47 

7.79 
7.23 
7.02 
*.82 
*.30 
4.45 
3. 14 
1.00 
C9.9* 
07.83 
07.90 

06.71 
04.86 
05.98 

05.71 
05.89 
05.37 
05.32 

03.43 

05.44 

03.09 
04.81 


3*.43 

34.43 

36.44 

36.43 

34.44 

36.44 
3*.48 
34.53 
36.49 
3*.48 

36.43 
36.33 
35.9* 

35.72 
35.39 
35.30 
35.20 
35.24 

35.15 
35.24 

35.15 

35.15 
35.19 

35.12 

35.12 

35.16 

35.16 

35.13 

35.10 


26.28 

26.28 

26.28 

26.26 

26.26 

26.28 

26.30 

26.51 

26.62 

26.66 

26.67 

26.72 
26.85 
26.94 

27.10 
27.21 
27.46 
27.50 
27.60 
27.65 
27.65 

27.73 

27.74 

27.75 

27.75 
27.77 
27.77 

27.75 
27.60 


1*19.4 

1519.6 

1519.8 

1519.9 

1520.3 

1520.8 

1521.3 

1519.8 
1518.5 

1510.7 

1518.8 

1518.0 

1513.4 

1510.4 

1504.3 
150* .2 

1495.5 

1496.0 
1452  .6 

1453.6 

1491 .7 

1492.3 

1493.4 

1492.5 

1493.0 

1454.1 
1494. « 

1454.6 
1495.3 


REP  10  31 

6150 

TEAR  1970 

eOTOP  04480 

AIR  TEMP  20.0 

OIR  PGT  PER 

HINC-OIR  24 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  01 

SHIP  EN 

WET  6UL8  19.4 

25  5 3 

NlNO-SPO  30 

TRACE  018 

0 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35 

10  N 

OAV  09 

OATA  USE  1 

BARCMETR  1008.0 

SEA 

MINO'POR 

0URAT10N 

00.4 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

35  N 

HOUR  18.0 

AREA  OS 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  X2 

ORIG  E36  006 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUN/TINE 

lvltvp  OEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA>T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG  P34 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

F 


oes 

00000 

19.02 

36.41 

26.11 

1521.1 

oes 

000 10 

1*«9* 

36.41 

2*.  12 

1521.1 

oes 

00020 

18.97 

36.41 

26.12 

1521.3 

oes 

00030 

18.97 

36.42 

26.13 

1521.4 

oes 

0005 0 

18.96 

36.42 

26.13 

1521.7 

08$ 

000  75 

18.87 

36.43 

26.16 

1521.9 

oes 

00100 

18.65 

36.  *2 

26.21 

1521.7 

oes 

00125 

17.42 

36.44 

26.53 

1516.6 

oes 

00150 

17.15 

36.42 

26.58 

1518.2 

08$ 

00175 

16.96 

36.42 

26.63 

1518.1 

oes 

00*  00 

16.90 

36.42 

26.64 

1518.2 

oes 

002  50 

16.47 

36.29 

26.65 

1517.6 

oes 

00300 

15.84 

36.20 

26.72 

1516.4 

oes 

00400 

14.39 

35.93 

26.84 

1513.1 

oes 

00500 

12.71 

35.64 

26.96 

1508.9 

oes 

00600 

10.84 

35.34 

27.09 

1503.7 

oes 

00700 

08.91 

35.21 

27.32 

1498.1 

oes 

00740 

08.24 

35.19 

27.41 

1496.3 

oes 

00752 

08.25 

35.21 

27.42 

145*. 5 

oes 

ooeoo 

07.59 

35.15 

27.47 

1494.7 

oes 

00*20 

07.21 

35.16 

27.54 

1493.6 

oes 

006  50 

07.43 

35.22 

27.55 

1495 .0 

oes 

00*80 

07.23 

35.23 

27.55 

1454.7 

oes 

0C90C 

06.67 

35.1* 

27.60 

1453.6 

oes 

00960 

06.04 

35.13 

27.67 

1451.3 

oes 

005*5 

06.02 

35.15 

27.65 

1491 .6 

oes 

01000 

05. *7 

35.13 

27.65 

1491.2 

oes 

01100 

05.22 

35.06 

27.72 

1490.2 

oes 

01125 

05.25 

35.0* 

27.71 

1490.7 

oes 

01140 

05.12 

35.0* 

27.73 

1490.4 

oes 

01190 

05.16 

35.07 

27.73 

1491.4 

oes 

U1200 

04.95 

35.02 

27.72 

1490.7 

oes 

01220 

04.76 

35.02 

27.74 

1490.2 

oes 

012*5 

04.62 

35.01 

27.75 

1490.7 

oes 

01300 

04.68 

35.06 

27.78 

1491.3 

oes 

01 42  0 

04. •• 

35.09 

27.7* 

1492.5 

oes 

01400 

04.77 

35.0* 

27.75 

1493.4 

oes 

01440 

04.64 

35.07 

27.75 

1493.5 

oes 

01500 

04.64 

35.07 

27.79 

1494.5 

188 
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REFID 

31 

8150 

YEAR 

1970 

BOTOP  04936 

AIR  TEMP  19.4 

OIR  HGT  PER 

MlND-OIR 

25 

INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

MET  BULB  19.4 

24  5 3 

MIND-SPO 

25 

TRACE  OIR 

0 S 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

OAV 

10 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1008.0 

SEA 

MlND-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

LUNG 

048 

05  W 

HOUR 

00.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E36  007 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

NOi  S 103 

PM 

00.1 


'• 


# 


06S 

QBS 

OBS 

OBS 

08$ 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

UBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
000  75 
001 00 
00125 
00130 
00150 
00200 
002  50 
00300 
00400 
00500 
00600 
00700 
00720 
00800 
00620 
008  30 
00855 
C0900 
01000 
01070 
01100 
01120 
01168 
01200 
01300 
01400 
01459 
01490 


18. 

85 

36. 

44 

18. 

82 

36. 

45 

18. 

82 

36. 

,45 

18. 

,82 

36. 

,46 

18. 

81 

36. 

,46 

18. 

75 

36. 

,45 

18. 

,53 

36. 

42 

18. 

,43 

36. 

,46 

18. 

,48 

36. 

,47 

17. 

,74 

36. 

,51 

17. 

,17 

36. 

,43 

16. 

,92 

36. 

,41 

16. 

,75 

36. 

.35 

15. 

,22 

36. 

,04 

13. 

,79 

35. 

.64 

11. 

,51 

35. 

.49 

09. 

,49 

35. 

.30 

09. 

,51 

35. 

.31 

07, 

.83 

35, 

,17 

07, 

.85 

35. 

.20 

07. 

,62 

35. 

.18 

07. 

.66 

35. 

.22 

07. 

.17 

35. 

.20 

06. 

,07 

35. 

.09 

05. 

.39 

35. 

.04 

05. 

.6e 

35, 

.14 

05. 

.88 

35. 

.17 

05. 

.83 

35, 

.19 

05, 

.61 

35. 

.17 

05, 

.17 

35 

.12 

04. 

.93 

35. 

.09 

04. 

.34 

35. 

.00 

04. 

.44 

35. 

.03 

26.18 

26.19 

26.19 

26.20 
26.20 
26.21 

26.24 

46.30 

26.25 

26.51 
26.55 
26.03 

26.63 

26.74 
26.90 
27.08 

27.25 

27.30 
27.45 
27.47 
27.45 

27.52 
27.57 

27.64 
27.66 
27.72 
27.72 

27.75 

27.76 

27.77 

27.76 

27.77 
2 7.7B 


1520.6 

1520.7 
1520.9 
1521.1 
1521.4 

1521.6 

1521.4 

1521.5 

1521.8 

1520.0 

1519.1 

1519.1 

1519.4 

1515.9 

1512.7 

1506.2 

1500.4 

1500.8 

1495.7 
1456.1 

1495.4 

1496.0 

1454.8 

1492.0 

1490.3 

1492.1 

1493.3 

1494.0 

1453.6 

1493.4 

1494.1 

1492.5 

1493.5 


REFID 

31 

8150 

YEAR 

1970 

60T0P  03603 

AIR  TEMP  18.9 

DIR  HGT  PER 

mIND-DIR 

25 

INST 

STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTh 

01 

SHIP  EN 

MET  BULB  18.6 

25  5 3 

MIND-SPO 

22 

TRACE 

OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAY 

10 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1008.0 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

08  M 

HOUR 

06.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG 

E36  008 

1 

SQUARE 

48 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIviMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

NO  2 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

18.84 

36.42 

26.16 

OBS 

00010 

18.84 

36.43 

46.17 

OBS 

00020 

18.84 

36.43 

26.17 

OBS 

00030 

18.84 

36.43 

26.17 

OBS 

00050 

18.82 

36.44 

26.18 

OBS 

00075 

18.76 

36.44 

26.20 

OBS 

00100 

18.52 

36.39 

26.22 

OBS 

00125 

18.24 

36.46 

26.35 

OBS 

00150 

17.44 

36.47 

26.55 

OBS 

00175 

17.18 

36.45 

26.60 

OBS 

00200 

17.10 

36.44 

26.61 

OBS 

002  50 

16.97 

36.43 

26.64 

OBS 

00300 

16.71 

36.39 

26.67 

OBS 

00400 

15.40 

36.09 

26.74 

OBS 

00500 

13.50 

35.81 

26.94 

OBS 

00600 

11.41 

35.49 

27.10 

OBS 

00700 

09.39 

35.^1 

27.32 

OBS 

00775 

08.16 

35.21 

27.43 

OBS 

00800 

08.20 

35.24 

27.45 

OBS 

00820 

07.91 

35.23 

27.49 

OBS 

00838 

07.90 

35.24 

27.50 

OBS 

00850 

07.52 

35.20 

27.52 

OBS 

00900 

07.29 

35.24 

27.55 

OBS 

01000 

05.73 

35.11 

27.65 

OBS 

01070 

05.39 

35.10 

27.73 

OBS 

01090 

05.45 

35.12 

27.74 

OBS 

01100 

05.29 

35.11 

27.75 

OBS 

01140 

05.20 

35.10 

27.75 

OBS 

01200 

C4.70 

35.05 

27.77 

OBS 

01300 

04.80 

35.11 

27.81 

OBS 

01308 

04.62 

35.13 

27.82 

OBS 

01350 

04.30 

35.05 

27.82 

OBS 

01400 

04.17 

35.02 

27.81 

OBS 

01500 

04.07 

35.01 

27.81 

1520.6 

1520.8 

1520.9 
1521.1 
1521  .4 

1521.6 

1521 .3 

1521.0 

1519.1 

1518.7 

1518.9 

1519.3 

1519.3 

1516.5 

1511.7 

1505.9 

1500.1 
1496  .6 

1497.2 

1496.4 

1496.6 

1493. 3 

1495.3 

1490.6 

1490.4 

1491.0 

1490.5 

1490.8 

1489.7 

1491.9 

1492.1 

1490.6 

1490.8 
1492.1 
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REF  ID  31 

8150 

YEAR 

1970 

fcOTDP  04938 

AIR  TEMP  18.3 

DIR  HOT  PER 

wlYC-Dlk 

26 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1 

206 

CONSEC 

0009 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

MET  BULB  17.2 

26  6 3 

MlND-SPD 

18 

trace  DIR 

D 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

58  N 

OAV 

10 

OATA  USE 

l 

0 ARCHE TR  1010.0 

SEA 

M1ND-F0R 

DURATION 

00.7 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

56  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO  t/a 

CL/TR 

NEATHEk 

X2 

Ok 1G  E36  0 09 

1 

SQUAkE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNDPTH  SNP  VtL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

n03 

SIC3 

PH 

OftS 

00000 

IB.  90 

36.38 

06  S 

00010 

18.90 

36.39 

CBS 

00020 

18.90 

36.40 

OSS 

00030 

16.90 

36.40 

08  S 

00050 

18.90 

36.41 

08S 

00075 

18.89 

36.43 

06  S 

00100 

16.88 

36.43 

OBS 

00125 

18.75 

36.42 

OBS 

00150 

17.26 

36.37 

OBS 

00200 

16.59 

36.35 

OBS 

00250 

15.98 

36.23 

OBS 

003  00 

15.30 

36.10 

oas 

00400 

13.94 

35.87 

08S 

00500 

12.39 

35.38 

OBS 

006  00 

10.57 

35.37 

CBS 

00700 

08.55 

35.22 

OBS 

00800 

07.71 

35.22 

OBS 

00620 

07.45 

35.26 

08S 

00860 

06.29 

35.13 

OBS 

00900 

06.39 

35.17 

OBS 

00909 

06.40 

35.17 

OBS 

00945 

05.95 

35.13 

OBS 

C0980 

05.91 

35.15 

OBS 

01000 

06.02 

35.19 

OBS 

01005 

06.03 

35.19 

OBS 

01090 

05.25 

35.09 

OBS 

01100 

05.34 

35.12 

OBS 

01112 

05.14 

35.09 

OBS 

01190 

04.83 

35.07 

OBS 

01200 

04.63 

35.07 

OBS 

01230 

04.84 

35.07 

OBS 

01265 

05.13 

35.16 

OBS 

01300 

05.01 

35.14 

CBS 

01365 

04.72 

35.11 

OBS 

01400 

04.70 

35.11 

OBS 

01490 

04.39 

35.06 

2b. Ik 
26.13 
2o.  1 3 

26.13 

26.14 
26.16 
26.16 

26.  1 9 
26.52 
26.66 

26.72 

26.77 

26.65 
26.96 
27.16 
27.38 
27.51 

27.  se 

27.64 

27.66 
27.66 
27.66 
27.70 

27.72 
27.72 

27.74 

27.75 
27.75 

27.77 
27.77 
27.77 
27.61 
27.61 
27.82 
27.82 
27.81 


1520.7 
1520. V 

1321.1 

1521.2 

1521 .6 

1522.0 

1522.4 

1522.4 

1513.4 

1517.2 

1516.0 

1514.6 

1511.6 

1507.7 

1502.8 

1496.8 

1495.3 

1494.6 

1490.9 

1491.7 

1491.9 

1490.6 

1491.1 

1491.9 

1492.0 

1490.2 

1490.7 

1490.1 

1490.1 

1490.3 

1490.8 

1492.7 

1492.8 
1492  .6 

1493.1  , 

1493.3 


REF  I D 31 

8150 

YEAR 

1970 

BOTOP  04892 

AIR 

TEMP  17 

.2 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0010 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

MET 

BULB  17 

•2 

22 

6 3 

LAT  34 

58  N 

OAV 

10 

OATA  USE  1 

BARCMETR  1006 

.0 

SEA 

LONG  047 

30  M 

HOUR 

18.2 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

castnum/time 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNC  VEL 

16.2 

OBS 

COO  00 

18.97 

36.  *7 

26.05 

1520.9 

OBS 

00010 

18.97 

36.37 

26.09 

1521.1 

OBS 

00020 

18.97 

36.37 

26.05 

1521 .2 

OBS 

00030 

18.97 

36.38 

26.10 

1521.4 

OBS 

00050 

18.97 

36.38 

26. 1C 

1521.7 

CBS 

C0075 

IS. 93 

36.36 

26.1  1 

1522.0 

OBS 

00100 

18.77 

36.36 

26.15 

1522  .0 

OBS 

00125 

17.27 

36.40 

26.54 

1516.1 

OBS 

00150 

16.92 

36.39 

26.62 

1517.4 

OBS 

00200 

16.57 

36.35 

26.67 

1517.2 

UBS 

002  50 

16.  12 

36.24 

26.69 

1516.5 

OBS 

00300 

15.42 

36.09 

26.74 

1515.0 

UBS 

00400 

13.63 

35.81 

26.91 

1510.5 

OBS 

00500 

12.23 

33.60 

27.03 

1507.2 

OBS 

006  00 

10.20 

35.32 

27.19 

15C1  .4 

UBS 

00700 

08.4* 

35.20 

27.39 

1496 . 3 

OBS 

00730 

08.06 

35.20 

27.46 

1495.5 

OBS 

00745 

08.06 

35.22 

27.45 

1495.8 

OBS 

00775 

07.42 

35.19 

27.53 

1493.7 

OBS 

00795 

07.42 

35.19 

27.53 

1694.0 

OBS 

00800 

07.64 

35.27 

27.56 

1695.1 

OBS 

008  15 

07.62 

35.26 

27.55 

1695.2 

OBS 

00640 

07.03 

35.16 

27. be 

1693.2 

OBS 

00660 

06.63 

35.17 

2 7.60 

1692.8 

OBS 

00875 

06.82 

35.17 

27.60 

169*. 0 

OBS 

00900 

06.34 

35.12 

27.62 

1691.6 

OBS 

00940 

06.10 

35.12 

27.66 

1691.1 

OBS 

00960 

06.14 

35.14 

27.67 

1651 .7 

OBS 

01000 

05.76 

35.10 

27.68 

1690.0 

OBS 

01100 

05.18 

35.08 

27.74 

1690.0 

CBS 

01140 

05.11 

35.08 

27.75 

1690.6 

CBS 

Cl  165 

05.11 

35.10 

2 7.7® 

1690.  1 

OBS 

01200 

05.29 

35.15 

27.76 

1692.3 

DBS 

01225 

05.37 

35.16 

27.76 

1693.0 

OBS 

C1300 

05.05 

35.13 

27.75 

169*. 9 

OBS 

01400 

C4.77 

35.11 

27.61 

1693.6 

CBS 

01500 

04.31 

35.07 

27.01 

1696.0 

MINL' JIR 

21 

INST  STO  RECOPOER 

TEN  SQ  1206 

MIND-SPD 

24 

TRACE  01R 

0 

5 

SQUARE 

2 

WIND-FOR 

OUR AT  I ON 

00.5 

2 

SQUARE 

46 

MEATHER 

X2 

ORIG  E36  010 

1 

SQUARE 

47 

oxvc 

P34 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 
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TABLE  XV. — Continued 


AEF1D 

31 

0150 

YEAR  1970 

80TDP 

04892 

AIR  TEMP 

15.6 

DIR  HGT 

PER 

WlND-Dl  R 18 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  01 

SHIP 

EN 

WET  BULB 

15.6 

18  4 

2 

W1N0-SPD  05 

TRACE  01R  0 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

55  N 

DAY  11 

DATA 

USE  1 

oARGMETR 

1006.0 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION  00.4 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

55  W 

HOUR  00.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER  X 2 

ORIG  E36  Oil 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH  SND  VEl  JXVG 

PU4  TOT  P N02 

NG3 

S 1 33 

PH 

00.2 

GBS 

00000 

18.52 

36.28 

26.14 

1519.5 

08  S 

00010 

18.53 

->6.28 

26.14 

1519.7 

uBS 

00020 

18.54 

36.29 

26.14 

1519.4 

DBS 

000  30 

18.54 

36.30 

26.15 

1520.1 

DBS 

00C50 

16.54 

36.30 

26.15 

15<0.4 

08S 

00075 

10.30 

36.30 

26.21 

1520.1 

OBS 

00100 

16.23 

36.32 

26.24 

1520.4 

OBS 

00125 

17.86 

3o.  aO 

26.47 

1520. G 

08  S 

0QI50 

17.73 

36.47 

26.48 

1319.9 

OBS 

002  00 

17.63 

36.44 

2o.48 

1520.4 

OBS 

002  50 

17.04 

3o.40 

2o  .60 

1515.5 

OBS 

003  00 

16.95 

36.  j9 

26.61 

1520.0 

OBS 

00400 

15.67 

36.00 

26.6  3 

1518.0 

CBS 

00500 

13.84 

35.78 

26.84 

151*  .8 

OBS 

006  00 

11.59 

35.49 

27.07 

1506.5 

OBS 

OOolO 

1 1 *60 

35.49 

27.06 

1506.7 

OBS 

00100 

09.79 

35.25 

c7..G 

1 50i .4 

OBS 

00000 

07.  dB 

35.14 

27.42 

1455.6 

OBS 

00835 

07.64 

35.15 

27.47 

1455.3 

OBS 

00850 

07.81 

35.^4 

27.51 

1496.5 

uBS 

00900 

07.41 

35.22 

27.55 

1455.8 

OBS 

009  50 

06.54 

35.16 

27.63 

J49A.1 

OBS 

01000 

06.00 

35.13 

27.67 

1492.1 

ub5 

01100 

05.76 

35.15 

27.72 

1492. a 

OBS 

01200 

05.56 

35.17 

27.76 

149a .4 

OBS 

01300 

05.07 

35.11 

27.76 

1493.0 

OBS 

01400 

04.74 

35.06 

27.77 

149a. 2 

OBS 

01440 

04.60 

35.05 

27.  76 

1453.3 

OBS 

01460 

04.7  7 

35.09 

27.79 

1494.4 

UBS 

01500 

04.66 

33.06 

27.80 

1454.6 

REFID 

31 

8150 

YEAR  19Z0 

80  TOP 

05029 

AIR  TEMP 

16.7 

OIR  HGT  PER 

WIND—DI  R co 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH  01 

SHIP 

EN 

WET  BULB 

13.3 

28  4 5 

wIND-SPO  20 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

52  N 

DAY  10 

DATA 

USE  1 

8AR0METK 

1015.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION  00.6 

2 SQUARE  48 

LONG 

040 

23  W 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OK IG  E36  012 

1 SQUARE  48 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

NOi  S I 03 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

18.23 

36.42 

26.32 

1510.9 

OBS 

00010 

18.22 

36.41 

26.31 

1519.0 

OBS 

00020 

IB. 21 

36.41 

26.32 

1519.1 

OBS 

00030 

18.23 

36.42 

26.32 

1519.3 

OBS 

00050 

18.23 

36.42 

26.32 

1519.7 

OBS 

00075 

18.23 

36.42 

26.32 

1520.1 

OBS 

00100 

18.23 

36.43 

26.33 

1520.5 

OBS 

00125 

18.24 

36.43 

26.32 

1520.9 

OBS 

00150 

10.24 

36.44 

26.33 

1521  .4 

OBS 

00170 

10.22 

36.46 

26.35 

1521.7 

OBS 

00185 

17.91 

36.53 

26.48 

1521.1 

08  S 

00200 

17.74 

36.51 

26.51 

1520.8 

OBS 

00250 

17.40 

36.47 

26.56 

1520.6 

OBS 

00300 

16.96 

36.41 

26.62 

1520.1 

OBS 

00340 

16.93 

36.41 

26.63 

1520  .6 

OBS 

00400 

16.09 

36.23 

26.69 

1510.9 

OBS 

00500 

14.92 

36.00 

26.78 

1516.6 

OBS 

00600 

12.91 

35.70 

26.97 

1511.3 

OBS 

00700 

11.05 

35.44 

27.13 

1506.2 

OBS 

00800 

08.93 

35.20 

27.31 

1499.9 

OBS 

00810 

08.94 

35.22 

27.32 

1500.1 

OBS 

00900 

07.08 

35.07 

27.48 

1494.3 

OBS 

01000 

06.02 

35.04 

27.60 

1491.7 

OBS 

01100 

05.37 

35.04 

27.68 

1490.0 

OBS 

01200 

04.07 

35.03 

27.74 

1490.4 

OBS 

01300 

04.60 

35.01 

27.75 

1490.9 

OBS 

01400 

04.40 

35.00 

27.76 

1491 .7 

OBS 

01500 

04.23 

34.99 

27.78 

1492.7 
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TABLE  XV. — Continued 


REMO 

31 

SI  50 

YEAR 

1970 

80T0P  04203 

AIR 

TEMP  18.9 

DIR 

►GT  PER 

MlND-DlR 

29 

INST 

STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0013 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

MET 

BULB  15.6 

29 

4 2 

■ INO-SPO 

22 

TRACE 

01R 

0 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

34 

52  N 

OAV 

18 

OATA  USE 

l 

6AR0METR  1014.0 

SEA 

MlND-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

48  M 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG 

E36  013 

1 

SOUARE 

48 

CASTN UN/TINE 

LVLTVP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

ovnopth 

SNO  VcL 

0VT6 

Pj4 

TOT  P 

N02 

N03 

S 103 

PH 

IS. 5 

OSS 

00000 

18.25 

36.40 

26.30 

1518.9 

OSS 

00010 

18.25 

36.40 

26.30 

1519.1 

OSS 

00020 

18.25 

36.40 

26.30 

1519.2 

OSS 

00030 

18.24 

36.40 

26.30 

1519.4 

OSS 

00050 

18.24 

36.41 

26.31 

1519.7 

OSS 

00075 

18.24 

36.41 

26.31 

1520.1 

OSS 

001 00 

18.24 

36.41 

26.31 

1520.5 

OSS 

00125 

18.24 

36.42 

26.32 

1520.9 

OSS 

00150 

18.24 

36.42 

*6.32 

1521.3 

OSS 

00175 

18.21 

36.49 

26.38 

1521.8 

OSS 

00185 

18.13 

36.50 

26.41 

1521 .7 

OSS 

002  00 

17.67 

36.46 

26.49 

1520.6 

OSS 

002  50 

17.11 

36.41 

26.59 

1519.7 

OSS 

00300 

16.94 

36.41 

26.63 

1520.0 

OSS 

00400 

15.S7 

36.21 

26.70 

1518.5 

OSS 

00500 

14.48 

35.94 

26. S3 

1515.1 

OSS 

00600 

12.61 

35.64 

26.98 

1510.2 

OSS 

00700 

10.82 

35.42 

27.15 

1505.4 

OSS 

00800 

08.53 

35.16 

27.34 

1498.3 

OSS 

00900 

06.80 

35.08 

27.53 

1493.2 

OSS 

01000 

05.72 

35.02 

27.62 

1490.5 

OSS 

01100 

05.33 

35.05 

27. TC 

14  »0.6 

OSS 

01200 

04.87 

35.03 

27.74 

1490.4 

OSS 

01300 

04.62 

35.02 

27.76 

1491 .0 

OSS 

01400 

04.40 

35.00 

27.76 

1451.7 

OSS 

01410 

04.31 

34.99 

27.77 

1491.5 

OSS 

01500 

04.16 

34.98 

*7.  77 

1492.4 

REP10 

31 

8150 

YEAR 

1970 

BOTOP  03840 

AIR  TEMP  17.8 

DIR  HGT  PER 

*14  0-01  R 

2o 

INST  STy  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

MET  AULE  14.4 

26  5 3 

MINO-SPO 

25 

TRACE  OIR 

a 5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

OAV 

19 

OATA  USE 

1 

BARGMETR  1014.0 

SEA 

MI  NO- FOR 

durat ion 

00.1  2 

SOUARE 

48 

LONG 

049 

17  M 

HOUR 

00.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

«EA THE A 

XI 

ORIo  £36  014 

1 

SOUARE 

59 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

OYNOPTH  5NU  VEL 

JXYG 

P 04 

TCT  P NO 2 

NU3  S 10  3 

PH 

OBS 

00000 

18.14 

36.40 

26.33 

1518.6 

OSS 

00010 

18.15 

34.41 

26.33 

151*. ft 

OSS 

00020 

18.13 

36.41 

26.34 

1518.9 

OBS 

00030 

18.15 

36.42 

26.34 

1519. 1 

OSS 

00050 

18.14 

36.42 

26.34 

1519.4 

OBS 

OQ075 

18.15 

36.42 

26.34 

1519.9 

OSS 

00100 

18.  16 

36.43 

2 6.34 

1520.3 

OSS 

00125 

18.  16 

36.43 

26.34 

1520.7 

OBS 

00150 

18.14 

36.43 

26.55 

1521.1 

OSS 

00200 

18.13 

36.45 

26.37 

1521  .9 

OBS 

00225 

17.74 

36.49 

2o.49 

1521.2 

OSS 

00250 

17.53 

36.47 

26.53 

1521 .0 

08S 

00300 

17.22 

36.44 

26.58 

1520.9 

OBS 

00335 

17.02 

36.43 

26.62 

1520.8 

OBS 

00400 

16.75 

36.36 

26.63 

1521.0 

OSS 

00500 

15.07 

36.03 

26.77 

1517.1 

OSS 

00600 

13.60 

35.79 

26.90 

1513.7 

OSS 

00700 

11.48 

35.44 

27.05 

1507.7 

OSS 

00800 

09.45 

35.30 

27.30 

1501 .9 

OBS 

00900 

07.75 

35.19 

27.48 

1497.0 

OBS 

01000 

06.74 

35.16 

27.60 

1494.7 

OBS 

01055 

06.21 

35.16 

27.67 

1493.5 

OSS 

01065 

05.94 

35.12 

27.68 

1492.6 

OSS 

01100 

05.88 

35.14 

27.70 

1493.0 

OSS 

01200 

05.38 

35.11 

27.74 

1492.6 

OSS 

01300 

04.95 

35.08 

27.77 

1492.4 

CBS 

01400 

04.49 

35.04 

27.79 

1492.2 

OSS 

01500 

04.28 

35.01 

27.79 

1492.9 
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TABLE  XVI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
GALLATIN  at  Ocean  Station  ECHO,  20  January  1970  - 10  February  1970,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  - 1588. 


REF10 

31  1368 

YEAR 

1970 

BOTOP  03519 

AIR 

TEMP  15.7 

OIR 

HGT  PER 

MINO-OIR 

36 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0001 

MONTH  01 

SHIP  3L 

MET 

BULB  12.6 

26 

6 5 

MINO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35  6*  N 

OAY 

20 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1015.2 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

66 

LONG 

067  56  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/7 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG  E37  001 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03 

S 1 03 

PM 

12.0 

08S 

00000 

17.30 

36.318 

26.67 

1516.0 

12.0 

08  S 

00028 

17.26 

36.320 

26.69 

1516.3 

12.0 

DBS 

00056 

17.25 

36.322 

26.69 

1516.8 

12.0 

06S 

00062 

17.27 

36.332 

26.69 

1517.3 

12.0 

06  S 

00109 

17. 2S 

36.335 

26.69 

1517.8 

12.0 

OBS 

00163 

17.26 

36.332 

26.50 

1518.5 

12.0 

08  S 

00218 

17.26 

36.336 

26.69 

1519.5 

12.0 

OBS 

00327 

16.66 

36.281 

26.65 

15U.  8 

12.0 

OBS 

T 006 3 5 

13.82 

35.866 

26.89 

1511  .8 

12.0 

OBS 

00565 

12.26 

35.599 

27.03 

1508.0 

12.0 

OBS 

00653 

35.365 

12.0 

OBS 

008  72 

06.19 

35.007 

27.55 

1690.2 

12.0 

OBS 

T01090 

05.52 

35.119 

2 7.73 

1691.3 

12.0 

OSS 

T01660 

06.10 

35.026 

27.82 

I696.e 

REF  ID  31  1588  YEAR  1970  80TDR  03658  AIR  TEMP  17.6 
CONSEC  0002  MONTH  01  SHIP  3L  MET  BULB  17.6 
LAT  35  00  N OAY  21  OATA  USE  1 6AROMETR  1010.0 
LONG  068  00  M HOUR  11.8  AREA  05  CLOUO  T/A  7/8 


OIR  HGT  PER  MINO-OIR  33  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

06  6 6 MINO-SPD  30  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

SEA  MINO-FOR  DURATION  2 SQUARE  68 

CL/TR  MEATHER  X6  ORIG  E37  002  1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.8 

OBS 

00000 

17.63 

36.618 

26.67 

11.8 

OBS 

00027 

17.66 

36.621 

26.66 

11.6 

OBS 

00056 

17.67 

36.630 

26.67 

11.8 

OBS 

00061 

17.69 

36.626 

26.66 

11.8 

OBS 

00108 

17.66 

36.626 

26.66 

11.8 

OBS 

00162 

17.70 

36.622 

26.65 

11.8 

OBS 

00217 

17.70 

36.623 

26.65 

11.6 

OBS 

00326 

17.66 

36.617 

26.50 

11.6 

OBS 

T 00630 

15.05 

36.039 

26.78 

11.6 

OBS 

00537 

13.06 

35.615 

26.87 

11.8 

OBS 

00662 

35.378 

11.8 

OBS 

00855 

07.73 

35.196 

27.69 

11.8 

OBS 

01067 

05.60 

35.036 

27.66 

11.8 

OBS 

T 01608 

06.16 

35.022 

27.81 

• ••■ 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P06  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1517.1 

1517.7 

1518.1 

1516.6 

1519.0 

1520.0 

1520.9 

1522.0 

1515.9 

1510.7 

1696.2 

1690.3 
1696.2 


REF  10 

31 

1566 

YEAR 

1970 

80T0P  06810 

AIR 

TEMP  16. 

CGNSEC 

0003 

MONTH 

01 

SHIP  3L 

MET 

BULB  U 

LAT 

36 

66. 5N 

OAY 

26 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1023 

LONG 

068 

01. 5M 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8, 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.6 

OBS 

00000 

17.52 

36.396 

26.67 

11.6 

OBS 

00025 

17.55 

36.607 

26.68 

11.6 

OBS 

00051 

17.56 

36.392 

26.67 

11.6 

OBS 

000  76 

17.53 

36.393 

26.67 

11.6 

OBS 

00101 

17.56 

36.397 

26.67 

11.6 

OBS 

00152 

17.52 

36.390 

26.67 

11.6 

OBS 

00203 

17.52 

36.392 

26.67 

11.6 

OBS 

00305 

17.50 

36.371 

26.66 

11.6 

OBS  * 

T00608 

15.29 

36.072 

26.75 

11.6 

OBS 

00510 

16.12 

35.881 

26.86 

11.6 

OBS 

00609 

35.510 

11.6 

OBS 

00812 

08.17 

35.026 

27.29 

11.6 

OBS 

01015 

06.00 

35.127 

27.67 

11.6 

OBS 

T01518 

06.22 

35.127 

27.89 

OIR  HGT  PER  MINO-OIR  19  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

27  i 6 MINO-SPD  07  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

SEA  MIN0-F3R  DURATION  2 SQUARE  66 

CL/TR  MEATHER  X8  ORIG  E37  003  l SQUARE  68 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P06  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1516.8 

1517.3 

1517.7 

1518.0 
1516.5 

1519.3 

1520.1 

1521 .7 

1516.3 

1516.0 

1697.0 

1692.0 

1693.2 


TABLE  XVI. — Continued 


PEFIO 

31  1588 

YEAR 

19T0 

80T0P  04755 

AIR 

TEMP  14.2 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

30 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1 

206 

CONSEC 

ooo<» 

MONTH  01 

SHIP  31 

WET 

BUL6  10.0 

34 

7 4 

WIND-SPO 

20 

trace  oir 

5 

SQUARE 

CAT 

33  35  N 

OAV 

30 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1026.4 

SEA 

W IND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

LONG 

046  54  k> 

HOUR 

11.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/4 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

Ok  I G E37  004 

1 

SQUARE 

36 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03 

SI33 

PH 

11.8 

00  S 

000  00 

17.84 

34.431 

26.42 

1517.7 

11.8 

08S 

00025 

17.89 

36.432 

26.41 

1518.3 

11.8 

OB  s 

00050 

17.89 

36.428 

26.41 

1518.7 

11.8 

O0S 

000  75 

17.86 

36.430 

26.42 

1519.0 

11.8 

00  s 

00099 

17.91 

36.434 

26.41 

1519.6 

11.8 

00  s 

00148 

17.88 

36.432 

26.42 

1520.3 

11.8 

O0S 

00198 

17.82 

36.438 

26.43 

1520.9 

11.8 

O0S 

00296 

17.37 

36.440 

26.55 

1521 .2 

11.8 

O0S 

T 00390 

15.98 

36.197 

26.69 

1510.3 

11.8 

00  S 

00492 

14.54 

35.932 

26.81 

1515.1 

11.8 

08  S 

00586 

35.597 

11.8 

00  s 

00782 

00.64 

35.200 

27.36 

1490.5 

11.8 

00  S 

T00979 

06.45 

35.137 

27.62 

1493.2 

11.8 

O0S 

T01476 

04.86 

35.170 

27.85 

1495.1 

• 

REMO 

31 

1508 

YEAR 

1970 

BOTOP  04709 

A IR 

TEMP  17.0 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

f 'NSEC 

0005 

MONTH 

01 

SHIP  3L 

«ET 

BULB  13.2 

36 

5 3 

mINO-SPD 

17 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

lA  7 

34 

50  N 

OAY 

31 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1025.5 

SEA 

WlNO-FJR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

56  W 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/8 

CL/TP 

HEATHER 

X2 

ORIG  E 37  005 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

11.5 

08  S 

00000 

16.95 

36.314 

26.55 

1515.0 

11.5 

OBS 

00025 

16.95 

36.313 

26.55 

1515.4 

11.5 

OBS 

00051 

16.96 

36.312 

26.55 

1515.9 

11.5 

OBS 

00076 

16.98 

36.311 

26.54 

1516.3 

11.5 

OBS 

00100 

36.314 

11.5 

OBS 

001  50 

16.99 

36.310 

26.54 

1517.6 

11.5 

OBS 

00199 

16.90 

36.309 

26.54 

1518.3 

11.5 

OBS 

00299 

16.98 

36.309 

26.54 

1520.0 

11.5 

08  S 

T00403 

14.59 

35.980 

26.83 

1513.9 

11.5 

OBS 

00501 

13.36 

35.789 

26.9  5 

1511 .3 

11.5 

OBS 

G06  00 

11.47 

35.473 

27.08 

1506.1 

11.5 

OBS 

00803 

07.24 

35.094 

27.48 

1453.3 

11.5 

OBS 

01005 

05.60 

35.07o 

27.68 

1450.2 

11.5 

OBS 

T01510 

04.04 

35.008 

27.81 

1492.1 

• 

REF  10 

31 

1588 

YEAR 

1970 

BOTOP  04938 

AIR 

TEMP  H.l 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

36 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

02 

SHIP  3L 

WET 

BULB  06.7 

36 

3 4 

MIND-SPO 

19 

trace  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

36 

10  N 

DAY 

02 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1031.0 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

049 

30  W 

11.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A  6/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E37  006 

1 

SQUARE 

69 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

11.5 

OBS 

00000 

17.47 

36.456 

26.53 

1516.7 

11.5 

OBS 

00023 

17.50 

36.458 

26.5  3 

1517.2 

11.5 

OBS 

0Q047 

17.51 

36.452 

26.52 

1517.6 

11.5 

OBS 

00071 

17.53 

36.455 

26.52 

1510.0 

11.5 

OBS 

00094 

17.52 

36.452 

26.52 

1518.4 

11.5 

OBS 

00142 

17.49 

36.454 

26.53 

1519.1 

11.5 

OBS 

00189 

17.52 

36.452 

26.52 

1519.9 

11.5 

OBS 

00203 

36.450 

11.5 

OBS 

T 003  74 

17.05 

36.395 

26.55 

1521 .5 

11.5 

OBS 

00475 

16.42 

36.270 

26.64 

1521 .1 

11.5 

OBS 

00568 

14.86 

35.795 

26.63 

1517.2 

11.5 

OBS 

00760 

11.02 

35.392 

27.10 

1507.0 

11.5 

OBS 

T 009  54 

06.89 

35.066 

27.51 

1494  .4 

11.5 

OBS 

T01447 

04.43 

35.012 

27.77 

1492.7 

0 

REFID  31  1588 

YEAR 

1970 

BOTOP  04023 

AIR 

TEMP  15.1 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR  04 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0007 

MONTH  02 

SHIP  3L 

WET 

BULB  11.1 

04  A 

3 

MIND-SPO  24 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  40  N 

OAY 

03 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1031.8 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  27. 5W 

HOUR 

13.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/5 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E 37  007 

1 

SQUARE 

40 

castnum/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P34 

TOT  P N02  NO 3 

S 103 

PH 

13.3 

OBS 

00000 

17.65 

36.422 

26.46 

1517.2 

13.3 

OBS 

00025 

36.422 

13.3 

OBS 

00050 

17.69 

36.420 

26.45 

1518.1 

13.3 

OBS 

00074 

17.70 

36.419 

26.45 

1518.5 

13.3 

OBS 

00098 

17.69 

36.421 

26.45 

1510.9 

13.3 

OBS 

00146 

17.67 

36.418 

26.46 

1519.6 

13.3 

OBS 

T00193 

17.37 

36.419 

26.53 

1519.6 

13.3 

OBS 

00287 

16.96 

36.388 

26.61 

1519.8 

13.3 

OBS 

003  77 

16.26 

36.235 

26.65 

1519.0 

13.3 

OBS 

00466 

14.83 

35.909 

26.79 

1515.7 

13.3 

OBS 

00547 

13.40 

35.756 

26.91 

1512.1 

13.3 

OBS 

00706 

09.39 

35.259 

27.28 

1500.1 

13.3 

OBS 

T00855 

07.12 

35.093 

27.50 

1493.7 

13.3 

OBS 

T01216 

04.78 

35.047 

27.76 

1490.3 
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TABLE  XVI. — Continued 


REF  10 

31 

1S88 

YEAR  1970 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP 

17.6 

DIP  HGT 

PER 

MIN  0-01 R 

08 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  02 

SHIP  3L 

MET  BULB 

14.9 

12  5 

5 

WINO-SPO 

u 

TRACE  OIh 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

49 

N 

OAY  06 

OATA  USE  1 

8AR0METR 

1030.8 

SEA 

WIND-Foh 

OUR A T ION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

34 

W 

HOUR  12.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

8/5 

CL/TR 

MEA  THcR 

XI 

OR  10  fc3  7 008 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNU  VEL  uXVG 

PS 4 TOT  P N02 

N03 

S 1 U 3 

PH 

12.1 

08  S 

00000 

17.57 

36.445 

2o.  50 

1517.0 

12.1 

08  S 

0002  7 

17.62 

36.466 

26.49 

1517.6 

12.1 

OBS 

00053 

17.60 

36.441 

26.45 

1517.9 

12.1 

CBS 

00080 

17.58 

36.452 

26.50 

1518.3 

12.  1 

OBS 

00106 

17.61 

36.450 

26.50 

1518.8 

12.1 

OBS 

00158 

17.55 

36.438 

26.50 

1519.5 

12.1 

OBS 

00211 

17.57 

36.442 

26.50 

1520.4 

12.1 

OBS 

00316 

17.54 

36.394 

26.47 

1522.0 

12.1 

OBS 

T 004 1 9 

15.66 

36.096 

26.65 

1517.7 

12. 1 

OBS 

00524 

13.25 

35.705 

26.91 

1511  .2 

12.1 

OBS 

T 006  26 

11. lo 

35.435 

27.10 

1505.4 

12.1 

OBS 

00833 

07.45 

35.114 

27.46 

1494.7 

12.1 

OBS 

T01039 

05.67 

35.094 

27.69 

1491  .0 

12.1 

OBS 

T01557 

04.  17 

35.010 

27.80 

1493.4 

REF  10 

31 

1588 

YEAR 

1970 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP  17.0 

01 R HGT  PER 

WlND-DlR 

12 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH 

02 

SHIP  3L 

MET  BULB  14.2 

12  3 3 

MlND-SPO 

17 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

52  N 

DAY 

07 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.8 

SEA 

MIND-FOR 

OURATIGN 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

55  M 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

OR 1G  E37  009 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

UXYG 

Pu  4 

TOT  P NU2  NOJ 

S 103 

PH 

11.6 

OBS 

000  00 

17.30 

36.402 

26.53 

1516.1 

11.6 

OBS 

00024 

17.33 

36.402 

26.53 

1516  .6 

11.6 

ObS 

00050 

17.33 

36.403 

26.53 

1517.0 

11.6 

OBS 

0007  5 

17.31 

36.401 

26.53 

1517.4 

11.6 

OBS 

00099 

17.34 

36.402 

26.52 

1517.9 

11.6 

OBS 

00149 

17.31 

36.401 

26.53 

1518.6 

11.8 

OBS 

00199 

17.34 

36.400 

26.52 

1519.5 

11.6 

OBS 

00298 

17.01 

36.384 

26.55 

1520.1 

11.6 

OBS 

00395 

15.66 

36.131 

26.71 

1517.3 

11.6 

OBS 

00495 

14.02 

35.872 

26.87 

1513.4 

11.6 

OBS 

00589 

11.94 

35.554 

27.05 

1507  .6 

11.6 

OBS 

00783 

07.73 

35.108 

27.42 

1494.9 

11.6 

ObS 

T 009  76 

06.05 

35.104 

27.64 

1491.7 

11.6 

OBS 

T01456 

04.21 

35.022 

27.80 

1491 .9 

REF  10  31  1568 

YEAR 

1970 

BOTOP  04297 

AIR 

TEMP  17.2 

OIh  HGT  PER 

"IND-OIR 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  120* 

CONSEC  0010 

MONTH  02 

SHIP  3L 

MET 

BULB  IS. 8 

15 

4 3 

WINO-SPO 

16 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  56  N 

OAY 

08 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1025.7 

SEA 

WINO-FOR 

OUR AT  ION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  53  M 

HOUR 

11.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR IG  E37  010 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N04  N03 

S 103 

PH 

11.6 

UBS 

00000 

17.50 

36.438 

26.51 

1516.8 

11.6 

UBS 

00024 

17.56 

36.435 

26.50 

1517.3 

11.6 

G8S 

00049 

17.53 

36.433 

26.50 

1517.6 

11.6 

OBS 

00073 

17.54 

36.434 

26.50 

1518.1 

11.6 

OBS 

00097 

17.56 

36.439 

26.50 

1518.5 

11.6 

OBS 

00146 

17.54 

36.434 

26.50 

1519.3 

11.6 

OBS 

T 00195 

17.57 

36.433 

26.49 

1520.2 

11.6 

OBS 

00293 

17.07 

36.396 

26.59 

1520.2 

11.6 

OBS 

T00389 

16.67 

36.320 

26.62 

1520.5 

11.6 

OBS 

00489 

15.23 

36.037 

26.74 

1517.4 

11.6 

OBS 

00584 

12.00 

35.526 

27.02 

1507.7 

11.6 

OBS 

00778 

06.75 

35.205 

27.34 

1498.8 

11.6 

OBS 

00973 

06.23 

35.070 

47.60 

1494.1 

11.6 

OBS 

TO  1458 

04.45 

35.047 

27.80 

1493.0 

13.3 

OBS 

T01953 

03.74 

34.970 

27.81 

1496.3 

13.3 

OBS 

T02443 

03.28 

34.957 

27.85 

1504.7 

13.3 

OBS 

02944 

02.84 

34.933 

27.87 

1511.4 

13.3 

OBS 

03451 

32.45 

34.916 

27.89 

1518.5 

13.3 

OBS 

03958 

02.26 

34.896 

27.89 

1526.6 

13.3 

OBS 

04196 

02.24 

34.892 

27.89 

1530.7 

13.3 

OBS 

T04295 

02.23 

34.924 

27.91 

1532.5 
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TABLE  XVI. — Continued 


REFID 

31  1588 

YEAR 

1970 

BOTOP  04389 

AIR 

TEMP  17.9 

DIR 

HGT  PER 

WIND-DIR 

17 

INST  NANSEN 

CAST 

CONSEC 

0011 

MONTH  02 

SHIP  3L 

WET 

BULB  17 .0 

17 

4 3 

WIND-SPO 

24 

TRACE  DIR 

LAT 

35  07  N 

DAY 

09 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.8 

SEA 

WIND-FUR 

OUKATICN 

LONG 

048  00  N 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  7/8 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG  E37  Oil 

CASTNUM/TIHE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

12.1 

OBS 

000  00 

17.56 

36.414 

26.48 

1516.9 

12.1 

oas 

00021 

17.62 

36.412 

26.46 

1517.4 

12.1 

OBS 

00042 

17.57 

36.423 

26.48 

1517.6 

12.1 

OBS 

00064 

17.56 

36.427 

26.49 

1518.0 

12.1 

OBS 

00083 

17.56 

36.437 

26.50 

1518.3 

12.1 

OBS 

00126 

17.55 

36.437 

26.50 

1519.0 

12.1 

OBS 

00168 

17.57 

36.445 

26.50 

1519.7 

12.1 

OBS 

002  55 

17.38 

36.421 

26.53 

1520.6 

12.1 

OBS 

T00341 

16.94 

36.368 

26.60 

1520.6 

12.1 

OBS 

00428 

15.89 

36.170 

26.69 

1518.6 

12.1 

OBS 

00514 

13.59 

35.764 

26.68 

1512.2 

12.1 

OBS 

006  89 

09.35 

35.240 

27.27 

1499.6 

12.1 

OBS 

00865 

06.87 

35.250 

27.65 

1493.1 

12.1 

OBS 

T01306 

04.75 

35.085 

27.79 

1491 .7 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


S 10  3 PH 


REF  ID 

31 

1588 

YEAR 

1970 

BOTDP 

O 

<N 

o 

o 

AIR  TEMP 

18.3 

DIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

02 

CONSEC 

0012 

MONTH 

02 

SHIP 

3L 

WET  BULB 

17.1 

16  3 4 

WINO-SPD 

20 

LAT 

36 

15  N 

OAV 

10 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1016.3 

SEA 

WIND-FUR 

LONG 

048 

15  W 

HOUR 

19.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

B/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURA  T I ON 
OR  1C  E37  012 


TEN  SC  1206 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  68 


CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

19.1 

OBS 

00000 

17.74 

36.422 

26.44 

19.1 

OBS 

00022 

17.62 

36.420 

26.47 

19.1 

OBS 

00044 

17.5* 

36.422 

26.49 

19.1 

OBS 

00066 

17.56 

36.424 

26.49 

19.1 

OBS 

00087 

17.60 

36.438 

26.49 

19.1 

OBS 

00132 

17.57 

36.440 

26.50 

19.1 

OBS 

00177 

17.44 

36.428 

26.52 

19.1 

OBS 

00267 

17.15 

36.381 

26.55 

19.1 

OBS 

T0Q358 

16. 7B 

36.357 

26.63 

19.1 

OBS 

00450 

15.13 

36.040 

26.76 

19.1 

OBS 

T00S40 

13.85 

35.840 

26.89 

19.1 

OBS 

00726 

09.95 

35.302 

27.22 

19.1 

OBS 

00912 

07.19 

35.122 

27.51 

19.1 

OBS 

T01380 

04.43 

35.005 

27.77 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P NJ2  N03  S103  PH 

1517  .4 

1517.5 

1517.6 

1518.0 

1518.5 

1519.1 

1519.5 

1520.0 

1520 .6 

1516.5 

1513.6 

1502.5 

1695.0 

1491 .5 
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TABLE  XVII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
MENDOTA  at  Ocean  Station  ECHO,  11  February  1970  - 6 March  1970,  prepared  from 


NODC  listing  No.  31 

- 1605. 

J * 

i — x — 

REFI0  31  1605 

YEAR 

1970 

80T0P  06700 

AIR 

TEMP  18.3 

OIR 

HGT  PER 

• INO-GIR  15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC  0001 

MONTH  02 

SHIP  ME 

WET 

8ULB  17.8 

07 

2 0 

-INO-SPO  05 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT  36  55  N 

OAV 

12 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1015.9 

SEA 

MlNO-FGR 

DURATION 

2 SQUARE 

66 

LONG  067  56  M 

HOUR 

21.7 

AREA  05 

CL QUO  T/A  d/8 

CL/TR 

WEATHEK  X 2 

ORIG  E38  C01 

1 SQUARE 

67 

CASTNUM/T INfc 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPIH 

SN 0 VEL 

OXYG  PJ6 

TOT  P N02  N03 

S 103  PH 

21.7 

08  S 

00000 

17.97 

36.605 

26.37 

1518.1 

21.7 

08  S 

00025 

17.76 

36.616 

26.66 

1517.8 

21.7 

08  S 

00050 

17.68 

36.612 

2o.  6 5 

1518.1 

21.7 

OBS 

00075 

17.69 

36.617 

26.65 

1518.5 

21.7 

08  S 

00100 

17.68 

36.630 

26.66 

1518.9 

21.7 

OBS 

00151 

17.65 

36.636 

26.6  7 

1519.7 

21.7 

OBS 

T00201 

17.65 

36.616 

2o.51 

1519.9 

21.7 

08  S 

00302 

16.83 

36.363 

26.62 

1519.6 

21.7 

OBS 

T 006 02 

15.82 

36.160 

26.70 

1518.0 

21.7 

OBS 

00503 

16.12 

35.871 

26.85 

1513.9 

21.7 

08S 

T006  06 

12.53 

35.615 

26.98 

1510.0 

21.7 

OBS 

00805 

07.96 

35.165 

27.61 

1696.2 

21.7 

OBS 

T 01007 

05.75 

35.056 

27.65 

1690.8 

21.7 

OBS 

T01510 

06.28 

35.010 

27.79 

1653.1 

• • 

REP  10 

31 

1605 

YEAR 

1970 

80T0P 

06770 

AIR  TEMP 

17.7 

OIR  HuT 

PER 

Ml Y t>- 01 R 35 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  UOo 

CONSEC 

0002 

MONTH 

02 

SHIP 

ME 

MET  8ULB 

17.5 

09  2 

0 

MlNO-SPO  03 

TRACE  OIR 

5 SwUARE  2 

LAT 

36 

56  N 

DAY 

13 

OATA 

USE  1 

8ARGMETR 

1026.6 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  66 

LONG 

067 

57  M 

HOUR 

16.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/8 

CL/TR 

HEATHER  X2 

ORIG  E 38  002 

1 SwUARt  67 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P06  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

16.6 

OBS 

00000 

17.87 

36.613 

26.60 

1517.8 

16.6 

OBS 

00025 

36.610 

16.6 

OBS 

00069 

17.69 

36.617 

26.65 

1518.1 

16.6 

OBS 

000  76 

17.70 

36.626 

26.65 

1518.5 

16.6 

OBS 

00098 

17.68 

36.621 

*6.66 

1518.9 

16.6 

OBS 

00167 

17.67 

36.628 

26.66 

1519.7 

16.6 

OBS 

00196 

17.55 

36.629 

2o.6S 

1520.1 

16.6 

OBS 

00296 

16.96 

36.386 

2o.60 

1319.9 

16.6 

OBS 

T00393 

15.82 

36. 160 

26.70 

1517.8 

16.6 

OBS 

00691 

16.32 

35.899 

26.83 

1516.6 

16.6 

OBS 

T 005  95 

12.60 

35.629 

26.98 

1510.1 

16.6 

OBS 

00787 

08.90 

35.206 

27.32 

1659.5 

16.6 

08  S 

T 00985 

06.56 

35.160 

27.61 

1693.7 

16.6 

OBS 

T0V683 

06.68 

35.026 

27.78 

***** 

1693.5 

REF  10 

31  1605 

YEAR 

1970 

BOTOP  04050 

AIR 

TEMP  18.6 

OIR 

HGT  PER 

MINO-OI R 

15 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  02 

SHIP  ME 

MET 

BULB  18.3 

21 

2 0 

MIND-SPD 

01 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

DAY 

14 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1027.1 

SEA 

M1N0-F0R 

OUR AT  I ON 

2 

SQUARE 

<.8 

LONG 

068  02  M 

HOUR 

16.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/7 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG  E38  003 

1 

square 

58 

CASTNUM/ TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNC  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

16.6 

OBS 

00000 

17.89 

36.416 

26.40 

1517.9 

16.6 

OBS 

00025 

17.76 

36.420 

26.44 

1517.9 

16.6 

OBS 

00050 

17.72 

36.410 

26.44 

1518.2 

16.6 

OBS 

00075 

17.72 

36.418 

2o.44 

1518.6 

16.6 

OBS 

00100 

17.72 

36.422 

26.45 

1519.0 

16.6 

OBS 

00151 

17.73 

36.431 

26.45 

1519.9 

16.6 

OBS 

T 002  01 

17.74 

36.430 

26.45 

1520.7 

16.6 

OBS 

00301 

16.96 

36.385 

26.60 

1520.0 

16.6 

OBS 

T 004  02 

15.86 

36.167 

26.69 

1518.1 

16.6 

OBS 

00503 

14.24 

35.885 

26. 84 

1514.3 

16.6 

OBS 

T 00603 

12.56 

35.618 

26.98 

1510.1 

16.6 

OBS 

00604 

08.48 

35.172 

27.36 

1498.2 

16.6 

OBS 

T0.1005 

06.48 

35.165 

27.64 

1493.8 

16.6 

OBS 

T01509 

04.32 

35.014 

27.78 

1493.3 

TABLE  XVII.— Continued 


• EM  D 

31 

1605 

YEAR 

1970 

BOTDP  03780 

AIR  TEMP 

17.7 

OIR  HGT  PER 

MlNO-OIR  07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH 

02 

SHIP  ME 

MET  BULB 

17.5 

04  2 6 

MINO-SPO  Oi 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02. 5N 

DAY 

15 

DATA  USE  1 

BAROMETk 

1029.3 

SEA 

Ml NO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

59  N 

HOUR 

16.2 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

6/2 

CL/TR 

MEATHER  XI 

OK 1G  E38  004 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

IVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

SIJ3 

PH 

16.2 

OBS 

00000 

18.07 

36.431 

26.37 

1518.4 

16.2 

OBS 

00025 

17.80 

36.410 

26.42 

1518.0 

16.2 

OBS 

00051 

17.72 

36.418 

26. *4 

1518.2 

16.2 

OBS 

00076 

17.72 

36.429 

26.45 

1518.6 

16.2 

OBS 

00102 

17.72 

36.425 

26.45 

1519.1 

16.2 

OBS 

00151 

17.74 

36.429 

26.45 

1519.9 

16.2 

OBS 

T0Q202 

17.55 

36.427 

26.49 

1520.2 

16.2 

OBS 

00305 

16.89 

36.381 

26.62 

1519.9 

16.2 

OBS 

T 00403 

15.68 

36.144 

26.72 

1517.5 

16.2 

OBS 

00504 

13.72 

35.794 

26. 88 

1512  .5 

16.2 

OBS 

T 006  04 

12.24 

35.575 

27.01 

ISC8.9 

16.2 

OBS 

00806 

08.10 

35. 1 7 C 

27.41 

1496.8 

16.2 

OBS 

T01008 

06.03 

35.105 

27.65 

1492.0 

16.2 

OBS 

T01519 

04.35 

35.025 

27.79 

1493 .6 

REFID 

31 

1605 

YEAR 

1970 

BOTDP  04120 

AIR  TEMP 

17.9 

DIR  HGT 

PER 

MIND-OIR  09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH 

02 

SHIP  ME 

MET  BULB 

17.9 

06  3 

5 

MIND-SPD 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58 

N 

DAY 

16 

OATA  USE 

' 1 

BAROMETR 

1030.4 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03 

M 

HOUR 

15.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/4 

CL/TR 

MEATHER  XI 

ORIG  E38  005 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

15.7 

OBS 

00000 

18.32 

36.468 

26.33 

15.7 

OBS 

00024 

18.19 

36.469 

26.37 

15.7 

OBS 

00049 

17.88 

36.428 

26.41 

15.7 

OBS 

000  74 

17.77 

36.416 

26.43 

15.7 

OBS 

00099 

17.69 

36.420 

26.45 

15.7 

OBS 

00147 

17.68 

36.429 

26.46 

15.7 

08  S 

T00197 

17.26 

36.415 

26.55 

15.7 

OBS 

002  9o 

16.80 

36.356 

26.62 

15.7 

OBS 

T00395 

15.56 

36.122 

26.73 

15.7 

OBS 

00495 

13.70 

35.789 

26.88 

15.7 

OBS 

T00595 

12.35 

35.596 

27.00 

15.7 

OBS 

00795 

08.20 

35.144 

27.38 

15.7 

OBS 

100995 

06.09 

35.110 

27.65 

15.7 

OBS 

T01499 

04.28 

35.012 

27.79 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P34  TOT  P NQ2  NQ3  S103  PH 

1519.2 

1519.2 
151b. 7 

1518.7 

1518.9 

1519.7 

1519.3 

1519.4 

1517.0 
1512.3 
1509.2 

1497.0 

1492.0 

1492.9 


PEFID 

31 

1605 

YEAR 

1970 

6GT0P  04275 

AIR 

TEMP  18.3 

DIR 

faT  PER 

MIND-OIR 

14 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  02 

SHIP  ME 

mET 

BULB  18.3 

12 

2 7 

MIND-SPD 

07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAY 

17 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.9 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

59  M 

HOUR 

16.1 

AREA 

05 

CLUUO  T/A  8/5 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

OR 1G  E36  006 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

T OT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

16.1 

OBS 

00000 

18.02 

36.434 

26.38 

1518.3 

16.1 

OBS 

00025 

17.87 

36.426 

26.41 

1518.2 

16.1 

OBS 

000  51 

17.78 

36.429 

26.44 

1516.4 

16.1 

OBS 

00077 

1 7.69 

36.425 

26.46 

1518.6 

16.1 

OBS 

00103 

1 7.65 

36.424 

26.47 

1518.9 

16.1 

OBS 

00153 

17.25 

36.393 

26.54 

1518.5 

16.1 

OBS 

T00206 

17.01 

36.357 

26.57 

1518.6 

16.1 

OBS 

00308 

16.82 

36.370 

26.63 

1519.7 

16.1 

OBS 

004  10 

15.59 

36.146 

26.74 

1517.4 

16.1 

OBS 

00513 

13.39 

35.747 

26.9  L 

1511  .5 

16.1 

UBS 

T 006 1 0 

11.72 

35.542 

27.08 

1507.2 

16.1 

OBS 

00819 

07.94 

16.1 

OBS 

T01025 

06.04 

35.152 

27.69 

1492.4 

16.  1 

OBS 

T01537 

04.  17 

35.011 

27.80 

1493.1 

REFIO  31 
CONSEC 
LAT  35 
LONG  047 


CASTNUM/ 


1605 

YEAR 

1970 

BOTDP  04410 

AIR  TEMP 

17.8 

DIR  Hu! 

PER 

MIND-OIR 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

0007 

MONTH 

02 

SHIP  ME 

MET  BULB 

17.7 

12  3 

3 

MIND-SPO 

15 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

02 

N 

DAY 

18 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1022.8 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

57 

M 

HOUR 

16.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

7/8 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG  E38  007 

l SQUARE  57 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG  PJ4  TOT  P N02 

N03 

S 1 03 

PH 

16.0 

OBS 

00000 

18.08 

36.463 

26.39 

1518.5 

16.0 

OBS 

00026 

17.56 

36.427 

26.49 

1517.4 

16.0 

OBS 

00051 

17.48 

36.425 

26.51 

1517.5 

16.0 

OBS 

00077 

17.34 

36.405 

26.53 

1517.5 

16.0 

OBS 

00101 

17.26 

36.390 

26.54 

1517.7 

16.0 

OBS 

00154 

17.16 

36.398 

26.57 

1518.2 

16.0 

OBS 

T 002  05 

16.95 

36.353 

26.58 

1518.4 

16.0 

OBS 

00308 

16.47 

36.295 

26.65 

1518.6 

16.G 

OBS 

T 00410 

15.54 

36.122 

26.73 

1517.2 

16.0 

OBS 

00515 

13.59 

35.792 

26.90 

1512.3 

16.0 

OBS 

T00619 

11.73 

35.509 

27.05 

1507.3 

16.0 

OBS 

008  30 

07.32 

35.134 

27. 5C 

1494.1 

16.0 

OBS 

T01044 

06.01 

35.136 

27.68 

1 49M . 5 

lu.O 

OBS 

T01568 

04.09 

35.008 

27. 8U 

1493.6 

TABLE  XVII.— Continued 


REFID 

31 

1605 

YEAR  1910 

BOTDP  04140 

AIR  TEMP 

lb. 8 

DIR  HOT 

PER 

WIND-DIR 

17 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  02 

SHIP  HE 

MET  A UL  6 

18.7 

17  4 

2 

WIND-SPD 

18 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

l AT 

35 

03  N 

DAY  19 

OATA  USE  1 

8AR0METR 

1006.9 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

58  M 

HOUR  16.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/e 

CL/ TR 

WEATHER 

AS 

OR 1G  E38  008 

1 SQUARE  57 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth  sno  vel  oxyg 

PD 4 TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

16.2 

OBS 

000  00 

17.79 

36.425 

26.4  3 

1517.6 

16.2 

08  S 

00018 

1 7.76 

36.441 

26.45 

1517.8 

16.2 

OBS 

000  36 

1 7.  70 

36.435 

26.46 

1517.9 

16.2 

OBS 

00054 

17.63 

3o.440 

26.48 

1518.0 

16.2 

UBS 

00072 

17.32 

36.427 

2o.  5 5 

1517.4 

16.2 

OBS 

00108 

17.19 

36.394 

26.56 

1517.6 

16.2 

OBS 

T001 45 

17.14 

16.2 

OBS 

00213 

17.01 

lo.2 

OBS 

T00283 

16.84 

16.2 

OBS 

00354 

16.04 

16.2 

OBS 

T 0042  7 

14.79 

16.2 

OBS 

005  80 

12.39 

16.2 

OBS 

007  39 

09.45 

16.2 

OBS 

TO  1 1 78 

05.29 

35.095 

27.74 

1491 .8 

REP  ID 

31 

1605 

YEAR 

1970 

BOTOP 

04680 

AIR  TEMP 

19.5 

OIR  HGT 

PER 

WlNO-DIR 

22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH 

02 

SHIP 

ME 

WET  BULB 

19.4 

25  3 

5 

WIND-SPD 

10 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02 

N 

OAY 

21 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1018.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

50 

W 

HOUR 

15.7 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

8/7 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG  E38  009 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

Pu4  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

15.7 

OBS 

00000 

17.90 

36.408 

26.39 

1517.9 

15.7 

UBS 

00022 

17.87 

36.396 

26.39 

1518.2 

15.7 

JBS 

00043 

17.  79 

36.393 

26.41 

1518.3 

15.7 

OBS 

00064 

17.78 

36.396 

26.41 

1518.6 

15.7 

OBS 

00085 

17.62 

36.403 

26.46 

1518.5 

15.7 

OBS 

00126 

17.41 

36.387 

26.50 

1518.5 

15.7 

OBS 

T 001 6 7 

17.16 

36.386 

26.56 

1518.4 

15.7 

OBS 

002  50 

16.99 

36.351 

26.57 

1519.3 

15.7 

OBS 

T 003  2 9 

16.36 

36.236 

26.63 

1518.5 

15.7 

OBS 

0040b 

15.38 

36.085 

26.74 

1516.6 

15.7 

OBS 

T 004  8 6 

14.42 

35.895 

2 6.81 

1514.6 

15.7 

OBS 

006  46 

11.30 

35.434 

27.08 

1506.2 

15.  7 

OBS 

00811 

08.  71 

35.171 

27.32 

1499.2 

15.7 

OBS 

T012  29 

C5.10 

35.068 

27.74 

1451 .9 

REFID  31  1605 

YEAR 

1970 

80 TOP  04320 

AIR 

TEMP  18.0 

OIR 

HGT  PER 

WINO-OIR  25 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0010 

MONTH  02 

SHIP  ME 

WET 

BULB  17.8 

25 

2 6 

WIND-SPD  03 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

2 

LAT  34  59.  9N 

OAY 

22 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.4 

ScA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

46 

LONG  047  57  W 

HLUR 

15.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  3/8 

CL/TR 

WEATHER  X 2 

CRIG  E 38  010 

1 SQUARE 

47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG  Pj4 

TOT  P NU2  N03 

SI03  PH 

15.9 

OBS 

00000 

17.76 

36.419 

26.44 

1517.5 

15.9 

OBS 

00023 

17.56 

36.415 

26.48 

1517.3 

15.9 

UBS 

00046 

17.51 

36.422 

26.50 

1517.5 

15.9 

OBS 

00069 

l 7.49 

36.422 

26.50 

517.8 

15.9 

OBS 

00093 

17.  34 

36.413 

26.53 

1517.8 

15.9 

OBS 

00137 

17.16 

36.381 

26.55 

1517.9 

15.9 

OBS 

T 001 84 

17.01 

36.382 

26.59 

1518.3 

15.9 

OBS 

002  75 

16.60 

36.281 

26.61 

1518.4 

15.9 

OBS 

T 0036  7 

15.95 

36.200 

26.70 

1517.8 

15.9 

OBS 

00458 

14.50 

35.928 

26.81 

1514.5 

15.9 

JBS 

T00549 

13.12 

35.694 

26.92 

1511 .1 

15.9 

OBS 

00730 

09.54 

35.265 

27.26 

1501  .0 

15.9 

OBS 

T009 14 

06.58 

35.120 

27.59 

1492  .6 

15.9 

OBS 

TO l 396 

04.65 

35.058 

27.78 

1492.8 

»• 

REFID 

31 

1605 

YEAR  1970 

80TDP  04590 

AIR  TEMP  15.0 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIR 

04 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  02 

SHIP  ME 

WET  BULB  14.8 

35  2 

5 

wIND-SPD 

02 

TRACE  DIR 

5 

SWUARE 

2 

LAT 

34 

57 

N 

DAY  23 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.2 

SEA 

WlND-FuR 

DURAT IUN 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

59 

W 

HOUR  15.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR 1G  E 38  011 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

PJ4  TOT  P NU2  N03 

S 103 

PH 

15.8 

OBS 

00000 

17.48 

36.406 

26.45 

1516.7 

15.8 

OBS 

00025 

17.41 

36.405 

26.51 

1516.9 

15.8 

OBS 

00049 

17.36 

36.402 

26.52 

1517.1 

15.8 

OBS 

00074 

1 7.35 

36.401 

26.52 

1517.5 

15.8 

OBS 

00098 

17.36 

36.402 

26.52 

1517.9 

15.8 

OBS 

00148 

17.15 

36.385 

2o.56 

1518.1 

15.8 

OBS 

T00197 

17.03 

36.371 

26.58 

1518.5 

15.8 

OBS 

00293 

16.71 

36.334 

26.6  2 

1519.1 

15.8 

OBS 

T 00389 

15.98 

36.193 

26.69 

1518.3 

15.8 

OBS 

00484 

14.42 

35.930 

2o.83 

1514.6 

15.8 

OBS 

00578 

35.660 

15.8 

OB  S 

00771 

08.42 

35.174 

27.37 

1497.4 

15.8 

OBS 

T 00965 

06.31 

35.115 

27.62 

1492.4 

15.8 

OBS 

TO  14  72 

04.44 

35.034 

27.79 

1493.2 

18.7 

OBS 

TO  1 969 

03.  73 

34.992 

27.83 

1498.5 

18.7 

OBS 

T 024  72 

03.31 

34.572 

27.85 

1505.3 

18.7 

JBS 

T 02981 

02.85 

34.952 

27.88 

1512.1 

18.7 

OBS 

03483 

02.45 

34.931 

27.90 

1519.1 

1!)!) 


TABLE  XVII. — Continued 


REF  10 

31 

1603 

YEAR 

1970 

B01DP  048o0 

AIR 

TEMP  17.8 

oi r hgt  per 

MIN  D-Dl  R 

26 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SG  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH 

02 

SHIP  MC 

MET 

3U4.B  15.9 

17  3 5 

MlNO-SPD 

13 

trace  dir 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAY 

24 

DATA  USE 

1 

BARCMETR  1015.1 

SEA 

MIND-FOR 

OUPATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

52  W 

HOUR 

16.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  b/7 

CL/TR 

toEATHEk 

X2 

GRIG  E 38  012 

1 

SQUARE 

47 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

dvnopth  sno  vel 

UXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

NO  3 

S103 

PH 

16.9 

08  S 

00000 

17.64 

36.407 

26.46 

1517.1 

16.5 

OBS 

00022 

17.59 

36.404 

26.47 

1517.3 

16.9 

OBS 

00042 

17.54 

36.411 

26.48 

1517.5 

16.9 

OBS 

00063 

17.53 

3o.4ll 

26.45 

1517.8 

16.9 

OBS 

00085 

17.50 

36.414 

26.50 

1518.1 

16.5 

OBS 

00128 

17.29 

36.403 

26.54 

1518.2 

16.9 

OBS 

T00172 

17.14 

36.390 

26.56 

1518.5 

REFID 

31 

1605 

YEAR 

1970 

BOTDP  04140 

AIR 

TEMP  16.3 

0 1 R HGT  PER 

MIND-01R 

09 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH  02 

SHIP  ME 

MET 

BULB  16.3 

27 

5 7 

MINO-SPO 

08 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

06  N 

DAY 

25 

DATA  USE 

1 

BARGMETR  1025.6 

SEA 

MIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

S3 

LONG 

048 

16  M 

HOUR 

16.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

oEATHER 

XI 

ORIG 

E 38  013 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TGT  P 

N02  N03 

SI03 

PH 

16.8 

OBS 

00000 

17.64 

36.417 

26.46 

1517.1 

16.8 

OBS 

00023 

l 7.42 

36.414 

26.51 

1516.9 

16.8 

OBS 

00047 

17.42 

36.415 

26.52 

1517.3 

16.8 

OBS 

00070 

17.44 

36.420 

26.51 

1517.7 

16.8 

OPS 

00093 

17.42 

36.434 

26.53 

1518.0 

16.8 

OBS 

00139 

17.26 

36.414 

26.55 

1518.3 

16.8 

OBS 

00185 

17.09 

36.397 

26.58 

1518.5 

16.8 

OBS 

002  7 7 

16.83 

36.348 

2e.61 

1519.2 

16.8 

OBS 

T 003  66 

16.40 

36.288 

26.66 

1519.3 

16.8 

OBS 

00458 

14.76 

35.982 

26.80 

1515.4 

16.8 

OBS 

T 00549 

12.83 

35.668 

26.96 

1510.1 

16.8 

OBS 

00733 

09.71 

35.295 

27.25 

1501.8 

16.8 

OBS 

00917 

06.82 

35. IIC 

27.55 

149*. o 

16.8 

OBS 

T01377 

04.70 

35.073 

27.79 

1492.7 

» 

REF  ID 

3i  1605 

YEAR 

1970 

BOTDP  04500 

AIR 

TEMP  17.4 

DIR 

HGT  PER 

M IN  D-D  l A 09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH  02 

SHIP  ME 

MET 

BULB  17.4 

05 

2 X 

MIVO-SPO  15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  02  N 

DAY 

26 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.4 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  57. 5M 

HOUR 

15.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/4 

CL/TR 

MEATHER  XI 

ORIG  E38  014 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

15.7 

OBS 

00000 

17.57 

36.437 

26.50 

1>17 .0 

15.7 

OBS 

00025 

17.50 

36.440 

26.51 

1517.2 

15.7 

OBS 

00050 

17.50 

36.442 

26.52 

1517.6 

15.7 

OBS 

00075 

17.36 

36.419 

26.53 

1517.6 

15.7 

OBS 

00099 

17.30 

36.416 

26.55 

1517.8 

15.7 

OBS 

00141 

17.16 

36.400 

26.57 

1518.0 

15.7 

OBS 

T 001 99 

17.09 

36.374 

26.56 

1518.7 

15.7 

OBS 

002  97 

16.66 

36.342 

26.64 

1519.0 

15.7 

OBS 

T 003  95 

15.64 

36.146 

26.73 

1517.3 

15.7 

OBS 

00494 

13.67 

35.820 

26.91 

1512.2 

15.7 

OBS 

T00591 

11.69 

35.511 

27.06 

1506.7 

15.7 

OBS 

00788 

08.  15 

35.178 

27.41 

1496.7 

15.7 

OBS 

009  83 

06.76 

35.172 

27.61 

1494  .5 

15.7 

OBS 

T01474 

04.33 

35.037 

27.80 

1492.7 

• • 

REFID  31  1605 

YEAR 

1970 

BOTDP  01710 

AIR 

TEMP  18.3 

DIR 

HGT  PER 

MINO-DIR  13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0015 

MONTH  02 

SHIP  ME 

MET 

BULB  17.8 

08 

3 6 

MIND-SPO  15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  02  N 

OAY 

27 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1011.3 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  01  M 

HOUR 

16.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/5 

CL/TR 

MEATHER  XI 

ORIG  E 38  015 

1 

SQUARE 

58 

castnum/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P NO?  N03 

S 103 

PH 

16.1 

OBS 

00000 

17.65 

36.437 

26.48 

1517.2 

16.1 

OBS 

00024 

17.52 

36.435 

26.51 

1517.2 

16.  1 

OBS 

00047 

17.48 

36.437 

26.52 

1517.5 

16.1 

OBS 

00071 

17.49 

36.441 

26.52 

1517.9 

16.1 

OBS 

00094 

17.43 

36.440 

26.53 

1518.1 

16.1 

OBS 

00142 

17.28 

36.425 

26.56 

1518.4 

16.1 

OBS 

T 001 87 

17.22 

36.411 

26.56 

1519.0 

16.1 

OBS 

002  79 

16.88 

36.392 

26.63 

1519.4 

16.1 

OBS 

T 003  70 

15.68 

36.161 

26.73 

1517.0 

16.1 

OBS 

00461 

14.52 

35.978 

26.85 

1514.6 

16.1 

OBS 

T 005 50 

13.03 

35.715 

26.96 

1510.9 

16.1 

OBS 

00732 

09.23 

35.295 

27.33 

1500.0 

16.1 

OBS 

T00915 

06.93 

35.188 

27.60 

1494.1 

16.1 

OBS 

TO 14 13 

04.65 

35.062 

27.79 

1493.1 

*6 
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TABLE  XVIII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  7 March  1970  * 24  March  1970  , prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 1602. 


REFIO 

31 

1602 

YEAR 

1970 

BOTOP  03292 

AIR  TEMP 

17.2 

OIR  HOT 

PER 

<*1X0-01 R 

23 

INST  NANStN  CAST 

CONSEC 

0001 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

MET  BULB 

15.6 

31  2 

3 

WIND-SPO 

20 

TRACE  OIR 

LAT 

35 

07 

N 

DAY 

07 

OATA  USE  1 

dAROMETR 

1007.1 

ScA 

WIND-FJR 

DURATION 

LONG 

048 

02 

M 

hour 

13.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 39  001 

TEN  Sj  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  58 


CASTNUM/T1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNOPTH  SNO  VcL 

12.9 

OBS 

00000 

16.98 

36.393 

2©  .60 

1515.2 

12.9 

OBS 

00024 

17.01 

36.392 

26.60 

1515.7 

12.9 

OBS 

00046 

17.00 

36.390 

26.60 

1516.0 

12.9 

OBS 

00068 

17.04 

36.390 

26.59 

1516.5 

12.9 

OBS 

00091 

17.03 

36.392 

26.  55 

1516.8 

12.9 

OBS 

00146 

17.04 

36.387 

26.59 

1517.7 

12.9 

OBS 

T 001 80 

16V99 

36.386 

26.60 

1518.1 

12.9 

OBS 

002  69 

16.95 

36.366 

26.61 

1519.5 

12.9 

OBS 

T00359 

16.60 

36.264 

26.61 

1519.8 

12.9 

OBS 

00453 

16.40 

36.219 

26.61 

1520.7 

12.9 

OBS 

T00547 

14.73 

35.919 

26.76 

1516.6 

12.9 

OBS 

00745 

09.53 

35.200 

27.21 

1501.2 

12.9 

OBS 

00958 

06.77 

35.199 

27.63 

1494.2 

12.9 

064 

T01549 

04.23 

35.005 

27.79 

1493.6 

OXYG 


P04  TOT  P N02  N03  Slu3  PH 


REFIO  31  1602 

YEAR 

1970 

BOTOP  05121 

AIR 

TEMP  15. t 

OIR  HGT  PER 

WlND-OIR 

30 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  120© 

CONSEC  0002 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

WET 

BULB  12.2 

Al  2 4 

WIND-SPO 

1* 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT  34  46  N 

DAY 

09 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1011.9 

SEA 

W1N0-F0R 

DURATION 

2 SQUARE 

48 

LONG  048  03  M 

hour 

13.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  3/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 39  002 

1 SQUARE 

48 

C ASTNUM/T 1 ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNC  VEL 

UXVG 

PJ4 

TOT  P NO* 

NO  3 

SI03  PH 

13.5 

OBS 

00000 

17.05 

36.391 

26.55 

1515.4 

13.5 

OBS 

00029 

17.04 

36.391 

26.59 

1515.8 

13.5 

OBS 

00056 

17.00 

36.391 

26.60 

1516.1 

13.5 

OBS 

00085 

17.05 

36.390 

26.55 

1516.8 

13.5 

OBS 

00113 

17.03 

36.389 

26.59 

1517.2 

13.5 

OBS 

00170 

17.05 

36.391 

26.55 

1518.2 

REFIO 

31 

1602 

YEAR 

1970 

BOTOP  04938 

AIR  TEMP 

17.8 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

26 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

month 

03 

SHIP  EN 

WET  BULB 

16.1 

27  2 3 

WIND-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAY 

12 

OATA  USE 

1 

8AR0NETR 

1018.3 

SEA 

WINO-FJR 

DORA  T I QN 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

56  W 

hour 

14.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

3/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E39  003 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T 1 ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P NO* 

N03 

SI9J 

PH 

14.2  06S 

14.2  06S 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 

14.2  OBS 


000  00 
0002S 
00048 
00072 
00095 
00144 
00191 
00266 
00382 
0046C 
T00578 
00778 
T00981 
T01503 


17.09 

36.391 

26.58 

1515.5 

17.06 

36.394 

26.55 

1515.8 

17.05 

36.401 

26.59 

1516.2 

17.06 

36.393 

26.59 

1516.6 

17.07 

36.393 

26.58 

1517.0 

17.09 

36.393 

26.56 

1517.9 

17.05 

36.396 

26.59 

1518.5 

14.17 

36.395 

36.394 

35.841 

26.82 

1513.6 

12.52 

35.573 

26.95 

1509.5 

08.27 

06.27 
04.26 

34.988 

27.77 

1452  .9 
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TABLE  XVIII.— Continued 


REF  10  11  1402 

YEAH 

1970 

BOTOP  05121 

Ain 

TENP  17. S 

Old  hgt  per 

MINO-OIR  04 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC  0004 

NONTH  03 

SHIP  EN 

MET 

8ULB  15.6 

30 

l 4 

MINO-SPO  04 

TRACE  Old 

5 

SQUARE 

2 

CAT  34  53  N 

OAV 

13 

OATA  USE 

1 

BARONETS  1020.7 

SEA 

MINO-FOR 

0URAT10N 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  04  M 

HOUR 

21.4 

ASEA 

05 

CLOUO  T/A  3/1 

CL/TR 

MEATHER  XI 

OAIG  E39  004 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VeL 

OXVG  PJ4 

TOT  P NO 2 NCI 

S1J3 

PH 

21.4 

08S 

00000 

17.44 

36.403 

26.50 

1516.6 

21.4 

OSS 

00024 

17.29 

34.401 

26.54 

1516.5 

21.4 

08S 

00049 

17.20 

36.397 

26.55 

1516.6 

21.4 

08  S 

000  73 

17.14 

36. 387 

26.56 

1516.8 

21.4 

OSS 

00098 

17.08 

36.386 

26.58 

1517.1 

21.4 

OSS 

00147 

17.00 

36.371 

26.58 

1517.4 

21.4 

OSS 

00197 

36.360 

21.4 

OSS 

00295 

16.33 

36.254 

26.65 

1517.9 

21.4 

OSS 

00S91 

15.21 

36.052 

26.75 

1515.8 

21.4 

OSS 

004S6 

35.768 

21.4 

OSS 

T 005  SI 

12.02 

35.544 

27.03 

1507.8 

21.4 

OSS 

00769 

08.30 

35.152 

27.37 

1496.9 

21.4 

OSS 

T00957 

06.36 

35.121 

27.62 

1492.5 

21.4 

OSS 

701439 

04.44 

35.031 

27.78 

1492.6 

* 

REP  10 

31 

1602 

YEAR 

1970 

BOTOP  04663 

AIR 

TENP  17.8 

01 R HGT  PER 

MINO-OIR 

20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0005 

NONTH 

03 

SHIP  EN 

MET 

BULB  15.0 

25 

l 5 

MINO-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

53  N 

OAV 

14 

OATA  USE 

1 

8AR0NETR  1022.7 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

19  M 

HOUR 

14.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  2/1 

CL/TR 

MEATHER 

X4 

ORIG  E39  005 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

14.8 

OSS 

00000 

17.06 

36.391 

26.58 

1515.4 

14.8 

OSS 

00024 

16.92 

36.387 

26.61 

1515.4 

14.8 

OSS 

00049 

16.89 

36.385 

26.62 

1515.7 

14.6 

OSS 

000  73 

16.90 

36.387 

26.62 

1516.1 

14.8 

08  S 

00098 

16.90 

36.386 

26.62 

1516.5 

14.8 

OSS 

00147 

16.88 

36.386 

26.62 

1517.3 

14.8 

08  S 

00196 

16.92 

36.381 

26.61 

1518.2 

6 

REF  10  31  1602 

YEAR 

1970 

BOTOP  02651 

AIR 

.ENP  18.3 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

17 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0006 

NONTH  Qj 

SHIP  EN 

MET 

BULB  16.7 

27 

2 3 

MINO-SPO 

16 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  04  N 

OAV 

15 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1025.4 

SEA 

MINO-FJR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  05  N 

HOUR 

15.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/8 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG  E39  006 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S103 

PH 

15.0 

OSS 

00000 

17.14 

36.395 

26.57 

1515.7 

15.0 

08  S 

00025 

17.09 

36.392 

26.58 

1515.9 

15.0 

08  S 

00050 

17.06 

36.394 

26.59 

1516.2 

15.0 

08  S 

00075 

17.05 

36.390 

26.59 

1516.6 

15.0 

CBS 

00100 

17.07 

36.394 

26.58 

1517.1 

15.0 

OBS 

OQ152 

17.05 

36.393 

26.59 

1517.9 

15.0 

DBS 

T00202 

17.01 

36.394 

26.60 

1518.6 

15.0 

UBS 

00303 

17.01 

36.392 

26.60 

1520.2 

15.0 

08  S 

T00405 

16.76 

36.340 

26.62 

1521.1 

15.0 

OBS 

00508 

15.20 

36.038 

26.74 

mJ.o 

15.0 

OSS 

T 006 1 2 

12.88 

35.662 

26.95 

1511.3 

15.0 

OBS 

00825 

10.  5j 

35.393 

27.18 

1506.4 

15.0 

OBS 

0104Q 

06.80 

35. OOC 

2 7.47 

1495.4 

15.0 

OSS 

T01588 

04.  18 

34.997 

27.79 

1494  .0 

• 

REFIO 

31 

1602 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR 

TENP  17.8 

OIR 

HGT  PER 

MINO-OIR 

IS 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SU  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

MET 

8ULB  16.7 

27 

2 2 

nINO-SPO 

13 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAV 

16 

DATA  USE 

1 

BARONETR  1026.1 

SEA 

MINO-FOR 

OUR AT  1 ON 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

18.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  3/8 

CL/TR 

MEA THER 

X2 

ORIG  E39  007 

1 

SQUARE 

57 

CASTNON/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  NOS 

S 103 

PH 

18*4 

OBS 

00000 

17.20 

36. 396 

26.55 

1515.8 

18*4 

OBS 

00027 

17.06 

36.403 

26.55 

1515.9 

18.4 

08S 

00054 

17.03 

36.401 

26.60 

1516.2 

18.4 

OBS 

00082 

17.02 

36.397 

26.60 

1516.6 

18.4 

OBS 

00108 

17.01 

36.395 

26.60 

1517.0 

18.4 

OBS 

00164 

16.94 

36.386 

26.61 

1517.7 

18.4 

OSS 

T 002 1 8 

16.89 

36.373 

26.61 

1518.5 

18.4 

-8S 

0032  7 

16.65 

36.315 

26.62 

1519.5 

18.4 

08  S 

T004  36 

15.36 

36.047 

26.72 

1517.0 

18.4 

OSS 

00546 

13.68 

35.777 

26.87 

1513.1 

18.4 

08  S 

T 00655 

11.14 

35.412 

27.09 

1505.7 
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TABLE  XVIII. — Continued 


REFIO 

31 

1802 

YEAR 

1970 

BO TOP  02926 

AIR 

TEMP  18.3 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  03 

SHIP  EN 

MET 

BULB  16.7 

19 

1 3 

MIND-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

01  N 

OAV 

17 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.4 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  68 

LONG 

048 

03  M 

HOUR 

13.9 

AREA 

05 

Cloud 

T/A  3/6 

CL/TR 

MEAThER 

XI 

0R1G  E39  008 

1 SQUARE  51 

CA  STNUM/T IME 

LVLTVP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P N02 

NO  3 

SI03  PH 

13.9 

08  S 

00000 

17.15 

36.395 

26.57 

1515.7 

13.9 

08  S 

00026 

17.07 

36.396 

26.59 

1515.9 

13.9 

OBS 

00051 

17.05 

36.394 

26.59 

1516.2 

13.9 

08  S 

00077 

17.01 

36.391 

26.60 

1516.5 

13.9 

06  S 

00102 

17.01 

36.392 

26.60 

1516.9 

13.9 

06  S 

0Q153 

16.99 

36.364 

26.60 

1517.7 

13.9 

OBS 

T00204 

16.94 

36.380 

26.60 

1516.4 

0 

REFIO 

31 

1602 

YEAR 

1970 

BOTDP  04572 

AIR 

TEMP  16.7 

DIR  HGT  PER 

MlND-OIR 

27 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  U06 

CONSEC 

0009 

MONTH  03 

SHIP  EN 

MET 

BULB  15.6 

27 

2 2 

MINO-SPO 

00 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

59  N 

OAY 

18 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.6 

ScA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 SUUARE  48 

LONG 

048 

03  M 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  3/0 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG  E 39  009 

1 SQUARE  48 

castnum/time 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03 

SI03  PH 

11.6 

OBS 

000  00 

17.08 

36.412 

26. 6C 

1515.5 

11.6 

OBS 

00025 

17.07 

36.400 

26.59 

1515.9 

11.6 

08  S 

0C051 

17.07 

36.401 

26.59 

1516. j 

11.6 

OBS 

000  77 

17.02 

36.396 

26.60 

1 3 16  . 6 

11.6 

08  S 

00103 

17.03 

36.394 

26.59 

1517.0 

11.6 

OBS 

00153 

17.03 

36.387 

26.59 

1517.0 

11.6 

OBS 

T 00205 

17.01 

36.390 

26.60 

1518.6 

11.6 

OBS 

00307 

16.98 

36.382 

26.60 

1520.2 

11.6 

OBS 

00411 

16.59 

36.285 

26.61 

1520.6 

11.6 

OBS 

00514 

14.98 

35.994 

26.76 

1517.0 

11.6 

OBS 

T0Q617 

13.41 

35.756 

26.91 

1513.3 

13.7 

OBS 

T02192 

03.  5e 

34.974 

27.83 

1501 .6 

13.7 

OBS 

02741 

03.08 

34.952 

27.86 

1508.9 

13.7 

06  S 

03292 

02.59 

34.923 

27.88 

1516.4 

13.7 

OBS 

T 03846 

02.26 

34.899 

27.89 

1524.6 

13.7 

OBS 

T 03984 

02.28 

34.894 

27.89 

1527.1 

• 

AEFIO 

31 

1602 

YEAR 

1970 

BOTDP  04023 

AIR 

TEMP  16.1 

OIR  HGT  PER 

MIND-OIR 

01 

INST  NANSEN 

cast 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  03 

SHIP  EN 

/*ET 

BULB  13.9 

3c 

3 3 

M1N0-SPD 

05 

trace  dir 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

59  N 

OAY 

19 

OATA  USE 

1 

BARC5ETR  1027.4 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

14.1 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  3/5 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

GRIG  E 39  010 

1 SQUARE  48 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PG4 

TOT  P NOc 

N03 

S 103  PH 

14.1 

08  S 

00000 

17.  14 

36. 399 

26.57 

1515.7 

14.  1 

OBS 

00024 

17.03 

36.392 

26.59 

1515.7 

14.1 

OBS 

00049 

17.00 

36.390 

2o.6  0 

1516.0 

14.  1 

08  S 

00074 

17.02 

36.394 

26.6  0 

1516.5 

14.1 

OBS 

00C99 

17.03 

36. .>90 

26.59 

1510.9 

14.1 

OBS 

00147 

17.02 

36.391 

26.59 

1517.7 

14.1 

OBS 

00196 

17.02 

36.391 

26.59 

i5ie.> 

14.1 

OBS 

00294 

16.9c 

36.308 

26.6  1 

1519.9 

14.1 

OBS 

00391 

16.94 

3c. 375 

26.e0 

1521  .4 

14.1 

OBS 

u 0489 

15.60 

36.155 

26.68 

1519.0 

14.  1 

OBS 

00586 

14.  14 

35.842 

26.83 

1515.3 

14.1 

OBS 

00781 

08.82 

35.088 

27.24 

1499.0 

14.1 

OBS 

T 009 7 7 

06.21 

35.086 

27.61 

1492  .2 

14.1 

OBS 

T01474 

04.29 

35.011 

27.  79 

1492  .5 

• 

• EF  1 0 

31 

1 60c 

YEAR 

1970 

60 TOP  03200 

AIR 

TEMP  16.7 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

13 

INST  NANScN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0011 

month 

03 

SHIP  EN 

MET 

BULB  13.9 

31 

2 3 

• 1N0-SP0 

15 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

02  N 

OAV 

20 

OATA  USE 

1 

oAAOAETR  1024.0 

SEA 

MlND-FuR 

OURATI JN 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

02  N 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

Cloud 

T/A  8/7 

Cl/tp 

MEA  THER 

XI 

URIC  E 39  011 

1 SQJAkc  5b 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TuT  P NUc 

H03 

S 103  PH 

ll.v 

ues 

OOcOO 

17.13 

36.901 

26.57 

1515  .o 

11.9 

OBS 

00025 

17.09 

3o .404 

20.59 

1515.9 

11.9 

CBS 

00049 

17.07 

36.40c 

26.59 

1516.  .> 

11.9 

OBS 

000  74 

17.09 

36.398 

2o.58 

1510.7 

11.9 

OBS 

00098 

17.05 

■>6. J94 

26.59 

1517.0 

11.9 

CBS 

00140 

17.03 

36.391 

26.59 

1517.7 

11.9 

OBS 

T001 97 

17.03 

3o.391 

26.59 

1513.5 

11.9 

OBS 

002  95 

17.02 

36. J08 

26.59 

la20.1 

11.9 

OBS 

00392 

17.00 

36.378 

26.59 

1521  .o 

11.9 

OBS 

00491 

16.  15 

36.215 

26.66 

1520.5 

11.9 

OBS 

100500 

13.67 

35.820 

26.87 

l 5 14 .4 

11.9 

OBS 

OC785 

09.66 

35.238 

27.21 

1602 .4 

11.9 

CBS 

009  oO 

05.87 

35.068 

0 7 • 6 4 

1440.0 

11.9 

OBS 

TO  14  7 l 

04.34 

35.009 

27.78 

1492.7 

• 
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TABLE  XVIII.— Continued 

REPIO 

31 

1602 

YEAR 

1970 

B070B  0A5A1 

AIR 

'!«»  U.3 

DIR  HOT  PER 

• JND-Olk 

25 

Inst 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

oou 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

NET 

BULB  15.6 

23 

5 5 

WINO-SPU 

25 

trace 

OIR 

5 

SGJARE 

A 

IAT 

35 

00  N 

OAY 

21 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1011.2 

SEA 

WlNO-FQR 

DURATION 

2 

SQUARE 

A8 

LONG 

oab 

05  W 

HOUA 

17.5 

AREA 

05 

CIOUO  T/A  6/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E39  012 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNOPTH 

SND  Vtl 

OXVG 

P3A 

TOT  P 

N02  N03 

S 103 

PH 

17.5 

OBS 

00000 

17.1* 

36.369 

26. 5A 

1515.7 

17.5 

DBS 

00025 

17. OB 

36.371 

26.56 

1315.9 

17.5 

OBS 

000A8 

17.03 

36.382 

26.58 

1316.1 

17.5 

OBS 

00072 

17.08 

36.39A 

26.it 

1516.7 

17.5 

OBS 

000 V* 

17.08 

36.395 

26.58 

1317.0 

17.5 

OBS 

001  A3 

17.07 

36.398 

1517.8 

17.5 

OBS 

00190 

36.395 

17.5 

OBS 

002  B5 

1 A.  99 

36.397 

26.61 

1519.9 

17.5 

OBS 

003B1 

17.01 

36.386 

1521.5 

17.5 

OBS 

00A80 

15.72 

36.116 

26.69 

1318.9 

17.5 

OBS 

T00585 

13. *A 

35.773 

26.88 

151.,. 6 

17.5 

OBS 

00604 

08.77 

35.138 

27.28 

IA99.2 

17.5 

OBS 

TO  1032 

05.  BB 

35.088 

27.6c 

1691.7 

• 

RCPIO  SI  1602 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR 

TEMP  17. B 

OIR  hGT  PER 

WlNG-OtR 

30 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  OOIJ 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

MET 

BULB  14.1 

JO  3 3 

WINO-SPO 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

IAT  36  58  N 

OAY 

24 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1017.3 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

AS 

LONG  068  IS  M 

HOUR 

14.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  3/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E39  013 

1 

SQUARE 

AS 

CASTNUM/T INC 

LVLTYP 

OCPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNOPTH  SNO  YEL 

OXVG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

14.0 

OBS 

00000 

17.03 

34.386 

24.59 

1515.3 

14.0 

OBS 

00020 

16.99 

34.3BB 

26.40 

1515.7 

14.0 

OBS 

00053 

14.96 

36.385 

26.60 

1516.0 

14.0 

OBS 

00083 

14.98 

34.384 

26.60 

1516.5 

14.0 

OBS 

00111 

14.99 

36.390 

24.60 

1517.0 

14.0 

OBS 

00147 

14.98 

34.385 

26.40 

1517.9 

14.0 

00* 

T0022S 

14.94 

34.372 

26.59 

1510.7 

14.0 

OP 

00334 

34.370 
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TABLE  XIX. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  29  March  1970  - 1 May  1970,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8162. 


REF10 

31 

8142 

YEAR 

1970 

BOTOP  04844  AIR 

TEMP  16. 6 

Cl R MGT  PER 

CONSEC 

0001 

MONTH 

03 

SHIP  A 1 

MET 

BULB  13.7 

44 

2 4 

L AT 

34 

52  N 

OAY 

30 

OATA  USE 

1 8 ARCHE  TR  1017.3 

SEA 

LONG 

047 

57  W 

HOUR 

11.9 

AREA 

05  CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUN/T I HE 

LVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OYHQPTrt 

SNO  V6L 

11.9 

OSS 

00000 

10.91 

3o.36 

26.60 

1514.9 

08  S 

00010 

14.90 

34.38 

26.61 

1515.1 

08  S 

00020 

14.90 

34.JB 

26.61 

1515.2 

OBS 

000  30 

14.90 

34.38 

26.61 

1515.4 

08  S 

00050 

14.90 

34.39 

26.62 

1515.7 

OBS 

00075 

14.90 

34.39 

26.62 

1516.2 

OBS 

00100 

14.90 

36.39 

26.62 

1516.6 

OBS 

00125 

14.90 

36.39 

20.62 

1517.0 

OBS 

00150 

14.90 

36.39 

26.62 

1517.4 

OBS 

00200 

14.90 

36.39 

26.62 

1518.2 

OBS 

002  50 

14.91 

34.40 

26.63 

1519.1 

OBS 

00300 

14.91 

34.39 

26.62 

1519.9 

OBS 

00320 

14.90 

34.39 

24.42 

1520.2 

OBS 

00400 

14.24 

36.24 

26.66 

1519.4 

OBS 

00430 

14.24 

36.29 

24.70 

1519.9 

OBS 

00485 

15.39 

36.10 

26.75 

1517.9 

OBS 

00500 

15.35 

34.10 

24.76 

1518.0 

UBS 

00540 

14.36 

35.90 

24.82 

1516.3 

OBS 

00400 

13.81 

35.83 

26.89 

1514.4 

OBS 

00700 

11.11 

35.41 

27.05 

1506.4 

OBS 

00750 

09.97 

35.22 

27.15 

1502.9 

OBS 

OOBOO 

08.75 

35.14 

27.29 

1449.1 

OBS 

00B70 

07.29 

35.02 

27.41 

1456.5 

OBS 

00900 

04.58 

35.02 

27.51 

1492  .3 

OBS 

00930 

04.39 

35.02 

27.54 

1492.0 

OBS 

00940 

04.00 

35.04 

27.42 

1491.0 

OBS 

00985 

04.17 

35.10 

27.63 

1452.1 

OBS 

01000 

04.02 

35.10 

27.65 

1491 .8 

OBS 

01020 

04.04 

45.12 

27.46 

1492  .2 

OBS 

01050 

05.90 

OBS 

01055 

05.98 

35.15 

27.65 

1452.6 

OBS 

01100 

05.50 

35.10 

27.72 

1451.4 

OBS 

01200 

05.03 

35.04 

27.74 

1491.1 

OBS 

01300 

04.75 

35.04 

27.77 

1451.6 

OBS 

01400 

C4.54 

35.05 

27.79 

1492.5 

OBS 

01500 

04.32 

35.04 

27.81 

1453.1 

«|N0-uiR 

11 

INST  STO  xtCOOEH 

TEN  SO  120o 

4IND-SP0 

08 

TRACE  DIR  0 

6 

SUUARt 

2 

Ml ND-f OR 

OUR AT  1 JN  CO. 5 

2 

SQUARE 

46 

MEATHER 

XI 

URIC  E 40  091 

1 

SQUARE 

47 

ORYG 

V04 

TGT  9 HOa  H03 

S103 

PH 

REF  10  31 

8142 

YEAR 

1970 

BOTOP  04938 

AIR 

TEMP  20.1  01 h HOT  PER 

CONSEC 

0002 

MONTH 

03 

SHIP  A 1 

MET 

BULB  16.4  18 

2 2 

LAT  34 

57  N 

OAY 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1016.3  SEA 

LONG  048 

08  M 

HOUR 

10.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T  OYMOPTM 

SNO  VfcL 

18.0 

OBS 

00000 

17.06 

36.36 

26.56 

1515.4 

OBS 

00010 

16.94 

36.36 

26.59 

1515.2 

OBS 

00020 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.2 

OBS 

00030 

16.90 

36.36 

26.60 

1 5 *.  5 . 4 

OBS 

C0040 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.5 

OBS 

00050 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.7 

OBS 

00075 

16.90 

36.36 

26.60 

1516.1 

OBS 

00100 

16.90 

36.36 

26.60 

1516.5 

OBS 

00125 

16.91 

36.36 

26.60 

1517.0 

OBS 

00150 

14.91 

36.36 

26.60 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.91 

36.34 

26.60 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.92 

36.36 

26.55 

1519.1 

OBS 

00300 

16.91 

36.37 

26.60 

1519.9 

OBS 

00350 

16.86 

36.36 

26.61 

1520.5 

OBS 

00400 

16.14 

36.17 

26.63 

1518.9 

OBS 

00415 

15.97 

36.16 

26.66 

1518.6 

OBS 

004  30 

16.06 

36.21 

26.68 

1519.2 

OBS 

00500 

15.01 

36.03 

26.78 

1516.9 

OBS 

00400 

13.51 

35.78 

26.91 

lSli.4 

OBS 

00700 

10.92 

35.37 

27.10 

1505.7 

OBS 

00740 

10.46 

35.31 

27.13 

1504.6 

OBS 

OOBOO 

08.64 

35.10 

27.27 

1498.6 

OBS 

00900 

06.75 

34.99 

27.47 

1492.9 

UBS 

00960 

05.95 

34.5  7 

27.56 

1450.7 

OBS 

00990 

06.21 

35.11 

27.63 

1492  .4 

OBS 

01000 

06.  16 

35.10 

27.63 

1452.4 

OBS 

01050 

06.17 

35.14 

27.06 

1493.3 

OBS 

01065 

C5.93 

35.11 

27.67 

1492.6 

OBS 

01080 

C6.02 

35.  15 

2 7.65 

1493.2 

OBS 

01100 

05.75 

35.10 

27.68 

1492.4 

OBS 

01115 

C5.50 

35.08 

27. 7C 

1491  .6 

OBS 

01200 

05.16 

35.06 

27.73 

1491  .o 

OBS 

01300 

04.84 

35.05 

27.75 

1452.0 

OBS 

01400 

04.58 

35.03 

27.77 

1452.5 

OBS 

01470 

04.49 

35.03 

27.78 

1453.3 

MlND-OlP 

24 

INST 

STD  RECCROER 

TEN  SO  1206 

MIMO-SPO 

07 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

mind-fur 

DURATION 

00.5 

2 

SQUARE 

48 

McATHER 

X< 

OR  1G 

E40  002 

1 

SQUARE 

48 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N0> 

$133 

PH 

205 


TABLE  XIX. — Continued 


REF  10 

31 

8162 

TEAR 

1970 

80TDP  05121 

AIR  TEMP  17.1 

DIR  HGT 

PER 

MIND-Dl  R 

20 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

const c 

C003 

MONTH 

03 

SHIP  A] 

MET  BULB  12.4 

28  2 

3 

WINO-SPD 

12 

TRACE  OIR  D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59 

N 

OAY 

31 

DATA  USE  1 

6AR0METR  1014.6 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION  00.6 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

06 

M 

HOUR 

00.7 

AREA  05 

CltUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

CR1G  E40  003 

1 

SQUARE 

48 

CASTN0N/T1NE 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAi. 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VtL  OXYG  PJ4  TOT  P N02 

N03 

SIC  3 

PH 

00.7 

08  S 

COOOO 

16.96 

36.36 

2 o.58 

1515.1 

CBS 

00010 

16.95 

36.36 

26.59 

1515.2 

06  S 

00020 

16.94 

36.36 

26. 55 

1515.3 

08  S 

00030 

16.92 

36.36 

20.55 

1515.4 

OSS 

00050 

16.92 

36.37 

26.60 

1*15.0 

08  S 

00075 

16.92 

36.37 

2o.60 

151o.2 

OBS 

00100 

16.92 

36.37 

26.60 

1516.6 

08  S 

00125 

16.92 

36.37 

26.60 

1517.0 

OBS 

00150 

16.93 

3o.37 

2o  .60 

1517.5 

OSS 

00200 

16.93 

36.37 

26.60 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.93 

36.37 

26.60 

1519.1 

OBS 

00300 

16.93 

36.37 

26.60 

1515.9 

OBS 

003  50 

16.92 

36.36 

26.55 

1520.7 

OBS 

00400 

16.74 

36.32 

26.61 

1520.9 

OBS 

00460 

15.55 

36.10 

2o.71 

1516.0 

OBS 

00500 

14.96 

3o.02 

26.78 

1516.7 

OBS 

00600 

13.56 

35.77 

26.85 

1513.5 

08  S 

006  70 

12.  15 

35.55 

27.01 

1509.7 

OBS 

00700 

10.86 

35.35 

27.05 

1505.4 

OBS 

00800 

08.25 

35.07 

27.31 

1457.1 

OBS 

009  00 

06.34 

34.99 

27.52 

1491  .3 

OBS 

009  70 

05.70 

35.00 

27.61 

1469.9 

OBS 

01000 

06.05 

35.11 

27.65 

1491 .9 

OBS 

01035 

05.70 

35.09 

27.68 

1451.1 

OBS 

01100 

05.63 

35.12 

27.72 

1451 .9 

OBS 

01200 

C4.95 

35.05 

27.74 

1490.7 

OBS 

01300 

04.65 

35.03 

27.76 

1451 .1 

OBS 

01400 

04.53 

35.04 

27.76 

1492  .3 

OBS 

01440 

04.43 

35.03 

27.75 

1452.6 

REFID 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTDP  04938 

AIR  TEMP 

16.8 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0004 

MONTH 

03 

SHIP  AI 

WET  BULB 

13.7 

28  2 

3 

LAT 

34 

50 

N 

OAY 

31 

DATA  USE  1 

BARUMETR 

1010.5 

SEA 

LONG 

047 

58 

w 

HOUR 

07.9 

AREA  05 

cl  cud  t/a 

CL/TR 

CASTNUM/T I ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEt 

07.9 

OBS 

00000 

16.96 

36.38 

26.60 

1515.1 

OBS 

00010 

16.96 

36.38 

26.60 

1515.3 

OBS 

00020 

16.96 

36.3  8 

26.60 

1515.4 

08  S 

00030 

16.97 

36.38 

26.6  0 

J5J5.6 

OBS 

00050 

16.96 

36.38 

26.60 

1515.9 

OBS 

00075 

lo.94 

36.38 

26.60 

1516.3 

OBS 

00100 

16.94 

36.38 

26.60 

1516.7 

OBS 

00125 

16.94 

36.38 

26.60 

1517.1 

OBS 

00150 

16.96 

36.38 

26.60 

1517.6 

OBS 

00200 

16.56 

36.38 

26.60 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.96 

36.38 

26.60 

1519.2 

OBS 

003  00 

16.93 

36.37 

26.60 

1519.9 

OBS 

00400 

16.14 

36.19 

26.65 

1519.0 

OBS 

00500 

14.48 

35.60 

26.78 

1515.0 

OBS 

00600 

13.28 

35.74 

26.93 

1512.6 

OBS 

00700 

11.08 

35.40 

27.05 

1506.3 

OBS 

00600 

08.  17 

35.  U4 

2 7.3C 

1456.0 

OBS 

00900 

06.32 

35.00 

27.53 

1491 .2 

OBS 

01000 

05.52 

35.01 

27.64 

1489.7 

CBS 

01050 

05.09 

34.59 

27.68 

1488.7 

OBS 

01080 

05.01 

35.00 

27  7 c 

1488.9 

OBS 

01100 

05.05 

35.03 

21. 71 

1489.4 

CBS 

01150 

05.33 

35.10 

27.74 

1491.5 

OBS 

01200 

05.12 

35.08 

27.75 

1491.5 

OSS 

01300 

04.77 

35.04 

27.75 

1491.7 

OBS 

01400 

04.38 

35.01 

27.77 

1491 .7 

OBS 

01430 

04.26 

35.01 

27.75 

1491 .7 

WIND-OIR  21 
WiNO-SPD  19 
WIND-FGR 
WEATHER  X2 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  01R  0 

DURATION  00.4 

ORIG  E40  004 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  47 


OXYG 


P04  TOT  P N02 


N03  SJ03  PH 


206 


TABLE  XIX. — Continued 


REFIO  31  8162  YEAR  1970  BOTOP  09297  AIK  TEMP  17.9 
CCNSEC  000b  MONTH  03  SHIP  A1  MET  BULB  19.2 
LAT  35  09  N DAY  31  DATA  USE  l 6ARCMETR  1010.2 
LUNG  098  05  H HOUR  12.2  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

12.2  OBS  00000  16.93  36.36  26.59 

QBS  00010  16.93  3o.36  26.55 

OBS  00020  10.93  36.37  2o.60 

OBS  00030  16.93  36.37  2o.60 

QBS  00050  16.93  36.37  26. 6C 

OBS  00075  16.92  36.37  26.60 

UBS  00100  16.91  3o. 37  26.60 

OBS  G0125  16.92  36.37  2o.60 

OBS  0C150  16.93  36.37  26.60 

OBS  00200  16.59  36.37  26. 6C 

OBS  00250  16.99  36.38  26.60 

OBS  U0300  16.95  36.37  26.55 

OBS  C0330  16.88  36.35  26.60 

OBS  00900  16.58  36.29  2 o.62 

QBS  00935  16.19  36.22  26.66 

DBS  00950  16.33  36.27  26.66 

OBS  00500  15.67  36.13  26.71 

OBS  00600  13.33  35.72  26.90 

OBS  00700  10.86  35.36  27.10 

OBS  OOfcOO  08.39  35.10  27.31 

OBS  00900  00.33  39.96  27.51 

OBS  00930  06.18  39.97  27.53 

OBS  00965  06.36  35.11  27.61 

OBS  01000  06.26  35.12  27.62 

OBS  01100  05.65  35.11  27. 7C 

OBS  01200  05.00  35.06  27.79 

OBS  01300  09.76  35.05  27. 7t 

OBS  01900  09.52  35.09  27.78 

OBS  01930  09.99  35.09  27.79 


DIR  HGT  PER  W.ND-OIR  26  INST  STD  RECGROER  TEN  SQ  1206 

29  3 3 MIND-SPO  22  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  9 

SEA  MIND-FUR  DURATION  00.3  2 SQUARE  98 

CL/TR  HEATHER  X2  ORIG  E90  005  1 SQUARE  58 


DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P09  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1515.0 

1515.1 
1515.3 

1515.5 

1515.8 

1516.2 

1516.6 

1517.0 

1517.5 

1518.3 

1519.1 

1520.0 

1520.2 

1520.9 

1519.7 

1520.5 

1519.1 

1512.7 

1505.5 

1957.7 
1951  .2 
1991  .1 

1992.6 

1952.8 

1992.0 

1950.9 

1951 .6 

1952.3 

1992.7 


REF  10  31  8162  YEAR  1970  BOTDP  09936  AIR  TEMP  18.5 

CONSEC  0006  MONTH  09  SHIP  A1  MET  BULB  15.2 

LAT  39  58  N DAY  01  DATA  USE  1 bARCMETR  1010.6 

LONG  097  58  M HOUR  18.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

18.0  OBS  COoOO  17.06  36.37  26.57 

OBS  00010  17.00  36.37  26.58 

OBS  00020  16.99  36.38  26.59 

OBS  00030  16.58  36.38  26.55 

QBS  00050  16.98  36. 38  26.59 

OBS  00075  16.58  36.38  26.55 

OBS  00100  16.58  36.38  26.59 

OBS  00125  16.98  36.38  26.59 

OBS  00150  16.58  36.38  26.55 

OBS  00200  16.97  36.38  26.60 

OBS  00250  16.96  36.38  26.60 

OBS  00300  16.53  36.37  26.60 

OBS  0C329  16.92  36.37  26.60 

OBS  C0900  16.39  36.23  26.63 

OBS  00500  19.90  35.96  26.75 

OBS  00600  13.17  35. o7  26.89 

OBS  00700  10.99  35.37  27.08 

OBS  00800  08.51  35.11  27.30 

OBS  C0900  07.00  35.05  27.98 

OBS  01000  06.22  35.12  27.69 

OBS  01100  05.69  35.11  27.70 

OBS  01200  05.17  35.09  27.75 

OBS  01300  09.71  35.05  27. 7? 

OBS  01900  09.95  35.09  27.79 

OBS  01985  09.36  35.09  27.80 


DIR  HGT  PER  M1ND-0IR  18  INST  STO  RECGROER  TEN  SQ  1206 

39  9 3 MIND-SPD  18  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  Ml ND-FGR  DURATION  00.6  2 SQUARE  96 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E90  006  1 SQUARE  97 


OVNOPTH  SND  VEL  OXYG  P39  TOT  P *02  N03  SI03  PH 

1515.9 

1515.9 

1515.5 

1515.6 

1516.0 
15U.9 

1516.8 

1517.2 

1517.6 

1518.9 

1515.2 

1519.9 

1520.3 

1519.6 

1516.5 

1512.1 

1505. 9 

1958.2 

1953.9 

1952.6 

1952.1 

1951.7 

1951 .9 

1992.2 

1953.1 


TABLE  XIX. — Continued 


REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTOP  06936 

AIR 

TENP  IB 

.5 

DIR  HGT  PER 

wIND-DI R 

29 

CONS EC 

0007 

NONTH 

06 

SHIP  A 1 

WET 

BUCB  15 

•5 

31 

6 6 

WlND-SPO 

15 

LAT 

36 

52  N 

OAV 

03 

OATA  USE 

1 

8ARCNETR  1018 

.3 

SEA 

WlND-FOA 

LONG 

068 

07  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUN/TINE 

LVCTVP 

DEPTH 

TENP 

SAC 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SND  VEL 

UXYG 

P36 

12.0 

OBS 

00000 

16.93 

36.37 

26.60 

1515.0 

08  S 

00010 

16.93 

36.37 

26.60 

1915.2 

OSS 

00020 

16.93 

36.37 

26.60 

1515.3 

OBS 

00030 

16.53 

36.38 

26.61 

1515.5 

OBS 

00050 

16.93 

36.38 

26.61 

1515.8 

OBS 

00075 

16.93 

36.38 

26.61 

1516.2 

08  S 

00100 

16.93 

36.39 

26.61 

1516.7 

OBS 

00125 

16.96 

36.39 

26.61 

1517.1 

OBS 

00150 

16.95 

36.39 

26.61 

1517.5 

OBS 

00200 

16.96 

36.39 

26.61 

1518.9 

OBS 

00*  50 

16.96 

36.39 

26.61 

1519.2 

OBS 

00300 

16.96 

36.39 

26.61 

1520.0 

OBS 

00325 

16.96 

36.38 

26.60 

1520.6 

OBS 

00375 

16.90 

36.38 

26.61 

1521 .1 

OBS 

00600 

16.60 

36.22 

26.61 

1519.8 

OBS 

00660 

15.60 

36.13 

26.73 

1518.2 

OBS 

00500 

16.50 

35.92 

26.81 

1515.1 

OBS 

00600 

12.66 

35.66 

26.97 

1510.6 

OBS 

00700 

10.30 

35.30 

27.15 

1503.6 

OBS 

00600 

08.13 

35.10 

27.35 

1696.7 

OBS 

00900 

06.61 

35.02 

27.51 

1692.6 

OBS 

00950 

06.  16 

35.06 

27.60 

1691 .5 

OBS 

0 1000 

06.  16 

35.15 

27.67 

1692.6 

OBS 

01100 

05.60 

35.13 

27.73 

1691. d 

OBS 

01200 

05.  13 

35.10 

27.76 

1691 .5 

OBS 

01300 

06.72 

35.07 

27.78 

1691 .5 

OBS 

01600 

06.56 

35.07 

27.80 

1692.5 

OBS 

015C0 

06.62 

35.06 

27.81 

1693.6 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

DURATION  00.6  2 SQUARE  68 

ORIC  E60  007  1 SQUARE  68 


TOT  P NQ2  NO 3 SI01  PH 


REF  10 

31 

6162 

YEAR 

1970 

BOTOP  06369 

AIR 

TEMP  17. 

3 

DIR  HGT  PER 

WlNL-OIR 

29 

CONSEC 

0008 

MONTH 

06 

SHIP  A | 

WET 

BULB  13. 

5 

31 

2 2 

WIND-SPO 

16 

LAT 

36 

56  N 

DAY 

03 

DATA  USE 

1 

eARGMFTR  1016. 

9 

SEA 

• IND-FOR 

LONG 

068 

15  M 

HOUR 

IB. 2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P06 

18.2 

OBS 

00000 

16.98 

36.36 

26.58 

1515.1 

OBS 

00010 

16.95 

36.36 

26.59 

1515.2 

OBS 

00020 

16.**'. 

36.36 

26.59 

1515.3 

OBS 

00030 

16.96 

36.36 

26.59 

1516.5 

OBS 

00050 

16.91 

36.36 

26. 6C 

1515.7 

OBS 

000  75 

16.89 

36.36 

26.60 

1516.1 

OBS 

00100 

16.89 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.89 

36.37 

26.61 

1616.9 

OBS 

00150 

16.91 

36.3  7 

26.60 

1517.6 

OBS 

00200 

16.92 

36.38 

26.61 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.92 

36.38 

26.61 

1519.1 

OBS 

002  83 

16.92 

36.38 

26.61 

1519.6 

OBS 

00300 

16.76 

36.33 

26.61 

1519.6 

OBS 

00600 

15.86 

36.17 

26. 7C 

1618.1 

OBS 

0061D 

15.59 

36.12 

26.72 

1617.3 

OBS 

00<JO 

15.61 

36.21 

26.76 

1518.5 

OBS 

00500 

16.52 

35.96 

26. 82 

1515.2 

OBS 

00600 

12.62 

35.57 

26.97 

1509.5 

OBS 

00700 

10.07 

35.29 

27.19 

1502.5 

OBS 

00600 

07.77 

35.06 

*7.38 

1695.3 

OBS 

00900 

06.53 

35.11 

27.59 

1692.2 

OBS 

00930 

06.56 

35.12 

27.59 

1692.8 

OBS 

00935 

06.36 

35.13 

27.63 

1692.1 

OBS 

01000 

06.00 

35.16 

27. 6E 

1691.8 

OBS 

01100 

05.50 

35.13 

27.76 

1691  .6 

OBS 

01200 

05.02 

35.10 

27.77 

1691 .1 

OBS 

01300 

06.70 

35.07 

27.79 

1691.6 

OBS 

01600 

06.50 

35.06 

27.82 

1692.3 

01500 

06.30 

35.07 

27.83 

1693.1 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 
TRAcE  DIR  OS  SQUARE  2 
OURATIJN  00.3  2 SQUARE  68 
ORIG  E 60  008  1 SQUARE  68 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


TABLE  XIX. — Continued 


REF  J 0 

A 1 

81  62 

YEAR 

1970 

BUTGP 

04663 

Ain  TEMP 

17.9 

01k  HGT  PER 

WlND-DIR 

25 

INST  STO  HECCROER 

TEN  SQ  1206 

CCNSfct 

0009 

MONTH 

0* 

SHIP 

A 1 

WET  BULB 

14.8 

11  4 i 

WIND- SPG 

15 

TRAtt  01R  D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

03  N 

OAV 

04 

0 A 1 A 

USE  1 

BARONET R 

1015.6 

SEA 

W1ND-F0R 

DUhATJj:j  00.5 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

0 4b 

13  M 

HOUR 

00.0 

Ah  t A 

05 

CL&UO  t/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CR I w E40  009 

1 

SQUARE 

36 

CASTNUM/TIMc 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

GYNOPTH  SNG  VEl  JXYG 

P04  TCT  P N02 

•id* 

S 103 

PM 

00.0 

G8S 

GOOOO 

16.91 

36.37 

26.60 

151b. 9 

ObS 

00010 

lb. 91 

36.37 

26.  oO 

1515.1 

OBS 

000  20 

16.91 

3b. 39 

26.61 

1515.3 

OBS 

00O30 

16.88 

36.36 

26.62 

1515.4 

OBS 

00050 

16.88 

36.38 

26. b2 

1515.7 

OBS 

00075 

16.88 

36.  j8 

26.62 

1516.1 

OBS 

00100 

16.88 

36.38 

26.62 

151o.5 

DBS 

00125 

16.88 

3b. 38 

26.62 

1516.9 

OBS 

00150 

16.90 

36.39 

26.62 

1517.4 

OBS 

002  00 

16.91 

36.39 

26.  b2 

1513.2 

OBS 

G02  50 

16.90 

36.39 

26.62 

1519.0 

OBS 

00300 

16.90 

36.39 

26.62 

1519.9 

OBS 

00330 

16.86 

36.39 

26.63 

1520.5 

OBS 

004  00 

16.08 

36.24 

2o.70 

1518.8 

OBS 

00443 

15.52 

36.11 

26.  73 

1517.7 

OBS 

00450 

15.34 

36.09 

26.75 

1517.8 

OBS 

00500 

14.78 

35.96 

26.78 

1516.1 

OBS 

OOt.  00 

12.98 

35.66 

26.93 

1511.5 

OBS 

007  00 

10.75 

35.35 

27.11 

15C5.0 

OBS 

006  00 

08.05 

35.07 

27.34 

1496.4 

OBS 

0Q900 

06.81 

35.07 

27.52 

1453.2 

OBS 

C0990 

06.12 

35.08 

27.62 

1492  .0 

OBS 

01000 

06.23 

35.15 

27.66 

1452.7 

OBS 

01100 

05.72 

35.13 

27.71 

1452.3 

OBS 

Cl  2 00 

05.21 

35.11 

27.76 

14<U  .9 

OBS 

01300 

04.90 

35.09 

27.78 

1452  .3 

OBS 

01400 

04.50 

35.06 

27.80 

1492.2 

OBS 

01500 

04.33 

35.0b 

27.82 

1493.2 

REF  10 

31 

8162 

YEAR  1970 

8OT0P  04663 

AIR  TEMP  17.9 

01R  HGT 

PER 

W1ND-01R 

24 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SU  1206 

CUNSEC 

0010 

MONTH  04 

ShIP  A 1 

WET  BULB  15.2 

27  2 

4 

W1ND-SPD 

lb 

TkACE  DIR  D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

09  N 

OAY  04 

OATA  USE  1 

BAkOMETR  1010.2 

SEA 

nIND-FOR 

DURATION  03.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

14  W 

HOUR  06.1 

AREA  05 

Cloud  t/a 

CL/ TP 

WEATHER 

X2 

OP  I G F.40  CIO 

1 

SQUARE 

56 

castnum/timl 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-* 

DVHOPTrt  SND  VEL  OXYG 

PD 4 TCT  P NOi 

N03 

S Iu3 

PH 

06.1 

CBS 

000  GO 

lb. 8b 

36.3  7 

2o. 61 

1514. a 

JBS 

00010 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.0 

DBS 

000  20 

16. 6d 

36.37 

26.61 

1515.2 

°>BS 

OOCiO 

\b.B7 

36.37 

26.61 

1515.  5 

DBS 

300  50 

16.87 

36.37 

2o. 61 

1515.6 

OBS 

OOC75 

16.87 

36.37 

26.61 

1516.0 

OBS 

00100 

16.87 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

lo.68 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

001  50 

16.88 

36.37 

26.61 

1517.3 

OBS 

00200 

lb.bB 

36.37 

26.61 

1518.1 

OBS 

002  50 

16.89 

36.38 

26.62 

1519.0 

OBS 

00300 

16.89 

36.38 

26.62 

1519.8 

OBS 

00320 

16.86 

36.36 

26.61 

1520.0 

OBS 

004  00 

10.14 

56.21 

26.66 

1519.0 

uBS 

00500 

15.08 

36.04 

26.77 

1517.1 

ObS 

00520 

14.50 

35.91 

2b. 8C 

1515.5 

OBS 

00532 

14.61 

35.98 

26.83 

1516.1 

OBS 

00600 

13.29 

35.72 

26.91 

1512.6 

OBS 

00700 

10.64 

35.34 

27.12 

1504.6 

OBS 

00800 

08.46 

35.13 

27.33 

1456.0 

06  S 

00840 

07.14 

35.01 

27.43 

1453.4 

OBS 

0C500 

06.63 

35.08 

27.55 

1492.5 

OBS 

009  50 

06.38 

35.08 

27.55 

1492.4 

OBS 

00965 

05. B5 

35.05 

27.63 

1490.5 

OBS 

01000 

05.88 

35.11 

27.68 

1491.2 

OBS 

01100 

05.  72 

35.15 

27.73 

1452.3 

OBS 

01160 

05.34 

35.13 

27.76 

1451.6 

OBS 

01200 

05.42 

35.15 

27.76 

1452.8 

OBS 

0 1300 

05.04 

35.13 

27.79 

145*.  5 

OBS 

01400 

04.51 

35.07 

27.81 

1492.5 

OBS 

01500 

04.44 

35.07 

27.82 

1493.7 

t * 
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TABLE  XIX. — Continued 


REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

8GT0P  03298 

AIR  TEMP  17.9 

DIR  HGT  PER 

WlNO-DlK 

22 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

WET  6 JL8  14 .6 

26  3 3 

WINO-SPD 

26 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

14  N 

OAY 

04 

OATA  USE  1 

8AR0NETR  1010.2 

Sc  A 

WIND-FOR 

OURATiON 

00.4  2 

SOUARE 

48 

CONG 

048 

03  M 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  £40  011 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA**! 

lvnopth  snd  vel 

QXYG 

PU4 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

16.75 

36.35 

26.63 

1514.4 

08  S 

000  10 

16.75 

36.34 

26.62 

1514.6 

OBS 

00020 

16.7 

36. 3h 

26.62 

1514.7 

OBS 

00030 

16.74 

36.34 

26.62 

1514.9 

OBS 

00050 

16.73 

36.34 

26.62 

1515.2 

OBS 

00075 

16.71 

36.35 

26.64 

1515.5 

OBS 

00100 

16.71 

36.35 

26.64 

151o. 0 

OBS 

00125 

16.71 

36.35 

26.64 

1516.4 

OBS 

00150 

16.72 

36.35 

26.63 

1516.8 

OBS 

00190 

16.69 

36.34 

26.63 

1517.4 

OBS 

CO  2 00 

16.57 

36.30 

26.6  3 

1517.1 

OBS 

00*20 

16.29 

36.24 

26.65 

1516.5 

OBS 

002  50 

16.35 

36.27 

26.66 

1517.2 

OBS 

00300 

15.86 

36.  16 

26.69 

1516.4 

OBS 

00330 

15.67 

36.16 

26.73 

151o.3 

OBS 

00400 

14.15 

35.82 

26.81 

1512.2 

OBS 

00500 

12.65 

35.63 

26.9  7 

15C8.7 

OBS 

006  00 

10.38 

35.30 

27.14 

1502.0 

OBS 

00700 

08.66 

35.12 

27.29 

1497.1 

OBS 

00800 

06.79 

35.06 

27.52 

1491  .5 

OBS 

00836 

06.54 

35.06 

27.55 

1491  .1 

OBS 

00875 

06.48 

35.08 

27.57 

1491 .> 

OBS 

00900 

05.98 

35.05 

27.62 

1489.9 

OBS 

00965 

05.67 

35.06 

27.66 

1489.8 

OBS 

009e5 

05.84 

35.12 

27.69 

1490.9 

06  S 

01  COO 

05.75 

35.10 

27.68 

1490.7 

OBS 

01100 

05.56 

35.15 

27.75 

1491.7 

OBS 

01200 

05.06 

35.10 

27.77 

1491 .3 

OBS 

01300 

C4.57 

35.06 

27.79 

1490.9 

OBS 

01400 

04.29 

35.05 

27.82 

1451 .4 

OBS 

0150C 

04.07 

35.05 

27.84 

1492.1 

REFID 

31 

8162 

YEAR 

1970 

8OT0P 

02377 

AIR  TEMP 

18.4 

DIR  HGT 

PER 

MIND-OIR 

27 

CONSEC 

0012 

MONTH 

04 

SHIP 

AI 

WET  BULB 

15.2 

28  4 

3 

WlNO-SPO 

14 

LAT 

35 

05  N 

DAY 

04 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1011.2 

SEA 

WIND-FUR 

LONG 

048 

10  H 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL  OXYG 

P04 

18.0 

OBS 

00000 

16.88 

36.36 

26.60 

1514.8 

OBS 

00010 

16.88 

36.36 

26.60 

1515.0 

OBS 

00020 

16.88 

36.36 

26.60 

1515.2 

OBS 

00030 

16.88 

36.37 

26.61 

1515.3 

OBS 

00050 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.7 

OBS 

00075 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.1 

OBS 

00100 

16.88 

36.37 

2o.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.87 

36.37 

26.61 

1516.9 

OBS 

00150 

16.87 

36.37 

26.61 

1517.3 

OBS 

00200 

16.88 

36.37 

26.61 

1518.1 

OBS 

002  50 

16.88 

36.38 

26.62 

1519.0 

OBS 

002  75 

16.85 

36.37 

26.62 

1519.3 

OBS 

00300 

16.65 

36.33 

26.64 

1519.0 

OBS 

00345 

16.28 

36.21 

26.63 

1518.5 

OBS 

00400 

15.33 

36.03 

26.71 

1516.3 

OBS 

00430 

14.89 

35.98 

26.77 

1515.3 

OBS 

004  50 

14.18 

35.76 

26.75 

1513.1 

OBS 

004  90 

14.01 

35.85 

26.86 

1513.3 

OBS 

00500 

13.73 

35.78 

26.86 

1512.5 

OBS 

00600 

11.83 

35.48 

27.01 

1507.3 

OBS 

00700 

09.48 

35.20 

27.22 

1500.2 

OBS 

00800 

07.49 

35.06 

27.42 

1494.2 

OBS 

00815 

07.49 

35.05 

27.41 

1494.4 

OBS 

00880 

06.27 

35.00 

27.54 

1490.7 

OBS 

00900 

06.40 

35.12 

27.62 

1491.7 

OBS 

00930 

06.19 

35.08 

27.61 

1491.3 

OBS 

00950 

06.30 

35.13 

27.64 

1492.1 

OBS 

01000 

06.03 

35.12 

27.66 

1491.9 

OBS 

01100 

05.37 

35.09 

27.72 

1490.8 

OBS 

01200 

04.94 

35.07 

27.76 

1490.7 

OBS 

01300 

04.61 

35.04 

27.77 

1491.0 

OBS 

01400 

04.32 

35-03 

27.80 

1491 .5 

OBS 

01500 

04.19 

35.03 

27.81 

1492.6 

INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.3 

OR 1G  E40  012 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 
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TABLE  XIX. — Continued 


REFID 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR 

TEMP  16. 

CONSEC 

0013 

MONTH  04 

SHIP  A 1 

MET 

BULB  13. 

LAT 

35 

00  N 

OAV 

OS 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1014 

LCMG 

047 

52  W 

HOUR 

00.2 

AREA 

05 

CL LUO  T/A 

CAS  TNUM/T I ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00.2 

OBS 

00000 

16.89 

36.3b 

26.60 

08  S 

000  10 

16.88 

36.36 

26.60 

OBS 

00020 

16.88 

36.37 

26.61 

08  S 

00030 

16.88 

36.37 

26.61 

OBS 

00050 

16.88 

36.37 

26.61 

OBS 

00075 

16.88 

36.37 

26.61 

OBS 

00100 

16.88 

36.37 

26.61 

OBS 

00125 

16.88 

36.37 

26.61 

OBS 

00150 

16.88 

36.37 

26.61 

OBS 

00200 

16.88 

36.38 

26.62 

OBS 

002  50 

16.86 

36.37 

26.62 

OBS 

00280 

16.26 

36.23 

26.65 

OBS 

00300 

16.41 

36.30 

26.67 

OBS 

00318 

16.33 

36.29 

26.68 

OBS 

00350 

15.41 

36.07 

26.72 

OBS 

00360 

15.68 

36.17 

26.74 

OBS 

00400 

1 5 .'  0 7 

36.04 

26.78 

OBS 

00500 

13.33 

35.70 

26.89 

OBS 

00600 

1U3Q 

35.39 

27.04 

OBS 

00700 

08.78 

35.11 

27.26 

OBS 

00800 

06.89 

35.33 

27.48 

OBS 

00900 

05.99 

35. Oi 

27.60 

OBS 

009  30 

05.89 

35.07 

27.64 

OBS 

00970 

05.99 

35.13 

27.68 

OBS 

01000 

05.79 

35.13 

27.70 

OBS 

01100 

05.20 

35.10 

27.75 

OBS 

01200 

04.90 

35.09 

27.78 

OBS 

01300 

04.64 

35.06 

27.79 

OBS 

01375 

04.32 

35.03 

27.80 

OBS 

01400 

04.44 

35.06 

27.81 

OBS 

01500 

04.20 

35.05 

27.83 

01 R HGT  PER 

mINO-DI  R 

30 

INST  STO  KcCUROER  TEN  SQ  1206 

29  2 3 

MlNO-SPO 

18 

TRACE  01  h 

0 5 SQUARE 

4 

SEA 

MIND— FOR 

DURATION 

Ou.  3 2 SQUARE 

46 

cl/tr 

MEATHER 

XO 

GRIG  £40  013 

1 SQUARE 

57 

oynopth  sng  vel 

OXYG 

P34 

T CT  P N02 

N03  SlOi  PH 

1314.9 

1515.0 

1515.2 

1515.3 

1515.7 

1516.1 
1516.5 

1516.9 

1517.3 
15lb. l 

1518.9 

1517.4 

1518.3 

1510.3 

1515.7 

1516.9 

1515.5 

1511.0 

1505.4 

1497.5 

1491.8 

1489.9 

1490.1 

1491.2 

1490.9 

1490.2 

1490.6 
1491  .1 

1491 .0 

1492.0 

1492.7 


REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTOP  04709 

AIR  TEMP  16.9 

OIF  HGT  PER 

mINO-OIR 

27 

INST  STO  RECGR0ER 

TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0014 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

MET  SUL 8 1J.2 

JO  2 4 

MlNO-SPO 

14 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56  N 

DAY 

05 

DATA  USfc 

1 

BAROMETR  1014.9 

SEA 

mind- for 

OUR A T | ON 

CO. 4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

09  M 

HOUR 

o 

■0 

o 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

X3 

CR1G  E40  014 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

OBS 

00000 

16.90 

36.  36 

26.60 

1514.9 

OBS 

000 10 

16.90 

36.36 

26.60 

1513.1 

OBS 

00020 

16.90 

36.36 

26.60 

1515.2 

OBS 

00030 

16.89 

36.37 

*6.61 

1515.4 

OBS 

00050 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.7 

OBS 

00075 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.1 

OBS 

00100 

16.88 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.8b 

36.37 

26.61 

1516.9 

oes 

00150 

16.83 

36.37 

26.61 

1517.3 

OBS 

002  00 

16.89 

36.38 

26.62 

1518.2 

OBS 

00250 

16.86 

36.36 

26.61 

1518.9 

OBS 

00300 

16.59 

36.30 

26.63 

1518.8 

OBS 

00350 

15. 9o 

36.17 

26.67 

1517.6 

OBS 

00400 

15.10 

36.00 

26.74 

1515.5 

OBS 

00430 

14.81 

35.99 

26.79 

1515.1 

OBS 

06500 

13.73 

35.79 

26.87 

1512  .5 

OBS 

00600 

11.22 

35.41 

27.07 

1505.1 

OBS 

00700 

08.89 

35.12 

27.25 

1498.0 

OBS 

00800 

06.88 

35.03 

27.48 

1491 .0 

OBS 

008  70 

06.10 

35.03 

27.58 

U89.9 

OBS 

00900 

06.23 

35.11 

27.63 

1491 .0 

OBS 

01000 

05.71 

3-..12 

27.71 

1490.6 

OBS 

01100 

05.20 

35.04 

27.74 

1490.1 

08S 

01200 

04.99 

35.09 

27.77 

1490.9 

OBS 

012  90 

04.68 

35.05 

27.77 

1491 .1 

OBS 

01300 

04.75 

35.07 

27.78 

1491 .6 

OBS 

01400 

04.50 

35.06 

27.80 

1492.2 

OBS 

01500 

04.30 

35.05 

27.82 

1493.1 
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TABLE  XIX. — Continued 


REF  10  31  6162  YEAR  1970  6OT0P  02377  AIR  TEH P 16.6 

CONSEC  0013  MONTH  06  SHIP  A1  WET  BULB  16.3 

LAI  36  59  N OAY  05  OATA  USE  1 8ARGMETR  1016.3 

LONG  066  02  W HOUR  12.0  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUN/TINE 

LYLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

16.96 

36.36 

26.59 

08  S 

00010 

16.92 

36.36 

26.59 

OBS 

00020 

16.90 

36.35 

26.59 

08S 

00030 

16.88 

36.35 

26.60 

OBS 

00050 

16.85 

36.35 

26.60 

OttS 

00075 

16.75 

36.31 

26.60 

OBS 

00100 

16.78 

36.36 

26.61 

OBS 

00125 

16.78 

36.35 

26.62 

OBS 

00150 

16.79 

36.35 

26.62 

OBS 

00180 

16.76 

36.35 

26.62 

OBS 

002  00 

16.60 

36.27 

28.65 

OBS 

002  50 

16.30 

36.26 

26.66 

OBS 

00300 

15.80 

36.13 

26.68 

OBS 

00600 

16.39 

35.87 

26.79 

OBS 

00635 

13.69 

35.70 

26.85 

OBS 

00665 

13.37 

35.73 

26.90 

OBS 

00500 

12. 86 

35.66 

26.96 

OBS 

006  00 

11.09 

35.60 

27.09 

OBS 

00700 

09.00 

35.16 

27.25 

CBS 

00800 

07.25 

35.06 

27.65 

OBS 

00870 

06.13 

35.00 

27.56 

OBS 

00900 

06.06 

35.07 

27.62 

OBS 

00965 

06.00 

35.11 

27.66 

OBS 

01000 

05.76 

35.10 

27.69 

OBS 

01035 

05.61 

35.09 

27.72 

OBS 

01100 

05.23 

35.08 

27.73 

OBS 

01200 

06.97 

35.08 

27.76 

OBS 

01235 

06.95 

35.07 

27.76 

OBS 

01260 

06.58 

35.06 

27.78 

OBS 

01300 

06.50 

35.06 

27.75 

OBS 

01600 

06.27 

35.01 

27.75 

OBS 

01500 

06.  12 

35.01 

27.80 

OIR  HGT  PER  MIND-DIR  29  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

29  3 3 MINO-SPO  09  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  NIND-FGA  DURATION  00.7  2 SQUARE  66 

CL/TR  mEATHcR  XI  GRIG  E60  015  1 SQUARE  68 


DYNOPTH  SND  VcL  OXYG  PJ6  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1515.0 

1515.1 

1515.2 

1515.3 

1515.0 

1515.6 

1516.1 

1516.6 

1517.0 

1517.6 

1516.6 

1517.1 

1516.2 

1513.1 

1510.5 

1510.6 

1509.3 

1506.7 

1694.6 

1693.3 
168V. 9 

1690.2 

1691.1 

1650.7 

1689.9 

1690.2 

1690.9 

1691.3 

1650.2 

1650.5 

1691.2 

1652.3 


REF  1 0 31  8162  YEAF  1970  BGTDP  06755  AIR  TEMP  20.6 

CONSEC  0016  MONTH  06  SHIP  AI  MET  BULo  16.6 

LAT  36  57  N DAY  05  DATA  USE  1 BARGMETR  1016.9 

LONG  068  06  N HOUR  18.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.0 

OBS 

00000 

16.63 

36.36 

26.60 

OBS 

00010 

16.81 

36.36 

26.60 

OBS 

00020 

16.81 

36.36 

26.60 

OBS 

GOO  30 

16.81 

36.36 

26.60 

OBS 

00050 

16.81 

36.36 

26.60 

OBS 

00075 

16.61 

36.35 

26.61 

OBS 

00100 

16.61 

36.36 

26.60 

CBS 

00125 

16.80 

36.36 

28.61 

CBS 

00150 

16.79 

36.36 

26.61 

GBS 

00200 

16.78 

36.36 

26.61 

OBS 

00216 

16.77 

36.33 

26.61 

OBS 

002  50 

16.21 

36.21 

26.65 

OBS 

002  70 

15.86 

36.12 

26.66 

CBS 

00300 

15.79 

36.16 

26.65 

OBS 

00315 

15.76 

36.16 

26.70 

CBS 

00600 

16.90 

35.93 

26.73 

GBS 

00665 

13.36 

35.72 

26.90 

OBS 

00500 

13.05 

35.69 

26.93 

OBS 

00525 

12.86 

OBS 

006  00 

11.11 

35.39 

27.06 

OBS 

00700 

06.93 

35.16 

27.26 

CBS 

008  00 

07.11 

35.02 

27.46 

OBS 

00620 

06.50 

35.00 

27.51 

CBS 

00660 

06.19 

35.03 

27.57 

OBS 

00900 

06.21 

35.08 

27.61 

CBS 

01000 

05.71 

35.09 

27.68 

CBS 

01100 

05.19 

35.07 

27.73 

GBS 

01200 

06.86 

35.05 

27.75 

OBS 

01300 

06.60 

35.06 

27.77 

OBS 

03600 

06.31 

35.01 

27.78 

GBS 

01500 

06.21 

35.02 

27.60 

DIR  HGT  PER  MlND-DI  R 21  INST  STD  RECOROER  TEN  SQ  1206 

30  3 2 MIND- SPO  05  TRACE  OIR  D 5 SQUARE  2 

SEA  MlND-FOR  DURATION  00.5  2 SQUARE  68 

CL/TR  HEATHER  X2  ORIG  E60  016  1 SQUARE  68 


DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PD6  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1516.7 

1516.8 

1516.9 

1515.1 

1515.6 

1515.8 

1516.2 

1516.6 

1517.0 

1517.8 

1518.0 

1516.7 

1515.9 

1516.2 

1516.3 

1516.8 

1510.5 

1510.1 

1506.7 

1658.1 

1692.7 

1690.6 

1690.6 

1650.9 

1690.5 

1690.1 

1690.6 

1691.0 

1691.6 

1692.7 


TABLE  XIX. — Continued 


REF  1 0 

31 

81o2 

YEAR 

1970 

BOTOP  03475 

AIK 

TEMP  17.4 

OIR  HGT  PER 

HINO-OIR 

21 

INST  STD  RECOROER 

CONSEC 

0017 

MCNTh 

04 

SHJP  AI 

RET 

BULB  11.4 

34 

3 3 

-IND-SPD 

07 

TRACE  OIR  1 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

06 

OITA  USE  1 

BARl'YcTR  1016.6 

SEA 

RINO-FGR 

DURATION  00.  - 

LCNG 

OAF 

19  W 

hC  UR 

00.2 

AREA  05 

CLUUU  T/A 

CL/TR 

■EATHER 

XI 

ORIG  E40  C 1 7 

CASTNUH/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND  VEL 

JXYG 

P04 

TLT  P N02  N03 

00.2 

DoS 

00000 

17.15 

3o.  Jo 

26.54 

1515.0 

OPS 

00010 

17.  lo 

Jo. 38 

20.55 

1515.8 

00  S 

00020 

17.15 

36.36 

26.55 

lalo.O 

uBS 

000  JO 

17.  14 

3o.3b 

26.56 

151o.l 

T.6S 

00C50 

16.92 

jo.  jb 

26.59 

1515.8 

CBS 

00075 

16.91 

3o.  35 

2o.  55 

1516.1 

CBS 

00100 

16.91 

3o  . j 5 

26.55 

i 5 lo  . o 

06  S 

00125 

10.90 

3c.  36 

2o.oO 

1616.4 

ObS 

001  50 

16.87 

30. ob 

2o . 6 1 

1517. j 

GBS 

00«.C3 

16.86 

3b.  3b 

26.61 

1510.1 

UBS 

002  50 

10. d3 

Jc.3o 

cb.  6 2 

151b.  o 

uBS 

002  70 

10.01 

36.35 

26.61 

1514.0 

CBS 

00  300 

16.53 

36.2  3 

20.63 

151b. 6 

oBS 

00400 

15.57 

36.1  1 

■o 

1517.1 

065 

30430 

15.52 

3b  .11 

26.73 

1517  .4 

ubs 

00500 

14.12 

35  o2 

2o . 8 1 

1513.8 

udS 

OOcOO 

12.52 

35.30 

2o  . 96 

1509.8 

oes 

00700 

10.37 

35.31 

27.15 

1 5Cj  .0 

UbS 

008CJ 

07.02 

35.05 

27.36 

I49j.5 

tips 

009  00 

06.50 

35.02 

*7.52 

1451 . 9 

OBS 

00940 

06.  1 3 

35.06 

27.60 

1451  .2 

UBS 

01000 

06.  12 

35.13 

27.06 

1452.2 

OBS 

01100 

05.64 

35.11 

27.71 

1451.9 

OBS 

01200 

05.10 

35.09 

27.75 

1491.7 

06S 

01300 

04.82 

35.07 

27.77 

1451 .9 

UBS 

01345 

04.51 

35.04 

27. 7e 

1451  .3 

00  S 

01400 

04.46 

35.04 

27.75 

1492.0 

CBS 

01500 

04.34 

35.04 

27.60 

1493.2 

P 

REF  10 

31 

bl62 

YEAR 

1970 

BOTUP  02926 

AIR  TEHP  17.3 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

21 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

0018 

hcnth 

04 

SHIP  Al 

RET  BULB  14.4 

54  3 4 

AlNO-SPO 

15 

TRACE  OIR  ( 

LAT 

35 

01 

N 

DAY 

06 

DATA  USE  1 

BARGHETR  1014.6 

SEA 

RIND-  FOR 

DURATION  00.- 

LONG 

048 

03 

te 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CLflUO  T/A 

CL/TR 

NtA  T hEk 

X2 

ORIG  E40  01 b 

CASTNUM/T 1 He 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  UXYG  P04  TOT  P NU2  N03 

06.0 

08  S 

00000 

17.19 

36.  37 

26.54 

1515.8 

JBS 

00010 

17.18 

36.37 

26.54 

1515.9 

CBS 

00020 

IT. IB 

So.  38 

26.55 

1510.1 

IBS 

00030 

17.18 

36.39 

26.55 

1516.3 

UBS 

00050 

17.18 

36.39 

2o.55 

1516.6 

LBS 

OOC75 

17.13 

36.38 

26.56 

15 lo  . 8 

OBS 

00100 

17.07 

36.37 

26.57 

1517.1 

UBS 

00125 

16.99 

36.36 

26.56 

1517.2 

OBS 

00150 

16.92 

56.55 

26.55 

1517.4 

OBS 

00200 

16.65 

36.50 

26.61 

1517.4 

GBS 

002  50 

16.45 

36.27 

26.64 

1517.3 

OBS 

00300 

16.02 

56.19 

26.66 

1516.9 

OBS 

00320 

15.54 

36. 1C 

26.72 

1515.7 

OBS 

00350 

15.51 

36.10 

26.72 

1516.1 

ubS 

00400 

14.96 

3o.01 

26.76 

1515.1 

Q6S 

00500 

13.62 

35. 7B 

26.85 

1512.1 

OBS 

00600 

11.77 

35.50 

27.04 

1507.2 

GBS 

00700 

05.33 

35.16 

27.21 

1499.0 

GBS 

00800 

C7.40 

35.05 

27.42 

1493.8 

uBS 

00879 

06.41 

35.04 

27.55 

1491  .3 

CBS 

00862 

06.22 

35.02 

27.56 

1490.5 

GBS 

00500 

06.16 

35.05 

27.57 

1450.7 

OBS 

00919 

06.17 

35.04 

27.56 

1491  .0 

OBS 

00«42 

05.07 

35. C5 

27.62 

1490.2 

OBS 

00979 

05.02 

33. oe 

27.66 

1450.6 

OBS 

00990 

05.94 

35.11 

27.67 

1491.3 

OBS 

01000 

05.85 

35.10 

27.67 

1491  .1 

OBS 

01025 

05.06 

35.12 

27.65 

1491 ,o 

OBS 

01100 

05.4T 

35.10 

21.72 

\45\ .2 

GBS 

01200 

04.99 

35.07 

27.75 

1450.9 

OBS 

01300 

04.71 

35.06 

27.76 

1491.4 

06$ 

0L400 

04.30 

33.02 

27.79 

1491 .4 

GBS 

01500 

04.13 

35.02 

27.01 

1492.3 

TEN  SQ  120* 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  40 
1 SQUARE  50 


S 103  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  40 
1 SQUARE  58 


SI03  PH 


213 
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REF  10 

31 

8162 

YEAR  1970 

BOTDP 

04572 

AIR  TEMP 

18.5 

01R  HGT 

PER 

WlND-DIR 

2b 

INST  STO  KECOKOER 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0019 

NON! H 04 

SHIP 

A 1 

NET  BULB 

15.9 

31  2 

3 

WINO-SPD 

10 

TRACE  DIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00 

N 

OAY  06 

OATA 

USE 

1 

bAKGMETR 

1015.2 

ScA 

WINO-FOA 

DURATION  00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

08 

W 

HOUR  12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

0R1G  E40  019 

1 

SQUARE 

58 

CASTN0M/T1MF 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02  N03 

S103 

12.2 

OBS 

00000 

17.G9 

36.38 

26.57 

1515.5 

OB  3 

00010 

17.09 

36.39 

26.58 

1515.7 

OBS 

00020 

17.09 

36.39 

26.58 

1515.8 

OBS 

00030 

17.09 

36.39 

26. 56 

1516.0 

?BS 

00050 

17.09 

3o.40 

26.58 

1516.3 

OBS 

00075 

17.09 

36.40 

26.56 

1516.7 

OBS 

00100 

16.89 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

0012  5 

16.89 

36.57 

26.61 

1516.9 

OBS 

0Q150 

16. 87 

36.36 

26.61 

1517.3 

OBS 

00200 

16.85 

36.37 

26.62 

1518.0 

OBS 

00250 

16.80 

36.36 

26.62 

1518.7 

uBS 

00300 

16.30 

36.24 

26.65 

1517.9 

OBS 

00400 

15.40 

36.11 

26.76 

1516.6 

OBS 

00500 

13.75 

35.81 

26.88 

1512.6 

uBS 

00600 

12.06 

35.54 

27.01 

1508.2 

OBS 

00700 

09.51 

35.20 

27.21 

1500.4 

OBS 

00600 

07.61 

35.06 

27.40 

1494.7 

OBS 

00900 

06.33 

35.03 

27.55 

1491 .3 

OBS 

00910 

06.31 

35.03 

27. 5fc 

1491  .4 

OBS 

00920 

06. 5U 

35.12 

27.60 

1<*92.4 

OBS 

01000 

06.02 

35.11 

27.66 

1491 .o 

OBS 

0110C 

05.53 

OBS 

01200 

C5.12 

OBS 

01300 

04.77 

OBS 

01400 

04.58 

OBS 

01500 

04.44 

REF  10  31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTDP  04846 

AIR  TEMP  18.5 

01 R HGT  Pfc  R 

W1NO-OIR 

25 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0020 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

«ET  BULB  15.9 

25  2 2 

WIND-SPO 

05 

TRACE  OIK 

0 5 

SODA RE 

2 

LAT  34 

54  N 

OAY 

06 

OATA  USE 

1 

BAkUMETR  1016.9 

SEA 

WIND-FIR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

LONG  048 

01  M 

HOUR 

15.1 

AREA 

05 

CLUUO  T/A 

CL/TR 

WEA’HtR 

X2 

ORIG  €40  o20 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T1NE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VtL 

OXYG 

P04 

TOT  P No/ 

NUj  SIU3 

Ph 

OBS 

00000 

17.13 

36.39 

26.57 

1515.6 

OBS 

00010 

17.13 

36.39 

26.57 

1515. d 

OBS 

00020 

17.13 

36.39 

26.57 

1515.9 

OBS 

00030 

17.13 

36.39 

26.57 

1516.1 

OBS 

00050 

17.13 

36.40 

26.57 

1516.  *» 

OBS 

00075 

17.13 

36.40 

26.57 

1516.9 

OBS 

00100 

17.10 

36.39 

2 6.57 

1517.2 

OBS 

00125 

16.91 

36.36 

26.60 

1517.0 

UBS 

00150 

16.86 

36.35 

2o.60 

1517.2 

OBS 

00200 

16.65 

36. a! 

26.62 

1517.4 

OBS 

002  50 

16.34 

36.25 

2o.65 

1517.2 

OBS 

00270 

16.12 

36.20 

26.66 

l5lo.8 

OBS 

002  85 

16.20 

36.24 

26.67 

1517. J 

OBS 

00300 

16.11 

36.21 

26.67 

1517.2 

OBS 

003  40 

15.67 

36.13 

26.71 

1516.4 

OBS 

00400 

15.44 

36.10 

26.74 

1516.7 

OBS 

00500 

13.35 

35.73 

26.90 

1311.1 

OBS 

00600 

11.74 

35.50 

27.05 

1507.3 

UBS 

00700 

09.33 

35.18 

27.22 

k«*99  • 7 

OBS 

00748 

08.48 

35.14 

27.33 

1497.2 

OBS 

00800 

07.33 

35.05 

27.43 

1493  .6 

OBS 

OOBSO 

06.48 

35.01 

27.52 

1491 .0 

OBS 

00900 

06.38 

35.09 

27.59 

1491.6 

OBS 

00935 

06.28 

35.13 

27.64 

1491 .8 

OBS 

00950 

06.02 

35.08 

27.63 

1490.9 

OBS 

01000 

06.02 

35.12 

27.67 

1491 .8 

OBS 

01100 

05.44 

35.10 

27.72 

1491.1 

OBS 

01200 

05.02 

35.07 

27.75 

1491.0 

OBS 

01300 

04.70 

35.05 

27.77 

1491.4 

OBS 

01365 

04.40 

35.04 

27.80 

1491.2 

OBS 

01400 

04.52 

35.05 

27.79 

1492.3 

OBS 

01500 

04.33 

35.02 

27.79 

1493.2 

214 
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REFID 

31 

8162 

YEAR 

1970 

dOTOP  05029 

A I P TEMP  15.7 

01 H HOT  Pf  R 

- IN J-DIk 

03 

INST  ST J f.ELC^C'R  TEN  SO  U06 

CONSEC 

0021 

HOST  M 

04 

SHIP  A 1 

*ET  6UI  d 13.1 

31  2 3 

-MNC-SPD 

lu 

TRACE  OIR  J 5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

07 

GATA  USE  1 

3ARU4ETR  1020.0 

Sc« 

••IND-FUR 

OU*«TIQN  00. t 2 SQUARE 

46 

LONG 

04  7 

57  6 

HOU*» 

00.0 

Akc*  05 

CLCUU  t/a 

CL/Th 

Alt  T rl[  K 

X2 

G*lw  €40  0*1  1 SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLT  YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

I)VNO»Th  S-«U  YEc 

uXYO 

PJ4 

TUT  P ,N02  Nol  S10  3 PH 

08  S 

00000 

16.92 

36.37 

26. 6C 

1515.0 

OB  S 

00010 

16.52 

3o.  37 

26. 6C 

1513.1 

OBS 

uO  02C 

16.85 

So.  37 

26.62 

1315.1 

CBS 

00030 

16.62 

36.36 

26.62 

1513.1 

UBS 

00050 

16.61 

36.36 

26.62 

1513.4 

CBS 

000  75 

16.80 

36.36 

2o.62 

1515.8 

UBS 

00100 

16.80 

36.36 

26.62 

1j16.2 

UBS 

00125 

16.80 

36.36 

26.62 

1516.6 

UBS 

00150 

16.71 

36.34 

26.63 

l31i>  .3 

UBS 

GOIBO 

16.70 

36.34 

2a. 63 

l3l?.A 

08  S 

00200 

16.46 

36.26 

26.63 

1516.7 

J6S 

0022  5 

16.41 

36.28 

26.65 

1317. J 

UoS 

00250 

16.12 

36.22 

26.6  6 

l3lti  .3 

OBS 

0Q300 

15.62 

J6.13 

26.72 

1515.6 

OBS 

OC  330 

15.76 

36.20 

26.74 

15 lu . 7 

OBS 

00400 

14.65 

35.57 

26.81 

1514.0 

OBS 

00450 

14.34 

35.93 

26.8  5 

1513.6 

UBS 

00500 

13.41 

35.66 

26.85 

1511 .3 

UBS 

006  00 

11.73 

35.49 

..7.04 

1307.0 

OBS 

00700 

09.62 

35.22 

27.21 

lSGu.o 

UBS 

00750 

08.41 

35.05 

27.27 

1456.9 

UBS 

00800 

07.42 

35.03 

27.40 

1453,9 

UBS 

00880 

06.34 

35.06 

2/. 56 

1451  .0 

OBS 

00900 

06.41 

35.10 

27.60 

1491.7 

UBS 

00909 

06.26 

35.10 

27.62 

1491 .2 

OBS 

00940 

06.28 

33.13 

27.64 

1451 .9 

OBS 

01000 

05.94 

35.12 

27.68 

1491 .5 

UBS 

01100 

05.  31 

35. 06 

27.72 

1450 .o 

06  S 

01200 

04.97 

35. C8 

27.76 

1450.9 

UBS 

01300 

04.72 

35.07 

27.78 

1451 .5 

UBS 

C1400 

04.38 

35.03 

27.75 

1491 .7 

OBS 

01500 

04.  14 

35.02 

27.61 

1492.4 

REFID  34  0162 

CuNSEC  0022 
LAT  34  40  N 
LONG  048  02  hi 


CASTNLM/TIME 

C6.1 


YEAR  1970 

ouTDP  0493fc 

AIR  TEHP 

16.2 

OIR  HGT  PE* 

MONTH  04 

SUP  A | 

MET  BULB 

13.7 

3 1 2 3 

PAY  07 

OATA  USE  1 

6AKCMETR 

1017.5 

SEA 

HOUR  06.1 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

.VLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNUPTH  sno  vel 

OBS 

00000 

16.95 

36.38 

26.60 

1515.1 

OBS 

00010 

16.94 

36.38 

26.60 

1515.2 

OBS 

00020 

16.93 

36.38 

26.61 

1515.3 

CBS 

00030 

16.93 

36.38 

23. cl 

1515.3 

UoS 

000  50 

16.90 

36.37 

26.61 

1515.7 

OBS 

00075 

16.84 

36.37 

26.62 

1 5 16  • 0 

UBS 

00100 

16.83 

36.36 

26. <2 

1516.3 

CBS 

00125 

16.31 

36. .*6 

26.6  2 

1516.7 

LBS 

C0150 

16.80 

36.36 

26.62 

1517.1 

CBS 

00200 

16.79 

3o.  37 

26.63 

1517.9 

CBS 

002  50 

16.74 

36.  36 

26.64 

1516.3 

CBS 

002  78 

16.70 

36.36 

2 6.65 

1518.9 

CBS 

00300 

16.33 

36.  *7 

26.6  6 

1516.0 

CBS 

OC  J 38 

16.23 

3o . 26 

26.68 

1518.3 

CBS 

00400 

15.17 

3o  .00 

26.72 

1515.7 

CBS 

00480 

I4.il 

35.o9 

26.63 

15W  .2 

CBS 

00500 

1J.  74 

35.79 

26. 87 

1512.5 

CBS 

006  00 

11.91 

35.50 

27.01 

1507.6 

CBS 

00700 

09.73 

35.23 

27.20 

1501 .2 

CBS 

00800 

07.11 

35.03 

27.45 

1492.7 

UBS 

00845 

06.41 

35.01 

27.53 

1490.7 

vBS 

00880 

06.41 

35.06 

27.58 

1491 .3 

CBS 

C0900 

06.26 

35.08 

27.60 

1491  .1 

CBS 

0C909 

06.0  9 

35.  u5 

27.60 

1490.5 

ObS 

OlOCO 

05.90 

35.12 

27.68 

1491.3 

CBS 

011  00 

05.42 

35.10 

27.73 

1491  .0 

OBS 

01200 

C4.96 

35.06 

27.75 

1490  .8 

CBS 

01300 

04.  72 

35.05 

27.77 

1491 .5 

CBS 

C1400 

04.68 

35.04 

27.75 

1492.1 

OBS 

01500 

04.22 

35.03 

27.81 

1492.7 

a INO-Ol  R 

10 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

MlNO-SPO 

1 3 

ThACE  OIR 

L-  5 

SQUARE 

? 

mINO-FOR 

DURATION 

0J.4  2 

S3UARE 

48 

■eather 

X2 

(MG  c40  0 22 

l 

SguARE 

46 

OXYG 

PQ4 

T f T F NO* 

N03  5 103 

PH 

215 


TABLE  XIX. — Continued 


REFIO 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTOP  04297 

AIR 

TEMP  15.8 

OIR  HGT  PER 

MIND-01  R 

14 

INST  STU  RECORDER 

CONS EC 

0023 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

MET 

BULB  12.9 

32 

2 3 

MIND-SPD 

21 

TRACE  OIR  0 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

07 

DATA  USE 

1 

6AR0NETR  1014.6 

SEA 

wIND-FOR 

CURAT  ION 

LONG 

048 

07  M 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG  E40  023 

CASTNUM/TINE 

IVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SnO  VcL 

OXYG 

P04 

TCT  P N02  N0> 

08  S 

00000 

16.89 

36.37 

26.61 

1514.9 

OBS 

00010 

16.88 

36.  J7 

26.61 

1515.0 

08  S 

00020 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.2 

OBS 

0003  0 

16.89 

36.37 

26.61 

1515.4 

OBS 

000  50 

16.89 

36.37 

2o  .6  1 

1515.7 

ObS 

00075 

16.89 

3o.37 

26.61 

1516.1 

OBS 

00100 

16.90 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.91 

3o.37 

26.60 

1517.0 

OBS 

00150 

16.91 

36.37 

&6.60 

1517.4 

OBS 

00200 

16.91 

3o.37 

26.60 

lblo.2 

OBS 

002  50 

16.90 

36.37 

26.61 

1519.0 

UBS 

00280 

16.82 

3o.J5 

26.61 

1519.2 

OBS 

00300 

16.57 

36.28 

2o.62 

1518.7 

OBS 

004  00 

15.32 

36.04 

26.72 

1516.2 

OBS 

00500 

13.52 

35.  75 

26.88 

1511.7 

OBS 

006  00 

11.42 

35.44 

27.06 

1 50d . v 

OBS 

CO  7 00 

09.38 

35.20 

27.23 

1499.9 

OBS 

00800 

07.03 

35.04 

27.47 

1492.4 

OBS 

00850 

06.  76 

35.05 

27.51 

1492.  £ 

OBS 

OOSOO 

06.11 

35.02 

2 7.58 

1490  .4 

OBS 

01000 

05.83 

35.11 

27.68 

1491 .0 

OBS 

cnoo 

05.46 

35.10 

27.72 

1491.2 

OBS 

01140 

05.43 

35.11 

27.73 

1491 .8 

OBS 

OltOO 

05.  Oo 

35.09 

*7.76 

1491  .3 

OBS 

01300 

04.89 

35.08 

27.77 

1492.  £ 

OBS 

01400 

04.54 

35.03 

27.77 

1492 .4 

OBS 

01500 

04.24 

35.01 

27.79 

1492.8 

> 

REFIO 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTOP  01829 

AIR 

TEMP  19 

.0 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIA  23 

INST  STO  RECCROER 

CONSEC 

0024 

MONTH 

04 

SHIP  A I 

NET 

BULB  16 

.3 

17 

3 2 

WINO-SPO  22 

TRACE  OIR  0 

LAT 

35 

05  N 

OAY 

07 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1012 

.2 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION  00.3 

LONG 

C48 

06  M 

HOUR 

18.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER  X6 

ORIG  640  024 

CASTNUM/TINE 

IVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  N03 

18.0 

OSS 

00000 

17.00 

36.37 

26.58 

1515.2 

08$ 

00010 

16.99 

36.38 

26.59 

1515.4 

08  S 

00020 

16.98 

36.38 

26.59 

1515.5 

06$ 

00030 

16.96 

36.39 

26.61 

1515.6 

OSS 

00050 

14.96 

36.39 

26.61 

1515.9 

oas 

00075 

14.96 

36.39 

26.61 

1516.3 

06  S 

00100 

16.94 

36.39 

26.61 

1516.7 

OBS 

0012  5 

16.93 

36.39 

26.61 

1517.1 

OSS 

00150 

16.93 

36.39 

26.61 

1517.5 

oas 

00200 

16.92 

36.38 

26.61 

1518.3 

oas 

00250 

14.83 

36.36 

26.62 

1516*6 

oas 

00300 

14.74 

36.35 

26.63 

1519.3 

oas 

00400 

15.85 

36.17 

26.70 

1516.0 

oas 

00500 

14.33 

35.91 

26.84 

1514.6 

oas 

00600 

12.24 

35.58 

27.01 

1506.9 

oas 

00700 

10.24 

35.30 

27.14 

1503.1 

oas 

00600 

07.75 

35.05 

27.37 

1495.2 

oas 

00850 

04.90 

35.00 

27.45 

1492.7 

oas 

00900 

06.74 

35.03 

27.50 

1492  .9 

oas 

00945 

05.81 

35.01 

27.41 

1490.3 

oas 

00960 

04.03 

35.11 

27.66 

1491.5 

oas 

01000 

05.95 

35.16 

27.71 

1491 .6 

oas 

01100 

05.34 

35.09 

27.72 

1490.6 

oas 

01200 

04.97 

35.06 

27.75 

1490.6 

oas 

01300 

04.66 

35.04 

27.77 

1491.3 

oas 

01400 

04.56 

35.05 

27.78 

1492.4 

oas 

01500 

04.53 

35.04 

27.76 

1494.0 

ten  SQ  1 £06 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


S 103  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


SI03  PM 


TABLE  XIX. — Continued 


REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

60TDP  04572 

AIR  TEMP  17.0 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

20 

INST  STO  mECGROER  TEN  SO  1206 

CONS EC 

0025 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

MET  6UL6  13.9 

15  2 3 

M1N0-SP0 

15 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

10  N 

OAY 

06 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1012.5 

SEA 

AlNO-FOR 

DUKA  T I ON 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

15  M 

HOUR 

00.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

•EATrtER 

X2 

OR 1G  E40  025 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOP7H  SNO  VcL 

OXYG 

P04 

TOT  P 902 

N03  S 103 

PH 

00.3  06 S 

06S 
06  S 
06$ 
06S 
06  S 
06S 
06  S 
06$ 
06$ 
06$ 
06$ 
06  S 
08$ 
06S 
06$ 
06  S 
06$ 
06  S 
06$ 
06$ 
08S 
06$ 
06$ 
06$ 
06  S 
06  S 
06  S 
06S 


COO  00 
00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
00215 
00250 
00300 
00330 
00400 
00500 
00600 
00700 
00760 
00600 
0Q900 
00935 
00960 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.07 

17.07 

17.07 

17.01 
16.95 

16.91 
16.90 
16.86 
16.83 

16.62 
16.83 
16.53 
16.42 

16.39 

15.40 

13.73 
11.61 

08.62 
07.21 
06.85 
05.93 

05.69 

06.01 

05.92 

05.36 

04.92 

04.73 
04.55 

04.27 


36.37 

36.36 

36.38 

36.38 

36.37 

36.37 

36.37 

36.36 

30.36 

36.35 

36.36 
36.29 

36.27 

36.28 

36.09 
35.81 
33.50 

35.10 

35.00 

35.05 

35.02 

35.03 
35.14 
35.13 

35.09 

35.06 

35.06 

35.04 

35.03 


26.57 

26.57 

26.57 

26.59 

26.59 

26.60 
26.61 
26.60 

26.62 
26.61 
26.62 

20.6  3 

26.64 
26.66 

26.74 

26.69 

27.07 

27.28 

27.41 
2 7.50 

27.60 

27.64 

27.68 

27.69 
<7.72 

27.75 

27.76 

27.76 

27.60 


1515.4 

1515.0 

1515.6 

1515.7 

1315.9 

1516.2 

1516.5 

1516.9 

1517.1 

1517.9 

1518.2 

1517.6 

1518.3 

1518.7 

1516.5 

1512.5 

1506.6 

1496.9 

1492.4 

1461.7 

1489.7 

1489.3 

1491 .5 

1491.4 

1490.8 

1490.6 

1491.5 

1492.4 

1492.9 


REFIO  31  8162 

CONSEC  0026 

LAT  35  55  N 
LONG  047  40  M 


YEAR  1970 
MONTH  04 
OAY  08 
HOUR  06.0 


60 TOR  04938 
SHIP  A I 
OATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TENP  16.4 
NET  6UL6  15.6 
6AR0METR  1010.2 
CLOUO  T/A 


OIK  HGT  PER 
15  2 4 

SEA 
CL/TR 


LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  $N0  VEL 

06$ 

00000 

16.69 

36.36 

26.60 

1514.9 

06$ 

00010 

16.66 

36.36 

2».60 

1515.0 

08S 

00020 

16.67 

36.36 

26.61 

1515.1 

08$ 

00030 

16.66 

36.36 

26.61 

1515.3 

06$ 

00050 

16.64 

36.37 

26.62 

1515.5 

06$ 

000  75 

16.61 

36.36 

2*. 62 

1515.9 

09$ 

00100 

16.75 

36.36 

2i.  63 

1516.1 

06$ 

00125 

16.73 

36.36 

26.64 

1516.4 

oes 

00150 

16.71 

36.35 

26.64 

1 5 16 . 0 

06$ 

00160 

16.70 

36.35 

26.64 

1516.9 

06$ 

002  00 

16.13 

36.23 

26.66 

1515.7 

06$ 

002  50 

15.73 

36.16 

26.72 

1515.2 

08$ 

00260 

15.74 

36.19 

26.74 

1515.8 

06$ 

00300 

15.54 

36.14 

26.75 

1515.4 

06$ 

00400 

14.02 

35.64 

26.65 

1511.6 

08$ 

00500 

12.73 

35.65 

26.97 

1509.0 

06$ 

00600 

10.64 

35.35 

27.13 

1503.0 

06$ 

00700 

06.56 

35.15 

27.33 

1496.3 

06$ 

00770 

06.76 

35.01 

27.46 

1490. 6 

06$ 

00600 

06.65 

35.06 

27.53 

1*90.9 

06$ 

00900 

05.54 

35.01 

27.64 

1666.1 

06S 

00960 

05.06 

35.02 

27.71 

1467.5 

06$ 

01000 

05.11 

35.04 

27.72 

1466.0 

06$ 

01100 

04.75 

35.02 

27.74 

1466.2 

06$ 

01120 

04.54 

36.99 

27.74 

1467.6 

06$ 

01200 

04.46 

35.01 

27.76 

1469.7 

06S 

01300 

04.40 

35.02 

27.76 

1490.1 

06$ 

01400 

04.44 

35.05 

27.60 

1442.0 

06$ 

01500 

04.36 

35.06 

<7.62 

1493.3 

tf  INO-OIR 

20 

INST  STD  RECCROER 

TEN  $W  1206 

MINO-SPO 

20 

TkAlE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

6IN0-FUR 

OUPATIJN  00.4 

2 

Square 

46 

MEAT  HER 

X2 

OR  1 6 t40  026 

1 

SQUARE 

57 

OXYG 

P04 

TOT  P N0<  NCJ 

$11) 

PH 

217 


TABLE  XIX. — Continued 


REF  10 

31 

•1*2 

*EAR  1910 

BOTOP 

04297 

AIR  TEMP 

19, 

CONSEC 

0027 

MONTH  04 

SHIP 

A1 

MET  BULB 

15, 

CAT 

35 

05  N 

OAV  06 

OATA 

USE  1 

BAROMETA 

1008 

LONG 

047 

52  M 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNCM/T1NE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

12.1 

06  S 

00000 

16.92 

36.35 

26.59 

06  S 

00010 

16.92 

36.35 

26.59 

OBS 

00020 

.6.92 

36.35 

2e.  55 

OBS 

000  30 

16.92 

36.35 

26.59 

OBS 

00050 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00075 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00100 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00125 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00150 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00170 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00200 

16.64 

36.32 

26.63 

OBS 

002  50 

16.44 

36.29 

26.65 

OBS 

00300 

15.94 

36.19 

26.65 

OBS 

00400 

14.66 

35. S7 

26.61 

06  S 

00500 

12.74 

35.64 

26.96 

OBS 

00560 

11.40 

35.45 

27.07 

OBS 

005  85 

10.50 

35.33 

27.14 

OBS 

C0600 

10.37 

35.33 

27.16 

OBS 

00700 

06.45 

35.11 

27.31 

OBS 

00770 

06.77 

35.02 

27.49 

OBS 

00600 

06.51 

34.99 

27.50 

OBS 

00650 

06.31 

35.08 

27.60 

OBS 

00900 

05.65 

35.03 

27.64 

OBS 

00970 

05.16 

35.03 

27.70 

OBS 

01000 

OS.  11 

35.03 

27.71 

OBS 

01100 

04.86 

35.04 

27.74 

OBS 

01200 

04.56 

35.02 

27.76 

OBS 

01300 

04.57 

35.06 

*7.75 

OBS 

01330 

04.56 

35.06 

27.75 

OBS 

01350 

04.45 

35.05 

27.80 

OBS 

01400 

04.38 

35.05 

27.81 

OBS 

01500 

04.22 

35.03 

27.81 

01R  HGT  PER 

MINO-OIR 

20 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

23  2 3 

MINO-SPO 

20 

TRACE  DIR 

J 5 SQUARE 

4 

SeA 

MIND-FUR 

DURATION 

00.4  2 SQUARE 

46 

Cl/  i r 

MEaThcR 

XI 

OR 1G  E40  027 

1 SQUARE 

57 

ovnopth  sno  vel 

OXVG 

PJ4 

TCT  P N02 

N03  S 103  PH 

1514.9 

1515.1 

1515.3 

1515.4 
1515.8 

1510.2 

1016.6 

1517. 0 

1517.4 
1517.7 

1517.3 

1517.5 
15U.7 

1514.1 
15C9.0 

1505.5 

1502.2 

1502.0 

1456.3 

1450.6 

1450.3 

1450.4 

1468.6 

1487.7 
146B.0 

1486.7 

1489.1 
14<*0.9 

1451 .3 

1491 .2 

1451 .7 

1452.7 


REMO  31  6U2  TEAR  1*70  80 TOR  04369  AIR  TEMP  17.3 

CONSEC  0026  MONTH  04  SHIP  A|  MET  BULB  14.7 

LAT  34  49  H OAT  10  OATA  JS E 1 BARONE  TR  1012.5 

LONG  048  1 6 6 HOUR  12.2  AREA  05  CL  QUO  T/A 


CASTNuN/T  I ME  LVLTVP  OEPTH  TtMP  SAL  SIGMA-T 


OIR  HGT  PER 

• INO-OIR 

24 

INST  STU  RECORDER  TEN  SQ  1206 

26  4 2 

MINO-SPO 

22 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

SEA 

MIND-PUR 

OURA  T | ON 

00.3  2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

■EATHER 

XI 

ORIG  E40  C2 8 

1 

SQUARE 

46 

D9HOPTH  SHO 

OXtt 

404 

1 Cl  P H02 

N03  S103 

PH 

OBS 

00000 

16.91 

36.38 

24.61 

CBS 

00010 

16.91 

36.  39 

26.62 

OBS 

00020 

16.91 

3o.39 

26.42 

OBS 

00030 

16.91 

36.39 

26.6* 

OBS 

00050 

16.91 

36.39 

24.62 

OBS 

00075 

16.91 

30.  39 

26.62 

OBS 

00100 

16.92 

36.39 

26.0* 

OBS 

00125 

16.92 

36.39 

26.62 

OBS 

00150 

16.9* 

34.39 

26.62 

OBS 

00200 

16.95 

*6.39 

26.61 

CBS 

002  50 

16.95 

36.40 

26.42 

OBS 

00  >00 

16.94 

36.40 

26.62 

OBS 

00310 

16.94 

36.40 

26.62 

UBS 

00360 

16.52 

36.28 

26.63 

OBS 

004  00 

15. 61 

36.15 

26.65 

OBS 

00500 

13.93 

35.81 

26.85 

OBS 

00400 

12.43 

35.58 

26.97 

OBS 

00615 

12. OB 

35.55 

27.02 

OBS 

006  30 

12.13 

35.58 

27.03 

OBS 

007  00 

10. 2J 

35.30 

27.17 

OBS 

ooaoo 

08.24 

35.10 

27.34 

OBS 

C0900 

06.62 

35.05 

27.53 

OBS 

00960 

06.26 

35.09 

27.61 

OBS 

01000 

06.25 

35.13 

27.44 

CBS 

01100 

05. 7B 

35.14 

27.71 

CBS 

01200 

05.35 

35.12 

27.75 

OBS 

01300 

04.96 

35.10 

27.78 

OBS 

01400 

04.60 

35.07 

27.60 

OBS 

01500 

04.35 

35.06 

27.82 

1514.9 

1515.1 

1515.3 

1515.5 

1515.8 

1516.2 

1 5 16  .6 

1517.0 

1517.4 

1518.4 

1519.2 

1520.0 

1520.1 

1519.6 

1517.9 

1513.2 
1509  .5 
1SC6.5 

1509.0 

1503.1 

1497.1 

1452.5 

1492.1 
1492  .6 

1492.6 

1452.5 

1492.5 

1492.7 

1493.3 


••••••• 66666666 
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TABLE  XIX. — Continued 


REF1Q 

»1 

ntc 

V EAR 

1970 

BMDP  04»jB 

AIM 

TEMP  18.4 

OIK  HOT  PER 

MlND-DIR 

23 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CUNSEC 

0029 

WMH 

04 

Ship  ai 

MET 

BULB  15.6 

25 

4 2 

MlNO-SPD 

21 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

L AT 

3* 

9 7 N 

DAY 

10 

Data  use 

1 

BAROMETR  1012.2 

SEA 

kIND-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

61 

LONG 

046 

14  ■ 

HCUA 

17. B 

AR  EA 

05 

CL0O0  T/A 

CL/TR 

mEAT  nER 

XI 

CRIG  E40  029 

1 

SQUARE 

48 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEhP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VtL 

GXYG 

P34 

T CT  P N02 

NO) 

S 103 

PH 

17. P 

ces 

00000 

16.94 

36.36 

*6.55 

1515.0 

CBS 

COO  10 

16.91 

36.36 

26.60 

>515.1 

CoS 

00020 

16.92 

36.36 

26.59 

1513.3 

CbS 

00030 

16.08 

36.36 

*6.60 

1515.3 

C6S 

00050 

16.83 

36.37 

26.62 

1515.3 

CBS 

00075 

16.83 

36.37 

26.62 

151:,. 9 

CBS 

C0100 

16.83 

36.37 

26.6  2 

1516.3 

CBS 

00125 

16.83 

36.37 

26.62 

1516.7 

CBS 

00150 

16.04 

36.37 

*6 .62 

1317.2 

CoS 

00190 

16.84 

36.38 

26.63 

1517. v 

CBS 

00c  00 

16.80 

36.37 

26.6  3 

1517.9 

CBS 

002  50 

16.32 

36.30 

26.64 

1317.8 

CBS 

00273 

16.14 

36.18 

*6.64 

1516.9 

CBS 

00300 

15.91 

36.16 

26.68 

1516.6 

CBS 

00400 

14.96 

35.97 

2o.  7 5 

1513.0 

CBS 

00500 

13.51 

35.76 

26.85 

1311  .7 

cbs 

GD600 

11.67 

35.50 

27.02 

1307.3 

CBS 

00700 

09.  72 

35.24 

27.21 

1501  .2 

CBS 

00800 

07.63 

35.07 

2 7.4C 

1454.8 

CBS 

009  00 

06.42 

35.06 

27. 5e 

1451 .7 

CBS 

00920 

06.61 

j5. 16 

27.62 

1452.9 

CBS 

01000 

06.0* 

35.15 

27.65 

1451 .9 

(PS 

01100 

05.53 

3?.13 

27.74 

1451 .5 

CBS 

012G0 

05.09 

35.  12 

27.78 

1451.4 

DBS 

01300 

04.85 

35.12 

27.8  1 

1452.1 

CBS 

01400 

04.57 

35.09 

27.82 

1492.6 

CBS 

01500 

04.41 

35.09 

27.83 

1*»53  .6 

« 

RcFlO 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTDP  04983 

AIR  TEMP 

17.5 

OIR  HGT  PER 

WIND-01R 

23 

INST  STO  PECCROER 

TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0030 

MONTH 

04 

SHIP  Al 

MET  BUL6 

14.7 

2 8)3 

MIND- SPO 

17 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

48  N 

DAY 

11 

CATA  USE  1 

BAROMETR 

1013.2 

StA 

MIND- FDR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

48 

LUNG 

C46 

07  m 

HGUK 

00.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG  E40  030 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIJNA-T 

DYN0PTM  SNO  VEL  OXYG 

PJ4  TCT  P N02 

NG3 

SIG3 

PH 

00.0 

CBS 

00000 

16.89 

36.37 

26.61 

1514.9 

CBS 

00010 

16.65 

36. 37 

*0.61 

151.*. 0 

UBS 

00020 

16.85 

36.3  7 

26.61 

1515.2 

CBS 

00030 

16.88 

36.37 

26.61 

1515.) 

CBS 

00050 

16.80 

36.37 

26.63 

1515.4 

06  S 

000  75 

16.80 

36.38 

26.64 

1515.8 

CBS 

00100 

16.79 

36.38 

26.64 

1516.2 

CBS 

00125 

16.79 

36.38 

26.64 

1516.6 

DBS 

00150 

16. 78 

36.38 

26.64 

1517.0 

08S 

00200 

16.72 

36.37 

26.65 

1517.6 

OBS 

002  50 

16.59 

36.34 

26.66 

1518.0 

UBS 

00300 

16.18 

36.25 

26.68 

1517.5 

CBS 

004  00 

15.02 

36.04 

26.75 

1515.3 

CBS 

00500 

13.  79 

35.8m 

26.90 

1512.7 

CBS 

003  4B 

12.65 

35.67 

26.96 

1510.2 

CBS 

006  00 

11.65 

35.51 

27.07 

15C6.8 

«.BS 

00  700 

09.11 

35.20 

27.28 

1498.9 

CBS 

006  00 

07.30 

35.09 

27.47 

1493.5 

CBS 

008  30 

06.  74 

35.07 

27.53 

1451.6 

CBS 

00900 

06.26 

35.14 

27.65 

1451.1 

UBS 

01000 

05.92 

35.17 

27.72 

1451.5 

CBS 

01020 

05.93 

35.20 

27.74 

1451 .9 

UBS 

01050 

05.45 

35.14 

27.75 

1450.4 

:bs 

01100 

05.30 

35.14 

27.77 

1450.  o 

CBS 

01200 

04.91 

35.11 

27.79 

1450.6 

CBS 

01300 

04.45 

35.06 

27.62 

1450. m 

CBS 

0140C 

04.31 

35.07 

*7.83 

1451.5 

CBS 

01500 

04.11 

35.07 

27.85 

145* .3 

! 
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TABLE  XIX. — Continued 


REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTDP  0*938 

AIR  TEMP 

17.5 

01 A HGT 

PER 

WINO-DIR  21 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0031 

MONTH 

0* 

SHIP 

A I 

MET  BULB 

!*•* 

28  3 

3 

MlNO-SPO  22 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE 

2 

LAT 

3* 

52  N 

OAV 

11 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1010.5 

SEA 

W1N0-F0R 

DURATION  00.5 

2 SQUARE 

*• 

LONG 

0*8 

02  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E*0  031 

1 SQUARE 

CASTNUM/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  $ND  VEL  OXVG 

PU*  TOT  P N02  N03 

S 103 

o 

6 

o 

CBS 

00000 

16.95 

36.38 

26.60 

1515.1 

CBS 

00010 

16.95 

36.38 

26.60 

1515.2 

OBS 

000  20 

16.95 

36.39 

26.61 

1515.* 

CBS 

00030 

16.95 

36.39 

26.61 

1515.6 

CBS 

00050 

16.91 

36.39 

26.62 

1515.8 

OBS 

00075 

16.90 

36.39 

26.62 

1516.2 

CBS 

00100 

16.90 

36.59 

26.62 

1516.6 

CBS 

00125 

16.90 

36.39 

26.62 

1517.0 

CbS 

00150 

16.81 

36.38 

26.6* 

1517.1 

CBS 

00200 

16.66 

36.3* 

26.6* 

1517.* 

OBS 

00250 

16.38 

36.29 

26.67 

1517.3 

CBS 

005  00 

15.88 

36.20 

26.72 

1516.5 

CBS 

00*00 

1*.  83 

35.98 

26.78 

151*. 6 

C6S 

00500 

13.17 

35.7* 

26.95 

1510.6 

CBS 

00600 

11.06 

35. *3 

27.12 

150* .6 

CBS 

00700 

08.89 

55.  16 

27.28 

l*5o.O 

CBS 

00800 

06.7* 

35.08 

27.5* 

1*51.3 

CBS 

008*0 

06.39 

35.11 

27.61 

1*50.6 

CBS 

00B80 

06.3* 

35.13 

27.63 

1*91.1 

CBS 

00900 

06.2* 

35.15 

27.66 

1*51.1 

CBS 

00935 

06.06 

35.16 

27.69 

1*91 .0 

CBS 

009  50 

05.53 

35.07 

27.65 

1*89.0 

CBS 

00950 

05. *6 

35.12 

27.7* 

1*89.* 

CBS 

01000 

05.65 

35.16 

27.7* 

1*50.* 

CBS 

01025 

05.66 

35.16 

27.7* 

1*50. B 

CBS 

01100 

05.30 

35.13 

27.76 

1*50.6 

CBS 

01130 

05.01 

35.11 

27.78 

1*89.9 

CBS 

01200 

0*.  86 

35.10 

27.75 

1*90.* 

CbS 

01300 

0*  .61 

35.10 

27.82 

1*51.1 

CBS 

01*00 

0*.** 

35.10 

27.8* 

1*52 .0 

CBS 

01500 

0*.23 

35.08 

27.85 

1*52.8 

REF  1 D 

31 

8162 

YEAR 

1910 

BOTDP  0*572 

AIR  TEMP  17.9 

OIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

22 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0032 

MONTH 

0* 

SHIP  A 1 

WET  BULB  15.* 

25  2 3 

WIND-SPD 

25 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

3* 

58  N 

OAV 

11 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1009.1 

SEA 

WINO-FOR 

OURA  T I ON 

00.5 

2 

SQUARE 

*6 

LUNG 

0*7 

55  N 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG  E*0  032 

1 

SQUARE 

♦ 7 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNC  VEL 

OXVG 

PO* 

T OT  P N02 

N03 

$Iu3 

PH 

OBS 

00000 

16. BO 

36.3* 

26.61 

151*. 6 

OBS 

00010 

16.80 

36.35 

26.61 

151*. 7 

CBS 

00020 

16.80 

36.36 

26.62 

151*. V 

OBS 

00030 

16.80 

36.36 

26.62 

1515.1 

CBS 

00050 

16.80 

36.37 

26.63 

1515.* 

OBS 

00075 

16.80 

36.37 

26.63 

1515.8 

CBS 

00100 

16.80 

36.37 

26.63 

1516.2 

OBS 

00125 

16.80 

36.37 

26.63 

1516.7 

OBS 

00150 

16.78 

36.37 

26.6* 

1517.0 

CBS 

00160 

16.78 

36.36 

26.63 

1517.2 

OBS 

00200 

16.59 

36.32 

26.6* 

1517.2 

OBS 

002  50 

16. *1 

36.28 

26.65 

1517.* 

OBS 

00290 

16.08 

36.17 

26.65 

1516.9 

CBS 

00300 

15.78 

36.16 

26.71 

1516.2 

OBS 

00360 

15. *8 

36.10 

26.73 

1516.2 

OBS 

00*00 

1*.  87 

36.00 

26.75 

151*. 8 

CBS 

00500 

13.50 

35.79 

26.92 

1511.7 

OBS 

00600 

11. *9 

35. *3 

27.0* 

1506.1 

OBS 

00700 

05.11 

35.17 

27.25 

1*58.8 

OBS 

007*0 

08.79 

35.22 

27.3* 

1*96.* 

OBS 

00800 

07.00 

35.03 

27. *6 

1*52.3 

OBS 

008  30 

06.39 

3*. 99 

27.51 

1*90.3 

CBS 

00900 

06.20 

35.07 

27.60 

1*50.8 

OBS 

01000 

05.21 

35.05 

27.71 

1*68.5 

OBS 

01050 

05.06 

35.06 

27.7* 

1*88.7 

OBS 

01060 

05.30 

35.1* 

27.77 

1*90.3 

OBS 

01100 

05.22 

35.12 

27.77 

1*90.3 

OBS 

01200 

0*.  63 

35.09 

27.79 

1*90.3 

OBS 

013G0 

0*. 72  . 

35.09 

27.80 

1*91.5 

OBS 

01*00 

0*.*2 

35. OS 

27.83 

1*91.9 

OBS 

01500 

0*.  22 

35.00 

27.85 

1*52.8 

TABLE  XIX. — Continued 


REFID  31  8162  YEAR  1970  BOTOP  06206  AIR  TEMP  18.6 

CoNSEC  0033  MOnTh  06  SHIP  AI  NET  oUlb  15.7 

LAI  35  00  N DAY  12  DATA  USE  1 BARONET*  1006.1 

LuNG  067  69  h HCUR  09.0  AREA  05  C.LGUO  T/A 


CASTNUM/TIUE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

09.0 

08S 

00000 

16.87 

3o.36 

26.61 

CBS 

00010 

16.87 

36.36 

26.61 

CBS 

00020 

16.87 

36.36 

26.61 

CBS 

GOO  30 

16.87 

36.36 

26.61 

UBS 

00050 

16.80 

36.36 

26.62 

DBS 

COO  7 5 

16.75 

3o.36 

26.63 

OBS 

00100 

16.75 

3o.36 

26.63 

03  S 

00123 

16.75 

36.36 

28.63 

OBS 

00150 

16.75 

36.36 

26.63 

OBS 

00170 

16.71 

36.30 

26.66 

C8S 

00200 

16.56 

36.32 

26.65 

OBS 

002  50 

16.60 

36.29 

26.66 

OBS 

002  90 

16.18 

36.26 

26.66 

C8S 

00300 

15.90 

36.18 

26.70 

CBS 

006G0 

16.52 

35.97 

26.86 

CBS 

00500 

12.85 

35.70 

26. 9e 

OBS 

005©0 

11.63 

35.50 

27.07 

CBS 

006  DO 

11.2* 

35.66 

27.10 

OBS 

00700 

09.35 

35.25 

27.28 

CBS 

00720 

08.81 

35.19 

27.32 

OBS 

OOoOO 

07.01 

35.08 

27.50 

CBS 

00850 

06.39 

35.07 

27.58 

OBS 

GO08O 

06.38 

35.08 

27.56 

OBS 

00900 

06.16 

35.08 

27.62 

OBS 

01000 

05.21 

35.06 

27. 7C 

OBS 

01100 

06.82 

35.05 

27.  76 

C8S 

01200 

06.59 

35.05 

27.78 

OBS 

01300 

06.68 

35.06 

27.80 

08  S 

02330 

06.65 

35.08 

27.62 

OBS 

01365 

06.65 

35.11 

27.8* 

OBS 

0t370 

06.52 

35.09 

27.82 

OBS 

01600 

06.69 

35.09 

27.83 

OBS 

01500 

06.30 

35.09 

27.85 

DIF  HGT  PER 

WINO-DIR 

21 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

25  6 2 

nIMD-SPD 

30 

TRACE  01R 

0 5 

SQUARE 

6 

SEA 

wino-fcr 

OURA  T I ON 

0J.6  2 

SQUARE 

66 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CklG  E6Q  033 

1 

SQUARE 

57 

OVNOPTH  SnO  Vt l 

UXV  G 

Pj6 

ToT  P N J2 

NJi  S103 

Pri 

1516.8 

1515.0 

1515.1 

1315.3 

1515.6 

1515.7 

1510.1 

1516.5 

1310.9 

1517.1 

1517.1 

1517.6 

1517.6 

1516.6 

1313.6 

1509.6 

1506.0 
15C5.6 
1659 . a 
169b. 1 

1692.6 

1660.7 
1661  .2 

1660.7 

1688.6 

1668.5 

1689.3 

1660.5 

1660.9 

1662.0 

1661.9 

1692.2 

1663.1 


RfcFID  31  8162 

CONSEC  0036 

LAT  35  08  N 
LONG  067  66  H 


CASTNON/TINc 

12.0 


YE  Au 

1970 

80TDP  02103 

AIR  TEMP 

17.8 

OIK  HGT  PER 

MONTH 

06 

SHIP  AI 

WET  BULB 

16.7 

26  6 2 

DAY 

U 

OATA  USE  1 

8ARCMETR 

1005.8 

SEA 

hour 

12.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

• CL/TR 

.YLTYP 

oepTH 

TEMP 

SAL 

StSMA-T 

uYMDPTH  S NO  YtL 

03  S 

OOOOO 

lo.  82 

36.37 

26.63 

1516.7 

DBS 

00010 

16.82 

36.37 

2o. 63 

1516.0 

OoS 

C0020 

16.82 

36.37 

26.65 

1515.0 

08S 

00030 

16.82 

36.37 

2 o.63 

1515.2 

OBS 

00050 

16.82 

.>6.37 

26.63 

1515.5 

CBS 

00075 

16.82 

36.37 

26.63 

1515.9 

UBS 

00100 

16.62 

3o.  37 

26.63 

1516.3 

C3S 

00125 

16.82 

36.38 

26.63 

1516.7 

03  S 

00150 

16.82 

36.38 

26.63 

1517.1 

UBS 

00190 

16.81 

3o.  38 

26.66 

1517.8 

OBS 

002  00 

16.76 

36.35 

26.63 

1517.7 

OBS 

00250 

16.66 

3o. 29 

26.65 

1517.6 

OBS 

00300 

1 e.  1 9 

36.26 

26.67 

1517.5 

CBS 

00360 

15.90 

3b. 19 

26.70 

1517.2 

ObS 

00600 

16.70 

35.95 

26.79 

1516.2 

OBS 

00500 

13.25 

35.73 

26.92 

1510.8 

CBS 

00600 

10.99 

35.60 

27.11 

1 SO* . 3 

03  S 

00700 

08.60 

35.12 

27.33 

1696 .1 

08S 

00720 

07.72 

35.12 

27.63 

1693.3 

ObS 

00750 

07.72 

35.16 

2 7. *5 

1696.6 

08  S 

ooeoo 

06.68 

35.10 

27.56 

1691 .1 

UdS 

00900 

05.82 

35.07 

27.65 

1689.3 

OBS 

00965 

05.25 

35.00 

27.67 

16C7.6 

03S 

01000 

05.03 

35.03 

27.72 

1607.7 

OBS 

01100 

C6.83 

3a. 05 

27.76 

168E .6 

03S 

01200 

06.52 

35.03 

27.78 

1668.9 

OBS 

Cl  300 

06.53 

35.06 

27.80 

1690.7 

Obi 

0136C 

06.67 

35.11 

2 7.82 

1692.0 

OBS 

01600 

06.51 

35.08 

27.82 

1692.3 

03S 

01500 

06.60 

35.08 

27.83 

1693.5 

W IN 0*01 R 21 
nNP-SPC  25 
WlND-FJ* 

WEA  T*it»  X2 


INST  STO  REC  ORDER 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.5 

GRIG  660  036 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  6 
2 Square  66 

1 SQUARE  57 


OXVG 


PJ6  TCT  P 
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TABLE  XIX. — Continued 


REF  1 0 

31 

81o2 

YEAR 

1970 

8uTDP 

03*75 

AIR  TEMP  18 , 

CONS EC 

0035 

MONTH 

0* 

SHIP 

A 1 

MET  BULB  16. 

LAT 

35 

oo  n 

day 

13 

OATA 

USE  1 

BAROMETR  1000. 

LONG 

0*8 

02  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CICUJ  T/A 

CASTNUM/TINE 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOmA-T 

12.0 

UBS 

00000 

16.88 

36.38 

2s.62 

UBS 

00010 

16.88 

36.38 

16.62 

OSS 

00020 

16.68 

36.38 

26.62 

ObS 

00030 

16.88 

36.39 

^6.63 

OBS 

00050 

16.88 

36.39 

26.6  3 

ObS 

00075 

16.88 

36.39 

26.63 

ObS 

00100 

16.81 

36.38 

2o.  6* 

OBS 

00125 

16.80 

36.38 

2s.6  * 

03  S 

0Q150 

16.77 

36.38 

26.6  5 

G3S 

00200 

16.75 

36.38 

2o.65 

CBS 

002  50 

16.62 

36.3* 

26.65 

OBS 

00300 

16.30 

36.2* 

2o.65 

UBS 

00*00 

15.  *2 

36.12 

2o.  76 

03  S 

00500 

13.71 

35.80 

26.8  3 

OBS 

006  00 

12.01 

39.55 

27.03 

ObS 

00700 

09. *0 

35.23 

27.25 

OBS 

00800 

07. *o 

35.09 

27.** 

03  S 

009  00 

06.16 

35.08 

27.62 

G3S 

00950 

05.6  2 

35.07 

27.68 

OBS 

01000 

05.61 

35.11 

27.71 

ObS 

01050 

05.7* 

35.16 

27.73 

OBS 

01100 

C5.39 

35.13 

27.75 

OBS 

01200 

0*.  98 

35.10 

27.78 

OBS 

01300 

0*  . 7 1 

35.09 

27.80 

08S 

01*00 

0*.  50 

35.09 

27.82 

08  S 

01500 

0*.  2* 

35.06 

27. e3 

*** 

REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTDP  0*938 

AIR  TEMP 

18. 

CONSEC 

0036 

MONTH 

0* 

SHIP  A I 

MET  BULB 

15 

LAY 

3* 

51 

N 

OAV 

1* 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1010. 

LONG 

0*8 

12 

M 

HOUR 

19.6 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

19.6 

08S 

00000 

16. B3 

36.38 

26.63 

OSS 

00010 

16.83 

36.38 

26.63 

08  S 

00020 

16.85 

36.38 

26.63 

OBS 

00030 

16.81 

36.38 

26.6* 

OBS 

00050 

16.81 

36.38 

26.6* 

OBS 

00075 

16.80 

36.38 

26.6* 

OBS 

00100 

16.80 

36.38 

26.6* 

OBS 

00125 

16.80 

36.39 

26.65 

OBS 

00150 

16.80 

36.38 

26.6* 

OBS 

00200 

16.81 

36.38 

26.6* 

OBS 

00220 

16. *9 

36.29 

26.6* 

OBS 

00250 

16. *1 

36.29 

26.66 

OBS 

00300 

16.32 

36.27 

26.6  7 

OBS 

00*00 

15.03 

36.06 

26.80 

OBS 

00500 

13.53 

35.80 

26.92 

OBS 

00600 

11.53 

35.51 

27.09 

OBS 

00700 

09.89 

35.29 

27.22 

OBS 

00800 

07. *0 

33.06 

27.43 

OBS 

00900 

06.21 

35.06 

27.59 

OBS 

009  *0 

05.93 

35.07 

27.6* 

OBS 

00950 

06.15 

35.15 

27.67 

OBS 

00970 

05.85 

35.09 

27.66 

OBS 

01000 

05.87 

35.13 

27.69 

OBS 

01100 

05.** 

35.13 

2 7.75 

OBS 

01200 

05.00 

35.11 

27.78 

OBS 

01300 

0*.  73 

35.09 

27.80 

OBS 

01*00 

0*.  *8 

35.08 

27.62 

OBS 

01500 

0*.  26 

35.07 

27.8* 

DIR  HGT  PER 

MlNL'-OI  A 

2* 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  12C6 

26  * * 

MlNG-Sf  0 

2* 

TRACE  OIR 

0 5 

SQJARt  * 

SEA 

wInO-FOR 

Duka  T JON 

00.3  2 

SOUAkE  *8 

CL/TR 

MEAT  He  i* 

X2 

Ok 1G  £*0  035 

1 

SQUARE  58 

ovndpth  snu  vel 

JXVG 

P3* 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

151*. 9 

1515.0 

1515.2 
1515.* 

1515.7 

1516.1 

1516.3 

1516.7 

1517.0 

1517.7 

1518.1 
1517.9 
1516 .6 
*5  U.* 

1508.0 

1500.0 
1*9*. 2 
1*90.7 
1*89.3 
1*50.2 
1*51.6 
1*91.0 
1*90.9 
1*91.5 
1*52.3 
1*92.8 


OIR  HGT  PER 

MlND-DlR 

27 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

2b  * 3 

MiND-SPO 

15 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUA  RE 

2 

SEA 

wIND-FCR 

DURATION 

00.9  2 

SQUARE 

*8 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E*0  C36 

1 

SQUARE 

*8 

OVhOPTH  snd  vel 

OXYG 

PJ* 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

151*. 7 
151*. 9 

1515.1 

1515.1 
1513.5 

1515.8 

1516.3 
*516.7 

1517.1 

1517.9 

1517.2 
1517.* 

1518.0 

1515.3 

1511 .8 

1506.3 

1501.9 
1*93.9 
1*90.  B 
1*90.* 
1*91.6 
1*50.6 
1*91 .2 

1*91.2 
1*91 .0 
1*91.6 
1*92.2 
1*92.9 
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TAELE  XIX.— Continued 


REF  10  31  8162 

CONSEC  0037 

LAT  36  66  N 
LONG  068  09  6 


CASTNUM/T I HE 
00.0 


VEAR 

1970 

60TuP  06755 

AIM  TEMP 

15.7 

OIK  ho  T 

PcP 

MONTH 

06 

SHIP  A 1 

MET  bulb 

13.6 

2 0 2 

2 

OAV 

15 

DATA  USE  1 

BARONE TR 

1013.9 

ScA 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

cloud  t/a 

CL/TM 

LVLTVP 

DEPTH 

TcMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVHuPTrt  SND  VEL 

OBS 

00000 

16.80 

36.36 

26.62 

1516.6 

OBS 

00010 

16.80 

36.36 

26.62 

1516.o 

◦BS 

00020 

16.80 

36.36 

26.62 

1516.9 

OBS 

000  30 

16.80 

36.37 

26.63 

1515.1 

OBS 

00050 

16.80 

36.37 

26.63 

1515.6 

OBS 

00075 

16.80 

3o.38 

26.66 

1515.8 

OBS 

00100 

16.80 

36.  68 

26.66 

1516.3 

OBS 

00125 

16.80 

36.36 

26.66 

1516.7 

CBS 

00150 

16.80 

36.38 

26.06 

1317.1 

OBS 

00200 

16.80 

36.37 

2o.63 

1517.9 

CBS 

00225 

16.71 

36.36 

26.66 

1518.0 

OBS 

002  50 

16.53 

36.31 

26.65 

1517.8 

C3S 

00275 

16. 6* 

36. 2d 

26.65 

1517.9 

OBS 

00300 

16.30 

36.26 

26.66 

1517.9 

OBS 

00375 

15.66 

56.i2 

26.7  5 

151c. 3 

09  S 

00600 

16.69 

35.96 

26.78 

1516.1 

OBS 

00650 

16.09 

35.68 

26.87 

1512.9 

OBS 

00500 

13.51 

35.76 

26.89 

1511 .7 

OBS 

00600 

11.61 

35.69 

27.06 

1 pGo  .6 

OBS 

00700 

09.60 

35.26 

27. *6 

1500. 8 

OBS 

00800 

07.33 

33.07 

27.65 

1653.6 

OBS 

00870 

06.22 

35.05 

27.58 

1690.6 

OBS 

00900 

06.31 

35.13 

27.63 

1651 .6 

03S 

00920 

06.06 

35.09 

27.66 

1690.6 

OBS 

00930 

06.  16 

35.15 

27.67 

1691  .3 

OBS 

01000 

05.81 

35.16 

27.71 

1691 .0 

OBS 

01100 

05.33 

35.11 

27.76 

1650.7 

OBS 

01200 

06.97 

35.10 

27.78 

1650.9 

OBS 

01300 

06.57 

35.09 

27.82 

169C.9 

OBS 

01600 

06.69 

35.08 

27.82 

1652.  * 

OBS 

01500 

06.20 

35.0o 

27.83 

1652.7 

mIND-OI  m 

23 

INST  STO  RcCCKOER  TEN  SO  1206 

2IND-SPD 

12 

TRACE  DIR 

0 5 

SO JA  P c 

2 

MIND-POM 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

6 d 

MEA  THc°- 

XI 

GRIG  E60  0 j 7 

1 

SQUARE 

68 

JXYG 

Pu6 

TlT  ? N02 

NC3  SIJ3 

PH 

REF  10 

31 

8162 

VEAR 

1970 

BC  TOP  03660 

AIR  TEMP 

17.3 

OIR  HwT  PER 

MINC-DI  h 

29 

1 M S T STu  RECIED** 

TEN  S.  1 c 06 

CONSEC 

0038 

MONTH 

06 

SHIP  A I 

MET  BULO 

16.  j 

25  6 3 

2IND-SP0 

17 

TftAcc  DIR  D 

5 SQUARE 

6 

LAT 

35 

00 

N 

DAY 

15 

DATA  USE  1 

OAROMETR 

1013. 9 

ScA 

MlND-FcP 

DURATION  0J.6 

2 SOU-nE 

66 

LONG 

068 

05 

M 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

MEA  Them 

XI 

CKlG  E60  038 

l S.'tJAVE 

55 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEH  P 

SAL 

SIGMA-T 

UYNDPTM  SND  VcL  OXYG 

PD 6 TOT  P N02  N.Ji  SI93 

Ph 

06.0 

OBS 

OGOOO 

16. B2 

36.38 

26.0  3 

1516.7 

OBS 

00010 

lo.  B2 

36.38 

26.  o 3 

1516.6 

OBS 

00020 

16. B2 

36.39 

26.66 

1515.0 

OBS 

00030 

16.82 

io.39 

26.66 

1513.2 

OBS 

00050 

16.82 

3o.39 

26.66 

1515.5 

OBS 

00075 

16.83 

36.39 

26.66 

1516.0 

OBS 

00100 

16.83 

36.39 

26.66 

1516.6 

OBS 

00125 

16.06 

3o.60 

23.06 

151c. 8 

OBS 

001  50 

16.85 

36.60 

26.66 

1517.3 

OBS 

002  00 

16.86 

30.39 

26.63 

1518.1 

OBS 

002  50 

16.86 

36.60 

26.66 

1518.9 

OBS 

00300 

16.85 

36.60 

26.66 

1516.7 

OBS 

00360 

lo.79 

36.38 

26.66 

1520.2 

OBS 

003  50 

16.59 

36.36 

26.6  7 

1519.7 

OBS 

00600 

15.76 

36.  1 0 

26.7  1 

1 3 17 .6 

OBS 

00660 

15.61 

30.  lo 

26.75 

1517.9 

OBS 

00660 

15.29 

36.11 

2o.7o 

1517.2 

OBS 

00500 

16.63 

35.96 

26.65 

1515.0 

OBS 

00565 

12.88 

35.68 

c.6  • 96 

1510. o 

OBS 

00600 

12.72 

35.69 

27.00 

1510.6 

DBS 

00700 

10.22 

35.36 

27.20 

1503.1 

OBS 

00800 

08.33 

35.16 

27.37 

1657.6 

OBS 

00900 

06.61 

35.06 

27.35 

1661 .6 

OBS 

01000 

05.59 

33.05 

27.66 

1690.0 

OBS 

01060 

05.69 

35.05 

27.ob 

1690.3 

OBS 

01060 

05.75 

33.16 

27.72 

16cl .9 

OBS 

01100 

05.63 

35.16 

27.73 

1651  .9 

OBS 

U1200 

05.21 

33.  1 1 

27. 76 

1661 . » 

OBS 

01300 

06.95 

35.11 

27.75 

169* .3 

OBS 

01600 

06.66 

35.08 

27.80 

1692.8 

OBS 

01500 

06.23 

35.06 

27.81 

1692.6 
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TABLE  XIX. — Continued 


REMO  31  8lo2  YEAR  1970 

COMSEC  0039  MONTH  0* 

CAT  34  36  N OAV  16 

LONG  047  SO  M HOUR  00.3 


CASTNUM/T1ME  LVLTVP  OEPTH 

00.3  OBS  00000 

08S  00010 

oes  00020 

CBS  00030 

CBS  OOOSO 

OBS  00075 

CBS  00100 

OBS  00125 

OBS  00150 

CBS  00170 

OBS  00200 

CBS  0Q2  05 

CBS  00250 

OBS  00300 

OBS  00400 

OBS  00500 

OBS  00600 

CBS  00700 

OBS  00800 

ces  00900 

GBS  01000 

OBS  01040 

CBS  01070 

OBS  01100 

CBS  01200 

CBS  01300 

DBS  01400 

CBS  01500 


BOTOP  04480  AIR  TEMP  15.7 
SHIP  A I mET  BULB  13.4 
OATA  JSt  1 BAROMETR  1021.0 
AREA  05  CLOUO  T/A 


TEMP 

SAl 

S1G.MA-T 

16.98 

36.34 

26.56 

16.89 

3o.  34 

26.59 

16.88 

36.36 

23.60 

16.88 

36.36 

26.60 

16.87 

36.37 

26.61 

16.86 

3o.37 

26.6  2 

16.86 

36.38 

26.62 

16.86 

36.38 

2o.62 

16. 8o 

36.38 

26.62 

16.87 

36.38 

26. 6* 

16.7o 

3o.  36 

26.6  3 

16.67 

36.32 

28.62 

16.68 

36.35 

2o.*4 

16.24 

Jo. 26 

2 6.6  8 

15.09 

36.04 

26.77 

13.38 

35.77 

26.93 

11.40 

35.47 

27.09 

08.82 

35.19 

27.42 

C6.82 

35.03 

27.49 

05.63 

35.01 

27.63 

05.12 

35.03 

27.71 

05.02 

35.05 

27.73 

05.26 

35.11 

27.75 

05.22 

35.11 

27.76 

04.90 

35.10 

27.79 

04.62 

35.07 

27.80 

04.30 

35.05 

27.82 

04.14 

35.04 

27.82 

U I R HGT  PcR  MlNO-JIR  34 

3l  2 i MlNO-SPO  35 

SEA  MlNO-FGR 

CL/TR  MEATHcft  XO 


OYNDPTH  S.NO  VEL  OXYG  PJ4 

1515.1 

1515.0 

1515.2 

1515.3 

1515.6 

1516.0 

1516.4 

1516.8 

1517.3 

1517.6 
1517. B 

1517.5 

1510.3 

1517.7 

1515.5 
1511  .3 

1505.0 

1497.3 

1491 .6 

1488.4 
148B.I 

1486.3 

1489.9 
1490. 2 

1490.6 

1491.1 

1491 .4 

1492.4 


INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  OU  0 5 SlJA  <fc  2 

DURATION  CJ*i  2 SOJ ARE  46 

OR  1 o £40  039  1 SOJARE  47 


TUT  P NC2  No3  SU3  Pm 


REMO  51  81  o2  YEAR  1970 

CONSEC  0040  MONTH  04 

LAT  34  45  N OAY  16 

LONG  047  56  M HOUR  06.2 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  OEPTH 

06.2  OBS  OQOOO 

OBS  00010 

OBS  00020 

OBS  00030 

OBS  00050 

OoS  00075 

CBS  00100 

GBS  00125 

OBS  00150 

CBS  00200 

OBS  00250 

OBS  00300 

OBS  00400 

CBS  00420 

OBS  00500 

CBS  00600 

OBS  00700 

cbs  ooeoo 

OBS  00840 

CBS  00B70 

GBS  009  00 

CBS  00950 

OBS  01000 

OBS  01080 

OBS  01090 

OBS  01100 

OBS  01200 

OBS  01300 

OBS  01400 

CBS  01500 


80TDP  04938  AIR  TEMP  15.1 
SHIP  A I MET  BULB  12.0 
OATA  USE  1 BAROMETR  1021.7 
AREA  05  CLOUO  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

16.69 

36.33 

26.63 

16.69 

36.33 

26.63 

16.68 

36.34 

26.64 

16.65 

36.34 

26.64 

16.65 

36.34 

26.64 

16.65 

36.35 

26.65 

16.64 

36.35 

26.65 

16.65 

36.35 

26.65 

16.67 

36.35 

26.65 

16.63 

36.34 

26.65 

16.23 

36.26 

26.68 

15.93 

36.20 

26.70 

14.65 

35.96 

26.81 

14.52 

35.97 

26.64 

13.29 

35.75 

26.93 

11.06 

35.42 

27.11 

09.43 

35.24 

27.25 

06.90 

35.01 

27.46 

06.50 

35.06 

27.56 

06.12 

35.03 

27.58 

06.  16 

35.09 

27.62 

06.14 

35.14 

27.67 

05.75 

35.13 

27.71 

05.48 

35.00 

27.64  • 

05.21 

35.07 

27.73 

05.34 

35.10 

27.74 

04.90 

35.08 

27.77 

04.58 

35.05 

27.78 

04.46 

35.04 

27.79 

04.29 

35.05 

27.82 

OIR  HGT  PER  MINO-OIR  18 

30  1 2 MIND-SPD  03 

SEA  MIND— FOR 

CL/TR  MEATHER  XI 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYb  P04 

1514.2 

1514.4 

1514.5 

1514.6 

1514.9 

1515.4 

1515.7 

1516.2 

1516.7 

1517.3 

1510.9 

1516.7 

1514.0 

1513.9 

1511.0 

1504.6 

1500.1 
1491  .8 

1491 .0 

1489.9 

1490.7 

1491.5 

1490.8 

1490.8 

1490.0 

1490.7 

1490.6 

1490.9 

1492.1 

1493.0 


INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

OURAT I ON  00.4  2 SQUARE  46 

ORIG  E40  040  1 SQUARE  47 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 
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TABLE  XIX. — Continued 


RfcEID 

31 

aio  2 

YEAR 

1970 

80T0P  0**  755 

AIR  TEMP  17.7 

0 l*  hG  7 PER 

*1  vO-Pt* 

17 

INST  S TO  AECOROER  TEN  SO  1206 

COHS EC 

0041 

MONTH 

04 

SHIP  At 

WET  BULB  14.6 

30  1 2 

wind-spd 

04 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56  N 

OAV 

16 

OATA  USE  1 

BAkOMETR  1023.4 

SEA 

Wl  nD-FCR 

OURATION 

00.6  2 

SQUARE 

48 

LONG 

o 4« 

02  w 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR  IG  E40  041 

1 

SQUARE 

4B 

CASTNUH/TIHfc 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

DVNDPTh  snl  vel 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

NOi  S 103 

PH 

CBS 

00000 

16.81 

36.35 

26.61 

1514.6 

DBS 

00010 

16.80 

36.36 

26.62 

1514.8 

CBS 

00020 

16.7S 

36.  36 

26.62 

1514.9 

CBS 

00030 

16.76 

36.  36 

26.63 

1515.0 

CBS 

00050 

16.77 

36.36 

26.63 

1515.3 

OBS 

00075 

16.75 

36.37 

26.64 

1515.7 

ObS 

00100 

16.75 

36. 3* 

26.64 

1516.1 

OBS 

00125 

16.74 

36.37 

2o.64 

1516.5 

CBS 

00150 

16.74 

3o.37 

26.64 

1516.9 

CBS 

00175 

16.72 

36.36 

26.64 

1517.2 

CBS 

00200 

16.71 

36.36 

26.64 

1517.6 

OBS 

002  50 

16.70 

36.36 

26.65 

1518.4 

CBS 

0Q300 

16.68 

36.36 

26.65 

151V. 2 

CBS 

00320 

16.o5 

56.35 

2o.  65 

1519.4 

OBS 

00400 

15.55 

56.11 

26.72 

1517.0 

CBS 

00500 

14.06 

35.87 

26.66 

1513.7 

CBS 

00600 

12.41 

35.52 

26.93 

1509.4 

CBS 

00700 

09.67 

35.21 

27.19 

1501 .0 

CBS 

00800 

07.82 

35.10 

27.40 

1495.5 

CBS 

00880 

06.44 

35.02 

27.53 

1451 .4 

OBS 

00900 

06.42 

35.05 

27.56 

1451.7 

OBS 

01 000 

05.53 

35.03 

27.66 

1489.7 

CBS 

01020 

05.38 

35.03 

27.67 

1489.5 

CbS 

01040 

05.75 

35.13 

27.71 

1491.4 

CBS 

01100 

05.43 

35.10 

27.72 

I45i . 1 

OBS 

01200 

05.04 

35.09 

27.76 

1491.2 

CBS 

01300 

04.75 

35.08 

27.79 

1451 .6 

OBS 

01400 

04.51 

55.06 

27.80 

1492.3 

CBS 

01500 

04.34 

35.05 

27.81 

1453.2 

REE  10 

31 

8162 

YEAP  1970 

BOTDP 

04646 

AIR  TEMP 

19.6 

OIR  HGT 

PER 

WIND-DIP 

12 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0042 

MONTH  04 

SHIP 

A I 

WET  BULB 

16.7 

52  1 

3 

WlNO-SPD 

08 

TRACE  DIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56 

N 

OAY  16 

OATA 

USE 

1 

BAkOMETR 

1021.0 

SEA 

WIND-EOR 

OURATION  00.3 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

05 

W 

HOUR  17.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E40  042 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUN/T IME 

L « TVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  NC3 

S 103 

PH 

17.5 

U8S 

00000 

17.  18 

36.33 

26.51 

1515.7 

OBS 

00010 

16.88 

36.34 

26.59 

1515.0 

CBS 

00020 

16.8b 

36.35 

26.60 

1515.1 

CBS 

00030 

16.81 

36.35 

£6.6  1 

1515.1 

OBS 

000  50 

16.76 

56.56 

26.63 

1515.3 

CBS 

00075 

16.76 

36.36 

26.63 

1515.7 

CBS 

00100 

16.76 

36.36 

26.63 

1516.1 

CBS 

00125 

16.76 

36.36 

26.63 

1516.5 

CBS 

00150 

16.76 

36.37 

26.6  4 

1516.9 

CBS 

00175 

16.77 

36.37 

2o.  64 

1517.4 

CBS 

00200 

16.77 

36.37 

26.64 

1517.8 

CBS 

00250 

16.77 

36.37 

26.64 

1518.6 

CBS 

00300 

16.74 

36.36 

26.64 

1519.3 

CBS 

003  70 

16.43 

36.30 

26.66 

1519.5 

CBS 

004  00 

15.81 

36.15 

26.65 

1517.9 

CBS 

00500 

14.10 

55.87 

2o.86 

1513.8 

CBS 

00600 

12.33 

35.59 

27.00 

1509.2 

CBS 

00700 

09.73 

35.22 

27.15 

15C1.2 

GBS 

008  00 

07.91 

35.09 

27.38 

1455.9 

CBS 

00900 

06.34 

35.03 

27.55 

1491.3 

CBS 

00930 

06.54 

35.09 

27.60 

1451.9 

CBS 

01000 

05.71 

35.05 

27.o5 

1490.5 

CBS 

01030 

05.85 

35.15 

27.71 

1451.7 

CBS 

01100 

05.57 

35.13 

27.73 

1451 .7 

OBS 

01200 

05.12 

35.10 

27.76 

1491  .5 

CBS 

01300 

04.65 

35.07 

27.75 

1451 .2 

CBS 

01400 

04.44 

35.06 

27.81 

1492.0 

OBS 

01500 

04.24 

35.06 

27.83 

149^.8 
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TABLE  XIX. — Continued 


REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTOP 

04796 

AIR  TEMP 

17.4 

CONSEC 

0043 

MONTH 

04 

SHIP 

A 1 

WET  BULB 

14.6 

LAT 

34 

54  N 

OAY 

16 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021.3 

LONG 

048 

15  to 

HOUR 

23.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

23.8 

CBS 

00000 

16.97 

36.37 

26.59 

CBS 

00010 

16.97 

36.37 

26.59 

CBS 

00020 

16.96 

36.37 

26.59 

CBS 

00030 

16.93 

36.37 

26.60 

CBS 

00050 

16.87 

36.37 

26.61 

CBS 

000  75 

16.86 

36.38 

26.62 

CBS 

00100 

16.87 

36.38 

26.62 

OBS 

00125 

16.86 

36.38 

2to.62 

CBS 

00150 

16.87 

36.38 

26.62 

OBS 

002  00 

16.89 

36.39 

26.62 

OBS 

002  50 

16.89 

36.39 

26.62 

OBS 

00300 

16.69 

36.39 

26.6* 

OBS 

00375 

16.90 

36.39 

26.62 

CBS 

00400 

16.58 

36.28 

26.61 

CBS 

00450 

15.52 

36.08 

26.70 

CBS 

00460 

15.61 

36.17 

26.7  5 

CBS 

00480 

14.73 

35.93 

26.77 

CBS 

00500 

14.52 

35.91 

26. 8C 

OBS 

006  00 

13.21 

35.68 

26.89 

CBS 

00700 

11.22 

35.42 

*7.08 

CBS 

COS  00 

08.53 

35.16 

27.34 

OBS 

00900 

06.64 

35.02 

27.50 

OBS 

01000 

05.84 

35.06 

27.64 

OBS 

01030 

05.54 

35.08 

27.69 

CBS 

01C55 

05.79 

35.14 

27.71 

CBS 

01100 

05.63 

35.15 

27.74 

CBS 

01200 

05.26 

35.14 

27.78 

CBS 

01300 

04.95 

35.11 

27.79 

CBS 

01340 

04.63 

35.07 

27.79 

CBS 

01400 

04.56 

35.09 

27.82 

CBS 

01500 

04.32 

35.07 

27.83 

REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BOTOP 

04  796 

AIR  TEMP 

16.3 

CONSEC 

0044 

MONTH 

04 

SHIP 

A I 

WET  BULB 

13.7 

LAT 

34 

55  N 

DAY 

17 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1016.6 

LONG 

048 

18  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.0 

OBS 

00000 

16. 87 

36.35 

26.60 

OBS 

00010 

16.86 

36.35 

26.60 

OBS 

00020 

16.86 

36.35 

26.60 

OBS 

00030 

16.86 

36.35 

26.60 

OBS 

00050 

16.80 

36.35 

26.61 

OBS 

0Q075 

16.80 

36.36 

26.62 

OBS 

00100 

16.80 

36.36 

26.62 

OBS 

00125 

16.80 

36.36 

26.62 

OBS 

00150 

16.81 

36.36 

26.62 

CBS 

00200 

16.84 

30.37 

26.62 

OCS 

002  50 

16.84 

36.37 

26.62 

OBS 

00300 

16.84 

36.37 

26.62 

CBS 

003  70 

16.84 

36.37 

26.62 

OBS 

00400 

16.46 

36.30 

26.66 

OBS 

00500 

15.45 

36.11 

26.74 

OBS 

0Q542 

14.52 

35.94 

26.82 

OBS 

00570 

14.52 

35.96 

26.63 

OBS 

006  00 

13.62 

35.77 

26.88 

OBS 

00*15 

13.10 

35.70 

26.9  3 

OBS 

006  80 

12.40 

35.61 

27.00 

OBS 

00700 

11.77 

35.52 

27.06 

08$ 

00800 

09.49 

35.29 

27.28 

OBS 

00900 

06.73 

35.02 

27.49 

OBS 

00920 

06.43 

35.03 

27.54 

OBS 

009  BO 

06.15 

35.09 

27.63 

OBS 

01000 

05.86 

35.07 

27.65 

OBS 

01100 

05.76 

35.13 

27.71 

OBS 

01200 

05.34 

35.14 

27.77 

OBS 

01300 

04.96 

35.11 

27.79 

OBS 

01400 

04.69 

35.08 

27.80 

OBS 

01500 

04.43 

35.07 

27.82 

OIR  HGT  PER 

W1N0-01R 

12 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

32  1 2 

WIND-SPO 

17 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE  2 

SEA 

W1ND-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE  46 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E40  043 

1 

SQUARE  46 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

1515.1 

1515.3 

1515.4 

1515.5 

1515.6 

1516.0 

1516.5 

1510.8 

1517.3 

1518.2 

1519.0 

1519.8 

1521.1 

1520.4 

1517.7 

1518.3 

1515.6 

1515.2 

1512.3 

1506.8 

1496.3 

1492.5 

1491.0 

1490.3 

1491.8 

1492.0 

1492.1 

1492.5 

1491 .8 

1492.5 

1493.2 


OIR  HGT  PER 

WIN0-U1R 

12 

INST  STU  RECORDER  TEN  SO  1 

206 

32  l 2 

WIND-SPO 

22 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

SEA 

WINO-FOA 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

CRIG  E40  044 

1 

SQUARE 

<.8 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

NCj  S 103 

PH 

1514.8 

1514.9 

1515.1 

1515.3 

1515.4 

1515.8 

1516.2 

1516.6 

1517.1 

1518.0 

1516.8 

1519.6 

1520.8 

1520.1 

1518.4 

1515.9 

1516.4 

1513.7 

1512.2 

1510.8 

1508.6 

1502.0 

1492.8 

1492.0 

1492.0 

1491.1 

1492.5 

1492.4 

1492.5 

1493.1 

1493.6 
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TABLE  XIX.— Continued 


REF  1 0 31  8162 

CONSEC  0043 

LAT  35  Cl  N 
LONG  048  01  M 


CASTNUM/TIME 

12.0 


YEAR 

1970 

BCTDP  04206 

AIR  TEMP 

17.9 

OIR  HGT 

PeR 

HONTh 

04 

SUP  A I 

RET  E.U18 

14.6 

20  2 

2 

DAY 

17 

OATA  USE 

1 

BAROMETh 

1016.9 

ScA 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CC/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNUPTH  SND  VcL 

08  S 

00000 

17.01 

3o.37 

2 6.58 

1515.2 

OBS 

00010 

17.01 

36.37 

26.58 

1515.4 

OBS 

00020 

17.01 

36.38 

26.59 

1515.6 

OBS 

00030 

17.00 

36.38 

26.59 

1515.7 

OBS 

00050 

17.00 

36.38 

26.59 

l 6 16.0 

OBS 

00075 

16.99 

36.38 

26.59 

15  It .4 

OBS 

C0100 

16.9c 

36.38 

26.00 

151c. 7 

OBS 

00125 

16.92 

36.37 

26.60 

1517.0 

UBS 

00150 

16.90 

36.37 

2o«6  1 

1517.4 

OBS 

00200 

16.90 

36.37 

26.6  1 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.92 

36.38 

26.6  1 

1515.1 

OBS 

00300 

16.90 

36.38 

26.61 

1519.8 

OBS 

003  50 

16.90 

36.36 

26.61 

152C.7 

OBS 

00403 

16.31 

30.23 

26.64 

1515.3 

OBS 

C0500 

15.02 

36.01 

26.76 

1316.9 

OBS 

00600 

13.02 

35.67 

26.93 

1511  .6 

OBS 

G0700 

10.32 

35.30 

27.15 

150a .4 

OBS 

00600 

08.53 

35.14 

27.32 

1456. A 

OBS 

00900 

06.52 

35.00 

27.51 

1492.0 

OBS 

01000 

05.65 

35.06 

27.67 

14c0 . 3 

OBS 

01045 

05.39 

35.06 

27.70 

1450.0 

OBS 

01080 

05.64 

35.14 

27.73 

1491 .7 

OBS 

01100 

05.31 

35.11 

c7.75 

1490.6 

OBS 

01200 

04.99 

35.11 

27.78 

1491 .0 

OBS 

01300 

04.78 

35.10 

27.80 

1491 .8 

06  S 

01400 

04.51 

35.08 

c7. 82 

1492.3 

OBS 

01500 

09.30 

35.07 

27.83 

1453.1 

WIND-OIR  14 
m IND-  SPD  19 
■InO-FOR 
w EA  THE K X2 


I Nil  SI  J RECORDER 
▼FACE  01 R 0 

DURATION  00.4 

Ik IG  c 40  045 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


UXVG 


P04  TOT  P NO. 


NCi  S 103  PH 


REFID 

31 

8162 

YEAR  1970 

BO  TOP  05121 

A I F TEMP  18.4 

DIP.  hoT  PEP 

WINO-DI R 

17 

CONSEC 

0046 

MONTH  04 

SHIP  A I 

MET  bULB  16.2 

15  2 4 

WINO-SPO 

12 

LAT 

33 

36 

N 

DAY  17 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1014.9 

ScA 

HIND-FOR 

LONG 

048 

43 

M 

HOUR  18.1 

AREA  03 

CLUUJ  T/A 

Cl/TR 

weather 

XI 

CASTNtN/T 1ME 

LVLTYP 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh  SND  VfcL  OXYG 

P04 

18.1 

OBS 

OCOOO 

16.91 

36.35 

26.59 

1514.9 

OBS 

C0010 

16.90 

36.35 

26.59 

15 15 .v 

OBS 

00020 

16.69 

36.35 

26.55 

151a. 2 

08  S 

00030 

16.89 

36.35 

2o.55 

1515.3 

OBS 

C0050 

16.88 

36.36 

26.60 

1515.7 

OBS 

C0075 

16.88 

36.36 

25.60 

16  16.1 

QoS 

00100 

16.84 

36.36 

26.61 

1516.4 

OBS 

00125 

16.83 

36.  a6 

26.62 

1516.7 

CBS 

00150 

16.84 

36.36 

26.61 

1517.2 

OBS 

002  00 

16.84 

36.37 

26.62 

151o.o 

OBS 

002  50 

16.84 

36.37 

26.62 

1516.8 

OBS 

00300 

16.84 

36.37 

26.62 

1515.6 

OBS 

00340 

16.72 

36.34 

26.63 

1515.9 

OBS 

00400 

15.91 

36.18 

26.65 

151b. 2 

ObS 

C05  00 

14.02 

35.83 

26.84 

1513.5 

OBS 

COt  00 

11.91 

35.52 

27.03 

15C7.7 

OBS 

00700 

C9.34 

35.21 

c7.2  5 

1455.7 

OBS 

00767 

08.52 

35.16 

27.34 

1457.7 

OBS 

008  00 

07.62 

35.09 

27.42 

1454.7 

OBS 

009C0 

06.42 

j5.09 

27.55 

1451 .7 

OBS 

OICOO 

05.45 

35.06 

27.65 

1469. 4 

OBS 

01100 

05.38 

35.12 

27.7  5 

1450.9 

OBS 

01200 

05.08 

35.11 

27.77 

1451.3 

CBS 

01300 

04.75 

35.10 

27.80 

1491 .7 

UBS 

Cl  400 

04.59 

35.09 

27.61 

1452.7 

OBS 

01500 

04.37 

35.08 

27.83 

1453.4 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  01 A 0 

DURATION  0) .5 

OHIO  E40  046 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


TOT  P N02  *05  SI03  PH 
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TABLE  XIX. — Continued 


REFID 

91 

• 162 

VEAA 

1970 

80  TOP  04424 

AIR  TEMP 

18.5 

OIP  HGT  PtR 

CQMieC 

00 4 7 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

*et  aut.6 

16.3 

15  2 4 

L AT 

35 

37  N 

DAY 

16 

DATA  USE  1 

•AftOMETft 

1016.6 

SEA 

LONG 

048 

03  M 

HOUR 

00.0 

AKEA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

CASTNUM/T IHt 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAC 

SIGMA-T 

OVMOPTH  SNO  VEL 

00.0 

oas 

00000 

16.94 

36.36 

26.59 

1915.0 

oas 

00010 

16.94 

36.36 

26.59 

1515.2 

oas 

C0020 

16.92 

36.36 

26.59 

1515.3 

oas 

00030 

16.91 

36.37 

26.60 

1515.4 

oas 

00050 

16.89 

36.37 

26.61 

1615.7 

oas 

000  75 

16.90 

36.37 

26.61 

1516.1 

oas 

00100 

16.91 

36.37 

26.60 

ISlo.O 

oas 

00125 

16.92 

36.37 

26.00 

1617.0 

oas 

00150 

16.92 

36.38 

26.61 

1517.4 

oas 

00200 

16.92 

36.38 

26.61 

1618.3 

oas 

002  50 

16.92 

36.38 

26.61 

1515.1 

oas 

00300 

16.92 

36.38 

26.61 

1514.9 

oas 

00360 

16.75 

36.33 

26.61 

1520.3 

oas 

004  00 

16.28 

36.  <0 

26.62 

1619.4 

oas 

00420 

15.73 

36.14 

26.70 

1518.0 

oas 

0C4  50 

15.81 

3o.l9 

2o.72 

1510.8 

oas 

00500 

15.20 

36.06 

26.76 

1517.5 

oas 

006  UO 

12.63 

35.68 

26.97 

1511 .0 

oas 

00700 

10.72 

35.35 

27.1 2 

1504.9 

oas 

OOoUO 

08.74 

35.17 

27.31 

I45v.l 

oas 

00900 

07.20 

35.10 

27.45 

1454.8 

oas 

UlOOO 

05.75 

35.06 

27.65 

1450. 7 

CBS 

01100 

05.04 

35.03 

27.72 

14*9.4 

oas 

01200 

04.75 

35.03 

27.75 

14E5.9 

oas 

01300 

04.53 

35.03 

27.77 

1440.6 

oas 

C140U 

04.32 

35.02 

27.79 

1451.4 

oas 

01500 

04.12 

35. 0* 

27.81 

1452.3 

NINO-OIR 

15 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

MIMO-SPO 

11 

TRACE 

DIR 

D 5 

SOUAAE 

4 

MINO-FGA 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

heather 

X2 

GRIG 

E40  C4T 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

NC3  S 103 

PH 

REF  10 

31 

•162 

YEAR 

1970 

BOTOP  01829 

AIR  TEMP  17.8 

DIR  HGT  PER 

M1N0-DIR 

19 

INST 

STO  RECCROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0048 

MONTH 

04 

SHIP  A 1 

WET  BULB  15.0 

IS  2 2 

WINO-SPD 

10 

TRACE 

01R 

0 5 

SQUARE 

4 

CAT 

35 

17  N 

OAY 

18 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1012.5 

SEA 

•INO-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

41  M 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

GRIG 

E 40  0 4 8 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

: 


t 


oas 

00000 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.2 

oas 

00010 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.4 

DBS 

00020 

17.02 

36.35 

26.56 

1515.6 

oas 

00030 

17.00 

36.36 

26.57 

1515.7 

08  S 

00050 

16.99 

36.36 

26.58 

1516.0 

oas 

00075 

16.97 

36.37 

26.59 

1516.3 

oas 

00100 

16.96 

36.37 

26.59 

1916.7 

oas 

00125 

16.94 

36.37 

26.60 

1517.1 

oas 

00150 

16.93 

36.37 

26.60 

1517.5 

oas 

00200 

16.94 

36.38 

26.60 

1518.3 

oas 

00250 

16.95 

36.38 

24.60 

1519.2 

oas 

00300 

16.94 

36.38 

26.60 

1520.0 

08S 

00320 

16.93 

36.37 

26.60 

1S«0.2 

oas 

00400 

15.72 

36.13 

26.70 

1517.6 

oas 

00420 

15.85 

36.21 

26.73 

1518.4 

oas 

00460 

15.81 

36.19 

26.72 

1518.9 

oas 

00500 

15.02 

35.99 

26.75 

1516.9 

oas 

00600 

13.05 

35.66 

26.91 

1511.7 

oas 

00700 

10.42 

35.30 

27.13 

1503.8 

oas 

00800 

08.62 

35.19 

27.35 

1498.7 

oas 

00900 

07.56 

35.19 

27.51 

1496.3 

oas 

00910 

07.24 

35.13 

27.51 

1495.2 

oas 

01000 

06.13 

35.09 

27.63 

1492.2 

oas 

01100 

05.05 

35.03 

27.71 

1489.4 

oas 

01200 

04.81 

35.04 

27.75 

1490.1 

oas 

01300 

04.74 

35.04 

27.77 

1491.6 

oas 

01400 

04.52 

35.05 

27.79 

1492.3 

oas 

01500 

04.42 

35.06 

27.81 

1493.6 

228 
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REF10 

31 

•162 

YEAR  1970 

BCTDP 

02012 

AIR  TEMP 

16.5 

OIR  HGT 

PER 

MINO-OIR 

15 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0049 

MONTH  04 

SHIP 

A1 

WET  bULB 

15.9 

15  2 

3 

MlNO-SPD 

15 

TRACE  OIR  0 

3 SGUAAE 

4 

LAT 

35 

10 

N 

OAV  16 

OAIA 

USE  1 

bAROMETR 

1012.5 

SEA 

WlND-fuR 

DURATION  00.4 

2 SQUARE 

46 

LONG 

047 

42 

M 

HOUR  12.5 

AREA 

OS 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATntR 

X2 

GRIG  £40  C49 

1 SQUARE 

57 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

OCPTM 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

12.5 

OBS 

00000 

17.01 

36.34 

26.56 

08  S 

00010 

17.01 

36.34 

26.56 

OBS 

00020 

17.00 

36.34 

26.56 

OBS 

00030 

16.99 

36.56 

26.56 

OBS 

00050 

16.93 

36.36 

26.59 

OBS 

00075 

16.90 

36.37 

26.61 

OBS 

00100 

16.90 

36.37 

26.61 

OBS 

00125 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00150 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00200 

16.91 

36.37 

26.6  0 

OBS 

002  50 

16.92 

36.38 

26.61 

OBS 

00300 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00330 

16.85 

36.35 

26.60 

OBS 

00400 

15.45 

36.03 

26.68 

OBS 

00500 

13.88 

35.75 

26.61 

OBS 

006  00 

11.81 

35.51 

27.04 

OBS 

00700 

10.22 

35.32 

27.1  8 

OBS 

00750 

09.03 

35.09 

27.20 

OBS 

00800 

08.13 

35.17 

27.41 

OBS 

00900 

07.23 

35.17 

27.54 

OBS 

00920 

07.11 

35.20 

27.56 

OBS 

00950 

06.73 

35.12 

27.57 

OBS 

01000 

06.11 

35.14 

27.67 

OBS 

01100 

05.37 

35.08 

27.72 

OBS 

01200 

04.76 

35.04 

27. 76 

OBS 

01300 

04.53 

35.03 

27.77 

OBS 

01400 

04.29 

35.01 

27.78 

OBS 

01500 

04.16 

35.02 

27.81 

OYNOPTH  SHU  Vfcl  OXYG  PJ4  TC7  P NG2  N03  SJU3  »H 

151>.2 

1515.4 

1515.5 

1515.7 

1515. 5 

1516.1 

1516.5 
1517  .0 
1517.4 

1516.2 
151V. 1 

1519.9 
1 5*0.1 

1516.6 

1512.9 

1567.3 

1503.1 

1499.3 

1496.8 
1495.0 

1494.9 

1493.8 

1492.2 

1490.8 

1489.9 
149w .6 
1491  .3 
149*.  5 


REF  1 0 31  8162  YEAR  1970  BOTOP  02286  AIR  TEHP  19.1  OIR  HmT  PER 


CUNSEC  0050 

MONTH 

04 

SHIP  A I 

LAT  35  12  N 

OAY 

19 

OATA  USE 

LONG  047  38  W 

HOUR 

00.1 

AREA 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

00.1 

OBS 

00000 

17.02 

OBS 

00010 

17.02 

08  S 

00020 

17.01 

OBS 

00030 

16.95 

OBS 

00050 

16.92 

CBS 

00075 

16.90 

OBS 

00100 

16.88 

OBS 

00125 

16.87 

OBS 

00150 

16.86 

OBS 

00175 

16.86 

OBS 

00200 

16.86 

OBS 

002  50 

16.87 

OBS 

00300 

16.87 

OBS 

00330 

16.65 

OBS 

00400 

15.63 

OBS 

00422 

15.23 

OBS 

00470 

14.67 

OBS 

00500 

13.93 

OBS 

00515 

13.49 

OBS 

00600 

12.03 

OBS 

00700 

09.44 

OBS 

00740 

06.65 

OBS 

00790 

08.16 

OBS 

OQBOO 

07.63 

OBS 

006  30 

07.33 

OBS 

009  00 

G6.95 

OBS 

01000 

06.23 

OBS 

01100 

05.35 

OBS 

011  20 

06.26 

OBS 

01150 

04.93 

OBS 

01200 

04.85 

OBS 

01300 

04.57 

OBS 

01400 

04.37 

OBS 

01500 

04.28 

MET  BULB  16.2  18  2 3 

1 BAROMETR  1009.5  ScA 

05  CLOUO  T/A  CL/ TR 


SAL 

SIGMA-T 

GYNOPTH  SNG  VEL 

36.35 

26.56 

1515.2 

36.  a5 

26.56 

1515.4 

36.35 

26.  56 

1515.5 

36.37 

2b. 55 

1515.5 

36.37 

26.60 

1515.8 

36.37 

26.61 

1516.1 

36.37 

26.61 

1516.5 

36.37 

26.61 

1516.9 

36.36 

26.el 

1317.2 

36.36 

26.61 

1317. b 

36.36 

26.61 

1516.1 

36.37 

26.61 

1516.9 

36.37 

26.61 

1519.7 

36.36 

26.61 

1320. 2 

36.05 

26.66 

1517.2 

36.00 

26.71 

1516.3 

35.92 

26.77 

1515.2 

35.79 

26.83 

1513.1 

35.71 

26.86 

1511  .8 

35.54 

27.02 

1508.1 

35.20 

27.22 

1300.1 

35.14 

27.30 

1457.7 

35.  16 

27.39 

149b. 6 

35.11 

27.41 

1455.6 

35.15 

27.51 

1454.2 

35.17 

27.58 

1453.9 

35.13 

27.65 

1452.7 

35.06 

27.70 

1450.7 

35.06 

27.71 

1450.6 

35.01 

27.71 

1489.8 

35.03 

27.74 

1450.3 

35.02 

27.76 

1490.6 

35.01 

27.78 

1451 .6 

35.02 

27.75 

1453 .0 

• INO-OIR 

14 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

WINO-SPG 

16 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

MINO-EOR 

OOP  AT  I JN 

00.4 

2 

SQUARE 

46 

• EAThtP 

XI 

LPfo 

E4 0 050 

1 

SOUARE 

57 

OXYG 

P04 

TOT  P 

NO  2 

NC3 

-10  3 

PH 

229 
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RCRIO 

31 

• 162 

YEAR 

1970 

BGTOP  02560 

AIR 

TEMP  18.4 

OIR  HOT  PER 

HIND-01R 

18 

I4ST 

STO  mooOEa  TEN  SO  1206 

CONSfC 

0051 

MONTH 

04 

SHIP  A I 

HET 

BULB  15.6 

IB 

2 3 

MlNO-SPO 

27 

TRACE 

OIR 

D 5 

SQUARE 

4 

CAT 

35 

12  N 

DAY 

14 

DATA  USE 

1 

6 ARCHE  TR  1006.1 

ScA 

HlNO-fOR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

CONG 

047 

44  H 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CL  GUO  T/A 

Cl/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG 

E 40  0 51 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T INC 

LVLfVP 

DEPTH 

TEMP 

SAt 

SlGNA-T 

dvnopth 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P 

NO* 

N03  S 103 

PH 

04.0 

06  S 

00000 

17.01 

36.36 

26.57 

1515.2 

06  S 

00010 

17.00 

36.36 

26.57 

1515.4 

06  S 

00020 

17.00 

36.36 

26.57 

1515.5 

GBS 

000  30 

16.96 

36.37 

26.59 

1515.6 

06  S 

00050 

16.95 

36.37 

26.59 

1515.9 

06  S 

00075 

16.93 

36.37 

26.60 

1516.2 

06S 

00100 

16.93 

36.38 

26.61 

1516.6 

OBS 

00125 

16.93 

36.  3« 

26.61 

1517.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.38 

26.61 

15170 

OBS 

00200 

16.95 

36.38 

26.60 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.94 

36.38 

26.60 

1519.1 

OBS 

00300 

16.95 

36.38 

26.60 

1 >20 .0 

OBS 

00362 

16.95 

36.39 

26.61 

1521.0 

OBS 

00600 

16.16 

36.23 

26.67 

1519.1 

OBS 

00500 

15.04 

35.99 

26.74 

1516.9 

OBS 

00600 

13.05 

35.57 

26.84 

1511.6 

OBS 

00700 

10.55 

35.34 

27.14 

1504.3 

OBS 

00725 

10*15 

35.26 

27.16 

1503.2 

OBS 

00745 

09.66 

35.28 

27.25 

1501.7 

OBS 

OOBOO 

OB.  36 

35.17 

27.37 

1497.7 

OBS 

00400 

07.36 

35.19 

27.54 

14S5.5 

OBS 

01000 

06.29 

35.12 

27.63 

1492.9 

OBS 

01100 

05.37 

35.06 

27.70 

1490.8 

OBS 

01200 

04.93 

35.03 

27.73 

1490  .6 

OBS 

01300 

04.73 

35.04 

27.76 

1491 .5 

OBS 

01400 

04.56 

35.03 

27.77 

14  52.4 

OBS 

01500 

04.39 

35.03 

27.79 

1495.4 

REMO 

31 

8162 

YEAR 

1970 

80  TOP 

02103 

AIR  TEMP 

IB. 4 

OIR  HOT 

PER 

C UNSEC 

0052 

month 

04 

SMP 

A I 

HET  BULB 

16.0 

19  1 

2 

L AT 

35 

14  N 

GAY 

19 

DATA 

USE  1 

BARGMETR 

1006.8 

SEA 

LONG 

047 

52  M 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CL  GUO  T/A 

cl/tr 

CASVNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  YEL 

18.0 

OBS 

00000 

17.01 

36.33 

26.55 

1515.2 

OBS 

00010 

17.01 

< 36.34 

26.56 

1515.4 

OBS 

00020 

16.99 

36.34 

26.56 

1515.5 

OBS 

00030 

16.99 

ie.35 

26.57 

1515.6 

oes 

00050 

16.94 

36.36 

26.59 

1515.8 

OBS 

00075 

16.95 

36. 3T 

26.55 

1516.3 

oes 

00100 

16.93 

36.37 

26.60 

1516.6 

OBS 

00125 

16.93 

36.38 

26.61 

1517.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.38 

24.61 

1517.5 

OBS 

00200 

16.93 

36.38 

26.61 

15  IB. 3 

oes 

002  50 

16.94 

36.38 

24.60 

1519.1 

OSS 

00300 

16.94 

36.39 

26.41 

1520.0 

CeS 

00330 

16.93 

36.39 

26.41 

1520.4 

oes 

003  50 

16.  B4 

36.35 

26.61 

1520.4 

UBS 

00390 

16.02 

36.21 

26.69 

151B.4 

OBS 

00400 

16.00 

36.21 

26.70 

1518. 6 

oes 

00500 

15.86 

36.22 

24.74 

1519.8 

OBS 

00520 

15.66 

36.17 

26.74 

1519.4 

OBS 

00600 

13.25 

35.70 

26.90 

1512.4 

08S 

00700 

10.77 

35.32 

27.08 

1505.1 

OBS 

OOBOO 

09.17 

35.25 

27.31 

1500. • 

oes 

00840 

08.18 

35.21 

27.43 

1497.7 

OBS 

00900 

07.58 

35.19 

27.51 

1496.4 

OBS 

00920 

06.95 

35.14 

27.56 

1494.2 

oes 

01000 

06.15 

35. OB 

27.42 

1492.3 

OBS 

01100 

05.10 

35.02 

27.70 

1489.4 

OBS 

01200 

04.90 

35.03 

27.73 

1490.5 

OBS 

01300 

04.64 

35.02 

27.75 

1491.1 

oes 

01400 

04.62 

35.05 

27.78 

1492.7 

OBS 

01500 

04.45 

35.05 

27. BO 

1493.7 

UlNO-OtR  21 
HINO-SPO  14 
HlND-FOR 
HEATHER  XI 


INST  STO  AECOROER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.3 

OR  16  E40  052 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


JXVG 


P34  TOT  P N02 


N03  SI03  PH 


290 
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REFID 

31 

• 1*2 

YEAR 

1970 

80TDP 

04 133 

AIR  TEMP 

17.4 

DIR  HGI  PE  R 

MlNO-DIR  21 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  W04 

CONSEC 

0033 

MONTH 

04 

SHIP 

A 1 

• E T AULA 

13.3 

U 2 4 

MlND-SPO  *4 

TRACE  DIR  0 

3 SOU* RE  4 

LAT 

33 

17  N 

DAY 

20 

DATA 

USE  1 

BARONE  1 R 

1004. • 

Sc  A 

MlNO-f JR 

DURATION  00.3 

2 SOU* RE  4* 

LONG 

047 

4B  W 

HOUR 

00.0 

AREA 

03 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

URIG  E 40  03  3 

1 SQUARE  37 

CASTNUM/T INc 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAi 

SIGNA-T 

OVNOPTH  SNO  YcL  OAYG 

P04  TOT  P 40* 

No 3 S IU3 

PM 

00.0 

DBS 

00000 

17.06 

36.35 

26.55 

1515.4 

OBS 

COOiO 

17.06 

36.35 

26.55 

1515.5 

ObS 

000  20 

17.01 

36.  36 

26.57 

1515.5 

OBS 

000  30 

17.01 

it.  ) e 

2 6.57 

1515.7 

OSS 

000  30 

16.92 

36.37 

26.60 

1515.8 

OSS 

00073 

16.92 

36.37 

26.60 

151o.2 

OSS 

OCiOO 

16.9b 

36.37 

26.60 

1516.6 

OSS 

00  W 5 

16.93 

36.37 

26.60 

1517. J 

OSS 

GC150 

16.53 

36.3  8 

26. el 

1317.5 

OSS 

002  00 

16.95 

36.38 

26.60 

1518.3 

OSS 

002  30 

16. 9o 

3e.  3 8 

26.60 

1519.2 

OSS 

003  00 

16.93 

36.37 

26.60 

1519.9 

08  S 

003  70 

15.93 

36.19 

26.70 

1517.8 

DoS 

00400 

13.92 

36.22 

26.72 

1518.3 

OSS 

004  30 

15.87 

36.i  1 

26.73 

1519.0 

OSS 

00500 

14.85 

35.98 

26.78 

1516.3 

OSS 

00600 

12t96 

35.68 

26.95 

1511  .4 

OSS 

00700 

10.37 

35.30 

27.14 

1 503  .o 

OSS 

0C800 

08.41 

35.18 

27.37 

1497.9 

ObS 

CC900 

06. 89 

33.  14 

27.56 

1443.6 

OSS 

01000 

06.05 

35.08 

27.63 

1491 .9 

OSS 

01100 

05.19 

35.03 

27.70 

1490.0 

OSS 

Cl  2 00 

04.92 

35.04 

27.74 

1490.6 

ObS 

CliOO 

04.84 

35.05 

27.75 

1492.0 

065 

01400 

04.  75 

35.05 

27.77 

1493. 3 

OSS 

01500 

04.48 

35.05 

27.80 

1493.8 

REF  10 

31 

8162 

YEAR 

1970 

BGTOP  05212 

AIR 

TEMP  18 

.5 

018  HGT  PER 

wIND-OIR 

29 

INST  STb  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0054 

MONTH 

04 

SHIP  A I 

WET 

BULB  15 

.9 

29 

3 5 

MlND-SPO 

17 

TRACE  OIR  D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

33 

25  N 

OAV 

21 

OATA  USE 

1 

BA  ROHE  T R 1019 

.3 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION  00.3 

2 

SOU  A RE 

2* 

LONG 

046 

57  M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CL04JO  T/A 

CL/TR 

MEAT*?* 

XI 

OAIG  £40  054 

1 

SQUARE 

36 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SNO  VEL 

JXVG 

PD4 

TOT  P N02  NO 3 

SI03 

ph 

12.1 

OBS 

00000 

IB. 21 

36.52 

26.40 

1518.9 

OBS 

00010 

18.20 

36.52 

26.40 

15 IV • 1 

OBS 

0Q020 

18.21 

36.53 

26.41 

1519.3 

OBS 

00030 

18.21 

36.53 

26.41 

1519.6 

OBS 

0u050 

18.20 

36.53 

26.41 

lil9.7 

OBS 

000  75 

18.02 

36.52 

26.45 

1519.6 

OBS 

00100 

17.63 

36.48 

26.51 

1518. S 

OBS 

00125 

17.35 

36.41 

26.53 

1518.3 

OSS 

00150 

17.13 

36.40 

26.57 

1518.1 

OBS 

00*00 

17.04 

36.40 

26.60 

1518.6 

OSS 

002  50 

16.94 

36.39 

26.61 

151V. 1 

OSS 

00300 

16.94 

36.39 

26.61 

1520.0 

OBS 

00400 

16.35 

36.25 

26.64 

1519.7 

OSS 

00500 

14.97 

36.01 

26.77 

1516.7 

OBS 

006  00 

13.06 

35.70 

2o.94 

1511.9 

OBS 

00700 

10.69 

35.40 

27.13 

1505.6 

OSS 

00800 

G9.GS 

35.*2 

27.30 

1500.4 

OBS 

00820 

08.30 

35.07 

2 7.3C 

1497.6 

ObS 

00900 

07.  16 

35.14 

27.53 

1494.7 

OBS 

01(100 

06.2* 

35.il 

27.63 

1492.6 

OBS 

01100 

05.72 

35.13 

27.71 

1492.3 

OBS 

01200 

05.33 

35.12 

27.75 

i49*.4 

OSS 

01300 

05.13 

35.12 

27.7b 

1493.2 

OBS 

C1400 

04.66 

35.08 

27.60 

1452.9 

OBS 

Cl  500 

04.33 

35.05 

27.81 

1453.4 
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••**0  31  *16*  19T0  BCTUP  0448C  AIR  1EMP  18.5 

CONSK  0055  KGNTh  04  Sh|P  A|  «E  T 801 A 15. V 
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08S 

00050 

17.08 

36.60 

26.59 

1516.3 

OBS 

00060 

16.98 

36.61 

26.62 

1516.2 

OBS 

00075 

16.95 

36.61 

26.63 

1516.3 

OBS 

001  00 

16.91 

36.39 

26.62 

1516.6 

OBS 

00125 

16.38 

36.39 

26.63 

1516.9 

OBS 

001  50 

16.88 

36.39 

26.63 

1517.3 

OBS 

00200 

16.90 

36.60 

26.63 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.87 

36.61 

26.66 

1519.0 

OBS 

00300 

16.89 

36.61 

26.66 

1519.8 

OBS 

00600 

16.17 

36.23 

26.67 

1519.1 

OBS 

00620 

15.85 

36.13 

26.67 

1516.3 

OBS 

00660 

15.72 

36.16 

26.71 

15  1C .3 

OBS 

005  00 

16.97 

35.95 

26.7  3 

1516.7 

OBS 

00600 

13.65 

35.73 

26.88 

1513.1 

OBS 

00680 

11.70 

35.53 

27.  oe 

1508.3 

OBS 

007  00 

11.59 

35.69 

27.07 

1508.1 

OBS 

00750 

10.11 

35.26 

*7.16 

1503.6 

OBS 

00800 

08.66 

35.17 

27.33 

1693.8 

DBS 

00860 

07.  ©9 

35.11 

27.63 

1695.7 

CBS 

0C900 

07.  16 

35.10 

27.69 

1656. 7 

OBS 

01000 

05.76 

35.03 

27.63 

1690.7 

OBS 

01010 

05.66 

35.06 

27.66 

1690.5 

OBS 

01060 

05.86 

35.12 

27.65 

1651 .8 

C3S 

01100 

05.51 

35.10 

27. M 

1691 .6 

OBS 

01200 

05.  15 

35.09 

27.75 

1651 .6 

OBS 

01300 

06.72 

35.05 

27.77 

1691.5 

OBS 

01600 

06.59 

35.06 

27.79 

1652.6 

OBS 

01500 

06.28 

35.03 

27.80 

1653.0 

WIND-OIR  10 
WIVD-SPC  1) 
til  NO-  F OR 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00.3 

PRIG  E41  005 


DXYG  PI*  TCT  P N02  N03 


r 


REEID 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTDP  06389 

AIR  TEMP 

18.7 

OIR  HGT 

PER 

WINO-OIR 

11 

INST  STO  RECORDER 

CCNSEC 

JC06 

month 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB 

16.7 

11  1 

3 

WINO-SPD 

16 

TRACE  DIR  ( 

LAT 

36 

56 

N 

OAV 

02 

DATA  USE  1 

6AP0METR 

1028.1 

SEA 

WIND-F3R 

DURA T I ON  00.' 

LuNC 

060 

06 

W 

HOUR 

18.0 

APEA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E61  006 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYHOPTH  SHO  VEL  OXYG 

P06  TOT  P N02 

N03 

18.0 

OBS 

00000 

18.06 

36.37 

26.33 

1518.3 

OBS 

00010 

17.81 

36.39 

26.60 

1517.8 

OBS 

00020 

17.72 

36.39 

26.62 

1517.7 

OBS 

00030 

17.36 

36.63 

26.55 

1516.8 

OBS 

00050 

17.19 

36.62 

26.56 

1516.6 

08S 

00075 

17.06 

36.61 

26.60 

1516.7 

OBS 

00100 

16.97 

36.60 

26.61 

1516.8 

OBS 

00125 

16.93 

36.60 

26.62 

1517.1 

OBS 

001  50 

16.96 

36.60 

26.62 

1517.5 

OBS 

00200 

16.93 

36.61 

26.63 

1518.3 

OBS 

302  50 

16.83 

36.60 

26.65 

1516.8 

OBS 

00300 

16.86 

36.61 

26.65 

1519.7 

OBS 

00320 

16.67 

36.61 

26.66 

1520.1 

OBS 

00600 

16.20 

36.23 

26.66 

1519.2 

OBS 

00500 

15.00 

35.93 

26.71 

1516.7 

OBS 

00600 

13.29 

35.65 

26.85 

1512.5 

OBS 

007  00 

10.61 

35.27 

27.07 

1506.6 

OBS 

OOBOO 

08.56 

35.16 

27.33 

1698.6 

OBS 

00900 

06.60 

35.05 

27.53 

1692.6 

OBS 

01000 

05.97 

35.10 

27.66 

1691.6 

OBS 

01100 

05.55 

35.09 

27.70 

1691.6 

OBS 

01200 

05. OB 

35.05 

27.73 

1691.3 

OBS 

01260 

06.90 

35.05 

27.75 

1691.2 

OBS 

01300 

06.81 

35.06 

27.77 

1691.8 

OBS 

01600 

06.68 

35.06 

27.77 

1693.0 

OBS 

01500 

06.38 

35.01 

27.77 

1693.6 

OBS 

01750 

03.96 

35.00 

27.81 

1695 

OBS 

02000 

03.81 

35.02 

27.86 

1699 

OBS 

02500 

03.36 

35.00 

27.87 

1506. w 

OBS 

03000 

02.90 

36.99 

27.91 

1512.7 

TEN  S3  1206 
5 SQUARE  * 
2 SOUARE  *9 
I SOUARE  58 


S 103  PH 


TEN  SO  1206 
5 SOUARE  2 
2 SQUARE  *8 
I SOUARE  68 


SI03  PH 
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PEP  I D 31 

8173 

YEAR 

I97n 

eoTOP 

AIR 

TEHP  17.9 

OIR  HOT  PER 

CONSEC 

0007 

HOMh 

05 

SHIP  EN 

WET 

BULB  16.2 

09 

1 3 

LAT  35 

02  N 

DAY 

03 

OATA  USE 

1 BAROWETR  1029.5 

SEA 

LONG  048 

04  w 

HOUR 

00.1 

AREA 

05  CLOUD  T/A 

CL/TR 

castnum/time 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

00.1 

08$ 

OOOCO 

18.29 

36.39 

26.28 

1519.0 

oes 

OOCIO 

17.91 

36.39 

26.38 

1518.1 

08  s 

C0020 

17.42 

36.41 

26.51 

1516.8 

OfS 

000  30 

17.11 

3o.42 

26.59 

1516.1 

08  i 

00050 

17.07 

36.42 

26.60 

151o.3 

oes 

000  75 

16.97 

36.42 

26.63 

1516.4 

oes 

00100 

16.94 

36.42 

26.64 

1516.7 

DBS 

00125 

16.93 

36.43 

2 6.65 

151?. 1 

oes 

00150 

16.92 

36.43 

2o.65 

1517.5 

oes 

00^  00 

16.90 

36.44 

26.66 

1518.3 

oes 

00*50 

16.88 

36.43 

26.66 

1519.0 

oes 

00300 

16.81 

3o.41 

26.66 

1519.6 

06$ 

00’  70 

16.45 

36.33 

26.6  8 

1519.6 

DBS 

00400 

16.  14 

36.26 

26.70 

1519.0 

oes 

005  00 

14.67 

33.92 

26.77 

1515.7 

DBS 

00600 

13.05 

35.67 

26.92 

1511.7 

oes 

00700 

10.60 

35.34 

27.13 

1504.5 

oes 

008  00 

08.66 

35.16 

27.32 

1498.8 

oes 

00900 

06.61 

35.04 

27.52 

1492.4 

oes 

00975 

05.87 

35.05 

27.63 

1490.7 

oes 

01000 

05.93 

35.15 

27.65 

1491.5 

oes 

01100 

05.59 

35.12 

27.72 

1491 .8 

oes 

01200 

05.56 

35.11 

27.72 

1493.3 

08  S 

Cl  300 

04.91 

35.08 

27.77 

1452.3 

oes 

01400 

04.55 

35.08 

27.81 

1452.5 

oes 

01500 

04.38 

35.05 

27.81 

1493.4 

MlND-OIR  10 
WIVD-SPD  10 
Ml  NO- FOR 
WEATHER  XI 


OXYG  PD4 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG  £41  007 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


TOT  P NQ2  NOB  SID3  PH 


REFID 

31 

8173 

YEAR 

1970 

801 OP  05212 

AIR  TEHP 

18. 

CONSEC 

0008 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET  8ULe 

15. 

LAT 

36 

03 

N 

OAV 

03 

OATA  USE  i 

BAROMETR 

10  30. 

LONG 

047 

06 

W 

HOUR 

12.3 

AREA  05 

CLOUO  7/4 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

12.3 

oes 

00000 

17.75 

36.44 

26  • **  5 

CBS 

00010 

17.73 

36.43 

26.45 

OBS 

00020 

17.69 

36.43 

26.  **6 

DBS 

00030 

17.59 

36.44 

26.49 

OBS 

00050 

17.34 

36.43 

26.55 

OBS 

00075 

17.14 

36.41 

26.50 

OBS 

00100 

1 7.  Db 

36.41 

26.59 

OBS 

00125 

16.99 

36.38 

26.59 

OBS 

00150 

16.92 

36.38 

26.6  1 

CBS 

00200 

16.  66 

36.37 

26.62 

OBS 

00250 

16.78 

36.35 

26.62 

DBS 

00300 

16.63 

36.32 

2b. 63 

UBS 

00400 

15.59 

3b.  09 

26.70 

DBS 

00500 

14.  16 

35.85 

26.83 

OBS 

00600 

12.51 

35.59 

26.97 

OBS 

00700 

10.29 

35.31 

27.16 

OBS 

00800 

06.35 

35.09 

27.31 

OBS 

006  70 

07.32 

35.18 

27.54 

OBS 

00900 

07.35 

35.22 

27.56 

OBS 

00940 

07.23 

35.23 

27.59 

OBS 

01000 

06.41 

35.18 

27.66 

OBS 

01100 

05.69 

35.10 

27.69 

OBS 

01140 

05.56 

35.12 

27.72 

OBS 

01200 

04.99 

35.02 

27.71 

OBS 

01240 

04.80 

35.01 

27.73 

OBS 

01300 

04.66 

35.02 

27.75 

OBS 

01400 

04.35 

34.98 

27.75 

OBS 

0150G 

04.13 

34.98 

27.78 

OIR  HOT  PER 

V1ND-D1R 

04 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

36  1 3 

WlVO-SPO 

ID 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

SEA 

WIND-POP 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

66 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E41  008 

1 

SQUARE 

67 

OVNOPTH  SNO  VEL 

DXYG 

PD4 

TOT  P N02 

N03 

S1D3 

PH 

1517.5 

1517.6 

1517.6 

1517.5 

1517.1 

1516.9 

1517.1 

15 17  .2 

1517.4 

1518.1 

1518  .6 

1519.0 

1517.1 

1514.0 

1509.8 

1503.3 

1497.5 

1494.9 

1495.5 

1495.7 

1493.5 

1492.1 

1492.3 

1490.9 

1490.7 

1491 .2 
1491  .5 

1492.3 
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RfcFlO  31  6173 

CONSEC  0009 

LAT  36  12  N 
LONG  046  47  W 


C ASTNUM/T I HE 

17.6 


YEAR 

19  .’0 

BOTOP  05303 

AIR  TEMP 

18.9 

DIR  HGT 

PER 

MONTH 

0;» 

SHIP  £N 

WET  BULB 

15.0 

49  1 

5 

DAY 

03 

OATA  JSt  1 

BARONETR 

1029.0 

SEA 

HOUR 

17.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

17.83 

36.42 

26.42 

1517.7 

OBS 

00010 

17.81 

36.41 

26.42 

1517.8 

OBS 

00020 

17.77 

36.40 

26.42 

1517.8 

OBS 

00030 

17.65 

36.36 

26.42 

1517.6 

OBS 

00050 

17.36 

36.39 

26.51 

1517.1 

OBS 

000  75 

17.18 

36.39 

26.55 

1517.0 

OBS 

00 100 

16.99 

36.36 

26.58 

1516. B 

OBS 

00125 

16.93 

36.37 

26.60 

1517.0 

OBS 

00150 

16.92 

36.37 

26.60 

1517.4 

OBS 

00200 

16.81 

36.36 

26.62 

1517.9 

OBS 

002  50 

16.70 

36.34 

26.63 

1518.4 

OBS 

00300 

16.56 

36.30 

26.63 

1518.7 

OBS 

00400 

15.85 

36.17 

26.70 

1518.0 

OBS 

00500 

14.40 

35.91 

26.82 

1514.8 

OBS 

OObOu 

12.77 

35.63 

26.94 

1510.7 

OBS 

00700 

10.57 

35.31 

27.11 

1504.3 

OBS 

008  00 

08.89 

35.09 

27.23 

1499.6 

OBS 

00900 

06.89 

35.02 

27.47 

1493.5 

OBS 

00980 

06.13 

35.07 

27.62 

1491 .7 

OBS 

01000 

06.36 

35.12 

27.t>2 

1493.2 

OoS 

01040 

05.57 

35.33 

27.65 

1490.6 

OBS 

01100 

05.29 

35.02 

27.68 

1490.4 

OBS 

01200 

04.98 

35.02 

27.71 

1490.8 

OBS 

01300 

04.61 

33.00 

27.74 

1490.9 

OBS 

01400 

04.45 

35.02 

27.77 

1492.0 

CBS 

01500 

04.27 

35.00 

27.78 

1492 .9 

OBS 

017  50 

03. 9o 

35.01 

27.82 

1495.9 

OBS 

02000 

03.  76 

34.99 

27. B2 

1499.2 

OBS 

02500 

03.38 

35.00 

27.87 

1506.1 

OBS 

03000 

02.96 

35.00 

27.«l 

1513.0 

WIND-01R 

02 

INST 

STD  • FCOROER 

TEN  SO  1206 

WINP-SPD 

06 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

WIND- FOR 

OURATION 

00.6 

2 

SQUARE 

66 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E41  009 

1 

square 

66 

OXVG 

P34 

TOT  P 

N02 

N 03 

SI01 

PH 

REF  I 0 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  05212 

AIR  TEMP 

17.4 

DIP  HGT 

PER 

WIND-OIR 

03 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB 

14.6 

00  0 

X 

WIYO-SPD 

05 

TOACfc  DIR 

D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

43 

N 

DAY 

04 

DATA  USE  1 

BARONETR 

1030.1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

46 

long 

047 

16 

w 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

WtATHER 

XO 

ORIG  E4I 

DIO 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T !*e 

L VL  T YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PD4  TOT  P NP2 

N03  S 133 

PH 

o 

o 

c 

OBS 

00000 

18.15 

36.43 

26.35 

1518.6 

OBS 

00010 

17.93 

36.41 

26.39 

1518.1 

OBS 

00020 

17.57 

3b. 40 

26.47 

1517.2 

OBS 

000  30 

17.48 

36.39 

26.*B 

1517.1 

OBS 

00050 

17.26 

3b. 38 

26.53 

15  lb  .8 

OBS 

00075 

17.06 

JO.  38 

26.58 

1516.6 

OBS 

00100 

17.02 

36.38 

26.59 

1516.9 

OBS 

00125 

If. 99 

36.37 

26.58 

1517.2 

OBS 

001  50 

16.96 

36.37 

26.59 

1617.5 

DBS 

002  00 

16.93 

36.38 

26.61 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.89 

36.37 

26.61 

1519.0 

OBS 

00300 

16.79 

36.36 

26.62 

1519.5 

OBS 

00345 

16.61 

36.31 

26.63 

1519.6 

OBS 

00355 

16.69 

36.34 

26.63 

1520.1 

OBS 

0040U 

16.04 

36.13 

26.62 

1518.6 

OBS 

00500 

14.36 

35.85 

26.78 

1514.6 

OBS 

00600 

12.67 

35.61 

26.95 

1510.4 

OBS 

00700 

10.40 

35.30 

27.14 

1503.7 

OBS 

008  00 

08.46 

35.10 

27.30 

1498.0 

OBS 

00850 

07.39 

35.05 

27.42 

1494.6 

OBS 

00865 

07.24 

35.03 

27.43 

1494.3 

OBS 

00673 

07.29 

35.09 

27.47 

1494.7 

OBS 

00880 

07.08 

35.05 

27.47 

1493.9 

OBS 

00890 

07.26 

35.14 

27.51 

1494.9 

OBS 

00900 

07.22 

35.19 

27.56 

1495.0 

08  S 

009  30 

06.85 

35.14 

27.57 

1494.0 

OBS 

01000 

06.34 

35.14 

27.64 

1493.1 

OBS 

01080 

05.95 

35.14 

27.69 

1492.9 

OBS 

01100 

05.73 

35.11 

27.69 

1492.3 

OBS 

01200 

05.39 

35.10 

27.73 

1492.6 

OBS 

01300 

04.98 

35.08 

27.76 

1492.6 

OBS 

01400 

04.77 

35.07 

27.78 

1493.4 

OBS 

01500 

04.58 

35.07 

27. BO 

1494.3 
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P6F10 

31 

817J 

YEAR 

1970 

fcOTuP  01189 

AIR  7E»»p  17.1 

DIP  HCT  PER 

HIND-DIR  10 

INST  STO  RECORDER 

TEM  SO  1206 

COMSEC 

0011 

M0N7H 

1 05 

SHIP  EM 

MET  8Ut.«»  13.7 

1C 

WIMD-SPO  05 

T«ACF  OIP  0 

5 SQUARE  ♦ 

LAT 

35 

07  N 

DAY 

0* 

DATA  USE  i 

BAROMfTR  1029. C 

SEA  2 

-INO-FOR 

DURA  T!  0*  00.3 

2 SQUARE  *6 

10NC 

0*7 

0*  M 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CL LUO  T/a 

CL/'TR 

HEATHER  XI 

CRIG  E*l  Cll 

1 SQUARE  57 

CASTMUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTh 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL  OXYf.  »n*  70T  P N02 

NC3 

SI03 

PH 

06.0 

OBS 

00000 

17.90 

36.38 

26.37 

1517.9 

OBS 

00010 

17.89 

3a.  39 

26.38 

1518.0 

OBS 

00020 

17.81 

36.37 

26.39 

1517.9 

OBS 

00030 

17. *7 

3o.  38 

26. *b 

1517.1 

OBS 

00050 

17.05 

36.37 

26.57 

1516.2 

OBS 

000  75 

16.9* 

3o.3B 

26.60 

1516.3 

OBS 

00100 

16.91 

3o.3B 

26.61 

1516.6 

OBS 

0G125 

16.93 

3o.39 

26.6  1 

1517.1 

OBS 

00150 

16.92 

3o.39 

26.62 

1517.* 

OBS 

00200 

16.79 

3o«  36 

26.6  2 

1517.8 

OBS 

002  50 

16.83 

->*.39 

26.6* 

15  IB .8 

CBS 

0C275 

16.8* 

36.39 

26.6* 

1519.3 

PBS 

003  00 

16.69 

36. ’5 

26.o* 

1519.2 

OBS 

00*00 

15.81 

3o.  09 

26.6  5 

1517.8 

OBS 

00500 

1*.51 

35.87 

26.77 

1515.1 

OBS 

00550 

13.73 

35.80 

26.68 

1513.3 

OHS 

C0558 

13.29 

55.71 

26. SC 

1511.9 

CBS 

00570 

13.20 

35.73 

26.9* 

1511  .8 

OBS 

00600 

13.0* 

35.69 

26.9* 

1511.7 

08S 

00670 

11.15 

35. *3 

27.10 

1506.1 

OBS 

00700 

10.91 

35. *0 

27.12 

1505.7 

OBS 

00770 

OB. 96 

35.17 

27.28 

1*99.* 

OBS 

00800 

08.72 

35.19 

27.^3 

1*99.1 

OBS 

00860 

07.55 

35.1* 

27. *7 

1*95.5 

OBS 

009  Ou 

07.56 

35.16 

27. *8 

1*96.3 

◦BS 

01000 

06.35 

35.11 

4.7.61 

1*93.1 

OBS 

01060 

05.53 

35.05 

27.67 

1*91.1 

REF  10 

31 

8173 

YEAR 

1973 

80TDP  0*670 

A I*  TEMP  18.8 

DIF.  HGT  PCP 

WIVD-DIR 

07 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSFC 

0012 

MONTH 

05 

SHIP  CN 

kET  BULB  17.6 

00  0 X 

rflVD-SPD 

07 

TRACE  dir 

0 5 

SQUARE 

* 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

0* 

DATA  USE 

1 

8AR0NETR  1030.8 

SEA 

HIND- FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

*8 

LONG 

0*8 

Cl  w 

hour 

12.1 

AREA 

05 

CLCUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG  E*I  012 

1 

SQUARE 

58 

castmum/time 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

PO* 

TOT  P N02 

N03  S 1 03 

PH 

OBS 

00000 

17.90 

36.39 

26.38 

1517.9 

DBS 

OOP  10 

17.85 

36.38 

26.38 

1517.9 

CBS 

00020 

17. *5 

36.38 

26.  *8 

1516.9 

OBS 

00C30 

17.32 

36.38 

26.5  1 

1516.7 

OBS 

00050 

17.10 

>6.39 

26.57 

1516.3 

OBS 

000  75 

17.01 

36. *0 

26.60 

1516.5 

OBS 

00100 

16.97 

36. *0 

2o.t  1 

1516.8 

OBS 

00125 

16.9* 

36. *0 

26.6  2 

1517.1 

OBS 

00150 

16.93 

36. *0 

26.62 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.86 

36.38 

26.62 

1518.1 

OHS 

00250 

16.88 

36.  *0 

26.63 

1519.0 

OBS 

00300 

16.83 

36.39 

26.6* 

1519.6 

OBS 

00350 

16.65 

36.35 

26.65 

1519.9 

CBS 

00*00 

16.20 

36.25 

26.68 

151°. 2 

OBS 

00500 

1 *.  78 

35.  *-7 

26. 7<; 

1516.1 

0*S 

00505 

12.59 

35.63 

26.98 

1509.9 

OBS 

OOo  00 

12.56 

35.63 

26.99 

1510.0 

ODS 

00623 

12.5* 

35. t* 

27.00 

1510.3 

PBS 

C06*3 

11.65 

35. *7 

27.0* 

1507.* 

OBS 

006  50 

U.o3 

35.30 

27.07 

1507.5 

OBS 

006  9 3 

IC.93 

35.39 

27.11 

1505.7 

"BS 

007  00 

10. *0 

35.29 

27.13 

1503.7 

OBS 

OOP  00 

08.73 

35.17 

27.31 

1*^9 . 1 

OBS 

00900 

07.18 

35.12 

27.51 

1*9*.  7 

ces 

01000 

05.90 

35.03 

27.61 

1*51 .2 

OBS 

01C20 

05.70 

35.01 

27.62 

1*90.7 

PBS 

01050 

05.90 

35.12 

27.68 

1*52.2 

OBS 

CUCO 

05.63 

35.09 

27.65 

1*91.9 

08  S 

01 2 CO 

05. oe 

35.07 

27.7* 

1*91  .3 

OBS 

0126C 

0*.  78 

35.05 

27.76 

1*91 .0 

OBS 

013G3 

0*.  7* 

35.06 

27.77 

1*51.6 

OBS 

01360 

0*  • 66 

35.06 

27.78 

1*92.2 

OBS 

01*00 

o*.*e 

35.0* 

27.79 

1*52.1 

PBS 

01500 

0*».  19 

35.02 

27.60 

1*92.6 

TABLE  XX.— Continued 


REF  10 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  04480 

AIR  TEMP  19.7 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIR 

15 

CONSEC 

0013 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB  15.7 

02 

WlNO-SPD 

07 

IAT 

35 

01 

N 

DAY 

04 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1030.0 

SEA 

2 

WINO-FOR 

CONG 

048 

01 

W 

HOUR 

18.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

cl/tr 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL  OXYG 

P34 

18.0 

OBS 

00000 

18.32 

36.44 

26.31 

1519.1 

08  S 

00010 

17.92 

36.43 

26.40 

1518.1 

OBS 

00020 

17.52 

36.45 

26.52 

1517.2 

CBS 

000  30 

17.36 

36.45 

26.56 

1516.9 

OBS 

00050 

17.  16 

36.44 

26.60 

1516.6 

OBS 

COO  75 

16.99 

36.42 

26.62 

1516.5 

OBS 

00100 

16.95 

36.43 

26.64 

1516.8 

OBS 

00125 

16.93 

36.43 

26.65 

1517.1 

OBS 

00150 

16.90 

36.43 

26.65 

1517.4 

OBS 

00180 

16.93 

3o.  44 

26.65 

1516.0 

OBS 

00200 

16. 7o 

36.39 

26.66 

1517.8 

OBS 

002  50 

16.80 

36.41 

26.66 

1518.8 

OBS 

00300 

16.70 

3o.  38 

26.66 

1519.2 

OBS 

0C400 

16.20 

36.29 

26.71 

1519.3 

OBS 

00500 

14.46 

35.94 

2 6.82 

1515.0 

C.BS 

OCfcOC 

12.80 

35.60 

26.92 

1510.8 

OBS 

00  700 

C9.94 

33.25 

27.16 

1502.0 

OBS 

00800 

08.10 

35.13 

27.38 

1496.6 

OBS 

00900 

06.51 

35.08 

27.57 

1492.1 

OBS 

01000 

05.77 

35.10 

27.66 

149C.8 

OBS 

01025 

05.00 

35.16 

27.71 

1491 .8 

OBS 

01100 

05.49 

35.14 

27.75 

1451  .4 

OBS 

01200 

05.17 

35.13 

27.78 

1491.7 

OBS 

oi„eo 

04.84 

35.10 

27.79 

1492.0 

OBS 

013P0 

04.48 

35.06 

27.80 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.57 

35.09 

27.82 

1492.6 

OBS 

015C0 

04.31 

35.07 

27.83 

1493.1 

OBS 

01750 

03.97 

35.04 

27.84 

1455.9 

OBS 

02000 

03.70 

35.03 

27.86 

1499  .0 

OBS 

C2500 

03.26 

35.02 

27.50 

1505.7 

OBS 

03000 

C2.77 

35.01 

27.  «4 

1512.2 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  0 5 SQUARE  4 
DURATION  00.9  2 SQUARE  48 
OR IG  E41  013  1 SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REFID 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTDP  04297 

AIR 

TEMP  18 

CONSEC 

0014 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET 

BULB  17 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

05 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1030 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

00.1 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00.1 

OBS 

00000 

18.35 

36.37 

26.25 

0*S 

000 10 

17.59 

36.36 

26.45 

OBS 

00020 

17.28 

36.41 

26.55 

OBS 

00030 

17.21 

36.41 

26.56 

OBS 

00050 

17.09 

36.41 

26.59 

OBS 

00075 

17.00 

36.41 

26.61 

OBS 

00100 

16.89 

36.41 

26.64 

OBS 

00125 

16.80 

36.38 

26.64 

OBS 

00150 

16.79 

36.41 

26.66 

OBS 

00200 

16.82 

36.41 

26.66 

OBS 

002  50 

16.78 

36.41 

26.67 

OBS 

00300 

16.50 

36.34 

26.68 

OBS 

00400 

15.70 

36.16 

26.73 

OBS 

00500 

14.32 

35.89 

26.82 

OBS 

00600 

12.63 

35.65 

26.99 

OBS 

00700 

10.29 

35.26 

27.12 

OBS 

00800 

07.83 

35.09 

27.39 

OBS 

00900 

06.35 

35.07 

27.58 

OBS 

00980 

05.83 

35.09 

27.67 

OBS 

01000 

05.84 

35.12 

27.69 

OBS 

01100 

05.43 

35.12 

27.74 

OBS 

01200 

05.94 

35.09 

27.76 

OBS 

01300 

04.76 

35.08 

27.79 

OBS 

01400 

04.59 

35.07 

27.80 

OBS 

01500 

04.42 

35.05 

27.80 

*i 


DIR  HGT  PER  WIND-DIR  12  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

OC  0 X WIND-SPO  07  TRACE  OIR  D 5 SQUARE  4 

SEA  WlND-FOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  X2  ORIG  E41  014  1 SQUARE  58 


DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P NU2  N03  SID3  P« 

1519.1 
1517  .1 

1516.4 

1516.4 

1516.3 

1516.5 

1516.6 

1516.7 

1517.1 

1518.0 

1518.7 

1518.6 

1517.6 

1514.5 

1510.3 

1503.3 

1495.6 

1491 .4 

1490.7 
1491  .1 

1491.1 

1491.2 

1491 .7 

1492.6 

1493.6 


TABLE  XX. — Continued 


REF  10 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  06600 

AIR  TEMP  17.9 

01 R HGT  PER 

MIND-DIP 

n 

INST 

STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET  BULB  15.8 

00  0 X 

MI  <ID-S*0 

05 

TRACE 

91* 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

59  N 

OAY 

05 

OATA  USE 

1 

BAROMETfc  1029. C 

SEA 

MlNP-FGR 

OUR  AT  1 3N 

00.3 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

068 

05  M 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E 61  015 

1 

SOUARE 

68 

CASTNUN/TINE 

LYLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

PJ6 

TCT  • 

NG2 

N03 

SI03 

PH 

O6.o  oes 

OBS 
06  S 
06S 
OSS 

oes 

OSS 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 

oes 


00000  1S.32 

00010  17.71 

00020  17.63 

00030  17.16 

00050  17.06 

00075  16.90 

00100  16.80 

00125  16.75 

00135  16.71 

00150  16.79 

00200  16.77 

00750  16.62 

00300  16.50 

00370  16.30 

00600  15.93 

00655  15.16 

00500  16.26 

00600  12.69 

00700  09.96 

00710  09.66 

00760  09.57 

00800  08.29 

00820  08.20 

00850  07.80 

00900  06.66 

01000  05.76 

01C90  05.81 

01100  05.61 

01200  05.16 

01300  06.83 

01600  06.61 

01500  06.38 


36. 

.60 

26. 

.28 

36. 

.60 

26. 

.63 

36. 

.60 

26. 

.50 

36. 

.62 

26. 

.55 

36. 

.62 

26. 

.61 

36. 

.61 

26. 

.66 

36. 

.60 

26. 

.65 

36. 

.35 

26. 

.66 

36. 

.38 

26. 

.66 

36. 

.61 

26. 

.66 

36. 

.60 

26. 

,66 

36. 

.36 

26. 

.65 

36. 

.33 

26. 

.67 

36. 

.28 

26. 

.68 

36, 

20 

26. 

.70 

36. 

.05 

26. 

.77 

35. 

,89 

26. 

e 6 

35. 

,66 

26. 

97 

35. 

.27 

27. 

.19 

35. 

.22 

27.20 

35. 

.23 

27. 

.22 

35. 

.13 

27. 

.35 

35. 

.11 

27, 

.35 

35. 

.11 

27, 

.61 

35. 

,06 

27. 

.52 

35. 

.03 

27. 

.63 

35. 

.09 

27. 

.67 

35. 

.11 

27.7  1 

35. 

,09 

27. 

.75 

35. 

,06 

27. 

.76 

35. 

,05 

27. 

,78 

35. 

03 

27. 

,79 

1519.1 

1517.5 

1516.8 

1516.2 
1516.2 

1516.2 

1516.3 

1516.5 

1516.6 

1517.1 

1517.8 

1518.1 

1518.6 

1519.1 

1518.3 

1516.6 

1516.3 

1510.5 

1502.1 
1501 .0 

1501.3 

1657.6 

1697.3 

1656.3 

1692.6 

1690.7 

1691 .8 

1651 .8 

1691.6 

1691.9 

1652.7 
1693.6 


REFID  31  0173 

CONSEC  0016 
LAT  35  02  N 
LONG  068  03  N 


YEAR  1970 
MONTH  05 
OAY  05 
HOUR  17.2 


BOTOP  03860 
SHIP  EN 
DATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEMP  18.8 
MET  SULP  18.3 
8ARCMETR  1030.0 
CLCUO  T/A 


DIP  HGT  PER 
00  0 X 

SEA 
CL/TR 


CASTNUM/TIMC  LYLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNC  VEL 

17.2  OBS 

00000 

18.15 

36.62 

26.36 

1513.6 

oes 

00010 

17.99 

36.36 

26.3  3 

1518.3 

oes 

00020 

17.56 

36.39 

26.66 

1517.2 

OBS 

00030 

17.26 

36. Ml 

25.55 

1516.5 

oes 

00050 

17.03 

36.60 

26.60 

Idlo.l 

oes 

00075 

16.99 

36.61 

26.62 

1516.5 

oes 

00100 

16.93 

36.61 

26.6  3 

1516.7 

oes 

00125 

16.89 

36.62 

26.65 

1517.0 

oes 

00150 

16.92 

36.63 

26.o5 

1517.5 

oes 

00200 

16.86 

36.62 

2».65 

1518.1 

oes 

002  50 

16.75 

36.60 

26.67 

1518.6 

oes 

00285 

16.77 

36.61 

26.67 

1519.2 

oes 

00300 

16.62 

36.35 

26.66 

1519.0 

oes 

00600 

15.95 

36.19 

2o.60 

1513.6 

oes 

00500 

16.75 

36.00 

2o.62 

1516.0 

oes 

005  70 

13.38 

35.78 

26.96 

1512.5 

oes 

00590 

13.27 

35.76 

26.93 

1512.6 

oes 

00600 

12.80 

35.67 

26.97 

1510.9 

oes 

00615 

12.66 

35.66 

26.97 

1510.6 

oes 

00630 

12.26 

35.59 

27.01 

15C9.6 

oes 

00660 

11.79 

35.51 

27.06 

1507.9 

oes 

00665 

11.26 

35.61 

27.07 

1506.3 

oes 

00670 

11.16 

35.61 

27.09 

15C&.0 

oes 

00700 

10.66 

35.35 

27.13 

1506.6 

oes 

00760 

C9.36 

35.22 

27.25 

15 CO  .6 

oes 

00800 

08.21 

35.15 

27.38 

1657.1 

oes 

00858 

07.19 

35.10 

27.69 

16C6.1 

oes 

00866 

06*.  82 

35.05 

27.50 

1692.6 

oes 

00872 

06.89 

35.11 

27.56 

1693.1 

oes 

00875 

06.59 

35.06 

27.56 

1661 .9 

oes 

00900 

06.39 

35.06 

27.57 

1691.6 

oes 

01000 

05.67 

35.05 

27.65 

1690.3 

oes 

01010 

05.63 

35.07 

27.68 

1690  .6 

oes 

01025 

05.73 

35.11 

27.69 

1691.1 

oes 

01050 

05.71 

35.13 

27.71 

1691 .6 

oes 

01090 

05.62 

35.13 

21. 75 

1690.9 

oes 

01100 

05.67 

35.12 

27.76 

16«l .3 

oes 

01200 

05.11 

35.09 

27.75 

I6°l .6 

oes 

01300 

06.76 

35.06 

27.77 

1691.6 

oes 

01600 

06.66 

35.06 

27.79 

1692.0 

oes 

01500 

06.19 

35.01 

27.80 

1662.6 

MlMO-OIR 

10 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1204 

M1N0-SPD 

03 

TRACE  Did 

9 5 

SOUARE 

6 

mino-for 

OUR  AT  ns 

00.6  2 

SQUARE 

68 

meather 

X2 

ORIG  E61  016 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P36 

TOT  P N02 

N03  SIDS 

PH 

240 


I 


TABLE  XX. — Continued 


MflO  31  8173 

COMSEC  0017 
LAT  35  10  N 
LONG  047  47  M 


CASTNUM/T1ME 

10.5 


YEAR 

1970 

80 TOP  01097 

AIR 

TEMP  19, 

.6 

DIR  HGT  PER 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET 

BULB  19, 

.1 

11 

OAY 

05 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1028. 

.4 

SEA 

1 

MOOR 

18.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND  VEl 

OBS 

000  00 

18.71 

36.42 

26.20 

1520.2 

OSS 

00010 

18.14 

36.38 

26.31 

1518.7 

OBS 

00020 

17.65 

36.41 

26.46 

1517.5 

OBS 

00030 

17.29 

36.41 

26.54 

1516.6 

oes 

00050 

17.16 

36.42 

26.58 

1516.6 

OBS 

000  75 

16.98 

36.41 

26.62 

1516.4 

oes 

00100 

16.89 

36.41 

26.64 

1516.6 

oes 

00125 

16.81 

36.39 

26.64 

1516.7 

oes 

00150 

16.83 

36.39 

26.64 

1517.2 

oes 

001  BO 

16.85 

36.40 

26.64 

1512. 7 

OBS 

00200 

16.77 

36.39 

26.65 

1517.8 

oes 

00210 

16.73 

36.37 

26.65 

1517.8 

oes 

002  50 

16.81 

36.40 

26.65 

1518.8 

oes 

00300 

16.74 

36.38 

26.65 

1519.4 

OBS 

00370 

16.33 

36.30 

26.69 

1519.2 

OBS 

00380 

16.10 

36.23 

26.69 

1518.6 

OBS 

00400 

f6.09 

36.24 

26.70 

1518.9 

OBS 

00408 

16.09 

36.25 

26.71 

1519.0 

oes 

00500 

15.00 

36.01 

26.77 

1516.8 

OBS 

00550 

14.01 

35.37 

26.87 

1514.3 

OBS 

00580 

13.88 

35.85 

26.89 

1514.4 

OBS 

006  00 

12.95 

35.68 

26.95 

1511  .4 

OBS 

00700 

10.56 

35.24 

27.06 

1504.2 

OBS 

00800 

08.55 

35.18 

27.35 

1458.4 

OBS 

00844 

07.72 

35.08 

27.40 

1455.8 

oes 

00855 

07.77 

35.14 

27.44 

1496.3 

oes 

00900 

07.02 

35.10 

27.52 

1494.1 

OBS 

00970 

06.67 

35.15 

27.60 

1453.9 

oes 

01000 

06.25 

35.10 

27.62 

145i .7 

OBS 

01040 

05.96 

35.12 

27.67 

1452.2 

MIND-OIR 

13 

INST 

STD  RECOROEA 

TEN  SQ  1206 

WIND-SPO 

09 

TRACE 

OIR 

0 

S 

SQUARE 

« 

8IN0-F3R 

OUR AT | ON 

00.2 

2 

SQUARE 

46 

HEATHER 

XI 

OAIG 

E41  017 

1 

SQUARE 

57 

3XYG 

P34 

TQT  P 

402 

N03 

SI03 

PH 

REPIP  31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  02103 

AIR  TEMP  17.9 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

13 

INST  STD  RECORDER  TEN  $0  1206 

CONSEC 

0018 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET  RUL8  16.1 

00  0 X 

MINO-SPD 

11 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT  35 

07  N 

DAY 

06 

OATA  USE 

l 

8APCMETR  1028.8 

SEA 

MlNO-fOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

51  N 

HOUR 

01.3 

AREA 

05 

ciouo  t/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E41  018 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNDPTH  SNO  YEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

NOS  S 103 

PM 

08  S 

00000 

18.85 

36.51 

08  S 

00010 

18.66 

36.53 

oes 

00020 

18.53 

36.53 

oes 

00030 

18.30 

36.55 

CBS 

00050 

18.11 

36.52 

oes 

00075 

17.95 

36.53 

oes 

00100 

17.80 

36.52 

oes 

00125 

17.44 

36.47 

oes 

00150 

17.23 

36.45 

OBS 

00200 

17.08 

36.43 

oes 

00250 

16.97 

36.43 

OBS 

00300 

16.84 

36.42 

oes 

00320 

16.83 

36.42 

oes 

00380 

16.46 

36.31 

08S 

0C400 

16.06 

36.23 

oes 

00500 

14.69 

35.96 

oes 

00600 

13.02 

35.70 

oes 

00700 

11.03 

35.29 

oes 

00800 

08.64 

35.16 

OBS 

00900 

06.94 

35.06 

oes 

01000 

05.91 

35.05 

oes 

01070 

05.31 

35.06 

OBS 

01090 

05.28 

35.06 

oes 

01100 

05.36 

35.09 

oes 

01200 

04.75 

35.03 

oes 

01300 

04.54 

35.04 

oes 

01400 

04.57 

35.07 

OBS 

01500 

04.38 

35.06 

26.2  3 
26.24 
26.33 
26.40 
26.43 
26.47 
26.50 
26.55 
26.54 
26.61 
26.64 
26  66 
2a. 66 
26.66 

26.70 
26.80 
26.95 
27.01 
27.32 
27.49 
27.62 

27.71 

27.71 

27.72 
27.75 
27.78 

27.80 

27.81 


1520.7 

1520.4 

1520.2 

1519.7 

1519.5 

1519.4 

1519.4 

1518.7 

1518.4 

1518.8 

1519.3 

1519.7 

1520.0 

1519.7 

1518.8 

1515.8 

1511.7 
1505  .9 

1498.7 

1493.7 

1491.3 

1490.0 

1490.3 

1490.8 

1489.9 

1490.7 

1492.5 

1493.4 
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TABLE  XX. — Continued 


REP  IP 

31 

8173 

TEAR 

1970 

BCTOP  01556 

AIR  TEHP  18.1 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

0019 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET  9UL6  16.1 

00  C X 

LAT 

}• 

09  N 

DAY 

06 

DATA  USE  1 

9AR0HETR  1C?7.6 

SEA 

LONG 

067 

SI  W 

HOUR 

06.2 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

castnum/tihf 

LVITYP 

OEPTh 

TEHP 

SAL 

< IGHA-T 

DVNOPTM  sno  vel 

Oo  .2 

OBS 

00000 

18.73 

36.49 

26.25 

1520 .4 

06S 

OOP  10 

18.50 

36.53 

26.34 

1519.9 

06S 

00020 

18.60 

36.54 

26.37 

1519.8 

08  S 

00030 

18.31 

36.35 

26.40 

1519.7 

ObS 

00050 

18.11 

36. 5<; 

26.43 

1519.5 

08  S 

00075 

17.53 

36.51 

26.46 

1519.3 

ObS 

001  OP 

17.40 

36.45 

26.55 

1518.1 

08  S 

00125 

17.22 

36.44 

26.56 

1518.0 

ObS 

00150 

17.07 

36.42 

26.60 

1517.9 

ObS 

00170 

16.93 

36.39 

26.61 

1517.8 

CBS 

00200 

16.92 

36.41 

26.63 

1518.3 

08  5 

002  50 

16.5? 

36. <8 

26.63 

15ie.8 

OB' 

00^00 

16.89 

36.41 

26.64 

1519.8 

OBS 

00370 

16.79 

36.39 

26.65 

1520.7 

08  S 

CC400 

16.31 

36. *6 

26.66 

1519.6 

00500 

15.06 

36.01 

26.75 

1517.0 

08  S 

G0600 

13.37 

35.70 

26.88 

1512.8 

OPS 

CO  7 00 

11.25 

35.34 

27.01 

1506.8 

OBS 

00*00 

08.45 

35.08 

27.29 

1457.9 

OBS 

00900 

06.89 

35.03 

2 7.48 

14c3 .5 

OBS 

01000 

05.84 

35.02 

27.61 

1451  .0 

CBS 

01010 

06.07 

35.  P7 

27.62 

1452.1 

OPS 

01040 

05.  57 

35.  10 

27.66 

1492.3 

OBS 

01050 

05.65 

35.04 

27.65 

14®1.1 

OPS 

01057 

05.74 

35.10 

27.69 

1491.6 

ObS 

01100 

05.45 

35.07 

27.70 

1491 .1 

OBS 

01200 

04.83 

35.12 

27.73 

1490.2 

OBS 

01300 

04.42 

■>5.00 

27.76 

1490.2 

OBS 

01400 

04.23 

34.59 

27.78 

1491  .0 

OBS 

01460 

04.18 

34.  or 

27.78 

1491.8 

MINO-OIH  1* 
tolMD-SPO  12 
to I NO- FOR 
toEATMFR  XI 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.3 

OR  I C E41  019 


TEN  SO  1206 
3 SQUARE  6 
2 SOUARE  66 
1 SQUARE  57 


OXVG 


RJ6  TOT  P N02 


N03  SI03  PH 


p r e i r>  31 

8173 

VE  AR 

1 97p 

80TDP  04663 

A I P TEMP  19.6 

DIP  HGT  PER 

to  IND-OI R 

15 

INST  STO  BECOROER  TEN  SQ  1206 

CCl»SFC 

0020 

MONTH 

G5 

SHIP  EN 

toET  BULB  16.6 

15  0 2 

toIND-SPD 

12 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

58  N 

DAY 

06 

DATA  USE  1 

o«R0NE1F  1027.0 

SEA 

tolNO-FOR 

DURATION  OP. 3 2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

49  to 

HOUR 

12.3 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

WEA  THER 

X2 

ORIG  E41  020  l 

SOUARE 

47 

Castnun/tihe 

LVLT YP 

DEPTH 

TEHP 

SAL  SIGHA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P N02  NP3  SI03 

PH 

OBS 

00000 

18.  75 

36.47 

26.23 

1520.4 

OBS 

COO  10 

18.59 

36.44 

26.24 

1520.1 

obs 

00020 

18.08 

36.41 

26.3  5 

15  IE .7 

OBS 

C0030 

18.04 

3A.45 

26.59 

1518.8 

OBS 

00G50 

17.78 

36.44 

26.45 

1518.4 

IBS 

00075 

17.64 

36.46 

26.50 

1518.4 

OBS 

00100 

17.49 

36.43 

26.51 

1518.4 

OBS 

0012  5 

17.25 

36.44 

26.58 

1518.1 

OBS 

00150 

17.18 

36.44 

26.59 

1518.3 

OBS 

002  00 

17.04 

36.43 

26.62 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.99 

36.43 

26.63 

1519.3 

CBS 

00300 

16.85 

36.41 

26.65 

1519.7 

OBS 

00400 

15.96 

56.23 

26.72 

1518.5 

OBS 

00440 

15.49 

36.19 

26.76 

1517.5 

PBS 

00460 

15.35 

56.11 

26.77 

1517.4 

OBS 

0C500 

14.54 

35.96 

26.83 

1515.3 

OBS 

00600 

12.85 

35.70 

26.98 

1511 .1 

OdS 

00700 

10.48 

35.34 

27.15 

1504.1 

OBS 

00800 

08.17 

35.13 

27.37 

1496.9 

OBS 

00875 

06.74 

35.08 

27.54 

1492 .5 

06  S 

00°  00 

06.73 

35. IT 

27.58 

1493.0 

0B< 

00910 

06.77 

35.15 

27.55 

1493. T 

OBS 

01000 

05.65 

35.04 

27.65 

1490.2 

uBS 

01020 

05.42 

35.05 

27.69 

148C .6 

ORS 

01040 

05.44 

35.09 

27.71 

1450.1 

CBS 

01U60 

05.33 

35.0*» 

27.70 

1490.0 

OBS 

01C50 

05.51 

35.12 

27.73 

1451  1 

OHS 

01100 

05.46 

35.13 

27.74 

1491 .2 

OB? 

01200 

05.08 

33.10 

27.77 

1491.3 

CBS 

01300 

04.  76 

35.06 

27.79 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.4b 

35. 07 

27.81 

1492.2 

08? 

01500 

04.28 

35.05 

27.82 

1493.0 
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TABLE  XX. — Continued 


REFID 

31 

6173 

YEAR 

1970 

60T0P  02926 

AIR 

TEMP  19. 

.6 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

15 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0021 

MONTH 

05 

Ship  en 

MET 

BULB  17. 

.2 

14 

0 2 

MlNO-SPD 

12 

TRACE  OIR 

0 5 

SOUARE 

4 

4.AT 

35 

07  N 

OAV 

06 

data  use  1 

BAROMETR  1026. 

.8 

SEA 

Ml NO-FuR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

LONG 

0 4? 

52  M 

HOUR 

17*6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MFATHER 

XI 

ORIG  E61  021 

I 

SOUARE 

57 

CASTNUM/T IMF 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND  VU 

3XVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S I 33 

PH 

17.6 

08  S 

00000 

19.17 

36.49 

26.13 

1521  .6 

08  S 

GOO  10 

16.94 

36.43 

26.15 

1521.0 

OBS 

ooo  20 

18.49 

36.49 

26.31 

1520.0 

OBS 

000  30 

18.23 

36.55 

26.42 

1519.5 

OBS 

00C50 

1C. 04 

36.63 

26.45 

1519.3 

OBS 

00075 

17.70 

36.45 

26.4  7 

1518.6 

OBS 

G0100 

17.36 

36.45 

26.55 

1518.1 

OBS 

00125 

17.  17 

36.45 

26.60 

1517.9 

OBS 

00150 

1 7.06 

36.43 

26.6  1 

1517.9 

CBS 

00200 

17.00 

36.43 

26.6  3 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.96 

36.42 

26.63 

1519.2 

OBS 

003  00 

16.84 

36.40 

26.64 

1519.7 

OBS 

00360 

16.70 

36.40 

26.68 

1520.3 

OBS 

00400 

16.18 

36.28 

26.7  1 

1519.2 

OBS 

005  00 

14.99 

35.95 

26.72 

1516.7 

OBS 

006  00 

13.06 

35.72 

26.96 

1511  .8 

OBS 

00700 

10.94 

35.39 

27.11 

1505 .8 

OBS 

006  00 

08.49 

35.16 

27.34 

1498.2 

OBS 

00900 

07.06 

35.11 

27.52 

1494.3 

OBS 

01000 

06.33 

35.13 

27.63 

1493.1 

OBS 

01C60 

05.39 

35.02 

27.67 

1490.1 

CBS 

01100 

05.13 

35.04 

27.71 

1489.8 

UbS 

01180 

05.00 

35.07 

27.75 

1490.6 

Ob* 

01200 

05.  17 

35.  1 1 

27.76 

1491 .7 

CBS 

01240 

04.93 

35.10 

27.78 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.91 

35.09 

2 7.7E 

1492.3 

OBS 

01400 

C4.61 

35.07 

27.80 

1492.7 

OBS 

01500 

04.38 

35.05 

27.81 

1493.4 

OBS 

01750 

04.03 

35.04 

27.84 

1496.2 

OBS 

02000 

03.  74 

35.02 

27.85 

1499.2 

OBS 

025  00 

03.31 

35.00 

27.88 

1505.8 

CBS 

02780 

03.03 

34.98 

27.89 

• •• 

•• 

1509.5 

REF  10 

31 

81  73 

YEAR 

1970 

BOTOP  04846 

AIR  TEMP  1".6 

DIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

13 

INST  STD  RECORDER 

T?  N S3  1206 

CCNSFC 

0022 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WFT  BULB  18.6 

13  0 3 

MINO-SPD 

14 

TRACE  OIR  D 

5 SOUARE 

2 

LAT 

34 

56  N 

DAY 

07 

data  USF  1 

BAROMETR  1026.8 

SEA 

MlND-FOR 

DURATION  00.3 

2 SOUARE 

46 

LUNG 

047 

48  M 

HOUR 

00.1 

AREA  05 

CLOUO  T/4 

CL/TR 

2EATHFR 

XI 

ORIG  E4I  022 

1 SOUARE 

47 

castnuh/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNC  V6L  PXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

o 

o 

OBS 

00000 

18.79 

36.44 

26.19 

1520.5 

DBS 

00010 

18.62 

36.44 

26.24 

1520.2 

OBS 

00020 

18.49 

36.47 

26.29 

1520.0 

OBS 

00028 

18.29 

36.47 

26.34 

1519.5 

OBS 

00030 

17.89 

36.40 

26.39 

1518.3 

OBS 

00050 

17.61 

36.41 

26.47 

1517.9 

OBS 

000  75 

17.66 

36.47 

26.50 

1518.5 

OBS 

00100 

17.45 

36.46 

26.54 

1518.3 

OBS 

00125 

17.30 

36.45 

26.57 

1518.2 

OBS 

00150 

17.12 

36.42 

26.59 

1518.1 

OBS 

00200 

16.93 

36.41 

24.63 

1518  .3 

OBS 

002  50 

16.82 

36.39 

26.64 

1518.8 

OSS 

00300 

16.60 

36.33 

26.65 

1518.9 

OBS 

00400 

15.41 

36.11 

26.7  5 

1516.6 

OBS 

00500 

14.  13 

35.88 

26.86 

1513.9 

OBS 

00600 

12.55 

35.63 

26.99 

1510.0 

OBS 

00700 

10.45 

35.33 

27.15 

1503.9 

OBS 

00800 

07.98 

35.07 

27.35 

1496.1 

OSS 

00880 

06.  78 

35.07 

27.52 

1492.8 

OBS 

00900 

06.74 

35.  10 

27.55 

1493.0 

OBS 

01000 

05.37 

35.02 

27.67 

1489.1 

OSS 

01060 

05.12 

35.06 

27.73 

1489.1 

OBS 

01100 

05.13 

35.09 

27.75 

1469.9 

OBS 

01125 

05.30 

35.12 

27.76 

1491.0 

OBS 

01200 

05.07 

35.10 

27.77 

1491.3 

OBS 

01300 

04.  74 

35.08 

27.79 

1491 .6 

OBS  . 

01400 

04.48 

35.06 

27.80 

1492.2 

OBS 

01500 

04.  30 

35.05 

27.82 

1493.1 

TABLE  XX. — Continued 


REMO 

31 

SI  73 

YEAR 

1970 

BOTUP  046o3 

AIR 

TEMP  19.1 

OIR  HOT  PER 

MI9D-0IR 

15 

CCHSEC 

002  3 

month 

i 05 

SHIP  EN 

MET 

8ULB  18.7 

15 

1 3 

MIS0-5P0 

07 

IAT 

35 

03  N 

OAY 

07 

DATA  USE  1 

•APOMETk  1025.4 

SEA 

WI9D-FQR 

LONG 

047 

50  M 

HOUR 

06.1 

AREA  0$ 

CLCUO  t/a 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

LASTNUN/T |NE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DVNOPTM 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

C6.  1 

OSS 

00000 

18.85 

36.48 

26.21 

1520.7 

OSS 

00010 

18.85 

36.48 

26.21 

1520.9 

OSS 

00020 

18.65 

36.46 

26.24 

1520.4 

OSS 

00030 

18.49 

36.39 

26.23 

1520.1 

UBS 

00050 

18.02 

36.45 

26.39 

1519.1 

OSS 

000  75 

17.63 

36.46 

?6.50 

1518.4 

OSS 

00100 

17.52 

36.45 

26.52 

1518.5 

OSS 

00125 

17.36 

36.43 

26.5  4 

1518.4 

CBS 

00150 

17.23 

36.43 

26.57 

1518.4 

UBS 

002  00 

17.00 

36.41 

26.61 

1518.5 

OBS 

CO?  50 

16.91 

36.41 

26.6  3 

1519.1 

OBS 

00300 

16.75 

36.38 

26.o5 

1519.4 

OBS 

00330 

16.78 

36.40 

26.66 

1520.0 

OBS 

004  90 

15.80 

36.17 

26.71 

1517.9 

CBS 

00500 

14.66 

35.99 

26.82 

1515.8 

OBS 

006  00 

12.82 

35.69 

?o.98 

1511.0 

OBS 

007  00 

11.03 

35.36 

27.08 

1506.1 

OBS 

00600 

06.34 

35.09 

27.31 

1497.5 

OBS 

0C900 

06.86 

35.13 

27.56 

1493.5 

OBS 

00910 

06.93 

35.16 

27.57 

1494.0 

OBS 

01000 

05.64 

35.05 

27.66 

1490.2 

OBS 

01060 

05.20 

35.06 

27.72 

1489.4 

OBS 

ouoo 

05.39 

35.13 

27.75 

1491.0 

OBS 

01200 

05.0? 

35.10 

27.77 

1491.1 

OBS 

01300 

04.6  7 

35.08 

27.60 

1491.3 

OBS 

01400 

04.45 

35.07 

27.81 

1492.0 

OBS 

01500 

04.22 

35.06 

27.63 

1492.8 

INST  ST o PECORDER 
TRACE  01*  0 

OURATIU*  00.3 

OHIO  EAI  923 


TEN  SO  1206 
9 SQUARE  4 
2 SQUARE  44 
1 SQUARE  57 


TOT  P NJ?  *03  SI  jJ  PH 


REE  10 

31 

8173 

YEAR 

1 97C 

80T0P  04210 

Ate  TEMP  21.1 

OIR  MGT  PER 

m|M0-01». 

16 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0024 

month 

05 

SHIP  EN 

MET  BULB  19.3 

14  2 2 

• I9D-SPP 

14 

TRACE  01  * 0 

5 

SQUARE 

4 

l A T 

35 

04  N 

OAY 

07 

£>A*A  USc  l 

8AR0HETR  1025.7 

SEA 

MlND-EOP 

OUR  A T | JM  00.4 

2 

SQUARE 

46 

LCNG 

047 

47  M 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X? 

ORIG  E41  024 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T  ME 

LVLTVP 

depth 

TEN® 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

*:xyg 

P04 

TOT  P N32  N03 

S 103 

PH 

OBS 

00000 

ObS 

00010 

OSS 

00020 

OBS 

0C0  30 

OBS 

00050 

OBS 

00075 

OBS 

00100 

oes 

00125 

OBS 

00150 

ObS 

002  00 

OBS 

002  50 

CBS 

003  00 

OBS 

00330 

CBS 

0C400 

OBS 

00435 

OBS 

00500 

OBS 

ootoo 

OBS 

00700 

OBS 

OOoOO 

OBS 

oottaj 

OBS 

00900 

OBS 

01000 

OBS 

01040 

OBS 

01075 

°BS 

Cl!  00 

OBS 

01200 

OBS 

01300 

OBS 

01400 

OBS 

01500 

18.33 

36.36 

26.12 

1520.5 

18.  o9 

36.37 

26.  16 

1520.3 

18.  18 

36.39 

26. 31 

1519.0 

17.96 

36.40 

26.37 

1518.5 

17.75 

36.42 

26.44 

1513.3 

17.42 

36.40 

2e.50 

1517.7 

17.29 

36.41 

26.54 

1517.7 

17.20 

36.40 

26.5c 

1517.9 

17.14 

36.  39 

26.56 

1518.1 

17.01 

36.39 

26.60 

1518.5 

16.96 

36. a9 

26.6  1 

1519.2 

16.50 

3o.»9 

26.62 

1519.9 

16.84 

36.37 

26.62 

1520.1 

15.91 

36.17 

26.65 

1518.2 

15.76 

36.14 

25. TO 

1518.3 

14.72 

35.44 

2o.  78 

1515.9 

12.42 

35.63 

?6.9| 

1511.2 

10.96 

35.il 

27.04 

1505.7 

08.24 

35.15 

27.37 

1497.2 

C6.42 

35.13 

27.53 

1493.4 

07.00 

35.11 

27.53 

1494.0 

05.90 

35.03 

?7, 6 l 

1491 .2 

C5.47 

35.00 

2 7.64 

1490. 1 

05. 7o 

35.11 

?7.e9 

1492.0 

05.65 

35.10 

27.70 

1492.0 

05.21 

35.05 

27.73 

1491  .8 

04.82 

35.05 

?7.  76 

1491  .9 

04.57 

35.04 

27.78 

1492.5 

04.42 

35.01 

2 7.77 

1493.5 
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REF 10  31  0173 

CONS EC  0025 

LAT  34  59  N 
LONG  047  54  W 


CAST  NUM/  T I ME 
17.0 


YEAR 

1970 

80T0P 

044  00 

AIR  TEMP 

19.7 

OIA  HGT 

PER 

MONTH 

05 

SHIP 

EN 

WET  BULB 

10.6 

15  2 

2 

DAY 

07 

DATA 

USE  1 

8AR0METR 

1026.1 

SEA 

HOUR 

17.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

IVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

Sr.MA-T 

dyndpth  snd  vel 

DBS 

00000 

18.92 

36.45 

24.17 

1520.0 

OBS 

000  10 

18.67 

36.42 

26.21 

1520.3 

08S 

00020 

18.47 

36.44 

26.27 

1519.9 

OBS 

00030 

18.  15 

36.40 

26.36 

1519.2 

OBS 

00050 

17.89 

3o.4B 

26.45 

1519.B 

OBS 

00075 

17.59 

36.46 

26.51 

1510.3 

OBS 

00100 

17.50 

36.45 

26.52 

1510.4 

OBS 

00125 

17.37 

36.43 

26.54 

1510.4 

OBS 

00150 

17.22 

36.41 

26.56 

1518.4 

OBS 

00200 

17.02 

36.41 

26.61 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.91 

36.39 

26.62 

1519.1 

OBS 

00290 

16.75 

36.36 

26.63 

1519.2 

OBS 

00300 

16. dO 

36.**0 

26.65 

1519.6 

OBS 

00310 

16.84 

3o  .40 

26.64 

1519.6 

OBS 

00400 

16.06 

36.19 

26.67 

1518.7 

OBS 

005  00 

14.70 

35.97 

26.80 

1515.6 

OBS 

00600 

13.04 

35.69 

26.94 

1511  .7 

OBS 

00700 

10.89 

35.37 

27.10 

1505.6 

CSS 

ooaoo 

OB.  CB 

35.15 

27.27 

1499.6 

CBS 

000.95 

06. 06 

35.05 

27.50 

1493.4 

OBS 

00900 

06.80 

33.07 

27.51 

1493.5 

CBS 

00910 

06. 9P 

35.15 

27.56 

1494.2 

"BS 

0100C 

C5.BJ 

35.05 

27.63 

1491.0 

CoS 

01065 

05.32 

35.02 

27.67 

1489.9 

OBS 

01100 

05.65 

35.12 

27.71 

1492  .0 

OBS 

01200 

05.22 

35.10 

27.75 

1491  .9 

JBS 

01300 

04.79 

35.07 

27.78 

1491.8 

GBS 

01400 

04.63 

35.05 

27.70 

1492.8 

OBS 

015*0 

04.25 

35.02 

27. bO 

1492.0 

OBS 

01. 

04.01 

35.00 

27.81 

1493.8 

CBS 

01750 

03.09 

35.01 

27.93 

1*05.5 

OBS 

02^00 

03.  78 

35.01 

27.B4 

14V9.3 

OBS 

025  00 

03.32 

35.00 

27.8b 

1505.9 

OBS 

03000 

02.95 

34.99 

27.90 

1*12.9 

WJND-01P  17 
WlNO-SPO  15 
WIND-FOP 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

OUR AT | ON  00.5 

ORIG  E41  025 


TEN  SQ  1204 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  44 
1 SQUARE  47 


0X7  G 


P04  TOT  P NO 2 NOS 


S 103  PH 


REF10 

31 

0173 

YEAR 

1970 

0OTDP  04295 

AIR  TEMP  19.7 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIP 

17 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0026 

MONTH 

i 05 

SHIP  EN 

WET  BULB  18.4 

15  2 2 

WlNO-SPO 

15 

TRACE  dir 

D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

00 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1026.1 

SEA 

WINO-FOR 

ouration 

00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

51  M 

HOUR 

00.1 

AREA  05 

ciouo  t/a 

CL/TR 

WEATHEP 

XI 

ORIG  E41  026 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

NOS 

S103 

PH 

OBS 

00000 

18.06 

36.44 

OSS 

000 10 

18.78 

36.43 

OBS 

00020 

18.50 

36.44 

OBS 

00030 

18.26 

36.43 

OBS 

00050 

17.09 

36.43 

OBS 

00075 

17.64 

36.47 

OBS 

00100 

17.51 

36.47 

OBS 

00125 

17.29 

36.44 

JBS 

00150 

17.12 

36.43 

OBS 

00200 

16.99 

36.42 

OBS 

002  50 

16.90 

36.41 

OBS 

00300 

16.07 

36.40 

OBS 

00310 

16.70 

36.36 

OBS 

00400 

15.77 

36.17 

OBS 

00450 

15.58 

36.14 

OBS 

004  70 

15.  18 

36.03 

OBS 

00500 

14.65 

35.96 

OBS 

006  00 

12.05 

35.67 

OBS 

00700 

10.90 

35.27 

OBS 

OOBOO 

00.25 

35.15 

OBS 

00040 

07.01 

35.14 

OBS 

00870 

07.06 

35.12 

OBS 

00875 

07.15 

35.14 

OBS 

00080 

07.03 

35.12 

OBS 

00900 

06.91 

35.11 

OBS 

01000 

05.00 

35.04 

OBS 

01025 

05.57 

35.05 

OBS 

01070 

05.70 

35.12 

OBS 

01100 

05.66 

35.09 

OBS 

01200 

05.19 

35.09 

OBS 

01300 

04.04 

35.07 

OBS 

01400 

04.57 

35.05 

OBS 

01445 

04.41 

35.02 

OBS 

01500 

04.42 

35.04 

26.1  7 
26.19 
26.27 
26.32 
26.41 
26.50 
26.54 
26.57 
26.60 
26.62 
26.64 
26.64 

26.63 
26.72 
26.74 

26.74 

26.01 
26.96 
27.02 
27.37 
27.43 
27.53 
27.53 

27.53 

27.54 

27.63 
27.67 
27.70 

27.69 

27.75 
27.77 
27.79 

27.70 
27.79 


1520.7 

1520.6 

1520.0 

1519.4 

1510.7 

1510.4 

1518.5 
1510.2 

1510.1 

1510.5 

1519.1 

1519.0 

1519.6 

1517.0 

1518.0 
1516.9 

1515.7 
1511  .1 

1505.5 

1497 .2 

1496.2 

1493.0 

1494.2 

1493.0 

1493.7 

1490.0 

1490.3 
1492  .0 

1492.0 

1491 .0 
1492  .0 

1492.5 

1492.6 

1493.6 
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TABLE  XX. — Continued 


MMO  SI  *173  VEA«  1970  SOTDR  04004  AIR  T£WP  19.3 

CONSEC  0027  MONTH  05  SHIP  EN  WET  6UL8  18.4 

LAT  34  57  N DAY  08  OATA  USE  I bAKCNETP  1024. C 

LONG  047  57  W HOUR  06.2  AREA  05  CLCUO  J/k 


CAS7NUN/T1NE 

LVLTVR 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

06.2 

OSS 

00000 

18.59 

36.43 

26.24 

08  S 

00010 

IS.  51 

36.43 

26.26 

08S 

00020 

17. 78 

36.40 

26.42 

08S 

00030 

17.54 

36.40 

26.47 

OSS 

00050 

17.31 

36.43 

26.55 

OSS 

00075 

17.22 

36.40 

26.55 

OSS 

00100 

17.00 

36.40 

26.61 

OSS 

00125 

16.92 

36.41 

26.63 

OSS 

00150 

16.90 

36.41 

26.64 

OSS 

00200 

16.85 

36.40 

76.64 

OSS 

002  50 

16.80 

36.41 

26.66 

OSS 

00300 

16.75 

36.39 

26.66 

OSS 

00400 

16.52 

36.35 

<6.68 

OSS 

00410 

16.52 

36.  j5 

26.68 

OSS 

00500 

14.97 

35.96 

26.75 

OSS 

00600 

13.14 

35.70 

24.92 

OSS 

007  00 

10.70 

35.37 

27.14 

OSS 

00800 

08.28 

36.11 

27.34 

OSS 

00900 

06.63 

35.05 

«l7. 53 

OSS 

OlOCO 

05.97 

35.03 

27.60 

OdS 

01100 

05.60 

35.11 

27.71 

OSS 

01200 

05.18 

35.09 

27.75 

OSS 

01255 

05.10 

35.09 

27.76 

OSS 

01300 

04.90 

35.07 

2 7.76 

OSS 

01400 

04.53 

35.04 

27.78 

OSS 

01420 

04.52 

35.04 

27.78 

OSS 

01500 

04.41 

35.05 

27.80 

OIR  HGT  PER  w 1 4 C-  0 1 R li  INST  STD  RECORDER  T=N  SO  1206 

15  I 3 WIYO-SPO  17  TRACE  OIP  0 5 SQUARE  2 

SEA  4I40-FDK  DURATION  00.3  2 SQUARf  46 

CL/TR  WEAThFR  XI  0° I G €41  027  l SQUARE  47 


DVNDPTH  SNO  VEL  CXVG  P34  70T  P NO?  N03  SI  33  °H 

1519.9 

1519.8 

1517.9 

1517.3 

1517.0 

1517.1 

1516.9 

1517.1 

1517.4 

1515.1 

1518.8 

1519.4 

1520.3 

1520.5 

1516.7 

1512.1 

1504.9 

1497.3 

1492.5 

1491.5 

1491 .8 

1491 .7 

1492.3 

1492.2 

1492.3 
1492  .6 

1453.5 


REP  10  31 

8173 

YEAR 

1970 

CONSEC 

0028 

NONTH 

05 

LAT  35 

08  N 

OAY 

08 

LONG  047 

59  M 

HOUR 

12.2 

CASTNUM/7 INE 

LVLTVR 

OERTH 

12.2 

OSS 

00000 

OSS 

00007 

OSS 

00010 

OSS 

00020 

OSS 

00030 

OSS 

00050 

OSS 

00075 

OSS 

00100 

OSS 

00125 

OSS 

00150 

OSS 

00200 

OSS 

002  50 

OSS 

00265 

OSS 

00300 

OSS 

00400 

OSS 

00500 

oss 

00560 

OSS 

00600 

OSS 

00700 

OSS 

007  55 

OSS 

00780 

oss 

00800 

OSS 

00835 

oss 

00900 

oss 

01000 

oss 

01100 

oss 

01200 

oss 

01300 

oss 

01400 

oss 

01490 

BOTOP  03749  AIR  TEMP  20.6 

SHIP  EN  WET  3UL8  19.2 

DATA  USE  1 BAR ONE  TR  1023.7 

AREA  05  ClOUO  T/A 


TEMP 

SAL 

S t *MA  -T 

IS. 54 

36.42 

26. *4 

18.54 

36.42 

26  • ?4 

10.34 

36.36 

26.2  5 

17.56 

36.40 

2o  7 

17.31 

36.42 

20.55 

17.06 

3o.  40 

26.54 

16.96 

36.41 

2o.6? 

16.93 

36.41 

2o.o  3 

16.9? 

30.42 

2o  .64 

16.86 

36.41 

26.65 

16.81 

30.40 

25.65 

16.7? 

36.39 

26.05 

16.77 

36.39 

26.65 

16.65 

36.75 

26.65 

16.51 

36.32 

26.66 

16.60 

35.97 

?6. 7 6 

13.54 

35.78 

26.  °0 

13.13 

35.66 

26. ‘JO 

10.28 

36.26 

27.1  ? 

08.64 

35.12 

27.24 

06.61 

35.13 

27. JO 

08.40 

35.14 

27.  34 

07.76 

35.12 

4.7.  42 

07.03 

36.08 

27.50 

05.94 

35.09 

27. *5 

05.59 

15.12 

27.72 

05.09 

35.09 

27.76 

04.74 

35.06 

27.77 

04.53 

35.06 

27.80 

04.29 

35.04 

27.61 

OIR  HGT  PER  WIND-DIP  IS 

15  1 2 wlND-SPD  18 

SEA  W|ND-p:p 

CL/TR  WEATHER  XI 


DYNOPTH  SNO  VcL  DXYG  PJ4 

1519.7 
151«.9 

1519.3 

1517.2 

1516.7 

1516.2 

1510.4 

1516.7 

1617.1 

1517.3 

1516.0 

1616.6 

1518.9 

1519.1 

1520.2 

1516.2 
1512  .8 

1512.0 

1503.2 

1497.9 

1498.2 

1497.8 

1455.9 

1494.1 

1491.5 
1491. • 

1441 .4 

1491 .6 
14«2.4 

1492.9 


INST  STO  RECORDER  Tc  N SO  1296 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 
DURATION  00.3  2 SQUARE  46 
ORIG  E4I  025  1 SQUARE  ST 


TCT  P N 02  ND3  SI33  PH 


TABLE  XX. — Continued 


REE  10 

31 

• 173 

YEAR 

1970 

BOTDP  04389 

AIR 

TEMP  20.2 

OIR  MGT  PER 

CONSEC 

0029 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

NET 

BULB  18.9 

16 

2 2 

CAT 

34 

58  N 

DAY 

08 

DATA  USE 

l 

BAROMETR  1022.4 

SEA 

LONG 

047 

59  H 

HOUR 

17.7 

AREA 

05 

ClOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TINE 

IVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynopth 

SNO  VEL 

17.7 

OBS 

00000 

18.75 

36.45 

26.21 

1520.4 

06  S 

00010 

18.53 

36.51 

26.31 

1520.0 

OBS 

00020 

16.18 

36.49 

26.39 

1519.1 

OBS 

00030 

17.88 

36.46 

26.44 

1518.4 

OBS 

00050 

17.60 

36.46 

26.51 

1517.9 

OBS 

000  75 

17.49 

36.45 

26.53 

1518.0 

OBS 

00100 

17.28 

36.44 

26.57 

1517.8 

OBS 

00125 

17.24 

36.42 

26.56 

1518.0 

OBS 

00150 

17.07 

36.42 

26.60 

1517.9 

OBS 

00200 

16.93 

36.42 

26.64 

1518.3 

OBS 

00250 

16.68 

36.40 

26.63 

1519.0 

OBS 

00300 

16.87 

36.42 

26.65 

1519.8 

OBS 

00400 

16.47 

36.35 

26.69 

1520.2 

OBS 

005  00 

14.76 

35.96 

26.78 

1516.0 

OBS 

00600 

12.93 

35.63 

26.91 

1511.3 

OBS 

00700 

10.72 

35.35 

27.12 

1504.9 

OBS 

00800 

08.27 

35.10 

27.33 

1497.2 

OBS 

00900 

06.44 

35.05 

27.56 

1491  .7 

OBS 

01000 

05.70 

35.07 

27.67 

1490.5 

OBS 

01030 

05.80 

35.13 

27.70 

1491 .5 

OBS 

01100 

05.53 

35.12 

27.73 

1491.5 

OBS 

01200 

05.03 

35.07 

27.75 

1491.1 

OBS 

01300 

04.82 

35.04 

27.75 

1491 .9 

OBS 

01400 

04.49 

35.01 

27.76 

1492.1 

OBS 

01500 

04.24 

34.97 

27.76 

1492.7 

OBS 

01750 

03.94 

34.97 

27.79 

1495.7 

OBS 

02000 

03.73 

34.96 

27.80 

1499.0 

OBS 

02390 

03.35 

34.95 

27.83 

15C4.1 

hind-dir  is 

HIND'SPO  IS 
MlMO-FOR 
HEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

OURATIJN  00. T 

OR  16  E41  029 


TEN  SO  1204 
S SQUARE  2 
2 SQUARE  44 
1 SQUARE  4? 


OXYG 


P04  TOT  P NO 2 N03  SI  03  PM 


REE  ID 

31 

• 173 

YEAR 

1970 

BOTOP 

04389 

AIR  TEMP 

19.4 

OIR  HGT  PER 

HIND-DIR 

17 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0030 

month 

05 

SHIP 

EN 

het  bulb 

18.8 

17  2 2 

HIND'SPO 

15 

TRACE  DIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01 

N 

DAY 

09 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1022.7 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION  00.2 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

55 

H 

HOUR 

00.1 

AREA 

05 

ClOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E41  030 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

00.1 

OBS 

00000 

19.07 

36.53 

26.19 

OBS 

00010 

19.00 

36.51 

26.19 

OBS 

00020 

18.48 

36.42 

26.26 

oes 

00030 

17.99 

36.48 

26.42 

OBS 

00050 

17.61 

36.46 

26.50 

OBS 

00075 

17.46 

36.45 

26.53 

OBS 

00100 

17.35 

36.44 

26.55 

OBS 

00125 

17.18 

36.41 

26.57 

OBS 

00150 

17.08 

36.42 

26.60 

OBS 

00200 

17.00 

36.42 

26.62 

OBS 

002  50 

16.89 

36.40 

26.63 

OBS 

002T5 

16.91 

36.40 

26.63 

OBS 

00300 

16.77 

36.37 

26.64 

OBS 

00400 

15.57 

36.12 

26.72 

OBS 

00430 

15.48 

36.11 

26.74 

OBS 

00500 

14.36 

35.90 

26.82 

OBS 

00600 

12.52 

35.60 

26.97 

OBS 

00700 

10.22 

35.30 

27.17 

OBS 

00800 

08.20 

35.16 

27.39 

oes 

00860 
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OBS 

02500 

03.30 

36.99 

27.87 

1505.8 

OfoS 

03000 

02.80 

36.97 

27.90 

1512.3 

WIND-DIR  13 
WINO-SPD  06 
WIND-FDR 
H EA  THE®  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIP  0 

DURATION  00. 5 

CRIG  E61  036 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  67 


OXYC* 


P06  TOT  P N02  N03 


S 133 


PH 


250 


TABLE  XX. — Continued 


kEEID 

31 

ai73 

YEAR 

1970 

BOTDP  02926 

AIR 

TEMP  20.5 

OIF  HGT  PEP 

■ IVD-DIR 

11 

INST  NANSEN 

CAST 

CONS EC 

0037 

MONTH  C5 

SHIP  FN 

•JET 

3ULP  19.6 

OG 

0 X 

WIND-SFD 

09 

TRACE  DIR 

L AT 

35 

10  N 

DAY 

11 

DATA  USE  1 

oAPHETR  1026.1 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

LONG 

067 

56  M 

HOUR 

12.7 

AREA  05 

CL  GUO  T/A  6/8 

cl/tr 

M EATHEF 

X2 

GRIG  E61  037 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNDPTH 

SND  vei 

uxvc. 

P?6 

TOT  P N02 

«03 

12.7 

OBS 

00000 

19.36 

30.610 

26.02 

1522.0 

12.7 

OBS 

00023 

18.50 

3o.h?2 

26.26 

1520.0 

12.7 

OBS 

CC06  7 

17.78 

36.653 

26.6o 

151B.6 

12.7 

OBS 

00070 

17.56 

36.639 

26.50 

1518.3 

12.7 

OBS 

00096 

17.28 

36.627 

26.5o 

1517.6 

12.7 

OBS 

00161 

17.03 

36.386 

26.59 

1517.6 

12.7 

OBS 

T001B8 

16.96 

36. 379 

26.60 

1518.1 

12.7 

CBS 

0028  2 

17.01 

36.386 

2o.59 

1519.9 

12.7 

DBS 

T00376 

16.36 

36.269 

26.66 

1519.3 

12.7 

DBS 

0067  0 

16.81 

33.575 

26.78 

1515.7 

12.7 

L'?S 

T 00566 

13.72 

35. P17 

26.89 

1513.5 

12.7 

oes 

00752 

10.08 

35.287 

27.18 

1503.6 

12.7 

CBS 

T00S61 

Co. 75 

35.097 

27.56 

1693.7 

12.7 

CBS 

TO 1 6 1 6 

06.59 

35.066 

27.78 

1692 .8 

TFN  SO  1206 
5 SWUARE  6 
2 SQUARE  66 
1 SOUARE  57 


S 133  PH 


REFID  31 

ol  73 

YEAR 

1970 

PCTDP  01098 

AIR 

TEMP  19.8 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

16 

INST 

STD  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CON  SEC 

0038 

MONTH 

05 

SHIP  E N 

RET 

BULB  18.  E 

00  0 X 

4IND-SPD 

08 

TRACE 

DIR 

0 

5 

SQUARE 

6 

LAT  35 

09  N 

OAY 

12 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1026.1 

SEA 

WlND-FOR 

DURATION 

00.2 

2 

SODA RE 

66 

LUNG  067 

50  ta 

.HOUR 

00.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CU™ 

■FATHER 

XI 

0«  IG 

E61  038 

1 

SOUARE 

57 

CASTNUM/T I Me 

LVLT YP 

DEPTH 

TFMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

PDA 

TOT  P 

N02 

N03 

SI03 

PH 

00.2 

OBS 

00000 

19.56 

36.66 

26.01 

1522.6 

OBS 

00010 

19.03 

36.6? 

2o.  1 2 

1521.3 

UBS 

00020 

lb.  58 

36.67 

26.27 

1520.2 

OBS 

00030 

18.60 

36.52 

26.35 

1520.0 

06S 

C0050 

18.28 

36.51 

26.38 

1519.9 

OBS 

00075 

17.83 

36.69 

2o.6  7 

1519.0 

OBS 

00100 

17.67 

36.67 

26.50 

1518.9 

OBS 

00125 

17.67 

36.65 

26.53 

1518.7 

CBS 

00150 

17.26 

36.63 

2o.57 

1516.5 

nbS 

00200 

17.12 

36.63 

25.60 

1518.9 

CBS 

00250 

17.06 

36.62 

26.62 

1519.6 

CBS 

00300 

16.8« 

36.60 

26.6? 

1519.8 

J9S 

00322 

16.65 

36.60 

26.e6 

1520.1 

ces 

00600 

16.05 

36.23 

26.70 

1518.7 

OBS 

00500 

16.58 

35.96 

26.82 

1515.6 

CBS 

00600 

13.02 

35.67 

28.53 

1511 .6 

CBS 

00665 

12.12 

35.50 

26.57 

1505.6 

OBS 

007  00 

11.12 

35.39 

27.  OB 

15C6.6 

OBS 

00800 

09.36 

35.25 

27.27 

1501.5 

UBS 

00620 

oe.ci 

35.23 

27.33 

1500.2 

REFID 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  06297 

AIR  TEMP  20.2 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0039 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB  19.1 

00  0 

X 

LAT 

35 

00 

N 

DAY 

12 

OATA  USE  1 

8 A ROME TP  1025.6 

SEA 

LONG 

068 

00 

M 

HOUR 

06.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

06.1 

OBS 

00000 

20.06 

36.61 

25.86 

1523.9 

OBS 

00010 

19.79 

36.61 

25.91 

1523.6 

OBS 

00020 

19.05 

36.69 

26.16 

1521  .6 

OBS 

00030 

18.73 

36.69 

26.25 

1520.9 

OBS 

00050 

18.62 

36.66 

26.29 

1520.2 

OBS 

00075 

17.75 

36.66 

26.65 

1518.7 

OBS 

00100 

17.59 

36.66 

26.51 

1518.7 

OBS 

00125 

17.38 

36.66 

26.56 

1516.5 

OBS 

00150 

17.13 

36.62 

26.59 

1518.1 

OBS 

00200 

17.01 

36.61 

26.61 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.91 

36.60 

26.63 

1519.1 

OBS 

003  00 

16.80 

36.38 

26.66 

1519.5 

OBS 

00320 

16.76 

36.37 

26.66 

1519.7 

OBS 

00600 

15.95 

36.21 

26.71 

1518.6 

OBS 

00500 

16.75 

35.97 

26.79 

1516.0 

OBS 

00600 

13.16 

35.71 

26.93 

1512.1 

OBS 

00700 

10.85 

35.35 

27.09 

1505.6 

OBS 

00790 

00.76 

35.16 

27.29 

1698.9 

OBS 

00800 

OS. 70 

35.20 

27.36 

1699.0 

OBS 

00B80 

07.27 

35.11 

2 7.69 

1696.7 

OSS 

00900 

07.21 

35.13 

27.51 

1696.9 

OBS 

01000 

05. S7 

35.05 

27.63 

1691.1 

OBS 

01020 

05.81 

35.06 

27.65 

1691.2 

OBS 

01055 

05.80 

35.11 

27.68 

1692.2 

OBS 

OilOO 

05.65 

35.11 

27.70 

1692.0 

OBS 

01200 

05.12 

35.07 

27.76 

1691 .5 

OBS 

01300 

06.80 

35.06 

27.77 

1691 .0 

OBS 

01600 

06.50 

35.06 

27.79 

1692.2 

OBS 

01500 

06.25 

35.03 

27.80 

1692.8 

MIND-DIR 

16 

INST  STD  PECOROER  TEN  SQ  1206 

WIND-SPO 

10 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

6 

MIND-FDR 

DURATION 

00.2  2 

SOUARE 

68 

WEATHER 

X2 

ORIG  E61  039 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P06 

TOT  R N02 

N03  S 103 

PH 

TABLE  XX. — Continued 


REFID  31  0173  YEAR  1970  BCTDP  04200  AIR  TEMP  19.9 
CCNSEC  0041  MONTH  05  SHIP  EN  MET  dUL6  18.6 
LAT  35  01  N DAY  13  DATA  USE  1 BARONE T A 1024.4 
LONG  0*8  OJ  M HOuF  00.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAl  SISMA-T 

00.0  OBS  00000  19.87  30.50  25.90 

L6S  00010  19.34  36.49  26.09 

CBS  00020  18.69  36.51  26.22 

UBS  00030  18.36  36.51  26.35 

08$  00050  18.18  36.52  2o.4l 

08$  00075  17.76  36.47  26.47 

OBS  00100  17.50  36.45  26.52 

OBS  00125  17.32  36.43  26.55 

OBS  00150  17.16  36.42  26.58 

OBS  00200  17.01  36.41  26.61 

OBS  00250  16.92  36.40  26.62 

OBS  00300  16. 85  36.40  26.64 

OBS  00315  16.81  36.39  26.64 

OBS  00400  15.94  36.20  26.70 

OBS  00500  14.87  36.01  26.80 

OBS  00600  13.08  35.71  26.94 

OBS  00700  11.02  35.42  27.12 

OBS  00000  08.58  35.14  27.31 

CBS  006  30  07.74  35.14  27.44 

OBS  00840  07.79  35.14  27.44 

PBS  00880  07.25  35.08  27.47 

OBS  00900  07.18  35.10  27.49 

CBS  00920  06.88  35.06  27.50 

OBS  00940  06.95  35.14  27.56 

OBS  01000  06.26  35.03  27.56 

CBS  01030  05.88  35.07  27.64 

OBS  01080  05.88  35.12  27.68 

DBS  01100  05.81  35.10  27.68 

CBS  01200  05.2b  35.10  27.74 

OBS  01300  04.86  35.07  27.77 

OBS  01400  04.53  35.05  27.79 

OBS  01500  04.38  35.04  27.60 


OIR  HGT  PER  MlND-DIR  14  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

13  1 2 WINO-SPD  14  TRACE  OIR  D 5 SQUARE  4 

SEA  MIND-F3R  OURATION  00.2  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  X2  ORIG  E41  041  1 SQUARE  58 


DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  PD4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1523.5 

1522.2 

1521.2 
1519.9 

1519.7 

1518.8 

1518.4 

1518.3 
1518.2 

1518.6 

1519.1 

1519.7 

1519.8 

1518.4 

1516.4 

1511.9 

1506.1 

1498.5 

1495.8 

1496.1 

1494.6 

1494.7 

1493.8 

1494.5 

1492.7 

1491.7 

1492.6 

1492.6 

1492.1 

1492.1 

1492.4 

1493.4 


TABLE  XX. — Continued 


RfflO  M 6173  YEA*  1970 

CONSFC  00*?  90NTH  05 

L AT  35  10  N DAY  1 J 
LONG  0*8  03  M HOUR  0©.? 


CaStNUH/T|96  l VC  T VP 

DEPTH 

06.3  u*< 

00000 

CBS 

000  10 

.:bs 

OOC  20 

CBS 

000  )0 

7b  S 

00050 

nes 

00075 

r.b  s 

00100 

OBS 

00125 

JbS 

00153 

OBS 

002  00 

oes 

00250 

CBS 

00300 

OBS 

ce*oo 

OBS 

0C500 

oBS 

0C600 

CBS 

00700 

CoS 

00725 

■?BS 

eofcoo 

CBS 

OC8  50 

-.oS 

00900 

OBS 

C0950 

ces 

00955 

:bs 

0C970 

06  S 

01000 

'3S 

010*0 

;e$ 

01100 

:3S 

ClliO 

HOTOP  01168 

Al* 

TE-P  19. 

SHIP  FN 

WFT 

rtUlP  18 

l>  A T A USE  1 

r A®  v 

BETA  1C  22. 

AREA  05 

UCU"  t/a 

TEPP 

SAl 

< I'.PA-T 

19.91 

36.55 

25.99 

19.55 

3b.*  7 

26.02 

16.76 

36.51 

2o.2« 

18.57 

36.51 

23.30 

16.  19 

36.52 

*o. * 1 

17.95 

36.  *9 

26.** 

17.7J 

36. *8 

2*. *9 

17.60 

36. *5 

2o.50 

17. 3<» 

36. *7 

26.5* 

17.1* 

36. *0 

26.57 

17.02 

36. *1 

2o.61 

Ip.  93 

36. *1 

>0.6) 

16.31 

36.25 

26.65 

15.13 

36.  3* 

.*.76 

12.9* 

35. o9 

2*.  86 

11.32 

35. *1 

27.05 

11.02 

35. *5 

27.  1* 

C8.92 

35.  18 

27.29 

07.67 

35.  J7 

27. *0 

Op.  88 

35.0* 

27. *9 

06.35 

35.06 

2 7.5c 

06. *3 

35.0? 

27.59 

06.22 

35.1** 

27.  5o 

06.38 

35.12 

27.o2 

05.79 

35.)* 

27.66 

05. *0 

39.0/ 

27.70 

05.30 

35 . e; 

>7.71 

018  HOT  Pf  8 WIND-OIR  1* 

13  1 ? WlNO-SPO  1J 

SEA  W I ND-FOk 

Cl/TR  LEATHER  X? 


DYN1PTM  SNO  VcL  JXVD  Pj* 

1523.? 

15t< ■« 

1520.8 

1520.* 

1519.7 
1519.* 

1519. 1 

1515.1 

1518.8 

1518.9 
1519.* 

152". 0 
1519.5 
1517.) 

1511  .* 

1507.1 
15C6.5 
1*99. 8 
1*95.? 

1*93.6 
1*52.2 
1 *9? . 7 
1*92.0 
1*53.) 

1*51  .5 
l*Su.v 
1*51.0 


INS?  8Y0  PECCBOFB  TeN  SO  1206 

TRACE  01 A 0 5 SQUARE  * 

DORATI 3n  00.2  ? squab*  *8 

TP  If.  6*1  0*2  l SOUARfc  59 


TCT  P SC2  901  SI  l)  **m 


IE  F 1 0 

31 

8173 

YEAR  1970 

BGTDP 

0*389 

Aik  TENP  21.1 

OIR  HGT 

PER 

4IY0-DIR 

1* 

INST  STO  RICOPOE®. 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

00*3 

90NTK  05 

SHIP 

6 N 

T 6UL3  19.2 

12  1 

2 

HINO-SPO 

19 

TRACE  Oik  0 

5 SOUABE 

* 

CAT 

?5 

01 

N 

OAY  1) 

oata 

•JSc 

l 

©AROMFTR  1023.0 

SEA 

RlNr-EOR 

DURATION  00.5 

2 SOUABE 

*8 

LCNC 

0*8 

01 

M 

HO JR  12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR  1C-  **1  0*3 

1 SOUABE 

58 

castnuh/tinf  lvltyp 

DEPTH 

TtMP 

SAL 

SliHA-T 

OVNOPTH  SNI  Vfc  l OXYO 

PI*  TOT  P NO* 

NO) 

SIO) 

PH 

12.1  oes 

00000 

19.67 

36.  *8 

2o.OO 

1523.0 

OBS 

000  1 0 

19.62 

Jo. *9 

2o.O? 

1523.0 

CBS 

C0020 

19.1* 

36.  *8 

25.13 

l?2l .8 

385 

00030 

lB.bl 

36.50 

> 6. 28 

1920.5 

OBS 

C0050 

18.3* 

36.51 

29.3o 

1520.1 

"BS 

000  75 

17.93 

36. *9 

? o.  * 5 

1515.3 

oes 

OCIOO 

17.76 

36. *7 

26.*  7 

151 Y. 2 

OBS 

0012  5 

17.55 

36.*S 

?*.5l 

15  is .0 

OBS 

C0150 

17.** 

36. *5 

c*.5* 

1519.1 

OBS 

00200 

17.11 

36  • 59 

2^.57 

1519.8 

OBS 

C02  50 

17.01 

36. *0 

2*.6C 

1519.* 

OBS 

00300 

lo.90 

36.  36 

25.  t 1 

151-.. 6 

OBS 

00330 

16.78 

36.96 

?•*.©  .* 

m«.  9 

"BS 

003*0 

16.6* 

•>6.  59 

2*.  6* 

152. .3 

oes 

00*00 

16.3* 

30.27 

2 i ,tt 

1510.7 

UPS 

ocoeo 

1*.  5* 

35."* 

>».J1 

15  Is .3 

;p< 

006  CO 

13.15 

35.68 

l 

1512.1 

uBS 

00700 

11. *1 

35.50 

.•  7.1  1 

15C7.S 

.IBS 

OCoOO 

oa.7o 

35.1* 

. 7.2‘; 

169V.  1 

OBS 

00900 

07.13 

35.06 

27.9m 

1*9*. 5 

)BS 

00910 

06.99 

35.09 

>7.50 

1*0* .1 

OBS 

009*0 

06.98 

35.  1* 

27.5  5 

1 *9*  .6 

OBS 

01000 

06.05 

35.05 

27.6  1 

1*91 .» 

085 

01030 

05.  B2 

35.05 

2 7.6* 

l*M  .* 

L'SS 

01070 

05.85 

35.11 

27.  EH 

1*92.3 

DBS 

01100 

05.7* 

35.11 

*7.6* 

16«2.3 

u«S 

01200 

05.29 

35.09 

27.73 

1*92.2 

OBS 

C 12*0 

05.02 

35.06 

27.7* 

1*91.7 

035 

01300 

0*.  9j 

35.07 

*7.76 

1*92.3 

085 

01*00 

0*.O* 

35.35 

27.76 

U48.4 

"65 

01500 

0*.  3) 

)5.02 

27.7® 

1**3.? 

253 


TABLE  XX. — Continued 


REFIO 

SI 

6173 

YEAR 

1970 

eOTDP  0A297 

AIR  T EMP  i 0.9 

DI*  HGT  PEP 

-IYu-OIR  15 

INST  STp  RECOROE* 

TEN  SO  1 2 Oft 

CONS  EC 

OOAA 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  bULP  19. A 

1ft  2 2 

WlND-SPD  15 

trace  oir  0 

5 SQUARE  A 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

IS 

OATA  USE  1 

BARC’AE  T R 1021.7 

SEA 

WIND-FD* 

DURATION  00.5 

2 SQUARE  At 

LONG 

0A8 

00  W 

MOO* 

17.7 

AREA  05 

Ct DUD  T/4 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR  I G EA1  Oftft 

1 SQUARE  Si 

C * ST  MOM/ T |Hr  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SliKA-T  DYNOPTM  SNC  VfL  JXYG  PDA  TOT  P NJ2  N03  SIDS  PM 


JBS 

00000 

19.  7A 

36.50 

2 5.*«. 

1523.2 

IBS 

00010 

19. 7A 

36.51 

2*»..)C 

1523.4 

UBS 

00020 

19.0A 

36.44 

2«.  1 7 

1521 .6 

D*J< 

00030 

16.65 

3*. 50 

?«>•  2 7 

1520.6 

l-fta 

00050 

13.00 

36.50 

(•'».  *t  2 

1519. 3 

r»BS 

000  75 

17.70 

36.45 

2a. 47 

151E.e 

' *S 

CO  100 

17.53 

36.  it 

?6. 3i 

1518.6 

u*S 

00125 

17.51 

36.45 

25.  5 i 

1518.9 

06< 

00150 

17.  41 

3g.44 

2a.  54 

1519.3 

'id* 

0G2  00 

17.00 

36.39 

26.  A f 

1513.5 

DBS 

002  50 

16.92 

)o.4G 

26 . 6 < 

1514.1 

Jd  > 

00300 

lo.61 

36.3? 

2-..f>4 

1515.6 

1“' 

OCAOO 

16.  C9 

36.21 

26. c 7 

1518.8 

CSS 

C0500 

14.71 

35.96 

? -»  • 7 S 

1515.9 

DBS 

00*00 

13.  IE 

35.66 

2a.  2* 

1512.1 

CK< 

GC700 

11. Oo 

35.  it 

>7.0* 

15C6 .1 

00c  00 

08.42 

35.11 

27.  i? 

1457.8 

• •85 

C0900 

07.22 

34.13 

27.51 

1494.9 

OilS 

OlOUO 

05.88 

35.05 

27. e 4 

1491 .2 

’->o5 

C 1020 

05.81 

35.07 

2 7.65 

1491 .2 

P8* 

010A0 

05.96 

35.13 

2/.6E 

1452.3 

COS 

01100 

05.64 

35.11 

27.71 

1491 .9 

r h s 

Cl  160 

05.23 

35.08 

27.7  2 

1451 .2 

..'PS 

01180 

15.16 

35.08 

27.  / 4 

1451 .3 

01200 

05.12 

35.09 

2t.7* 

1441 .5 

..•HS 

01260 

05.05 

35.08 

27.  7* 

145*  .2 

■■BS 

01300 

04.  BO 

35. Ct 

27.77 

1451 .8 

DPS 

Cl  370 

0A.51 

35. C5 

27.75 

1451  «o 

•j  ss 

01A00 

0*..  34 

35.05 

27.75 

1442 .4 

efts 

C1500 

04.29 

35. G> 

27.-0 

1493.3 

P-6 

01750 

C3.95 

34.99 

27. RC 

1455.8 

ft-S 

02000 

03.70 

34. 9t 

27.82 

1458.9 

OB* 

02500 

C3.23 

34.t7 

27. Ft 

1505.4 

.'•A? 

03C00 

02.79 

34.97 

27.  SC 

1512.2 

PEP  ID  31  « 1 72  V€A*  1C7J  30  TOP  OJfrSg  t ; «./  2D.0  01*  hGT  PrR  kUD-JU  1a 

CGNSfcC  D045  MSnTn  D'>  SHIP  c N T JL  i 1>.3  14  2 ? WIND-SPD  | i 

LA*  35  |2  N u AY  1 A DATA  OSS  I *»>'*’«  ▼»  ID22.0  SCA  •INO-F'R 

LONG  047  37  M H00«  00.**  AREA  05  wi.U.*  T/»  FL/TR  WFA  T %\ 


CASTNOM/TIME  IVLTYP  DEPTH  TSMP  S4I  «|.RA-T  uYNOPTh  $\0  V-*L  JXYG  "'A 


IBS 

00000 

19.57 

36.  4 7 

* 3.91 

152J.6 

DBS 

CCJID 

19.60 

36.47 

23.95 

1523.5 

DBS 

30320 

19.40 

36.3° 

2 3.95 

1522. A 

OBS 

0C0  30 

18.66 

36.47 

25.25 

1520.6 

DBS 

CCC50 

18.05 

3e.4'' 

?i.  35 

l 3 1 . 1 

DBS 

000  75 

17.65 

36.4  J 

*6.47 

1518. A 

OBS 

00130 

17.31 

36.42 

26.55 

1517.8 

DBS 

GO  l 2 5 

17.12 

36.4* 

26.59 

1517.7 

DBS 

CO  150 

17.01 

36.-1 

26.6  1 

1517.7 

DBS 

002  00 

16.95 

36  ’ 

26.62 

1518. A 

UBS 

402  50 

16.96 

36. ■*  1 

*6.62 

1515.2 

OSS 

C0300 

16.7a 

3o.3S 

20.  t A 

1515.5 

JBS 

GC340 

16.52 

3c  . 3 * 

*0.6  7 

15  20.1 

DBS 

COhOD 

16.25 

>6.2  - 

26.65 

1519. A 

DBS 

005  0G 

15.09 

36  .c* 

26.76 

1517.1 

JwS 

COt  00 

13.33 

35.74 

26.52 

1512.7 

DBS 

007  00 

11.12 

J5.3-* 

-7.07 

15C6.A 

DBS 

crsoo 

08.87 

33.17 

*7.29 

IA95.6 

.3$ 

OOrAO 

07.93 

33.4-7 

27.  3b 

1 4 °*.  • A 

D9  S 

OC  900 

07.17 

35.12 

27.51 

1 ASA  • 7 

r.BS 

00920 

06.66 

35. 08 

*’7.65 

1 4°  3 .0 

DBS 

31000 

05.92 

35.05 

*7.o* 

IASI .3 

DBS 

01100 

05.7c 

35.12 

27.70 

1AS2.4 

CBS 

D12  DO 

05.29 

33.04 

*7.73 

1A92.2 

OBS 

01245 

05.12 

33.0# 

27. IT 

IA92.A 

•01 3 DO 

04.84 

35.  DC 

27.76 

1A42.J 

r„S 

C14  0C 

04.67 

35.  Tc 

- 7.  7P 

1452. V 

CBS 

01500 

04.49 

35. 0> 

27.  78 

1443.8 

INST  ST.T  • T.  M SO  12  06 

TRACE  D!>  5 SOMAfiF  4 

DUPATlON  O'. 2 : S JoARE  Aft 

LiSl'i  E-*\  C*5  l SQUARE  57 


IOT  p *<-»«•  lit  1 SI  -*3  PH 


TABLE  XX. — Continued 


^F|i>  31  at  73  YFA?  IS?  0 BJTD®  u*57  2 4 1-  r F NP  23.1  JIF  hw*  8F  f.  WMO-OI  R 1>  INST  STJ  *CCr..s';;'>  TEN  SO  120* 

CCNS.SC  >-J*6  MONTH  25  SHIP  tN  *tT  ?UL  3 1».3  15  2 3 -HD-SPO  16  TR  Af  F *)I  « J S SQUARF  2 

CAT  **  53  >|  QAY  16  OATA  USe  1 “AM.Mt*-  1021. C St*  VlNO-FCR  DU*ATI)N  J,./  2 SQUARr  *6 

LUNG  0*7  5*  a HCUH  uo • 3 AREA  05  rL  ;UJ  T/i,  CL/TP  '4EATi«l*  X2  C8  IS  t*l  <*ft  l SQUARe  6? 


C ASTNUH/T I -It  LVLTYP  l»FPTH  TC*«P  SAL  SliNA-T  LvMOPTh  SNO  ViL  OXVO  Pj*  TCT  8 M;  tf- . SI03  PM 


06.3  CBS 

00300 

19.52 

3c.*o 

25.91 

l 523 •# 

IBS 

0CC1C 

19.92 

36. *6 

25.91 

1523.3 

'■'BS 

JOQ20 

19.15 

26. *6 

26.12 

1521  .3 

JBS 

uO  0 30 

13.70 

36.50 

?6. 26 

1526. B 

OBS 

00050 

18.2* 

36.51 

2o  . 39 

1519.3 

nes 

30075 

17.09 

36. *8 

26. *5 

1519.2 

JBS 

CO  100 

17. 7o 

36. *7 

26. *7 

1519.2 

•JBS 

00125 

17.63 

36.  *6 

?6.*B 

lSls.2 

OBS 

00150 

17.51 

3**.t6 

20.51 

15 1*5.3 

;•«< 

00200 

17.22 

3o.*  3 

26.57 

is  19  • ? 

3BS 

CC2  50 

17.0* 

J6.*..' 

26.60 

1M".3 

"BS 

00300 

16.5? 

36.  %'• 

.*6.62 

l*l».9 

C^S 

OC3*0 

16.75 

3o  . * 6 

46*o2 

152). 1 

P»« 

00*00 

16.18 

36.-4. 

2*.  66 

151V.1 

•j-S 

res  oo 

1*.  7 7 

3>.5* 

co.76 

15  to.O 

Oh  5 

UC60J 

13.12 

86.7'' 

2h.9i 

15U.3 

JBS 

00&75 

11. 6 j 

35.5/ 

27.02 

1 3C*.B 

I'SS 

0)700 

11. 11 

35.*.- 

2 7.CS 

1 3 Or •* 

PBS 

30300 

CB.  a7 

35.16 

27.27 

1*9° . 5 

33  5 

30500 

07.22 

35.06 

27.** 

1*S* • 5 

Or*S 

210  00 

05. So 

33.0* 

2?.60 

l*«=l  .5 

CBS 

01025 

P'».cS 

35. C* 

27.6* 

1*90.3 

u6S 

313  70 

05. 8* 

35.12 

27. 68 

1*92.* 

"BS 

31130 

05.79 

35.10 

27.68 

1*9.  .5 

i'BS 

01200 

C5.  1 j 

3S.V-6 

27.73 

1*91  .a 

CB< 

01*00 

C*.  7* 

35.  H 

27.7  5 

1*91 .5 

CbS 

01*00 

0*.*1 

3?. CO 

27.76 

1*91 .8 

CISCO 

0*  • 2 3 

3*.  ’*• 

27.78 

1 *9? . 7 

RtFID  31  .*«l  7 A YE  AP  10?G 

CONS  EC  ,'*6  7 PONT-  OS 

l AT  35  U*  H DAY  16 

LONG  0**  r-»  * Mpu*  lfc.» 


CASTNUM/7  I".*  LVLTYP  CFf  TH 

1» *.2  UBS  OOOOC 

CBS  00010 

OBS  0C020 

HP*  COO  SO 

OBS  00050 

OBS  00075 

C.6S  00100 

OBS  0O125 

CBS  00150 

JBS  002  00 

OBS  0C250 

OSS  0C300 

OBS  00360 

*ies  00600 

TBS  00500 

JfcS  00<  00 

!>S  00c  50 

o6S  o'J  7 00 

OBS  CGhOO 

CBS  00*70 

LBS  OG*-00 

IBS  01520 

'“PS  OIGCO 

CBS  01010 

•OBS  010*.0 

»•$  0106  8 

CBS  01100 

•'PS  OWOC 

Ub«  ft  1300 

OPS  016C0 

C0C  01500 


BOTCP  C * 1 1 * 

A | * TP-  F 

21 

Si  IP  CN 

A'l  *>U1  •’ 

20 

OAT*  MSi  l 

«A*!'.M-  Tf 

' 4 l 

AHE4  06 

CLoO»  »/•• 

TFMP 

SAL 

SI.*»:a-t 

20.3  5 

36. 3« 

2 "..7  5 

1 5.  B!> 

36. *5 

4 5.  S 5 

1*.31 

36. *7 

2o.0P 

lP.Ci 

36.53 

2** . 1 8 

IB. 33 

36.55 

<6.  39 

17.8* 

36. *7 

26  .*5 

1 7.69 

36. *6 

4-5.  *8 

1 7,  5*. 

36.*? 

?«>.  5 1 

17. *J 

36.** 

26.5* 

17.  n 

36.*  l 

26. 5e 

17.02 

36.*  1 

26.61 

16.  c° 

36.29 

2*. 62 

16.  F "* 

36.  s. 

2ft.  o5 

16.33 

36.2? 

2b. 66 

l*.».r 

35.90 

.s.  7 8 

13.1  ' 

35.6:. 

4 ..3  1 

12. :C 

35.60 

11.2? 

35. *1 

.'7.06 

OP. 7* 

30.1/ 

2 7.  ? 7 

C 7.  3* 

3*.  05 

27. *3 

07.16 

35.  12 

2 7.91 

0 7.06 

35.13 

27.5  b 

0?  . 12 

35.06 

4 7.62 

06.12 

35.07 

27.61 

05.92 

35.  C' 

2T.63 

05. °9 

35.11 

27.66 

C5.63 

35.  1 1 

27. 68 

C 5.  *6 

35.0 

4?.  71 

05. 1 2 

35.0? 

.*7.7* 

0*.P2 

35.05 

27.76 

0*.5* 

35.03 

. 7.  7 7 

OIP  hGT  P , MlYD-DIR  15 

15  6 WINO-SPO  1C 

S5A  KINO- FOR 

CL/TP  rfSATHCff  tl 


OYNOPTh  $:*  VcL  OXYG  P06 

1325.7 
152  ... 

132? .3 

15,1  .7 
152*. 1 
151*. 0 

1516.0 
151b. V 
151*-  .A 
15 1H. * 

151*  .6 
15  IN.  * 

1520.6 
151*. 6 

1515.7 

1512 .0 
151 >.6 
150c*.  i 
|6  -*.;• 

16**c 
166. .6 
!**•..* 

16*2.? 

16S. .3 
1651  .7 
1*92. B 

1652.7 
1*62.5 
165* . I 

l*«7.e 

155A.1 


INST  STO  KECORDER  TEN  SO  1296 

TRACE  Of®  0 5 SQUARE  * 

OJRAT | ON  00.3  2 SQUARE  *8 

O8  TG  E6l  0*7  1 SQUARE  58 


TOT  8 N02  N33  SI33  PM 


255 


TABLE  XX. — Continued 


REFID  31  6173  YEA"  1*»7^  BC  TCP  02fc34  A !►  TfcYP  20.  4 
CONSEC  004o  HLNTH  C5  SHIP  IN  I r'Dld  14.7 

LAT  35  04  W C AY  15  DATA  USE  1 •«»’»  1020.7 

LONG  047  53  M MflUP  00.1  AREA  05  Cl  IIP  T/A 


CASTNUN/TIKF  LVLTYP  t r P Tm  TfcVP  sal  SIjRA-T 

00.1  OBS  r.0000  20.04  36.4  1 25.89 

CBS  COOIO  14.95  36.4.;  25.92 

CBS  PC020  19.47  36.45  26.02 

OBS  00030  10.79  36.4 t 26.22 

OBS  00050  18.21  3o.5J  26. ’9 

OBS  00075  17.00  36.4'  26.44 

JBS  00100  17.74  3&. -»o  26.47 

OBS  00125  17.50  36.4*  26.51 

r,  BS  00150  17.42  36.42  26.52 

odS  00200  17.10  3o. 4r  2o.58 

nbS  00250  17.02  36. 4*,  26.60 

Q*S  00300  16.09  36.-9  26.62 

OBS  00*40  16.71  36. «4  ?o.63 

CBS  00400  16.04  jt.i'’  26. 6P 

nei  00450  15.01  36.  ;0  26.76 

res  00500  14.44  .**■.' c 26.7s 

CBS  CQ600  13.00  35./ 2 26.85 

OBS  00700  11.22  35.42  27. oe 

09S  00ft 00  09.97  35.29  27.20 

OBS  U0900  08.11  35.12  2 7.37 

CBS  C0950  06. B6  33.31  27.47 

bB«  01000  06.00  j*».34  27.59 

CBS  CllOO  05.72  34.49  27.60 

OBS  01U0  C5.67  3r.C0  27.62 

OBS  01160  05.77  35.07  27.66 

G0S  01200  Oa.74  36.07  27.66 

OBS  Cl  300  05.47  35.06  *7.69 

CBS  C1345  05.46  35.0c  27.69 

uBS  01400  05.27  36. C5  27.70 

OBS  (.1500  04.43  35.02  27.70 


01R  HOT  P»  F WIND-PIP  Ij  INST  Sf':  tECO-OER  TEW  SC,  1206 

15  2 2 KINC-SPO  15  TRACE  JIP  n 5 SCyARE  4 

SEA  wINO-ECR  OUPATI.jt  O').  1 2 SQUARE  46 

ft/TP  4E4T*nfc*  <1  CRIG  6-»l  04H  1 SQJARE  57 


Ov^opTh  iNO  VEL  3XYG  °J4  TOT  P '*2  N03  SIT3  PH 

1524.0 
1523.9 
1521  .7 

1521.0 

1519.7 

1519.1 

1519.1 
151P .8 

1514.0 

1510.8 

1514.4 

1519.8 

1514.9 
16U.7 

1416 .0 
15  15.1 

1511.5 
15C6.9 

1503.6 
I4C8 .3 

1494.2 

1492.0 

1442.1 
145*  .3 

1453.4 
1494.0 

1454.5 

1445.2 
1443.4 
14f3.6 


256 


TABLE  XX. — Continued 


kfcf  10 

31  -'IT* 

YEAR 

1*70 

SC  TOP  0*572 

Al»- 

TE*P  21.6 

DIB  HGT 

KlYO-OIR 

15 

INST 

STC  RECORDER 

CONSEf 

ul>SC 

MONT* 

05 

SHIP  IN 

KIT 

RUl*  20.1 

16 

2 2 

blYO-SPO 

15 

TRACE 

OIR 

1 

IAT 

35  (H.  f- 

OAV 

15 

GAT*  USE  1 

<3A»* 

MTP  10  19.6 

SEA 

kino-for 

0UPAT13N 

05.; 

LONG 

0*°  13  w 

MCUk 

12.1 

A6  6A  C5 

CLOU 

P 7/ A 

CL/TR 

NEA7MER 

XI 

OR  1C 

E*1  050 

CASTKU*/1  IM 

LVLTYP 

DEPTH 

TF**e 

SAl 

SI5RA-T 

DVNPPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PC* 

TOT  P 

*0? 

NO  3 

12.1 

CSS 

COCOO 

20.0* 

36.  *3 

25. €6 

1523 .9 

oss 

oouio 

19. SI 

36.*? 

25.  £5 

1523.7 

'•bS 

COO  20 

19.31 

36.45 

2o  • C 7 

1522.3 

0»S 

00P30 

lb.  *2 

36.** 

25.2* 

1520.5 

GPS 

00050 

16.30 

36.50 

2o.36 

1520.0 

03S 

000  75 

17.6J 

36. *5 

» S . * * 

1519.0 

OSS 

00100 

17.73 

36. *5 

26. *7 

1519.1 

UBS 

CC125 

17.53 

36. *3 

26.50 

1513.9 

r'PS 

CC150 

17. *1 

■36.42 

26.52 

1513.9 

G'S 

00200 

17.09 

36.36 

25.57 

1 5 1 J .6 

UBS 

C02  50 

16.99 

36.3c 

26.59 

1519.3 

C9»S 

J.o2«5 

lfc.62 

36.36 

26 .62 

151c .3 

oS 

CC5  00 

16.65 

36.36 

2».6  3 

1519.7 

'•BS 

CP3  20 

lfc.65 

3o.36 

20.63 

1520.0 

•>S 

00*00 

15.9* 

36. IS 

26.69 

1516.3 

'BS 

00500 

15.1* 

36.06 

26.77 

1517.3 

OOoOO 

13.23 

35.  7( 

26.9  1 

1511  .* 

ObS 

007  00 

11.23 

35. *5 

2 7.10 

150e.9 

■?bS 

OCSOO 

09. *2 

35. .6 

2 7 . 7 

1501  .8 

HAS 

C0P40 

08. BS 

35.21 

27.  *? 

15CC.3 

GAS 

00900 

Ct.62 

35.02 

i7.*p 

1 *Sj .2 

IF  S 

0092  5 

C6.56 

35.03 

27.52 

1*92.6 

UPS 

01000 

C6.03 

35.0* 

27.60 

1*51  .8 

IP* 

01050 

05.  *5 

35.02 

27.66 

1*9C  .2 

CBS 

U 1090 

05.7b 

35.11 

27.69 

1*92.3 

OHS 

f 1103 

05. 7t 

35.11 

27.69 

1*92.3 

OPS 

cu\o 

05 . 26 

35.09 

27.7* 

1*5* .0 

06  S 

01300 

o*.  93 

35.07 

27.76 

1*92.3 

oes 

01*00 

0*.  *7 

35.02 

.7.77 

1*92.1 

OPS 

Cl  500 

0*.  2* 

35.01 

27.7  9 

1*92 .8 

t 

REFIO 

31 

SI  73 

YEAR  1970 

BC  TOP  0*369 

AIK  TEPR 

21.3 

OIR  HGT 

PER 

W1Y0-0IR 

17 

INST  STC  RECORDER 

CONS EC 

0051 

NONTH  05 

SHIP  EN 

NET  BULb 

20  .0 

17  1 

2 

KINO-SPP 

16 

TRACE  OIR 

IAT 

35 

0* 

N 

DAY  15 

DATA  USE  1 

6AFCMETK 

1017. 9 

SEA 

WIN0-F3R 

DURATION  05. 

LONG 

0*7 

59 

W 

HGUP  16.1 

APEA  05 

CLfUO  T/A 

CL/TR 

KE  A THE* 

XI 

PRIG  f *1  551 

CASTNUM/T 1HE 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTh  SNO  VEL  OXYG  R0*  TOT  P N02 

NP3 

IB.  1 

OBS 

OOOOO 

20.31 

3*.*6 

25.81 

152*. 7 

OBS 

00010 

19.15 

36. *7 

26.12 

1521.7 

OBS 

00020 

IB. 92 

3b. 51 

2b. 21 

1521.2 

CBS 

00030 

18.50 

36. *5 

26.27 

1520.2 

OBS 

00050 

18.05 

36. *7 

26. *0 

1519.2 

OBS 

00075 

17.90 

36.  *6 

26.  *3 

1519.2 

OBS 

001 00 

17.68 

36. *5 

2b  .*8 

1518.9 

OBS 

00125 

17.5* 

36. *3 

26.50 

1518.9 

OBS 

C0150 

17.43 

36.  *3 

26.52 

1519.0 

OBS 

00200 

17.22 

36. *1 

26.56 

1519.2 

OBS 

00250 

17.07 

36. *1 

26.60 

1519.6 

OBS 

00500 

16.93 

36.39 

26.61 

1519.9 

OBS 

003*0 

16.82 

36.37 

26.63 

1520.2 

ObS 

00360 

16.59 

36.3* 

26.66 

1519.8 

OBS 

00*00 

15.09 

36.  1A 

26.70 

1518.2 

OBS 

00500 

l*.  78 

35.98 

26.79 

1516.1 

oes 

006  00 

13.10 

35.69 

2 6.92 

1511.9 

OBS 

007  00 

11.09 

35.37 

27.07 

1506.3 

OBS 

ooeoo 

09.23 

35.23 

27.28 

1501.0 

OBS 

00870 

07.29 

35.02 

27. *1 

1*9*. 5 

OBS 

CG900 

06.98 

35.02 

27. *6 

1*93.8 

OBS 

01000 

06.0* 

35.0* 

27.60 

1*91.6 

OBS 

0101B 

05.93 

35.06 

27.63 

1*91.7 

oes 

01100 

05.76 

35.11 

27.69 

1*92.* 

OBS 

01200 

05.20 

35.08 

27.7* 

1491  .8 

oes 

01300 

04.9* 

35.06 
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26.49 

1516.8 

OBS 

00125 

17.45 

36.44 

26.53 

1518.7 

OBS 

00150 

17.25 

36.40 

26.55 

1518. 4 

OBS 

002  00 

17.04 

36.40 

26.60 

1518.6 

CBS 

00250 

16.97 

36.39 

26.60 

1519.2 

OBS 

00300 

16.77 

36.36 

26.63 

1519.4 

OBS 

00400 

15.99 

36.20 

26.69 

1518.5 

OBS 

00500 

14.88 

35.97 

76.76 

1516.4 

OBS 

00600 

13.54 

35.77 

26.90 

1513.5 

08  S 

00700 

11.45 

35.44 

27.05 

1507.6 

OBS 

0C800 

09.20 

35.26 

2 7.31 

1500.9 

OBS 

00835 

09.06 

35.24 

27.22 

1501 .0 

OBS 

00860 

08.90 

35.21 

27.32 

1500.8 

OBS 

00900 

08.24 

35.24 

27.45 

1499.0 

OBS 

00925 

07.76 

35.20 

27.49 

1497.5 

OBS 

00950 

07.73 

35 .22 

77.51 

1497.8 

OBS 

01000 

07.34 

35.24 

27.58 

1497.2 

OBS 

01060 

06.81 

35.20 

27.62 

1496.1 

OBS 

01100 

05.66 

35.04 

27.65 

1491 .9 

OBS 

01160 

05.48 

35.06 

27.69 

1492.2 

OBS 

01200 

05.48 

35.10 

27.72 

1493.0 

OBS 

01230 

05.46 

35.09 

27.71 

1493.4 

OBS 

01300 

05.11 

35.08 

27.75 

1493.1 

OBS 

01365 

04.64 

35.05 

27.75 

1493.0 

OBS 

01400 

04.84 

35.06 

27.76 

1493.6 

OBS 

01440 

04.70 

35.04 

27.76 

1493.7 

OBS 

01470 

04.42 

35.01 

27.77 

1493.0 

OBS 

01500 

04.37 

35.01 

27.78 

1493.3 
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«EF!0  31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTDP  04385 

A 1 F T k ► H 

17.9 

DIP  H3T  PfR 

W 1 Y ft-  ^ I R 

04 

INST  STO  RECOUPS*  TEN  SQ  1206 

CONS  Ft 

0064 

*PNTH 

05 

SHIP  EN 

hET  5U» 

13.2 

04  * £ 

MlYf-SPG 

17 

TRACE  DIR  D 5 

SQUARE 

4 

L AT  35 

00  N 

HAY 

19 

DATA  JSF  1 

MARLMfTi 

1C27.8 

SEA 

WlNC-FCP 

D'JRATIUN  0 ) .4  2 

SQUARE 

48 

LONG  046 

07  W 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

ctruo  t/a 

Ct/TR 

MkA»HfF 

XI 

CRIo  >41  064  1 

SQUARE 

58 

CASTMJN/T IMF 

IVLTYP 

DEPTH 

TFMP 

SAL  5 !** 

MA-T 

OVNOPTh  SNf-  VFL 

f.XYC 

»C4 

TOT  P YP2  N?>  S 133 

PH 

DBS 

00000 

19.36 

j6»>5 

2o.  1 3 

1522.2 

CBS 

oooic 

1 9.  j6 

36.55 

24.13 

15*2  .4 

JRS 

000  ZO 

19.36 

36.55 

.'..13 

1522.5 

wbS 

00030 

19.36 

3o.55 

. 3 

IS??. 7 

:ps 

00050 

17.84 

36.45 

?o.44 

1519.6 

IBS 

00075 

17.62 

30.44 

i n • 4 9 

1418.3 

06  S 

0C100 

17.50 

36.44 

28.41 

IMF-. 4 

OBS 

00125 

17.37 

36.44 

.•'».*  5 

l*  13.4 

OB  S 

00150 

17.20 

30.4? 

.0.57 

1516.3 

OBS 

00200 

17.05 

36.42 

20.61 

1515.7 

OBS 

002  50 

16.94 

36.40 

.c.o  2 

1515.2 

CBS 

00300 

16.84 

36  * 3° 

2o.64 

IMQ.7 

OBS 

00320 

16.84 

36.  39 

26.6  4 

1520.0 

OBS 

00400 

16.03 

36.10 

26.6  7 

15IT.6 

OBS 

00440 

15.4^ 

36.09 

26.  74 

1517.3 

OBS 

00500 

14.65 

35.95 

?6.bO 

1515.7 

OBS 

00600 

13.  16 

35.72 

Z6.94 

1MZ.2 

OBS 

006  4 0 

12.59 

35.60 

26.96 

1510.7 

OBS 

00700 

11.25 

35.45 

27.  10 

1506.9 

OBS 

00800 

09.71 

35.30 

2 7 • . 5 

150.  .9 

ObS 

006  20 

09.24 

35.26 

.7.30 

1501 .4 

CBS 

00670 

OR.  59 

35.21 

27.’  8 

1454.6 

OBS 

00900 

08.25 

35.22 

27.42 

14«-6.1 

OBS 

00940 

07.75 

35.20 

27.48 

1467.8 

OBS 

009  74 

07.89 

35.25 

27.54 

1496 . 1 

08  S 

OlOOu 

07.29 

36.18 

27.54 

1496.9 

OBS 

010«0 

05.73 

35.08 

27.67 

1492.1 

UBS 

01100 

05.82 

35.11 

27.68 

144? . 7 

PBS 

01130 

05.82 

35.10 

27.08 

14«3.2 

OBS 

01170 

05.65 

34.12 

.7.71 

149.;.  3 

JBS 

01200 

05.48 

35.10 

27.72 

199.  .9 

OBS 

01  300 

05.07 

35.06 

27.7  5 

1492.9 

OBS 

01 3oO 

04.80 

35.05 

27.76 

1492.8 

CBS 

01400 

04.76 

35.05 

27.76 

1493.3 

OBS 

01450 

04.52 

35.01 

27.76 

149J.I 

OBS 

01500 

04.42 

35.02 

27.78 

1493.5 

RfFI?  31  *173 

CPN5EC  006? 

LAT  34  57  M 
LUNw  047  59  W 


CASTNU^/T  Mfc 
17.1 


Yt  AP 

1970 

?PTOP  04572 

A 1 R TE-vP 

17.2 

DIR  HGT 

PER 

MONTH 

C5 

SHIP  EN 

WET  BUU- 

13.4 

02  2 

2 

DAY 

19 

OATA  USE 

1 

B AROMFTR  1 

1028.0 

SEA 

HOUR 

17.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/« 

Ct/TR 

IVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

S loMA-T 

OVNOPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

18.71 

36.46 

26 .23 

1520.3 

P85 

00010 

18.57 

36.46 

26.26 

1520.0 

OPS 

0C020 

18.51 

36.45 

26.«  7 

1520.0 

UBS 

000  30 

18.43 

36.45 

Ze. 2° 

1520.0 

OPS 

00050 

17.62 

36.45 

28.49 

1517.9 

JBS 

00075 

17.50 

36.43 

2b. M 

1518.0 

OBS 

00100 

17.21 

36.42 

2b. S 7 

1517.5 

OBS 

00125 

17.20 

36.44 

26.59 

1517.9 

GBS 

00150 

17.  14 

36.43 

26.59 

1518.2 

PC  S 

0C200 

17.04 

36.45 

16. t 3 

1518.7 

OBS 

00225 

17.03 

36.44 

2b.63 

1519.1 

OBS 

002  50 

16.91 

3b. 41 

26.63 

1519.1 

OBS 

00300 

16. 

36.32 

26.63 

1519.  J 

OBS 

0C400 

16.03 

36.21 

2b. 69 

1518.0 

CBS 

00500 

14.92 

36.01 

26.79 

1516.6 

OPS 

006  00 

13.75 

35.83 

26.90 

1514.2 

UBS 

00700 

11.51 

35.49 

2 7. OP 

1507.9 

OBS 

00800 

09.81 

35.27 

27.21 

1503.2 

UbS 

UG900 

08.37 

35.25 

27.43 

1499.5 

OBS 

01000 

07.46 

35.25 

27.57 

1497.7 

CBS 

01100 

06.72 

35.22 

27.65 

1496.4 

OBS 

01185 

05.46 

35.05 

27.66 

1492.6 

OBS 

01200 

05.44 

35.07 

27.70 

1492.8 

OBS 

01220 

05.36 

35.07 

27.71 

1492.8 

OBS 

01255 

05.05 

35.09 

27.76 

1492.1 

OBS 

01300 

05.05 

35.08 

27.75 

1492.9 

CBS 

01400 

04.77 

35.06 

27.77 

1493.4 

CBS 

01500 

04.52 

35.04 

27. 7B 

1494.0 

06  S 

01750 

04.04 

35.00 

27.80 

1496.1 

GBS 

01920 

04.02 

35.01 

27.81 

1498.9 

OBS 

02000 

03.84 

35.00 

27.82 

1499.5 

OBS 

02500 

03.45 

34.98 

27.85 

1506.4 

OBS 

03000 

02.73 

34.97 

27.91 

1512.0 

WlND-DIR 

02 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

WINO-SPC 

12 

TRACE 

01 R 

0 

5 

SQUARE 

2 

WINO-FOR 

OUR  AT| ON 

00.6 

2 

SQUARE 

46 

WEATHER 

XI 

GRIG 

E41  065 

1 

SQUARE 

47 

OXYG 

P04 

TCT  P 

N32 

N33 

S 103 

PH 

264 


TABLE  XX. — Continued 


ftfPIO 

31 

• 173 

YEAR 

1970 

BOTDP  04755 

AIR 

T E**P  17.1 

01R 

HGT  PER 

MIND-OIR 

02 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0046 

month 

05 

SHIP  EN 

MET 

BULb  12.9 

02 

2 2 

MlNf>-  SPD 

17 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59  N 

OAV 

19 

DATA  USE 

1 

BAR0HET9  1024.0 

SEA 

MINO-FOR 

OUR A T I ON 

00.3  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

07  M 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLCUO  T/4 

CL/TR 

MEATHEX 

XI 

CPIG 

E41  066 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

IVITVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PC  4 

TOT  P 

NO? 

N03  SI  03 

PH 

23.9 

08S 

00000 

19.15 

36.47 

26.12 

1521 .5 

08S 

00010 

19.15 

36.47 

26.12 

1521.7 

08  S 

00020 

19.15 

36.47 

26.12 

1521 .8 

OBS 

00030 

18.57 

36.42 

26.2  3 

1520.3 

06  S 

00050 

17.79 

36.45 

26.45 

1518.4 

OBS 

00075 

17.51 

36.44 

26.51 

1518.0 

OBS 

00100 

17.42 

36.45 

26.54 

1518.2 

OBS 

00125 

17.21 

36.41 

?6.56 

1517.9 

OBS 

00150 

17.22 

36.44 

26.5  8 

1518.4 

OBS 

00200 

17.13 

36.44 

26. 6G 

1519.0 

OBS 

002  50 

16.92 

36.40 

2o.62 

1519.1 

OBS 

00300 

16.85 

36.39 

26.6  3 

1519.7 

OBS 

004  00 

16.41 

36.31 

76.68 

1519.9 

OBS 

00440 

15.56 

36.10 

26.71 

1517.7 

OBS 

00500 

14.90 

36.00 

26.7  8 

1516.5 

OBS 

00600 

13.27 

35.72 

24.91 

1512.5 

OBS 

00700 

11.22 

35.43 

27.09 

1506.8 

OBS 

00800 

09.59 

35.29 

77.27 

1502.4 

OBS 

00900 

08.21 

35.21 

27.43 

1498.8 

OBS 

00945 

07.59 

35.20 

27.51 

1497. 2 

OBS 

00970 

07.59 

35.24 

27.54 

1497.6 

OBS 

01000 

07.19 

35.  19 

27.56 

1496.5 

OBS 

01100 

05.71 

35.04 

27.04 

1492.1 

OBS 

01200 

05.37 

35.07 

27.71 

1492.5 

OBS 

01300 

05.00 

35.06 

27.74 

1492.6 

OBS 

01380 

04.66 

35.03 

27. 7o 

1492.5 

OBS 

01400 

04.67 

35.03 

27.76 

1492.9 

OBS 

01500 

04.45 

35.02 

77.7  7 

1493.7 

REF  10 

31 

81  73 

YEAR  1970 

BOTOP 

04046 

AIR  TEMP 

16.9 

OIR  HGT  PER 

MIV0-D1R 

03 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0C67 

MONTH  05 

SHIP 

EN 

WET  SUL 8 

14.3 

02  1 3 

MIY0-S»n 

12 

TRACE  OIR  0 

5 SOUARE 

2 

LAT 

34 

50  *. 

DAY  20 

OATA 

USf 

1 

BARONET K 

1022.0 

SEA 

M1ND-F0T 

DURATION  CO. 3 

2 SQUARE 

48 

LONG 

040 

21  M 

HOUR  06.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

Mf ATHE> 

XI 

ORIG  E41  067 

1 SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIJP*-T  OVNDPTH  SND  VEL  OXYG  PU4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


OBS 

00000 

19.26 

36.53 

26.14 

1521.9 

OBS 

00010 

19.26 

36.53 

26.14 

1522.1 

CBS 

00020 

19.26 

36.53 

26.14 

1522.2 

065 

00030 

19.26 

3b.  S3 

2b. 1 4 

1522.4 

UBS 

00050 

IB. 52 

36.  *9 

26.2? 

1520.5 

CBS 

00075 

17.63 

36.4, 2 

2 0.4  7 

1518.3 

OBS 

00100 

17.38 

36.42 

?6.  *•  3 

1513.0 

OBS 

0C125 

17.28 

36.42 

26.45 

1511.1 

OBS 

00150 

17.19 

36.41 

26.3  7 

15  If  .3 

OBS 

00200 

17.06 

36.40 

2o.5« 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.97 

3o.40 

?t.t  1 

15  1°  .3 

ObS 

003  00 

16.88 

36.39 

26. 1 3 

1519.9 

DBS 

003  GO 

16.82 

3o.3P 

23. t 5 

1520.6 

OBS 

00400 

16.44 

34.  t.9 

26.6  5 

1520.0 

UBS 

00500 

15.23 

So.  00 

?o.  7 1 

1517.5 

GBS 

00600 

13.49 

35.76 

2t*.c  0 

1513.3 

OBS 

CG7  00 

11.6b 

55.  46 

el,:.  * 

1506.4 

OBS 

OCf  00 

09.4  7 

35.25 

?7  ,Zt 

15C1 .9 

DBS 

0C9  00 

08.02 

35.19 

2 7.44 

1448.1 

OBS 

009  20 

07.94 

35.17 

27.44 

1496.1 

GBS 

00440 

07.24 

33.11 

27.4® 

14®f .o 

DBS 

01000 

06.56 

33.11 

27. S9 

14V4.0 

OBS 

01060 

05.74 

35.06 

14<l  .6 

CBS 

01100 

05.65 

35.07 

27. t 7 

1491 .9 

OBS 

01175 

05.31 

35.07 

27.7? 

1491 .8 

OBS 

01200 

05.31 

35.09 

27. 7J 

14®?. 3 

CBS 

01300 

04.93 

35.06 

?/.  7 5 

1492.3 

OBS 

01400 

04.54 

35.02 

27.76 

1492.4 

CBS 

C1420 

04.48 

35.0? 

27.7? 

1492.4 

UBS 

01500 

04.37 

35.  J2 

A».7fe 

14*0. 3 
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REFID 

31 

6173 

YEAR  1970 

80TDP 

0**80 

AIR  TEMP 

19. C 

DIF  HGT  PER 

HIND-DIR 

01 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1 

C0NS6C 

0068 

MONTH  05 

SHIP 

EN 

WET  BUlb 

1*  .8 

01  1 2 

■ IYD-SO0 

ID 

TRACE  DIR  0 

9 SQUARE 

LAT 

3* 

58  N 

DAY  20 

DATA 

USE  1 

BAROMFTF 

If  20.7 

SEA 

WIND- FDR 

DURATION  00.3 

2 SQUARE 

LONG 

0*7 

56  W 

HUUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T / A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E*1  068 

1 SQUARE 

CASTNUM/TIMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNC  VEL  OXYG 

PD*  TOT  P N02 

N03  S I 03 

PM 

12.1 

OBS 

00000 

18.1* 

36. *3 

26.35 

1518.6 

C6' 

00010 

18.  1* 

36. *3 

26.35 

1518.8 

OB' 

00020 

18.1* 

36.  *3 

26.35 

15ie.9 

08$ 

00030 

18.1* 

36. *3 

26.35 

1519.1 

OB' 

00050 

18.05 

36.*  1 

26.36 

1519.1 

08  S 

00075 

17.  16 

36.** 

26.5*- 

1517.1 

OBS 

00100 

17.17 

36.** 

?6.60 

1517.* 

UBS 

00125 

17.1* 

36.** 

26.60 

1517.8 

OBS 

00150 

17.12 

36.** 

26.6  1 

1 5 ie . i 

ObS 

002  00 

17.  11 

36.** 

20.61 

1516.9 

C«S 

00250 

17.09 

36.** 

26.6  1 

1519.7 

~3S 

003  00 

16.93 

36. *1 

26.63 

1520.0 

OPS 

003*0 

16.68 

36.  j6 

26.b5 

1519.8 

CoS 

00360 

16.59 

36.32 

26.6* 

1519.8 

OPS 

00*00 

16.56 

36.  3* 

26.6  6 

1520.* 

06' 

00*25 

lo.26 

36.2' 

26. 6S 

1519.6 

Ob' 

0C*65 

16.03 

36.21 

26.6P 

1519.8 

OB' 

00500 

15.2* 

36.06 

26.75 

1517.7 

CBS 

00535 

l*.  6 1 

36.01 

25.81 

1516.8 

UBS 

00600 

1*.  1 7 

35.91 

2 o.f  7 

1515.7 

ObS 

00700 

11.37 

35. *3 

27.06 

1507.3 

OBS 

00800 

09.52 

35.26 

27.26 

1502.1 

ObS 

00b*0 

08.70 

35.2* 

27.  j 7 

1*99.7 

CBS 

00900 

08.  1* 

35.25 

27. *7 

l*98.o 

Ob' 

00970 

07.6* 

35.25 

27.5* 

1*97.9 

UBS 

01000 

07.53 

35.26 

27.57 

1*97.9 

c°s 

01100 

06.80 

35.23 

27.o5 

1*96.7 

CPS 

oiuo 

06.31 

35.19 

27.68 

1*9'  .2 

CBS 

01160 

06.31 

35.21 

2 7.7C 

1*95. e 

OBS 

01200 

06.  06 

35.17 

27.70 

1*95.* 

LB' 

012*5 

05.  12 

35.02 

27.70 

1*92.1 

DBS 

01300 

05.13 

35.07 

27.7* 

1*93.2 

'■'o' 

01350 

0*.  8* 

35.0* 

27.75 

1*92.8 

DBS 

01*00 

0*.  82 

35.05 

27.76 

1*93.5 

OS 

01500 

o*.*e 

35.03 

27.7b 

t **  * 

1*93.8 

REF  10 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BCTDP  0*8*6 

A I F TEMP  18.* 

DIR  HGT 

PER 

WIND-OIR 

33 

INST  STD  RECORDER 

T'N  SO  1 

CONSEC 

0069 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  PULE  16.1 

02  1 

2 

WI9C-SP0 

ID 

TRACE  DIR  0 

5 

SOUARE 

LAT 

3* 

53 

N 

DAY 

20 

DATA  USE  1 

BAFCMETF  1019.3 

SEA 

Wl NO-FDR 

DJRATIOK  CD. 6 

2 

'OUARF 

LONG 

0*7 

58 

M 

HOOF 

17.7 

AREA  05 

CLOUD  T / A 

CL/TR 

*EATHE* 

XI 

ORIG  E*l  069 

l 

SOUARF 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S10MA-T 

OYNOPTH  SND  VEL  OXYG  PD*  TOT  P N02 
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?6.92 

1513.1 

OBS 

00700 
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26.5  5 

1517.8 

OBS 

00150 
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OBS 

00250 

17.00 

36.41 

26.61 

1519.4 

OBS 

00300 

16.82 

36.35 

26.61 

1519.6 

OBS 

00350 

16.44 

36.27 

26.64 

1519.1 

OBS 

00400 

15.78 

36.15 

26.70 

1517.8 

OBS 

00500 

14.63 

35.95 

26.80 

1515.6 

OBS 

00600 

13.12 

35.68 

26.91 

1512.0 

OBS 

00700 

11.94 

35.46 

26.98 

1509.3 

OBS 

008  00 

10.02 

35.33 

27.23 

1504.0 

OBS 

00900 

06.04 

35.13 

27.39 

1498.1 

OBS 

00965 

06.63 

35.03 

27.51 

1493.5 

OBS 

01000 

06.47 

35.06 

27.56 

1493.5 

OBS 

01060 

05.80 

35.03 

27.61 

1492.1 

OBS 

01100 

05.89 

35.09 

27.66 

1492.9 

OBS 

01140 

05.93 

35.11 

27.67 

1493.8 

OBS 

01200 

05.56 

35.10 

27.71 

1493.3 

OBS 

01300 

05.14 

35.07 

27.74 

1493.2 

OBS 

01330 

05.12 

35.07 

27.74 

1493.6 

OBS 

01400 

04.69 

35.03 

27.76 

1493.0 

OBS 

01500 

04.44 

35.01 

27.77 

1493.6 

TABLE  XX. — Continued 


( 


REMO 

31 

P17J 

VtAR  1970 

60TDP  02743 

AIR  TEMP  20.2 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0376 

MONTH  05 

SHIP  EN 

MET  5ULS  16.4 

o 

o 

o 

LAT 

35 

06  N 

DAY  22 

OATA  USE  1 

oAROMETR  1016.6 

SEA 

LONG 

046 

03  to 

HOUR  12.4 

AREA  05 

CLCU3  T/\ 

CL/TR 

castnum/time 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

UVNDPTH  SNL  V?L 

12.4 

IPS 

00000 

19.21 

36.46 

26.10 

1521.7 

PBS 

00010 

18.93 

36.4  7 

26.  IP 

1521.1 

OBS 

C0020 

18.90 

3o.47 

26.  1 S 

1521.1 

U3S 

000  30 

18.57 

3o.4l 

26.2a 

1520.3 

OBS 

000  60 

18.23 

36.44 

26.33 

1519.7 

LBS 

00C75 

17.55 

30.42 

26.49 

1518.1 

UHS 

00 100 

17.33 

36.42 

26.54 

1517.4 

GBS 

00125 

17.21 

3o.44 

?o.5« 

1518.0 

CBS 

00150 

17.15 

36.44 

26.60 

1518.2 

OPS 

00t00 

17.10 

36.44 

26.61 

1518. 9 

OBS 

002  50 

16.99 

36.43 

2o  .6  3 

1519.3 

OPS 

00300 

16.68 

36.34 

26.04 

1519.1 

UBS 

00305 

16.59 

36.34 

2o.  66 

1515.9 

LBS 

00400 

16.34 

36.30 

26.65 

1519.7 

OBS 

00500 

15.22 

36.04 

26.  74 

1517.6 

OBS 

00600 

13.76 

33.63 

26. GC 

1514.3 

°BS 

00640 

13.33 

35.75 

26. °2 

1513.4 

UBS 

00700 

11.52 

35.46 

27.06 

1507.9 

OBS 

0C800 

09.87 

35.30 

27.23 

1503.5 

OBS 

006  30 

09.15 

35.24 

27.30 

1501.2 

CBS 

00900 

08.30 

35.22 

27.42 

1499.2 

OBS 

009  3 5 

07.77 

35.  19 

27.48 

1497.7 

OBS 

01000 

07.23 

35.16 

27.53 

1496.6 

OBS 

01090 

05.73 

35.04 

27.64 

1492.0 

CBS 

01100 

05.73 

35.04 

27.64 

1492.2 

OBS 

01140 

05.78 

35.11 

27.69 

1493.2 

OBS 

01200 

05.48 

35.10 

27.72 

1493.0 

OBS 

01300 

05.11 

35.09 

27.75 

1493.1 

OBS 

01400 

04.76 

35.05 

27.76 

1493.3 

OBS 

01500 

04.56 

35.03 

27.77 

1454.1 

»nr>-f)|R  07 
4U0-S»0  U 
4IND-F0B 
4c4’MFP  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  0^.4 

04  I G E41  076 


TcN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  46 
1 StoUARE  58 


CKYG 


P..4  TQT  P NO?  NOT  S!03  PH 


kef  1 n 

31 

8173  YEAR 

197  J 

80T0P  03017 

AIR  TEMP  18.8 

DIR  HGT  PER 

to  1 NO- 01  R 

13 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0077  MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB  15.7 

11  1 2 

toIND-SPO 

12 

TRACE  OIR  D 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01  N HAY 

22 

OATA  USE 

l 

8AR0METR  LQ 16. 3 

SEA 

to INO-EQR 

DURATION  00.6  2 

SQUARE 

46 

LONG 

048 

05  to  HOUR 

18.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIC  E41  077  1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME  LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  snd  vel 

3XYG 

P04 

▼OT  P N32  N03  SIU3 

PM 

OBS 

00000 

18.69 

36.40 

26.19 

1520.1 

OBS 

000 10 

1B.25 

36.41 

2o.  3 1 

1519.1 

OP' 

00020 

IB. 25 

36.42 

26.31 

1519.2 

OBS 

000  30 

16.21 

36.42 

26.32 

1519.3 

OBS 

00050 

17.89 

36.40 

26.39 

1518.7 

OB* 

000  75 

17.16 

36.43 

26.59 

1517.0 

06  S 

00100 

17.14 

36.43 

26.59 

1517.3 

OBS 

00125 

17.14 

36.43 

26.59 

1517.7 

OBS 

00150 

17.10 

36.43 

26.60 

1518.0 

CPS 

00200 

17.03 

36.41 

26.61 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.91 

36.39 

26.62 

1519.1 

OBS 

00300 

16.75 

36.37 

26.64 

1519.4 

OBS 

00400 

16.05 

36.23 

26.70 

1518.7 

OBS 

005  00 

15.12 

36.04 

26.76 

1517.3 

OeS 

00600 

13.51 

35.74 

26.66 

1513.3 

OBS 

00700 

11.51 

35.45 

27.05 

1507.8 

UBS 

00800 

09.63 

35.28 

27.25 

1502.5 

OBS 

00900 

OB. 28 

35.22 

27.42 

1499.1 

DBS 

01000 

07.45 

35.24 

27.56 

1497.6 

OBS 

01060 

06.98 

35.21 

27.61 

1496.7 

OBS 

01100 

06.89 

35.22 

27.63 

1497.1 

OBS 

01200 

05.45 

35.07 

27.70 

1492.8 

OBS 

01300 

05.15 

35.08 

27.74 

1493.3 

OBS 

01400 

04.89 

35.06 

27.76 

1493.8 

OBS 

01500 

04.51 

35.02 

27.77 

1493.9 

OBS 

01600 

04.37 

35.00 

27.77 

1495.0 

CBS 

01750 

04.12 

35.00 

27.79 

1496.5 

OBS 

02000 

03.86 

34.99 

27.81 

1499.6 

CPS 

02500 

03.43 

34.97 

27.84 

1506.3 

OBS 

02850 

03.09 

34.96 

27.87 

1510.9 

270 


TABLE  XX. — Continued 


REE  ID 

11 

0173 

YEAR 

1970 

OOTDp 

03931 

AIR  TEMP  10.6 

OIR  HGT  PER 

MIND-01  R 

10 

CONS EC 

0070 

MONTH 

1 05 

SHIP 

EN 

NET  BULB  16.5 

110  4 

HIN0-S90 

13 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

23 

DATA 

USE  1 

8ARCMETR  1027.0 

SEA 

tf IND-EOR 

LONG 

040 

09  M 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CAS7NUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL  OXVG 

P04 

00.0 

oos 

00000 

18.57 

36.44 

26.2  5 

1519.8 

oes 

00010 

18.41 

36.40 

26.26 

1519.5 

oos 

00020 

18.20 

36.40 

26.31 

15 19 . 1 

◦os 

00030 

18.17 

36.41 

26.33 

1519.2 

oos 

00050 

17.88 

36.43 

26.41 

1518.7 

oes 

00075 

17.53 

36.42 

2o  .4  9 

1518.1 

oes 

00100 

17.30 

36.41 

26.54 

1517.8 

oes 

00125 

17.09 

36.40 

26.58 

1517.6 

oes 

00150 

17.08 

36.42 

26.60- 

1518.0 

oes 

00200 

16.92 

36.38 

26.61 

1518.3 

oes 

002  50 

16.82 

36.38 

26.63 

1518.8 

oes 

00300 

16.59 

36.34 

26.66 

1518.9 

oes 

00380 

16.39 

36.31 

26.68 

1519.5 

oes 

004  00 

16.21 

36.26 

26.68 

1519.3 

oes 

005  00 

15.01 

36.02 

26.7  7 

1516.9 

oes 

00600 

13.47 

35.76 

26.90 

1513.2 

oes 

00700 

,11.51 

35.44 

27.04 

1507.8 

oes 

00800 

09.75 

35.28 

27.23 

1503.0 

oes 

00840 

08.97 

35.21 

27.32 

1500.3 

oes 

00900 

08.21 

35.19 

27.41 

1498.8 

oes 

00930 

07.77 

35.18 

27.47 

1497.6 

oes 

00960 

07.65 

35.21 

27.51 

1497.7 

08  s 

01000 

06.92 

35.0** 

27.52 

1495.3 

oes 

01100 

05.85 

35.04 

27.62 

1492.7 

oes 

01160 

05.72 

35.09 

27.68 

1493.2 

oes 

01200 

05.53 

35.09 

27.70 

1493.1 

oes 

01300 

05.13 

35.06 

27.73 

1493.2 

oes 

01400 

04.74 

35.04 

27.76 

1493.2 

08  s 

01500 

04.49 

35.02 

27.77 

1493.8 

INST  STO  RECORDS*  TEN  SO  1206 

TRACE  01 A D $ SQUARE  6 

DURATION  00.)  2 SQUARE  60 

ORIG  E61  070  1 SQUARE  St 


TOT  P N02  NOT  SI3J  PH 


REF  ID 

31 

8173 

YEAR  1970 

BOTOP  03475 

AIR  TEMP  19.2 

OIR  HGT 

PER 

wi'iu-OIfi 

0® 

CONSEC 

0079 

MONTH  05 

SHIP  EN 

MET  8ULB  17.7 

09  1 

3 

WINP-SPD 

13 

LAT 

35 

01 

N 

DAY  23 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1014.6 

SEA 

Ml NO- FOR 

LONG 

048 

07 

W 

HOUR  06.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SND  VEL  OXYG 

P04 

06.1 

OBS 

00000 

18.59 

36.38 

26.20 

1519.8 

oes 

00010 

18.50 

3b.  38 

26.22 

1519.7 

OBS 

00020 

18.34 

36.38 

26.26 

151V. 5 

oes 

00030 

17.98 

36.  35 

26.33 

1518.5 

oes 

000  30 

17.24 

36.30 

26.47 

1516.6 

DBS 

00060 

16.96 

36.32 

26.55 

1516.0 

oes 

00075 

16.97 

36.39 

26.60 

1516.4 

OBS 

00080 

17.03 

36.44 

26. L 3 

1516.7 

oes 

00100 

17.03 

3e.44 

26.  c 3 

1517.0 

OBS 

00125 

17.03 

36.93 

2o.  62 

1517.4 

OBS 

00150 

17.01 

36.43 

26.63 

1517.8 

OBS 

00200 

16.92 

36.41 

2^.6? 

1518.3 

oes 

002  50 

16.64 

36.35 

26.65 

1518.2 

OBS 

00300 

16.54 

36.34 

26. t 7 

1518.7 

OBS 

00350 

16.47 

36.32 

26.6  7 

1519.3 

oes 

00400 

16.27 

36.29 

26.69 

1519.5 

ObS 

004  30 

16.21 

36.27 

2o.o9 

1519.8 

OBS 

00500 

15.31 

36.09 

26.  76 

1517.9 

OBS 

00560 

14.10 

35.87 

26. R6 

1514.8 

OBS 

00580 

14.  14 

35.91 

26.68 

1515.3 

oes 

006  00 

13.90 

35.83 

26. b7 

1514.7 

OBS 

00700 

11.70 

35.49 

27.05 

150R.5 

OBS 

ooeoo 

C9.46 

35.24 

27.25 

1501 .9 

oes 

00810 

C 9.15 

35.24 

27.30 

1500.9 

res 

00860 

08.52 

35.21 

2 7 . ?.  C 

1499.3 

DBS 

00e80 

08.22 

35.21 

27. t3 

1498.5 

OBS 

00900 

08.13 

35.22 

27.45 

1496.5 

OfcS 

01000 

07.49 

35.14 

27.46 

1497.8 

UBS 

01040 

07.01 

35.22 

27.61 

149E  .5 

res 

01060 

06.94 

35.24 

27.64 

1496 .6 

OBS 

01100 

06.74 

35.22 

27.65 

1496.5 

CBS 

01140 

C5.e<> 

35.08 

27.65 

1493.6 

OBS 

01200 

05.50 

35.06 

27.68 

1493.0 

OBS 

01260 

05.46 

35.10 

27.72 

1493.9 

CPS 

01300 

05.27 

35.08 

27.73 

1493.7 

OBS 

01355 

05.02 

35.07 

27.  7f 

1493.6 

DBS 

C 1400 

04.95 

35.06 

27.75 

1494.1 

DOS 

Cl  5 00 

04.49 

35.02 

27.77 

1453.8 

INST  STD  RECORDER  TFN  SO  1206 
TRACE  OIR  D S SQUARE  6 
DURATION  00.3  2 SOUARE  At 
ORIG  E41  079  1 SQUARE  St 


TOT  9 N02  N03  SI03  RM 


TABLE  XX. — Continued 


8(7  10 

31 

8173 

YEAR 

1970 

80  TOR 

04755 

AIR  TEMP 

21. 

COMStt 

0080 

MONTH 

05 

SHIP 

EN 

WET  BUL 6 

18, 

t AT 

34 

58  N 

DAY 

23 

DATA 

USE  l 

BAROMETP 

1015, 

LONG 

047 

58  N 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

12.0 

08S 

00000 

18.79 

36.47 

26.22 

08  S 

000 10 

18.72 

36.44 

26.21 

CBS 

00020 

18.49 

36.44 

26.27 

08  S 

00030 

18.27 

36.40 

26.29 

08  S 

00050 

17.77 

36.41 

26.4? 

08* 

00075 

17.20 

36.41 

26. 5 A 

08S 

00100 

17.16 

36.43 

26.59 

OBS 

00125 

17.14 

36.44 

26.60 

085 

00150 

17.11 

36.44 

26.61 

OBS 

002  00 

17.09 

36.44 

26.61 

OBS 

002  50 

17.02 

36.43 

26.62 

08  S 

00300 

16.88 

36.40 

26.63 

OBS 

00330 

16.59 

36.36 

26.67 

OBS 

00400 

16.53 

36.35 

26.66 

085 

00415 

16.41 

36.35 

26.71 

OBS 

00500 

13.20 

36.08 

26.76 

OBS 

00520 

14.81 

35.97 

26.78 

OBS 

00580 

14.23 

35.01 

26.86 

085 

OOoOO 

13.91 

35.03 

26.66 

065 

00700 

11.39 

35.46 

27.08 

OfcS 

00800 

09.46 

35.27 

27.27 

CBS 

COS  00 

08.39 

35.25 

27.43 

OBS 

00920 

08.04 

35.24 

27.46 

OBS 

01000 

07.41 

35.24 

27.57 

OBS 

01100 

06.76 

35.23 

27.65 

CCS 

01105 

06.77 

35.23 

27.6  5 

0«S 

01130 

06.40 

35.19 

27.67 

CoS 

01175 

06.27 

35.21 

27.70 

OBS 

01200 

05.59 

35.10 

27.70 

OBS 

01235 

05.08 

35.04 

27.7  2 

GBS 

C1250 

05.16 

35. oe 

27.74 

OBS 

01300 

05.09 

35.07 

27.74 

OBS 

01322 

05.07 

35.07 

27.74 

OBS 

01330 

04.68 

35.04 

27.74 

OBS 

01400 

04.62 

35.05 

27.76 

OBS 

01500 

04.53 

35.04 

27.76 

* A* 

REMO 

31  8173 

YEAR 

1970 

80TCP  03935 

AIR 

TFMP  i«)., 

CCNSEC 

0081 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET 

8ULP  17. 

LAT 

35  04  N 

OAY 

23 

DATA  USE  1 

BAPOWfTB  1C  15.' 

LONG 

048  13  M 

HOUR 

18.0 

AREA  05 

Cloud  t/a 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S liPA-T 

16.0 

OBS 

OOOOO 

19.48 

36.51 

20.07 

OBS 

00010 

18.99 

36.35 

26.07 

UBS 

00020 

18.11 

36.42 

26.35 

OBS 

00030 

18.10 

36.42 

26.35 

OSS 

00050 

17.73 

36.44 

26.46 

OBS 

00075 

17.52 

36.43 

2o.5C 

OBS 

Q0100 

17.29 

36.41 

26.54 

OBS 

00125 

17.19 

36.41 

26.57 

O0S 

001 50 

17.07 

36.42 

26.60 

OBS 

002  00 

16.97 

36.40 

26.61 

OBS 

002  50 

16.85 

36.38 

26.6? 

OBS 

CO  3 00 

16.78 

36.  39 

26. t4 

CBS 

004  00 

16.09 

36.21 

2o.67 

OBS 

00500 

14.92 

36.01 

26.7® 

OBS 

00600 

13.39 

35.73 

26. VO 

OBS 

00700 

11.49 

35.47 

27.  C7 

OBS 

00800 

09.75 

35.28 

27.23 

OBS 

009  00 

06.19 

35.19 

27.41 

OBS 

01C00 

06.68 

35.09 

27.55 

OBS 

01030 

05.93 

35.02 

27.60 

OBS 

01100 

05.90 

35.12 

27.  c* 

OBS 

01120 

05.91 

35.12 

27.68 

OBS 

01200 

05.47 

35.09 

27.71 

OBS 

01240 

05.21 

35.  C7 

27.73 

OBS 

Cl  300 

05.11 

35.07 

27.74 

OBS 

01400 

04.67 

35.03 

27.76 

OBS 

01500 

04.49 

35.03 

27.78 

OBS 

01750 

04.09 

35.00 

27.80 

OBS 

02000 

03.87 

34.99 

27.8  1 

OBS 

C2500 

03.42 

34.96 

27.83 

OBS 

03000 

02.98 

34.96 

27.8  8 

018  HOT  PER 

WINO-OIR 

14 

INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1204 

12  2 3 

WINO-SPO 

16 

TRACE  OIR 

0 5 

SOUARE 

2 

SEA 

•IN0-F3R 

DURATION 

00.4  2 

SOUARE 

44 

CL/TR 

WEATHER 

81 

ORIG  E41  060 

1 

SOUARE 

47 

dynopth  sno  vel 

OXYG 

P04 

TOT  P N 12 

NO)  S 133 

PH 

1520.5 

1520.4 
1523  .0 

1519.4 

1515.3 

1517.1 

1517.4 

1517.8 

1518.1 

1518.8 

1519.4 

1519.8 

1519.4 

1520.3 

1520.2 

1517.6 

1516.5 

1515.6 

1514.8 

1507.4 

1501.9 

1499.6 

1498.5 

1497.5 

1496.6 

1496.7 

1495.6 

1495.9 

1493.4 

1491.8 

1492.5 

1493.0 

1493.3 

1492.6 

1493.5 

1494.0 


OIR  H6T  PER 

*!Y0-0!R 

12 

INST  STO  RECORDER  TEN  S3  1 

206 

11  2 2 

Wl  yO-SPO 

15 

TRACE  DIR 

0 5 

SOUARE 

4 

SEA 

k I N o- = r*  R 

DURA  T l in 

01.0  2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

WEATHER 

Kl 

CRIG  E4V  981 

1 

SQUARE 

48 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYC. 

P34 

TOT  P N02 

N03  S 133 

PH 

1522.5 

1521 .1 

1516.8 

1519.0 

1518.3 

1518.0 

1517.7 

1517.9 

1517.9 

1518.4 

1518.9 

1515.5 

1513.8 

1516.6 

1512.9 
15C7.8 

1503.0 

1458.7 

1454 .4 

1451.8 

1493.0 

1453.4 

1492.9 

1452.5 

1453.1 
14C2.9 

1493.8 
14«6.4 

1499.7 
1506.3 

1513.0 
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•mio 

31 

ttl  73 

VeAR 

1970 

BOTDP  06116 

AIR 

TF»P  |9.6 

01 R HGT  PER 

«•  1 N 0-  0 1 R 

C5 

INST 

STD  RECO«OFO  TEN  SO  1206 

CONSEC 

00  <J* 

MONTH 

C5 

SHIP  FN 

MET 

BUIF  18.6 

12 

2 3 

* i n c—  s®r 

12 

TRACF 

OIR 

i)  5 

SOUARE 

6 

LAT 

06  N 

DAY 

?s 

OATA  USE 

1 

8 A ROM f T f 1C  16.6 

SEA 

WlNP-FDR 

DURATION 

03.6  2 

SOUAPF 

68 

LONG 

068 

17  1. 

MTU* 

23.  9 

AREA 

05 

CL GUO  1/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

GRIG 

E61  082 

1 

SOJABF 

58 

Castnum/t inf 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S A -T 

OYNQPTH 

SNO  VEL 

"XV  G 

P"6 

TOT  P 

NG2 

AC3  $173 

PM 

7 

06  S 

OGOOO 

1 8.  f.  7 

36. **6 

28.17 

1520.7 

»?s 

00C19 

18.86 

36.66 

26.17 

1520.8 

or* 

COC  c c 

18.70 

36.66 

26.22 

1520.5 

np  < 

000^0 

18.26 

ia.66 

26.5  5 

1515.6 

oceso 

16.19 

36.  *6 

2o. 36 

1519.6 

"05 

OCC  75 

17.68 

36. 6 Z 

29.50 

1517.9 

..05 

ocioo 

17.6o 

36.62 

26.  *2 

1510. 1 

:rs 

-C125 

17.10 

36.^9 

26.5  7 

1517.6 

D*$ 

OCl  90 

17.01 

^6.  j9 

25.60 

1517.7 

OSS 

00200 

17.01 

36.6? 

05.62 

15ie.6 

•'aS 

oo:  90 

16.89 

36.3® 

4.6. C ? 

1516.9 

OC-iOO 

16.79 

36.56 

£6.6; 

1515.6 

JfaS 

PP6«C 

15.90 

56.16 

28.67 

1510.3 

res 

00*55 

19.99 

36.12 

*.6.7  2 

1516 .1 

:as 

t'OaOO 

16. 9* 

56.00 

26.76 

1516.8 

•oar, 

C06  00 

13.36 

35.72 

2o.*0 

1512.7 

"69 

00700 

11.09 

35.6£ 

27.10 

1506.3 

J0S 

OGi.  wO 

09.23 

33.26 

27.26 

1501  .2 

"i»S 

oc-»oo 

06.07 

35.19 

2-».63 

169»  . 3 

ces 

Gl'.iOO 

Oo.  16 

35.  33 

2 7.  So 

1652.2 

.?•  9 

0106? 

09.96 

35.  '6 

. 7. t ’ 

1652 .2 

'F.0 

0 lv'90 

09. 9S 

35.11 

2 7.67 

1653.0 

00  S 

01100 

OS.  89 

35.10 

27.67 

1652  .9 

••69 

01200 

05.39 

35.09 

27.72 

1692.6 

OBS 

(1300 

05.  C5 

35.06 

27.76 

1652 .8 

OHS 

01600 

06.76 

35.05 

27.77 

1693.2 

OBS 

01900 

06.56 

35.03 

27.77 

1696  .0 

6 

•FF  1 1)  31 

6173 

VI  AO  |670 

80T0P  06572 

A IP  T £ ;•  P 19.1 

OIR  HGT  PER 

-IND-OIR 

00 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CGNSEf 

0083 

MUST * 05 

SHIP  EN 

WeT  BLIP,  18.5 

08  1 3 

■1N0-SPD 

12 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE*  2 

LAT  36 

59 

N 

DAY  26 

OATA  USE  1 

dARCNETP  1C16.6 

SEA 

WlK’D-FOR 

OUR AT | ON  00.3 

2 SQUARE  66 

LUNG  067 

57 

M 

HOUR  Ot.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

weather 

X2 

0R1G  f 61  083 

1 SQUARE  67 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

fiEPTH 

TEMP 

SAL 

S !G**A-T 

CY'JOPTH  SNO  VEL  DXVG 

P?6  TOT  P NO? 

N03  S 1 33 

PH 

06.6 

OBS 

00000 

18.87 

36.67 

26.20 

1520.7 

003 

00010 

18.80 

36.65 

26.20 

1520.7 

065 

00020 

18.56 

36.64 

4.6.26 

1520.1 

U0S 

00030 

18.11 

36.61 

2C.36 

1519.0 

C«lf 

000  50 

17.59 

36.62 

26.6  8 

1517.8 

09  s 

000  75 

17.25 

36.35 

26.56 

1517.2 

36S 

00100 

17.15 

36.63 

26.95 

1517.6 

Qt»5 

00125 

17.15 

36.63 

26.56 

1517.8 

085 

00150 

17.15 

36.66 

26.60 

1518.2 

ORS 

00200 

17.13 

36.66 

26.60 

1519.0 

OR  5 

002  50 

17.05 

36.66 

26.62 

1519.5 

oo5 

00300 

16.81 

36.39 

26. ( 6 

1519.6 

r.»s 

0C600 

lo.  15 

36.26 

26.68 

1519.0 

r.RA 

005  00 

16.85 

35.96 

26.  76 

1516.3 

OBS 

00«  00 

13.61 

35.76 

4-6.50 

1513.0 

r*as 

007  00 

11.60 

35.69 

27. C6 

150?  .2 

085 

00800 

09.62 

35.28 

27. <5 

1502.5 

GbS 

00900 

08.  15 

35. *6 

27.** 

1690.6 

90  S 

01000 

07.61 

35.26 

27.57 

1697.5 

CBS 

cuoo 

06.76 

3a.  2? 

27. t6 

1606.5 

res 

OLOO 

05.73 

35.15 

27.73 

1696.0 

00$ 

01250 

05.21 

35.08 

27.73 

1652.7 

09S 

01300 

05.01 

35.  36 

27.76 

1652 .7 

UBS 

01315 

06.91 

35.06 

27.76 

1652.5 

CBS 

01600 

C6.77 

35.06 

27.77 

1653.6 

OPS 

01500 

06.68 

35.06 

27.75 

1653.8 
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REMO 

31 

•173 

YEA® 

1970 

40 TOP  04572 

AIR  TflsO  |9.7 

OIR  H«*T  PER 

WlNr-OI® 

0» 

INST  STD  RECQROf-R 

T6 N SO  1206 

CONS  EC 

0084 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  3Ulb  |R.<* 

04  1 2 

WIMO-SPO 

13 

TRACE  0|R  0 

5 

SODA®6 

?. 

LAT 

34 

58  N 

DA* 

24 

OATA  USE  1 

aAPCNETE  ICH.2 

SEA 

WlNO-FDP 

OUR ATI  OS  00.4 

c 

SOJARP 

46 

LONG 

047 

55  M 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLOUD  1/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG  141  084 

1 

SQUARE 

47 

castnun/tine 

LVLTvp 

DEPTH 

T CNP 

SAL  S 1 A — T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  P V»2  N03 

S 1 03 

PH 

08S 

00000 

19.35 

36.51 

26.  1C 

1522.1 

UBS 

00010 

19.36 

36.51 

o • 0 9 

1522.4 

OSS 

00020 

18.91 

36.49 

25.. C 

1521.2 

ObS 

00030 

18.20 

36.47 

26.  i6 

1 S 19. 3 

08  S 

00050 

17.94 

*6.47 

24.4  3 

1518. 9 

OBS 

00075 

17.09 

36.44 

it.*  \ 

1516.8 

OBS 

00100 

17.60 

36.43 

26.66 

1516.7 

OBS 

00125 

17.26 

36.43 

26.47 

1519.1 

OBS 

00150 

17.13 

36.42 

26.  f 4 

1518.1 

OBS 

00200 

17.12 

36.46 

26. t 1 

15IS.9 

OBS 

00250 

17.04 

36.44 

26. « 3 

1519.5 

OBS 

00300 

16.66 

36.35 

2o.f  5 

1519.1 

OBS 

00335 

16.60 

36.35 

26.4  6 

1519.5 

OBS 

00370 

16.18 

36.25 

26.  cB 

1518.7 

OBS 

00400 

15.94 

36.20 

26.70 

1518.4 

OBS 

00500 

14.95 

35.97 

26.75 

1516 .6 

OBS 

00400 

12.74 

35.62 

26.94 

1510.6 

OBS 

00700 

10.74 

35.38 

27.14 

1505.0 

OBS 

00800 

09.14 

35.27 

27.  J3 

1500.7 

OBS 

00900 

08.11 

35.25 

27.47 

1498.5 

OBS 

01000 

07.30 

35.24 

27.59 

1497.0 

OBS 

01025 

07.10 

35.24 

27.61 

1496.7 

OBS 

01060 

07.05 

35.24 

27.62 

1497.0 

OBS 

01100 

06.46 

35.17 

27.65 

1495.3 

OBS 

on  10 

06.16 

35.17 

27.69 

1494.3 

OBS 

01200 

06.10 

35.20 

27.72 

1495.6 

OBS 

01270 

05.89 

35.20 

27.75 

1495.9 

OBS 

01300 

05.58 

35.16 

27.75 

1495.1 

OBS 

01400 

05.03 

35.09 

27.76 

1494.5 

OBS 

01430 

04.68 

35.04 

27.77 

1493.5 

OBS 

01500 

04.46 

35.03 

27.76 

1493.7 

REMO 

31 

8173 

YE  AE 

1970 

POTOP  04572 

»!R  TEMP  20.  r 

OIR  HGT  PET: 

WlNO-OIR 

12 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CGNSEC 

cOni 

NONTh 

0* 

SHIP  EN 

-ET  3UL J 20.C 

12  l 2 

w | NO-  SPO 

10 

TRACE  OIR 

D 5 

SOUARE 

7 

LAT 

34 

59  N 

DAY 

26 

DATA  USE  1 

TR  12  14.4 

SEA 

elNO-P'-fr 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

46 

LING 

047 

5®  w 

HOUR 

17.6 

AREA  05 

CLOU'*  T/\ 

CL/TP 

► EATHFR 

XI 

TRIG  E4I  085 

l 

SCUAA? 

47 

CASTNUM/TIM* 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIJfc'A-T 

OYNOPTH  SND  Vtl 

:xyg 

p:-4 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

-as 

OOCOO 

19.74 

36.45 

25.94 

1523.1 

GBS 

00010 

19.01 

*6.44 

2o.l  4 

1521.3 

OBS 

00020 

IB. 66 

36.64 

2 6.23 

1520.4 

CBS 

00030 

IB. 39 

36.46 

26.  * 1 

1519.9 

0B< 

30050 

17.81 

36  .47 

?i .4o 

1 5 IP .5 

DBS 

000  75 

17.56 

*6.42 

26.41 

1511.1 

CBS 

00100 

17.23 

*6.43 

26.5  7 

1517.6 

DBS 

C0125 

17.17 

36.43 

26.SO 

1517.8 

DBS 

00150 

17.14 

36.44 

26. cO 

151c .2 

Gd$ 

00200 

16.96 

36.42 

26.63 

1515.4 

OBS 

002  50 

16.65 

36.34 

IS.  #4 

151®. 2 

OBS 

00*00 

16.55 

36.34 

?6.o7 

1518.7 

DBS 

003  80 

16.38 

36.31 

76.6B 

1519  .5 

OBS 

00400 

16.15 

36.25 

26.64 

1519.1 

DOS 

004  4 0 

16.09 

36.25 

26.71 

1519.5 

DBS 

00500 

14.66 

36.00 

J6.79 

1516.4 

OBS 

00600 

13.25 

35.71 

14.41 

1512.4 

OBS 

00700 

11.01 

35.40 

27.10 

15C6.0 

OBS 

008  00 

09.10 

35.25 

27.32 

1500.6 

OBS 

00900 

08.01 

35.23 

27.47 

1498.1 

OBS 

01000 

07.23 

35.23 

27.*  9 

1496.7 

08  S 

01050 

06.97 

35.22 

27.62 

1496.5 

CBS 

01100 

05.96 

35.09 

27.o5 

1493.2 

OBS 

01140 

05.61 

35.06 

27.47 

1492  .4 

OBS 

01200 

05.43 

35.08 

27.71 

1492.7 

DBS 

01240 

05.17 

35.06 

27.72 

1492.3 

OBS 

01300 

05.05 

35.06 

27.74 

1492.4 

DBS 

01400 

04.69 

35.04 

27.76 

1453.0 

OBS 

01500 

04.50 

35.02 

27.77 

1493.9 

OBS 

01750 

04.02 

34.98 

27.70 

1496.0 

OBS 

02000 

03.82 

34.98 

27.51 

1499.4 

OBS 

02500 

03.39 

34.95 

27.83 

1506.1 

OBS 

03000 

02.09 

34.93 

27.86 

1512.6 

274 
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TABLE  XX. — Continued 


BFBI3 

3i  tin 

YEAR 

1573 

BOTOP  0*389 

A I A TEMP  21.2 

DIR  HGT  PER 

MlXD-OIR 

12 

INST  ST J RECQROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

308 1 

*CNTh 

OS 

SHIP  E N 

MET  BULB  «:0.3 

12  1 3 

M1NO-SPO 

13 

TRACE  DM 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAV 

25 

DATA  USE  1 

6AR0METP  1015. S 

SEA 

MIND-FOP 

duration 

00.5  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  51  H 

Hf  Ufc 

0C.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E 41  086 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUK/T IME 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  5 I JWA— T 

OVNDPTH  SND  VEL 

DAY  G 

PDA 

TOT  P N02 

N03  S 133 

PH 

03.0  OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
C.B< 
IBS 
DBS 
0«S 
CBS 
CBS 
OBS 
•DBS 
OBS 
OB.  S 
OBS 
OBS 
OBS 

nas 

OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OHS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

19.75 

35.50 

25.23 

1522.0 

00010 

19.65 

3o.53 

26.04 

1523.1 

000<0 

19.00 

36.52 

26.20 

1521 .5 

00*30 

18.20 

56.48 

26.37 

1519.3 

OOuSO 

17.77 

36.44 

26.45 

1518.4 

00075 

17.45 

36.43 

26.52 

1517.8 

00 100 

17.14 

36.40 

2o.5T 

1517.3 

00125 

17.11 

36. *2 

26.59 

1517.6 

001*0 

17.07 

36.42 

26.60 

1517.9 

301  70 

17.06 

36.43 

2 0.61 

1518.2 

00200 

16.79 

36.  39 

26.65 

1517.9 

CGi  50 

16.58 

36.36 

24.67 

151A.0 

00300 

16. 28 

36.  30 

26.70 

1517.9 

003  80 

15.90 

36.2  3 

26.73 

1517.9 

00400 

15.66 

36.  16 

26.7  3 

1517.4 

00500 

14.10 

35. B7 

26.86 

1513.8 

00530 

14.03 

35.87 

26.67 

1514.0 

00600 

12.63 

35.62 

2a.  97 

1510.2 

00620 

12.25 

35. 5o 

26.99 

1509.2 

006  5 0 

12.23 

35.59 

27.02 

1509.7 

00700 

10.88 

35. 4C 

27.13 

1505.6 

COBOO 

09.03 

35.26 

27.34 

1500.3 

00900 

07.89 

35.22 

27.4b 

1497.6 

00«»30 

07.63 

35.17 

27.49 

1496  .9 

00975 

07.43 

35.19 

27.53 

1497.0 

01000 

06.82 

35.15 

27.58 

1495.0 

01050 

05.82 

35.04 

27.63 

1491 .7 

01085 

05.64 

35.06 

27.67 

1491.6 

01100 

05.66 

35.06 

27.66 

1492.0 

01160 

05.65 

35.  10 

27.70 

1493.0 

C1200 

05.45 

35.10 

27.72 

1492.8 

01300 

05.02 

35.07 

27.75 

1492.7 

01*00 

04.73 

35.06 

27.78 

1493.2 

C1**0 

04.51 

35.03 

27.78 

1492.9 

01500 

04.43 

35.03 

27.79 

1493.6 

REFIO 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTDP  04389 

AIR 

TEMP  19 

.7 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0087 

MONTH 

i 05 

SHIP  EN 

MET 

BULB  18 

.5 

12 

1 3 

LAT 

35 

03  N 

OAV 

25 

OATA  USE 

1 

BARONETP  1015 

.2 

SEA 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

06.1 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNP  VEL 

06.1 

OBS 

00000 

19.63 

36.53 

26.04 

1522.9 

OBS 

00010 

19.63 

36.53 

26.04 

1523.1 

OBS 

00020 

18.48 

36.37 

25.22 

1519.8 

OBS 

00030 

18.05 

36.41 

26.36 

1518.8 

OBS 

00050 

17.80 

36.44 

26.44 

1518.5 

OBS 

00075 

17.39 

36.40 

26.51 

1517.6 

OBS 

000  8 0 

17.26 

36.39 

26.54 

1517.3 

OSS 

00100 

17.12 

36.43 

26.60 

1517.3 

OSS 

00125 

17.07 

36.43 

26.61 

1517.5 

OBS 

00150 

16.93 

36.40 

26.62 

1517.5 

OBS 

002  00 

16.70 

36.37 

26.65 

1517.6 

OBS 

002  50 

16.58 

36.36 

26.67 

1518.0 

OBS 

00300 

16.33 

36.30 

26.69 

1518.0 

OBS 

00345 

15.76 

36.20 

26.74 

1516.9 

OBS 

003  BO 

15.62 

36.17 

26.75 

1517.0 

OBS 

004  00 

15.60 

36.17 

26.76 

1517.3 

OBS 

00435 

15.54 

36.16 

26.76 

1517.6 

OBS 

00500 

14.07 

35.86 

26.85 

1513.7 

OBS 

005  70 

13.34 

35.76 

26.93 

1512.3 

OBS 

006  00 

12.69 

35.64 

26.97 

1510.5 

OBS 

00700 

10.96 

35.42 

27.13 

1505.9 

OBS 

00800 

09.12 

35.28 

27.34 

1500.7 

OBS 

00860 

08.62 

35.26 

27.40 

1499.8 

OBS 

00900 

08.11 

35.23 

27.46 

1498.5 

OBS 

00935 

07.54 

35.23 

27.54 

1496.9 

OBS 

01000 

07.03 

35.21 

27.60 

1495.9 

OBS 

01100 

05.72 

35.07 

27.66 

1492.2 

OBS 

01120 

05.45 

35.05 

27.68 

1491.4 

OBS 

01200 

03.29 

35.07 

27.72 

1492.1 

OBS 

01220 

05.29 

35.07 

27.72 

1492.5 

OBS 

01255 

04.94 

35.05 

27.74 

1491 .6 

OBS 

01300 

04.90 

35.05 

27.7  5 

1492.2 

OBS 

01400 

04.60 

35.04 

27.77 

1492.6 

OBS 

01500 

04.33 

35.01 

27.78 

1493.1 

WIND-DIR 

34 

INST 

STD  RECORDER 

TEN  SQ  l 

206 

MIND-SPD 

06 

TRACE 

DIR  D 

5 

SQUARE 

4 

M1ND-F0R 

OUR  A T 1 ON  00.4 

2 

SQUARE 

48 

LEATHER 

XI 

OB  1G 

E41  087 

1 

SQUARE 

S8 

OXYG 

PD4 

TOT  P 

N02  N03 

SI  03 

PH 

275 


TABLE  XX. — Continued 


REE  10 

31 

0173 

YEAR 

1970 

0OTOP  0457* 

AIR 

TEMP  20. 

.3 

DIR 

HOT  per 

MIND-DIR 

CONSEC 

0000 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET 

BULB  18 

.4 

00 

0 X 

MIND-  SPO 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

*5 

OATa  USE 

l 

BARONET  f 1C  16 

.3 

SEA 

MlNO-fO* 

LONG 

047 

50  w 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CL CUD  T/A 

CL/TR 

MEA  THER 

CASTNUH/TINE 

L VL  TVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

CXVG 

12.0 

OBS 

00000 

19.72 

30.54 

26.03 

1523.2 

00  S 

00010 

19.70 

36.54 

26.03 

1523.3 

OBS 

00018 

19.59 

36.54 

26.06 

1523.1 

OBS 

00020 

IB. 49 

30.30 

26.16 

1519.0 

OBS 

00030 

10.02 

36.40 

2o  • 40 

1518.8 

OBS 

000  50 

17.80 

36.46 

26.46 

1518.5 

OBS 

00075 

17.53 

36.45 

26.52 

1518.1 

OBS 

00100 

17.18 

36.39 

26.55 

1517.4 

OBS 

00125 

17.07 

36.40 

26.59 

1517.5 

OBS 

00150 

17.03 

36.40 

26.60 

1517.0 

OBS 

00200 

16.90 

36.39 

26.62 

1510.2 

OBS 

002  50 

16.66 

36.33 

26.63 

1510.2 

OBS 

00300 

16.25 

36.20 

26.68 

1517.7 

OBS 

00370 

15.45 

36.07 

26.7  1 

1516.2 

OBS 

003  90 

15.46 

36.15 

26.7  7 

1516.6 

OBS 

00400 

15.38 

36.13 

26.7  8 

1516.5 

OBS 

0C40B 

15.12 

36.04 

25.76 

1515.7 

OBS 

00490 

14.23 

35.91 

26.86 

1514.1 

OBS 

00500 

14.22 

35.91 

26.86 

1514.2 

OBS 

00540 

13.74 

35.78 

24.  R6 

1513.2 

OBS 

00500 

12.05 

35.03 

26.97 

1510.0 

OBS 

00600 

12.43 

35.61 

27.00 

1509.6 

OBS 

00700 

10.09 

35.39 

27.15 

1504.9 

OBS 

00750 

09.42 

35.27 

27.28 

1500.9 

OBS 

00800 

09.00 

35.27 

rr.35 

1500.2 

OBS 

00900 

07.89 

35.24 

27.50 

1497.6 

OBS 

01000 

07.19 

35.24 

27.60 

1496.6 

OBS 

01055 

00.91 

35.23 

27.63 

1496.4 

OBS 

01070 

00.91 

35.23 

27.63 

1496.7 

OBS 

01100 

06.64 

35.20 

27.65 

1400.1 

OBS 

01200 

05.19 

35.04 

27.71 

1491 .7 

OBS 

01270 

05.  18 

35.07 

2*. 73 

1492.9 

OBS 

01300 

05.03 

35.06 

27.74 

1492. 7 

OBS 

01400 

04.70 

35.04 

27.76 

1493.0 

OBS 

01500 

04.42 

35.02 

27.78 

• ••a 

1493.5 

i6* 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DO*  A T 1 DN  00.  A 

CBIG  E4l  008 


TJN  SO  1206 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  06 
1 SQUARE  57 


TOT  P N02  NC)  SI-3  PH 


RfFID 

31 

8173 

VFAR 

1970 

BOTDP  04934 

AIR  TEMP  20.5 

OIR  HGT  PER 

MlNO-OtR 

35 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0089 

MPNTH 

05 

SHIP  EN 

MET  BULB  18.6 

35  1 2 

MIND- SPO 

14 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

53  N 

DAY 

25 

DATA  USE 

1 

BARCMETR  1017.9 

SEA 

M1ND-F0R 

DURATION 

00.6 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E41  009 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

OBS 

OOGOO 

19.45 

36.37 

25.97 

1522.2 

OBS 

00010 

10.90 

36.37 

26.11 

1520.9 

OBS 

00020 

17.93 

36.42 

26.39 

1510.3 

OBS 

00030 

17.84 

36.42 

26.42 

1518.2 

OBS 

00050 

17.56 

36.42 

26.40 

1517.7 

OBS 

00075 

17.40 

36.41 

26.52 

1517.7 

OBS 

00100 

17.22 

36.41 

2o.56 

1517.5 

OBS 

00125 

17.07 

36.43 

26.61 

1517.5 

OBS 

00150 

17.05 

36.42 

26.61 

1517.9 

UBS 

00200 

10.93 

36.41 

26.63 

1510.3 

OBS 

002  50 

16.05 

36.39 

26.63 

1510.9 

OBS 

00300 

16.66 

36.35 

26.65 

1519.1 

OBS 

00400 

15.09 

36.10 

26.70 

1510.2 

OBS 

00500 

14.58 

35.96 

26.02 

1515.4 

CBS 

00540 

13.40 

35.70 

26.85 

1512.2 

OBS 

000  00 

12.00 

35.67 

26.97 

1510.9 

OBS 

00700 

10.61 

35.35 

27.14 

1504.5 

OBS 

00000 

09.09 

35.24 

27.31 

1500.5 

OBS 

00040 

08.50 

35.23 

27.40 

1490 .9 

OBS 

00900 

00.08 

35.24 

27.47 

1490.4 

OBS 

01000 

07.24 

35.23 

27.59 

1496 .8 

CBS 

01100 

00.37 

35.18 

27.67 

1495.0 

OBS 

01140 

06.11 

35.19 

27.71 

1494.6 

OBS 

01200 

05.89 

35.18 

27.73 

1494.7 

00  S 

01240 

05.09 

35.18 

27.73 

1495.4 

OBS 

01300 

05.54 

35.16 

27.76 

1495.0 

OBS 

01400 

05.10 

35.12 

27. 78 

1494.8 

OBS 

01440 

04.77 

35.07 

27.70 

1494.0 

OBS 

01500 

04.02 

35.00 

27.70 

1495.3 

OBS 

01530 

04. SB 

35.05 

2T.T8 

1494.7 

OBS 

01620 

04.42 

35.04 

27.79 

1495.6 

OBS 

016  50 

06.44 

35.07 

27.82 

1496.2 

OBS 

01690 

04.21 

35.03 

27.81 

1495.9 

OBS 

01750 

06.07 

35.01 

27.81 

1496.3 

OBS 

02000 

03.93 

35.00 

27.01 

1499.9 

OBS 

02040 

03.77 

34.98 

27.82 

1499.9 

OBS 

02500 

03.34 

34.90 

27.06 

1505.9 

OBS 

03000 

02.00 

34.94 

27.07 

1512.6 
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REF  10 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP 

05121 

AIR  TEMP 

19, 

CONSEC 

0090 

MONTH 

05 

SHIP 

EN 

WET  BULB 

18 

LA? 

34 

52  N 

OAY 

26 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021, 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00.0 

OBS 

OOOOO 

19.19 

36.43 

26.08 

OBS 

00010 

19.18 

36.42 

26.08 

OBS 

00020 

18.26 

36.42 

26.31 

OBS 

00030 

18.10 

36.41 

26.34 

OBS 

00050 

17.40 

36.41 

26.52 

OBS 

00075 

17.23 

36.41 

26.56 

OBS 

00100 

17.14 

36.42 

26.59 

OBS 

00125 

17.10 

36.42 

26.60 

OBS 

00150 

17.09 

36.42 

26.60 

OBS 

00200 

17.05 

36.42 

26.61 

OBS 

00250 

16.98 

36.42 

26.63 

OBS 

00300 

16.79 

36.38 

26.64 

OBS 

00390 

16.44 

36.31 

26.67 

OBS 

00400 

16.35 

36.30 

26.68 

OBS 

00440 

15.75 

36.16 

26.71 

OBS 

00500 

15.22 

36.07 

26.76 

OBS 

00580 

13.58 

35.76 

26.88 

OBS 

00600 

13.41 

35.76 

26.92 

OBS 

00680 

11.54 

35.49 

27.08 

OBS 

00700 

11.43 

35.48 

27.09 

OBS 

00730 

10.98 

35.44 

27.14 

OBS 

00800 

09.26 

35.27 

27.31 

OBS 

00850 

08.50 

35.22 

27.39 

OBS 

00900 

08.08 

35.23 

27.46 

OBS 

01000 

07.30 

35.23 

27.58 

OBS 

01070 

06.84 

35.22 

27.63 

OBS 

01100 

06.17 

35.18 

27.69 

OBS 

01130 

06.13 

35.17 

27.69 

OBS 

01200 

05.83 

35.16 

27.72 

OBS 

01250 

05.67 

35.17 

27.75 

OBS 

01300 

04.99 

35.07 

27.75 

OBS 

01400 

04.74 

35.05 

27.77 

OBS 

01500 

04.46 

35.0) 

27.78 

DIR  HGT  PER  WIND-DIR  0*  INST  STD  RECOROER  TEN  SO  1206 

02  3 3 WIND-SPD  23  TRACE  01R  0 5 SQUARE  2 

SEA  WINO-FOR  OUR AT  I ON  00.5  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  X2  ORIG  E41  090  1 SQUARE  48 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  NO)  SI 33  PM 

1521 .6 

1521.7 

1519.3 

1519.0 

1517.3 

1517 .2 

1517.3 

1517.6 

1518.0 

1518.7 

1519.3 

1519.5 
1519.9 

1519.7 

1518.4 

1517.6 

1513.3 

1513.0 

1507.7 

1507.6 

1506.5 

1501 .2 

1499.1 

1498.3 

1497.0 

1496.4 

1494.2 

1494.5 

1494.4 

1494.7 

1492 .6 

1493.2 

1493.7 


REFID  31  8173  YEAR  1970 

CONSEC  0091  MONTH  05 

LAT  34  57  N OAY  26 

LCNG  048  04  N HOUR  06.1 


castnum/tine  LVLTYP  DEPTH 

06.i  oas  ooooo 

OSS  00010 

OBS  00020 

nes  00030 

OBS  00050 

CBS  00075 

CBS  00100 

CBS  00125 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  002  50 

OBS  00300 

OBS  00390 

CBS  00400 

OBS  00500 

nes  00515 

OBS  006  00 

OBS  00700 

OBS  OOP  00 

OBS  009  00 

CBS  00940 

OBS  00970 

OBS  01000 

IBS  01100 

OBS  01145 

OBS  01200 

CBS  01242 

PBS  01270 

n3S  01300 

0"S  01400 

uBS  01500 


BOTOP  04938  AIR  TEMP  17.6 
SHIP  EN  WET  BULB  15.6 
OATA  USE  1 BAROMETR  1022.4 
AREA  05  CL QUO  T/a 


TEMP 

SAL 

SISMA-T 

18.86 

36.37 

26.12 

18.77 

36.35 

2o.  1 3 

17.96 

36.35 

26.33 

17.36 

36.39 

26.51 

17.20 

36.42 

26.57 

17.15 

36.42 

2b.  58 

17.13 

36.42 

26.55 

17.12 

36.42 

2b.  59 

17.08 

36.42 

26.  eo 

17.07 

36.42 

26.60 

17.04 

36.42 

26.61 

16.79 

36.37 

26.63 

16.42 

36.30 

26.67 

16.30 

36.28 

2b.68 

14.57 

35.57 

26.  b3 

14.60 

35.97 

26.82 

13.54 

35.79 

26.91 

11.25 

35.46 

27.11 

09.19 

35.26 

27.31 

07.97 

35.22 

27.47 

07.54 

35.21 

2 7.53 

07.52 

35.24 

27.55 

07.24 

35.23 

27.59 

06.72 

35.23 

27.66 

06.45 

35.23 

27.70 

06.27 

35.23 

27.72 

05.74 

35.14 

27.72 

05.74 

35.15 

27.73 

05.27 

35.08 

27.73 

04.80 

35.05 

27.76 

04.52 

35.04 

27.78 

01 R HGT  PER  WlND-DIR  03 

03  2 4 WINO-SPD  20 

S£A  WIND-FOP 

CL/TR  WEATHER  X2 


0YH02TH  SHO  VEL  OXYG  P'34 

1520.6 

1520.5 

1518.3 

1516.8 

1516.7 

1516.9 

1517.3 

1517.7 

1518.0 

1518.8 

1519.5 

1519.5 

1519.8 

1519.6 

1515.4 

1515.8 

1513.5 

1506.9 

1500.9 

1497.9 

1496.9 

1497.4 

1496.8 

1496.4 

1496.1 
1496.3 

1494.8 

1495.2 

1493.7 

1493.5 
1494.0 


INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  D 5 SQUARE  2 

DURATION  00.3  2 SOUARE  48 

ORIG  E41  091  1 SQUARE  4B 


TOT  P N02  M03  S10)  PH 
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•EFIO  31  (l 71  YEA*  1970  BQTOP  05029  AIR  TEMP  17.0  01»  HGT  PER 


CONSEC  0092 

month 

05 

SHIP  EN 

LAT  34  53  N 

DAY 

26 

DATA  USE 

LONG  048  10  W 

HOUR 

12.1 

AREA 

CASTNUN/T1NE 

LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

12.1 

06$ 

00000 

18.64 

08  S 

00010 

18.64 

oes 

00020 

18.63 

OSS 

00030 

18.32 

OBS 

00050 

17.54 

oes 

000  75 

17.23 

OBS 

00090 

17.18 

OBS 

00100 

17.17 

OBS 

00125 

17.14 

OBS 

00150 

17.11 

OBS 

00  30 

17.07 

OBS 

002  jO 

16.93 

oes 

00300 

16.79 

oes 

00400 

16.13 

OBS 

004  60 

15.16 

OBS 

00500 

14.89 

OBS 

00530 

14.73 

OBS 

006  00 

13.70 

OBS 

00650 

12.95 

OBS 

00700 

11.41 

OBS 

00800 

09.55 

OBS 

00900 

08.27 

OBS 

00960 

07.53 

OBS 

OICOO 

07.26 

OBS 

01100 

06.59 

OBS 

01115 

06.59 

OBS 

01200 

06.09 

OBS 

01300 

05.39 

oes 

01330 

04.96 

OBS 

01400 

04.74 

OBS 

01500 

04.45 

WET  BUie  15.4  02  3 3 

1 0AROMETR  1025.1  SEA 

05  CL  QUO  T/A  CL/TR 


SAL 

SIGMA-T 

ovndpth  sno  vel 

36.44 

26.23 

1520.0 

36.44 

2 6.23 

1520.2 

36.44 

26.23 

1520.3 

36.36 

26.25 

1519.5 

36.41 

26.48 

1517.7 

36.40 

26.55 

1517.2 

36.43 

26.59 

1517.3 

36.43 

26.59 

1517.4 

36.43 

26.59 

1517.7 

36.43 

26.60 

1518.1 

36.43 

26.61 

1518. B 

36.41 

26.63 

1519.1 

36.36 

26.62 

1519.5 

36.23 

26.68 

1519.0 

36.02 

26.74 

1516.7 

36.03 

26.81 

1516.5 

36.00 

26.82 

1516.5 

35.83 

26.91 

1514.1 

35.72 

2o.98 

1512.3 

35.46 

27,08 

1507 .5 

35.27 

27.26 

1502.2 

35.24 

27.44 

1499.1 

35.22 

27.54 

1497.2 

35.23 

27.58 

1496.9 

35.22 

27.67 

1495.9 

35.23 

27.68 

1496.1 

35.21 

27.73 

1495.6 

35.09 

27.72 

1494.2 

35.06 

27.75 

1493.0 

35.06 

27.77 

1493.2 

35.03 

27.78 

1493.7 

M1ND-DIR 

03 

INST 

STD  RECOROER  TEN  SO  120* 

WIND-SPD 

18 

TRACE 

DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

WIND-F3R 

OURATION 

00-4  2 

SQUARE 

48 

WEATHER 

XI 

OAIG 

E41  092 

1 

SQUARE 

48 

OXY  0 

P04 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PM 

REPIO 

31 

8173 

YEAR 

1970 

80TDP  04938 

AIR  TEMP  17.4 

OIR  HOT  PER 

WINO-DIR 

03 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0093 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB  14.4 

06  2 2 

wIND-SPD 

20 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

.AT 

34 

48  N 

OAY 

26 

DATA  USE 

1 

BAROMETP  1026.1 

SEA 

WI NO-FOR 

OURATION 

00.7  2 

SQUARE 

48 

ONG 

046 

10  W 

HOUR 

17.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG  E41  093 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

NO’  S I 33 

PH 

OBS 

00000 

18.96 

36.44 

26.15 

OBS 

00010 

18.76 

36.40 

26.17 

OBS 

00020 

17.88 

36.4  2 

26.41 

OBS 

00030 

17.66 

36.43 

26.47 

OBS 

00050 

17.45 

36.43 

26.52 

oes 

00075 

17.18 

36.40 

26.56 

OBS 

00100 

17.13 

36.43 

26. 6C 

OBS 

00125 

17.10 

36.43 

2o.60 

OBS 

00150 

17. OB 

36.43 

26.  6 1 

OBS 

00200 

16.96 

36.41 

26.62 

OBS 

002  50 

16.76 

36.36 

26.63 

OBS 

00300 

16.57 

36.34 

26. 66 

OBS 

00325 

16.54 

36.34 

26.67 

OBS 

00400 

15.65 

36.16 

26.74 

OBS 

00500 

14.21 

35.85 

26.82 

OBS 

00600 

12.15 

35.54 

2 7.00 

OBS 

00700 

10.93 

35.32 

27.06 

OBS 

00800 

09.16 

35.23 

27.29 

OBS 

009  00 

07.81 

35.21 

27 ,4e 

OBS 

01000 

07.17 

35.22 

27.59 

OBS 

01040 

06.83 

35.21 

27.63 

OBS 

01100 

06.58 

35.20 

27.65 

OBS 

01200 

05.35 

35.05 

27.69 

OBS 

012  30 

05.30 

35.07 

27.72 

oes 

01300 
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16.81 

36.01 

26.81 

1513.9 

OBS 

00600 

16.36 

35.93 

26.85 

1513.0 

OBS 

006  70 

13.28 

35.73 

26.92 

1510.6 

OBS 

00500 

13.09 

35.72 

26.95 

1510.3 

OBS 

00520 

12.97 

35.72 

26.97 

1510.2 

OBS 

00600 

11.06 

35.66 

27.16 

1506.6 

OBS 

00700 

10.03 

35.38 

27.26 

1502.5 

OBS 

00750 

08.79 

35.28 

27.39 

1698.6 

OBS 

00770 

08.78 

35.29 

27.60 

1698.9 

OBS 

00800 

08.18 

35.19 

27.62 

1697.0 

OBS 

00860 

06.93 

35.05 

27.69 

1692.7 

08$ 

00880 

06.93 

35.12 

27.56 

1693.6 

OBS 

00900 

06.93 

35.21 

27.61 

1693.9 

OBS 

00970 

06.56 

35.17 

27.63 

1693.5 

OBS 

00985 

06.55 

35.18 

27.66 

1693.8 

OBS 

01000 

06.25 

35.12 

27.66 

1692.7 

OBS 

01060 

05.76 

35.09 

27.68 

1691.6 

OBS 

01090 

05.27 

35.06 

27.70 

1690.2 

OBS 

01100 

05.26 

35.06 

27.70 

1690.2 

OBS 

01160 

06.97 

35.06 

27.73 

1690.1 

OBS 

01200 

06.97 

35.06 

27.73 

1690.8 

OBS 

01300 

06.82 

35.06 

27.75 

1691.9 

oes 

01330 

06.79 

35.06 

27.75 

1692.2 

OBS 

01370 

06.63 

35.06 

27.77 

1692.2 

OBS 

01600 

06.63 

35.05 

27.78 

1692.8 

OBS 

01665 

06.37 

35.00 

27.77 

1692.6 

OBS 

01500 

06.32 

35.02 

27.79 

1693.1 

WINO-OIR 

11 

INST 

STD  RECORDER 

W1ND-SPD 

16 

TRACE 

DIR  1 

WIND-FOR 

DURATION  00.: 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E6I  099 

OXYG 

P06 

TOT  P 

NO 2 NOS 

TEN  SO  1206 
S SQU4 HE  2 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  67 


SI03  PM 


TEN  SO  1206 
S SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  67 


S 103  PM 


281 


TABLE  XX. — Continued 


REF  10 

31 

8173 

TEAR  1*70 

80T0P  0*755 

Al»  TEMP 

19.1 

01R  HGT 

PER 

MIND-D1R 

09 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSFC 

0100 

MONTH  05 

SHIP 

EN 

MET  BULB 

18.2 

09  i 

2 

M1N0-SPD 

10 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

3* 

56 

N 

DAY  28 

OATA 

USE 

1 

8AROM6TR 

1028.1 

SEA 

M1N0-E0R 

duration  00.* 

2 

SQUARE 

*8 

LONG 

0*8 

00 

w 

WCUR  12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

cl/tr 

MEATHER 

XI 

OR IG  E*1  100 

1 

SQUARE 

*8 

CASTNLH/TINE 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNDPTH  SND  VEL 

12.0 

08$ 

00000 

18.69 

36.3* 

26.1* 

1520.1 

OB  S 

000 10 

18.55 

36.35 

26.16 

1519.8 

08S 

00020 

18.13 

36.30 

26.25 

1518.8 

CBS 

00030 

17.30 

36.3* 

26. *9 

1516.5 

08  S 

00050 

16.95 

36.35 

26.58 

1515.8 

ORS 

00052 

16.91 

36.38 

26.61 

1515.8 

CBS 

00060 

16.96 

36. *3 

26.6* 

1516.1 

ORS 

000  7 5 

16.9* 

36.  *1 

26.63 

1516.3 

OBS 

00100 

16. *6 

36.29 

26.65 

1515.1 

08S 

00125 

16. *7 

36.3* 

26.69 

1515.6 

OBS 

00150 

16.  *2 

36.32 

26.68 

1515.9 

OBS 

00200 

16.  18 

36.27 

26.70 

1515.9 

oes 

002  50 

15.63 

36.13 

26.72 

151*. 8 

08  s 

00265 

15. *3 

36.11 

26.75 

151*.* 

OBS 

00300 

15. *1 

36.12 

26.76 

1515.0 

06S 

003  55 

l *.  60 

35.95 

26.6  1 

1513.1 

CBS 

00380 

1*.  59 

35.9* 

26.80 

1513.5 

OBS 

00*00 

1 *.  39 

35.9* 

26.85 

1513.2 

OBS 

005  00 

13.26 

35.73 

26.92 

1510.9 

OBS 

00550 

12.87 

35.69 

2o.97 

1510.3 

OBS 

006  00 

12.10 

35.55 

27.01 

1508.* 

OBS 

00665 

10.98 

35. *3 

27.13 

1505.4 

OBS 

006  90 

10.95 

35. *6 

27.  16 

1505.7 

OBS 

00700 

10.80 

35. *3 

27.17 

1505.3 

OBS 

00760 

09.55 

35.32 

27.30 

1501.6 

OBS 

008  00 

08.9* 

35.23 

27.33 

1*99.9 

OBS 

008  30 

07.73 

35.05 

27.37 

1*95.6 

OBS 

00850 

07.82 

35.18 

27.46 

1*96.5 

OBS 

00880 

07.83 

35.23 

27.50 

1*97.1 

OBS 

00900 

07.67 

35.23 

27.52 

1*96.8 

OBS 

009*0 

07.37 

35.22 

27.56 

1*96.3 

OBS 

00980 

06.23 

35.06 

27.59 

1*92.2 

OBS 

01000 

06.  19 

35.09 

27.62 

1*92.5 

OBS 

01025 

05.79 

35.05 

27.6* 

1*91.2 

OBS 

01100 

05.63 

35.08 

27.68 

1*91 .9 

OBS 

01130 

05.36 

35.06 

27.70 

1*91.2 

OBS 

01160 

05.36 

35.07 

27.71 

1*91  .6 

OBS 

01175 

05.56 

35.1* 

27.7* 

1*92.9 

OBS 

01200 

05.52 

35.13 

27.7* 

1*93.2 

OBS 

01230 

05.23 

35.09 

27.7* 

1*92.* 

OBS 

01250 

05.37 

35.15 

27.77 

1*93.* 

OBS 

01300 

05.28 

35.13 

27.77 

1*93.9 

OBS 

01*00 

0*.  95 

35.09 

27.77 

1*9*. 1 

OBS 

01*20 

0*.  81 

35.09 

27.79 

1*93.9 

OBS 

01*60 

G*.  85 

35.10 

27.79 

1*9*. 7 

OBS 

01500 

0*.  55 

35.05 

27.79 

1*9*. 1 

REF  1 0 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BCTDP  0*800 

AIR  TEMP 

18.9 

DIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0101 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET  BULB 

17.7 

09  1 

2 

LAT 

3* 

58 

N 

OAY 

28 

OAT*  USE  1 

BAROMETR 

1027.6 

SEA 

LONG 

0*8 

09 

M 

HOUR 

17.7 

AREA  05 

CLOUD  T/* 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

17.7 

OBS 

00000 

18.97 

36.33 

26.06 

1520.8 

OBS 

000  IQ 

18.69 

36.36 

26.16 

1520.3 

OBS 

00020 

18.3* 

36.3* 

26.23 

1519.4 

OBS 

00030 

17.41 

36.35 

26.47 

1516.9 

OBS 

00050 

17.10 

36.41 

26.59 

1516.4 

OBS 

00075 

17.08 

36.42 

26.60 

1516.7 

OBS 

00100 

16.99 

36.40 

26.61 

1516.8 

OBS 

00125 

16.80 

36.37 

26.63 

1516.7 

OBS 

00150 

16.62 

36.33 

26.6* 

1516.5 

OBS 

00200 

16.42 

36.31 

26.67 

1516.7 

OBS 

002  50 

16.18 

36.27 

26.70 

1516.7 

OBS 

00300 

15.61 

36.17 

26.75 

1515.7 

OBS 

00*00 

14.59 

35.97 

26.83 

1513.0 

OBS 

00*75 

14.07 

35.83 

26.83 

1513.2 

OBS 

00500 

13.47 

35.77 

26.91 

1511.6 

OBS 

00530 

12.9* 

35.70 

26.96 

1510.2 

OBS 

00550 

12.93 

35.70 

26.97 

1510.5 

OBS 

00600 

12.18 

35.58 

27.02 

1508.7 

OBS 

00700 

10.78 

35.42 

27.16 

1505.2 

OBS 

00760 

08.91 

35.15 

27.27 

1*99.1 

OBS 

00790 

09.05 

35.21 

27.29 

1500.2 

OBS 

00800 

08.85 

35.21 

27.33 

1*99.6 

OBS 

008*0 

08.22 

35.21 

27.43 

1*97.9 

OBS 

008  90 

07.92 

35.23 

27.49 

1*97.6 

OBS 

00900 

08.01 

35.24 

27.48 

1*98.1 

OBS 

01000 

06.87 

35.16 

27.58 

1*95.2 

OBS 

01100 

05.89 

35.07 

27.6* 

1*92.9 

OBS 

01200 

05.45 

35.09 

27.71 

1*92.8 

OBS 

01300 

05.01 

35.07 

27.75 

1492.7 

OBS 

01*00 

04.73 

35.0* 

27.76 

1*93.2 

OBS 

01500 

04.47 

35.02 

27.77 

1*93.7 

OBS 

01580 

04.27 

35.00 

27.78 

1*94.2 

OBS 

01750 

04.19 

35.00 

27.79 

1*96.8 

OBS 

01800 

04.16 

35.00 

27.79 

1*97.5 

OBS 

01810 

04.01 

35.00 

27.81 

1*97.0 

OBS 

02000 

03.87 

34.99 

27.81 

1*99.7 

OBS 

02160 

03.78 

34.99 

27.82 

1502.0 

OBS 

02500 

03.42 

34.99 

27.86 

1506.3 

OBS 

03000 

02.95 

34.96 

27. BB 

1512.9 

OXVG 


PD*  TOT  P N02 


N03  $103  PH 


MIN  0-01 R 

10 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

MIND-  SPO 

15 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

MIND-FOR 

DURATION 

00.6 

2 

SQUARE 

*8 

MEATHER 

XI 

ORIG 

E*1  101 

1 

SQUARE 

*8 

OXYG 

PO* 

TOT  P 

N02 

N03 

SI03 

PH 

282 


TABLE  XX. — Continued 


REMO  31  8173 

CONSEC  0102 
LAI  35  01  N 
LONG  048  12  M 

CASTN UN/TINE 

00.1 


YEAR  1970 

BOTOP  03840 

AIR  TEMP 

19.1 

OIR  HGT 

PER 

MONTH  05 

SHIP  EN 

WET  BULB 

18.2 

08  2 

3 

DAY  29 

DATA  USE  1 

BAROHETR 

1027.4 

SEA 

HOUR  00.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

dyndpth  SNO  vel 

08  S 

00000 

18.48 

36.39 

26.23 

1519.5 

08  S 

00010 

18.  19 

36.39 

26.31 

1518.9 

OBS 

00020 

17.94 

36.39 

26.37 

1518.3 

08  S 

000  30 

17.78 

36.39 

26.41 

1518.0 

OBS 

00050 

17.27 

36.43 

26.56 

1516.9 

OBS 

00075 

17.16 

36.43 

26.59 

1517.0 

OBS 

00100 

17.13 

36.44 

26.60 

1517.3 

OBS 

00125 

17.13 

36.44 

26.60 

1517.7 

OBS 

00150 

17.11 

36.45 

26.62 

1518.1 

OBS 

00200 

16.82 

36.35 

26.61 

1517.9 

08S 

00250 

16.47 

36.28 

26.64 

1517.6 

OBS 

00265 

16.16 

36.23 

26.67 

1516.8 

OBS 

003  00 

16.10 

36.25 

26.70 

1517.3 

OBS 

00400 

15.20 

36.07 

26.77 

1515.9 

OBS 

00500 

14.02 

35.87 

26.87 

1513.5 

OBS 

00540 

13.64 

35.81 

26.91 

1512.9 

OBS 

00600 

12.38 

35.56 

26.97 

1509.3 

OBS 

00630 

11.91 

35.54 

27.04 

1508.2 

OBS 

006  50 

11.88 

35.54 

27.05 

1508.4 

OBS 

00680 

11.22 

35.41 

27.07 

1506.4 

OBS 

00700 

10.96 

35.42 

27.13 

1505.9 

00  S 

00725 

10.89 

35.42 

27.14 

1506.0 

OBS 

00800 

09.58 

35.29 

27.27 

1502.4 

OBS 

00850 

08.07 

35.09 

27.35 

1497.3 

OBS 

00875 

07.72 

35.07 

27.39 

1496.3 

OBS 

00900 

08.03 

35.24 

27.48 

1498.2 

OBS 

00940 

07.74 

35.21 

27.50 

1497.7 

OBS 

01000 

06.17 

35.02 

27.57 

1492  .3 

OBS 

01030 

05.92 

35.02 

27.60 

1491 .8 

OBS 

01100 

05.86 

35.09 

27.66 

1492.8 

OBS 

01170 

05.45 

35.09 

27.71 

1492.3 

OBS 

01200 

05.39 

35.09 

27.72 

14  92.6 

OBS 

01230 

05.33 

35.09 

27.73 

1492.8 

OBS 

01300 

04.99 

35.06 

27.75 

1492.6 

OBS 

01370 

04.64 

35.04 

27.77 

1492.3 

OBS 

01400 

04.57 

35.03 

27.77 

1492.5 

OBS 

01500 

04.41 

35.02 

27.78 

1493.5 

W1NO-OIA  II 
WINO-SPO  14 
WIND-FOB 
WEATHER  XI 


OXVG  PQ4 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00.5 

CRIG  E41  102 


TEN  SO  1206 
5 SOUARE  4 
2 SOUARE  48 
l SOUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REFID  31  8173 

COPSE C 0103 
LAT  35  02  N 
LONG  047  50  W 


CASTNUM/T IME 
06.2 


YtAR 

1*70 

BOTOP  04  755 

AIR  TEMP  ie.5 

OIR  HGT 

PFR 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB  18.1 

06  1 

3 

DAY 

29 

DATA  USE  l 

BAROHETR  1C25.1 

SEA 

HOUR 

06.2 

AREA  05 

CLOUD  T/4 

CL/1P 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OBS 

000  00 

18.90 

36.35 

26.10 

1520.7 

OBS 

00010 

18.90 

36.35 

26.10 

1520.8 

OBS 

00020 

18.79 

36.35 

26.12 

1520.7 

OBS 

00030 

18.31 

36.28 

26.19 

1519.4 

OBS 

000  50 

16.79 

36.25 

26.54 

1515.3 

OBS 

00075 

16.52 

36.25 

2o.60 

1514.8 

OBS 

00100 

16.40 

36.25 

26.6  3 

1514.9 

OBS 

00125 

16.33 

36.25 

26.65 

1515.1 

OBS 

00150 

16.22 

36.25 

26.67 

1515 .2 

OBS 

00200 

15.76 

36.18 

26.73 

1514.5 

OBS 

002  50 

15.50 

36.15 

26.76 

1514.5 

OBS 

00300 

14.99 

36.03 

26.79 

1513.5 

OBS 

004  00 

1 3.95 

35.86 

26.88 

1511 .6 

OBS 

00500 

12.51 

35.67 

27.03 

1508.3 

OBS 

00540 

11.95 

35.54 

27.04 

1506.8 

OBS 

00570 

11.80 

35.54 

27.06 

1506.8 

OBS 

00600 

11.35 

35.49 

27.11 

1505.7 

OoS 

00700 

09.33 

35.23 

27.26 

1499.7 

CBS 

00710 

09.12 

35.22 

27.29 

1494.1 

OBS 

00740 

09.11 

35.30 

27.35 

1499.7 

ObS 

007R0 

08.20 

35.19 

27.41 

1496.9 

OBS 

00800 

08.33 

35.25 

27.44 

1497.7 

OBS 

00890 

06.65 

35.16 

27.61 

1492.6 

OBS 

00900 

06.66 

35.16 

27.61 

1492.8 

CBS 

00960 

06.64 

35.17 

27.62 

1493.7 

OBS 

00990 

06.56 

35.17 

27.63 

1493.9 

OBS 

01000 

05.97 

35.08 

27.64 

1491 .6 

CBS 

01020 

05.73 

35.07 

27.66 

1490.9 

OBS 

01090 

05.28 

35.06 

27.71 

1490.3 

OBS 

01100 

05.28 

35.06 

27.  71 

1490.4 

OBS 

01145 

05.28 

35.06 

27.71 

1491.2 

OBS 

01165 

05.45 

35.13 

27.75 

1492 .3 

OBS 

01200 

04.96 

35.05 

27.74 

1490.8 

UBS 

01280 

04.69 

35.04 

27.76 

1491 .0 

OBS 

OlJOO 

04.69 

35.04 

27.76 

1491.3 

OBS 

01330 

04.56 

35.02 

27.76 

1491.3 

OBS 

Cl  400 

04.50 

35.02 

<7.77 

1492.2 

OBS 

Cl  500 

04.34 

35.01 

27.78 

1493.2 

WIND-DIR  07 
WIND-  SPD  13 
WIND-FC  P 
WEATHER  XI 


OXYG  P34 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DU P A T I ON  00.3 

CRIG  E41  103 


TEN  SO  1206 
5 SOUARE  4 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  57 


TOT  P N02 


N03  SI03  PH 


283 


TABLE  XX. — Continued 


RERIO 

31 

• 173 

YEU 

1970 

8010P  066 BO 

Al A TEMP  21.3 

OIR  MGT  PER 

MIN0-OIR 

07 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0106 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET  BULB  IB. 7 

OB  1 2 

MIMO-SPD 

09 

TRACE  DIR 

D 

5 

SOOARf 

2 

L6T 

36 

56  N 

OAV 

29 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1025.6 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.6 

2 

SOUARE 

66 

LONG 

067 

55  It 

HOOK 

12.1 

AAEA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E61  106 

l 

SOU ARC 

67 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEATH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  9EL 

OX  tG 

P36 

TOT  P N02 

N03 

5103 

PH 

12.1  OBS 
OBS 
OB  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOOOO  18.90 
00010  IB. 98 
00020  18.86 
00030  18.66 
00050  17.06 
00075  16.57 
00100  16.50 
00125  16.32 
00150  16.22 
00200  15.B2 
00250  15.61 
00300  15.06 
00600  16.19 
00500  12. B5 
00570  11.79 
00600  11.61 
006  30  11.69 
00700  09.88 
00730  09. 38 
00800  OB. 93 
00860  06.06 
00860  08.06 
00900  06.53 
00960  06.72 
00960  06.63 
01000  06.17 
01030  05. 6S 
01070  05.68 
01100  05.55 
01120  05.36 
01200  05.28 
01260  06. 6S 
012^0  06.65 
01300  06.77 
01300  06.70 
01600  06.65 
01660  06.60 
01665  06.58 
01500  06. 3B 


36.36 

26.00 

36.36 

26.00 

36.35 

26.11 

36.33 

26.16 

36.28 

26.50 

36.28 

26.62 

36.28 

26.63 

36.28 

26.67 

36.27 

26.69 

36.20 

26.7  3 

36.11 

26.75 

36.05 

26.79 

35.89 

26.B5 

35.66 

26.96 

35.52 

27.05 

35.53 

27.09 

35.50 

27.09 

35.27 

27.20 

35.26 

27.26 

35.20 

27.37 

35.23 

27.67 

35.23 

27.67 

35.06 

27.56 

35.17 

27.61 

35.17 

27.62 

35.16 

27.66 

35.00 

27.60 

35.11 

27.70 

35.10 

27.71 

35.09 

27.72 

35.10 

27.76 

35.03 

27.76 

35.03 

27.76 

35.06 

27.77 

35.06 

27.78 

35.02 

27.77 

35.02 

27.78 

35.06 

27.79 

35.02 

27.70 

1520.9 

1521.1 
1520. B 

1520.5 

1516.1 

1515.0 

1515.2 

1515.1 

1515.2 

1516.7 
1516.1 

1513.7 

1512.5 

1509.6 

1506 .0 

1506.6 

1506.7 

1501 .5 

1500.6 

1500.0 

1697.3 

1697.6 

1692.1 

1693.7 
1693  .6 

1692.6 

1690.9 

1691.6 

1691.6 

1691.1 

1692.1 

1690.6 

1691 .0 

1691.7 

1692.7 

1692.0 

1692.6 

1693.7 
1693.6 


REMO 

31 

•173 

YEAR 

1970 

BOTOP  03658 

AIR  TEMP  26.2 

DIP  HGT  PER 

MINO-OI  R 

01 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1 

206 

CONSEC 

0105 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET  BULB  21.1 

00  0 X 

MIVD-SPO 

06 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

03  N 

OAV 

29 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1026.7 

SEA 

MlND-fCR 

DURATION 

2 

SOUARE 

68 

LONG 

060 

07  W 

HOUR 

17.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

OPIG  E61  105 

1 

SOUARE 

58 

castnum/tine 

IVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGNA-T 

OVNOPTH  SND  VEL 

OXVG 

P-»6 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

OBS 

OOOOO 

19.52 

36.37 

25.95 

1522.6 

OBS 

00010 

19.16 

36.30 

26.05 

1521  .6 

OBS 

00020 

10.00 

36.35 

26.12 

1520.7 

OBS 

00030 

17.99 

36.35 

26.33 

1518.6 

OBS 

00050 

17.27 

36.33 

26.30 

1316.0 

OBS 

00075 

16.83 

36.32 

26.50 

1515. V 

OBS 

00100 

16.66 

36.29 

26.61 

1515.7 

OBS 

00125 

16.63 

36.29 

26.61 

1516.0 

OBS 

00150 

16.53 

36.29 

26.63 

1516.2 

OBS 

00200 

16.25 

36.25 

26.67 

1516.1 

OBS 

00250 

15.81 

36.19 

26.72 

1515.5 

OBS 

00300 

15.56 

36.15 

26.  T3 

1513.6 

OBS 

00600 

16.66 

36.01 

26.06 

1516.1 

OBS 

00500 

13.60 

35.76 

26.90 

1511.3 

OBS 

00600 

12.31 

35.62 

27.03 

1509.2 

OBS 

00700 

10.52 

35.30 

27.10 

1506.2 

OBS 

00800 

C9.65 

35.36 

27.33 

1302.0 

OBS 

00900 

06.91 

35.16 

27.56 

1693.7 

OBS 

00960 

07.13 

35.21 

27.59 

1695.7 

OBS 

01000 

06.65 

35.09 

27.39 

1693.5 

OBS 

01020 

06.11 

35.07 

27.61 

1692  .6 

OBS 

01060 

06.26 

33.16 

27.67 

1693.6 

OBS 

01100 

05.52 

35.06 

27.67 

1691 .6 

OBS 

01160 

OS.  28 

35.06 

27.69 

1691 .6 

OBS 

Oil  BO 

05.66 

35.15 

27.76 

1693.6 

CBS 

01200 

05.30 

35.09 

27.73 

1692.2 

OBS 

01230 

03.60 

35.16 

27.76 

1693.2 

OBS 

01300 

06.90 

35.06 

27.75 

1692.5 

OBS 

01350 

06.70 

35.02 

27.15 

1692.2 

OBS 

01600 

06.61 

35.06 

27.77 

1692.7 

OBS 

01500 

06.39 

35.02 

27.70 

1693.6 

OBS 

01600 

06.19 

35.00 

27.79 

1696.2 

OBS 

01750 

06.06 

35.00 

27.00 

1696.2 

OBS 

02000 

03.73 

35.00 

27.06 

1699.1 

OBS 

02500 

03.30 

36.97 

27.05 

1505.0 

OBS 

03000 

02.89 

36.93 

27.86 

1512.6 

284 


TABLE  XX. — Continued 


RtFID 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  03860 

AIR  TEMP  19.9 

OIR  HGT  PER 

WlND-OlF 

26 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

01G6 

MCNTf 

05 

SHIP  EN 

MET  BULB  17.5 

00  0 X 

WlND-SPP 

06 

TRACE  DIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

39  N 

DAY 

30 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1026.0 

SEA 

wind-f:.p 

DURATION 

00.6 

2 

SQUARE 

69 

LONG 

068 

02  W 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E61  106 

1 

SQUARE 

68 

LASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIG-A-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

DXYG 

P36 

TOT  P N02 

N03 

SIDS 

PH 

OBS 

00000 

19.52 

36.36 

UBS 

COO  10 

19.15 

36.33 

CBS 

00020 

18.58 

36.  36 

OBS 

00030 

17.88 

36.35 

OBS 

00050 

17.67 

36.29 

DBS 

000  75 

17.02 

36.37 

DBS 

00100 

16.86 

36.37 

OBS 

00125 

16.  7i 

36.36 

OBS 

00150 

16.65 

36.35 

OBS 

00200 

16.68 

36.30 

DBS 

002  50 

16.12 

36.23 

OBS 

OU300 

15.60 

36.10 

DBS 

00325 

15.31 

36.05 

DBS 

00360 

16.96 

35.97 

OBS 

003  70 

16.86 

35.99 

OBS 

00600 

16.50 

35.89 

CBS 

00500 

13.66 

35.81 

DBS 

00550 

13.15 

35.75 

OBS 

006  00 

12.09 

35.53 

OBS 

00660 

10.92 

35.60 

OBS 

00685 

10.99 

35.69 

CBS 

0C700 

10.76 

35.63 

OBS 

00730 

C9.10 

35.29 

CBS 

0C800 

09.10 

35.29 

DBS 

00820 

08.93 

35.30 

OBS 

oe«©o 

08.03 

35.19 

OB*. 

00H90 

07.96 

35.22 

DBS 

00900 

07.83 

35.21 

OBS 

00960 

06.  18 

35.01 

OBS 

00*60 

06.59 

35.15 

OBS 

00970 

06.36 

35.10 

OBS 

01000 

06.29 

35.13 

DBS 

01030 

06.51 

35.22 

OBS 

01050 

C6.50 

35.22 

OBS 

cnoo 

06.15 

35.17 

OBS 

01200 

05.51 

35.13 

OBS 

01300 

06.90 

35.06 

PBS 

01360 

06.87 

35.06 

CBS 

01370 

06.59 

35.03 

OBS 

01600 

06.51 

35.03 

OBS 

G1625 

06.60 

35.01 

OBS 

01500 

06.32 

35.01 

25.93 
26.02 
26.  1 7 

26.35 
26.61 
26.  58 
2o.62 
26.66 
26.65 

26.65 
26.68 
26.70 
26.73 

26.75 
28.79 
26.78 
2o.91 
26.96 
27.00 
27.12 
27.18 
27.18 

27.35 
27.35 
2 7.38 

27.66 

27.67 

27.68 
27.56 
27.61 
27.61 
27.06 
27.68 

27.68 

27.69 

27.76 
27.76 

27.76 

27.77 

27.78 

27.77 

27.78 


1522.6 

1521.5 

1520.1 
1518.3 

1517. 1 

1516.5 

1516.6 

1516.6 

1516.6 

1516.8 

1516.5 

1515.5 

1515.0 

1516.0 

1516.2 

1513.5 

1512.2 

1511.3 

1508.3 

1505.0 

1505.8 

1505.1 

1500.3 

1500.6 
150C.3 

1697.6 

1697.7 

1697.6 

1691.3 

1693.5 

1692 .6 
16«2.9 

1696.6 

1696.7 

1696.1 

1693.1 

1692.2 

1692.7 

1692.1 

1692.2 

1692.2 

1693.1 


REEIO 

31 

8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  06755 

AIR  TEMP  18.6 

OIR  HGT  PER 

WIN0-01R 

19 

INST  STD  RECOROER  TEN  SQ  l 

206 

CONSEC 

0107 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET  BULB  17.6 

00  0 X 

WIND-SPD 

07 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

58  N 

DAY 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.7 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

68 

LONG 

066 

08  W 

HOUR 

06.1 

APEA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

weather 

XI 

ORIG  E61  1 07 

1 

SQUARE 

68 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

PD  6 

T OT  P N02 

N03  SID3 

PH 

06.1  OBS 

UBS 

OBS 

OBS 

ObS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

ObS 

OBS 

OBS 

ObS 

OBS 

OBS 

OBS 

ObS 

ObS 

OBS 

OBS 

CPS 

PBS 

oes 

P8< 

ObS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 


00000 

19.39 

36.37 

25.98 

1522.1 

000 10 

18.83 

36.35 

26.11 

1520.6 

00020 

17.68 

36.35 

26.60 

1517.5 

000  >0 

17.59 

36.33 

26.61 

1517.6 

00050 

17.15 

36.35 

26.53 

1516.6 

00075 

17.02 

36.39 

26.59 

1516.5 

00100 

16.88 

36.39 

26.63 

1516.5 

00125 

16.  75 

36.37 

26.66 

1*16.5 

001  50 

16.70 

36.37 

26.65 

1516.8 

00200 

16.66 

36.35 

26.65 

1517.6 

002  50 

16.29 

36.27 

26.67 

1517.0 

003  00 

15.75 

36.17 

26.72 

1516.1 

00355 

15.63 

36.11 

26.75 

1515.9 

006  00 

16.87 

36.01 

2u.  80 

1516.8 

C0500 

13.65 

35.81 

26.90 

1512.2 

00*  00 

12.09 

35.58 

27.06 

1508.6 

007  00 

10.53 

35.37 

27.17 

1506.3 

ooaoo 

09.23 

35.22 

27.27 

1501 .0 

00865 

08.08 

35.15 

27.60 

1697.7 

00««5 

07.  10 

35.06 

27.67 

16*6.3 

00900 

07.  10 

35.11 

27.51 

1696.6 

00915 

07.05 

35.11 

27.52 

1696.5 

00960 

07.22 

35.19 

27.56 

1696 .7 

0096  0 

07.22 

35.23 

27.59 

1696.0 

OtOPC 

06.  C9 

35.06 

27.61 

1692.0 

01100 

05.65 

35.08 

27.68 

1691 .9 

01200 

05.38 

35.08 

27.71 

169?. 5 

01300 

05.01 

35.08 

27.76 

1692.7 

01600 

06.  65 

35.06 

27.77 

16 Si .8 

01500 

06.32 

35.02 

27.79 

1693.1 

285 


TABLE  XX. — Continued 


REMO 

31 

8173 

YEAR 

1970 

80  TOP 

04791 

AIR  TEMP 

19.7 

DIR  HC-T  PER 

CONSEC 

01C8 

MONTH 

05 

SHIP 

EN 

MET  BULB 

18.9 

00  0 X 

LAT 

34 

51  N 

OAY 

30 

OATA 

USE  1 

BARCMETR 

1021.3 

SEA 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dyncpth  snd  vel 

12.0 

OBS 

00000 

19.33 

36.37 

26.00 

1521 .9 

06S 

000 10 

18.76 

36.33 

26. 12 

1520.4 

OBS 

00020 

1 7.89 

36.34 

26.34 

1518.1 

OBS 

000  30 

17.66 

*6.31 

26.38 

1517.6 

OBS 

00050 

17.11 

36.  36 

26.55 

1516.3 

OBS 

00075 

17.02 

36.38 

26.5« 

1516.5 

OBS 

00100 

16.90 

36.38 

26.ol 

1516.6 

OBS 

00125 

16.82 

30.3  8 

26.63 

1516.7 

OBS 

00150 

16.76 

36.36 

26.63 

1516.9 

OBS 

00200 

16.71 

36.35 

26.64 

1517.6 

OBS 

002  50 

16.59 

36. *5 

26.66 

1518.1 

OBS 

00300 

16.15 

36.24 

26.68 

1517.4 

OBS 

00400 

14.98 

36.03 

26.79 

1515.2 

OBS 

0C5  00 

14.05 

35.85 

26.85 

1513.6 

OBS 

006  00 

12.76 

35.65 

26.96 

1510.7 

OBS 

00640 

12.22 

35.57 

27.01 

1509. 4 

OBS 

0C690 

10.83 

35.  39 

27.  13 

1505.2 

OBS 

00700 

10.79 

35.41 

27.15 

1505.2 

OBS 

00800 

09.64 

35.33 

27.29 

1502.7 

OBS 

008  50 

07.78 

35.06 

27.37 

1496.1 

OBS 

00870 

08.09 

35.23 

27.46 

1497.9 

OBS 

00900 

07.88 

35.20 

27.47 

1497.5 

OBS 

009  30 

07.63 

35.15 

27.47 

1497.0 

OBS 

01000 

06.27 

35.05 

27.58 

1492.7 

OBS 

01C40 

05.71 

35.05 

27.65 

1491.1 

OBS 

01100 

05.66 

35.07 

27.67 

1492.0 

OBS 

01120 

05.49 

35.07 

27.69 

1491.6 

OBS 

01200 

05.31 

35.07 

27.72 

1492  .2 

OBS 

01300 

04.95 

35.06 

27.75 

1492 .4 

OBS 

01400 

04.66 

35.03 

27.76 

1492.9 

OBS 

01410 

04.59 

35.03 

27.77 

1492.7 

OBS 

01500 

04.52 

35.03 

27.78 

1494.0 

REF  10 

31  8173 

YEAR 

1970 

BOTOP  04838 

AIR 

TEMP  21, 

• 8 

OIP 

hgt  pep 

CONSEC 

0109 

month 

05 

SHIP  EN 

MET 

BULB  19, 

.4 

00 

0 x 

lat 

34  53  N 

OAY 

30 

OATA  US?  1 

BARONETR  1020. 

>3 

SEA 

LONG 

048  14  M 

HOUR 

17.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

CASTNUM/t IME 

LVLT  VD 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

17.5 

UBS 

COO  00 

19.13 

36.38 

26.06 

1521 .4 

IBS 

00010 

18.95 

36.38 

26.11 

1521 .0 

DBS 

00020 

18.49 

36.37 

26.22 

1519.9 

OBS 

00030 

17.89 

36.34 

26.34 

1518.3 

°BS 

C0050 

17.21 

36.37 

26.53 

1516.6 

'IBS 

00075 

17.01 

36.39 

26.60 

1516.5 

OBS 

00  ICO 

16.  c3 

36.3<> 

26.61 

1516.7 

DBS 

00125 

16.82 

36.38 

26.63 

1516.7 

OBS 

C0150 

16.76 

36.36 

26.63 

1516.9 

CBS 

OOcCO 

16.68 

36.36 

24.65 

1517.5 

DBS 

002  50 

16.55 

36.34 

26.67 

1517.9 

OBS 

0C300 

16.24 

36.29 

26.70 

1517.7 

CBS 

OC  400 

15.24 

36.07 

26.76 

1516.0 

TBS 

00460 

14.44 

35.92 

26.82 

1514.3 

TBS 

00500 

14.10 

35.90 

26.88 

1513.8 

OBS 

00520 

13.77 

35.85 

26.91 

1513.0 

DBS 

00600 

12.68 

35.60 

26.94 

1510.4 

DBS 

007  00 

10.96 

35.44 

27.14 

1505.9 

UBS 

00*  00 

08. H2 

35.15 

27.28 

1499.4 

TBS 

00815 

C8.46 

35.22 

27.40 

1498.4 

UBS 

00900 

07.77 

35.21 

27.49 

1497.1 

OBS 

00930 

07.57 

35.22 

27.53 

1496.9 

OBS 

00980 

06.48 

35.11 

27.60 

1493.3 

OBS 

01000 

06.29 

35.09 

27.61 

1492.9 

OBS 

01060 

05.64 

35.07 

27.67 

1491.2 

OBS 

01100 

05.52 

35.07 

27.69 

1491.4 

CBS 

01200 

05.21 

35.09 

27.74 

1491 .8 

DBS 

01280 

04.97 

35.07 

27.76 

1492.2 

OBS 

01300 

04.83 

35.06 

27.76 

1491.9 

DBS 

01400 

04.55 

35.06 

27. 8C 

1492.4 

OBS 

01500 

04.36 

35.05 

27.81 

1493.3 

OBS 

01  750 

04.03 

35.02 

27.82 

1496.1 

ObS 

C2000 

03.02 

35.02 

27. 84 

1499.5 

TBS 

C2240 

03.65 

35.01 

27.85 

1502.8 

DBS 

02  300 

03.49 

35.01 

27.87 

1503.2 

OBS 

02500 

03.30 

35.00 

27.88 

1505.8 

OBS 

03000 

02.84 

34.97 

27.  SC 

1512.4 

• IND-OIR 

20 

I VST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

M I N 0-  S ° 0 

JB 

TRACE  DIR 

0 5 

SOUARE 

2 

Ml  ND-Ff’P 

OUR  AM  JN 

00. 4 2 

SQUARF 

48 

MfATHFP 

XI 

Ohio  E41  1C6 

I 

SQUARE 

<,8 

OXYG 

P 14 

TCT  P N02 

NfiJ  SID3 

PH 

WIND-DIP 

20 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

WlND-SPP 

os 

TRACE 

DIR 

0 5 

SOUA RE 

2 

WIND-FOP 

CURAT  ION 

00.8  2 

SQUARE 

98 

WEATHF* 

XI 

ORIG 

E41  109 

1 

SQUARE 

48 

OXYG 

PD4 

TOT  F 

N02 

NC3  SID3 

RH 

286 


TABLE  XX. — Continued 


®EF10 

31 

8173 

YEAR  1970 

BOTDP  05121 

AIR  TEMP 

Id. 3 

OIR  HGT 

PER 

MIND-01  R 

11 

CONSEC 

0110 

MONTH  05 

SHIP  EN 

MET  BULB 

17.2 

36  6 

3 

MIND-SPO 

21 

LAT 

35 

69 

N 

DAY  31 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1C21.7 

SEA 

M I YD- FOR 

LONG 

069 

03 

W 

HOUR  OC.l 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

Cl/TP 

HEATHER 

X2 

CASTNUM/TIHf 

IVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SMD  VEl  OXYG 

P36 

00.1 

OBS 

00000 

19.61 

36.51 

26.03 

1522.6 

OBS 

00010 

19.53 

36.69 

26.06 

1 522  .6 

OBS 

0CG20 

19.  19 

36.67 

26.11 

1522.0 

CBS 

OOU30 

18.  18 

36.37 

26.29 

1519.1 

OBS 

00050 

17.56 

36.66 

26.50 

1517.8 

OBS 

00C75 

17.32 

36.63 

26.55 

1517.5 

DBS 

001  00 

17.26 

36.63 

26.57 

1517.6 

OBS 

00125 

17.21 

36.63 

26.58 

1517.9 

OBS 

00150 

17.16 

36.63 

26.59 

1518.2 

CBS 

00200 

17.06 

36.60 

26.60 

1518.6 

CBS 

002  50 

17.00 

36.60 

26.61 

1519.3 

OBS 

00300 

16.95 

36.39 

26.61 

1520.0 

OBS 

00360 

16.96 

36.39 

26.61 

1520.6 

OBS 

006  00 

16.36 

36.25 

26.66 

1519.7 

OBS 

00500 

16.70 

35.93 

26.7  7 

1515.8 

OBS 

00600 

13.22 

35.70 

26.91 

1512.3 

OBS 

00700 

10.86 

35.36 

27.10 

1505.6 

oes 

007  50 

09.86 

35.27 

27.21 

1502.5 

oes 

008  00 

08.76 

35.13 

27.2b 

1699.1 

OBS 

00E60 

07.56 

35.06 

27.35 

1695.6 

oes 

00900 

06.99 

35.03 

27.66 

1693.9 

OBS 

00970 

06.22 

35.05 

2 7.58 

1692.0 

oes 

01000 

06.21 

35.07 

27.60 

1692.5 

OBS 

01015 

06.20 

35.07 

27.60 

1692.7 

CBS 

01030 

05.99 

35.07 

27.63 

1692.1 

OBS 

01070 

05.95 

35.10 

27.66 

1692.7 

OBS 

01100 

05.79 

35.09 

27.67 

1692.5 

OBS 

01200 

05.30 

35.09 

27.73 

1692.2 

OBS 

01300 

06.91 

35.06 

27.75 

1692  .3 

OBS 

01355 

06.67 

35.06 

27.76 

1693.0 

OBS 

01600 

06.70 

35.06 

27.78 

1693.1 

CBS 

01500 

06.56 

35.06 

27.78 

1696.1 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  6 
DURATION  00.5  2 SQUARE  68 
ORIG  E61  110  1 SQUARE  59 


TOT  P N02  N03  S 103  PH 


TABLE  XXI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  f yt  stations  taken  by  USCGC 
BOUTWELL  at  Ocean  Station  ECHO,  31  May  1970  - 29  June  1970,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 8177. 


REFlO 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  06938 

AIR 

TEMP  18 

.0 

COMSEC 

0001 

MONTH 

05 

SHIP  00 

MET 

BULB  16 

.0 

LAT 

35 

67  N 

DAY 

31 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1023 

.0 

lomC 

069 

30  M 

HOUR 

18.0 

Alt  EA 

05 

CIOUO  T/6 

CASYNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.0 

QOS 

00000 

18.89 

36.61 

26.16 

oes 

00010 

18.86 

36.61 

26.16 

OBS 

00020 

18.72 

36.61 

26.19 

OBS 

00030 

18.67 

36.63 

26.22 

OBS 

00050 

17.86 

36.36 

26.35 

OBS 

00075 

16.96 

36.39 

26.61 

OBS 

00100 

16.91 

36.37 

26.60 

OBS 

00125 

16.89 

36.60 

26.63 

OBS 

00150 

16.86 

36.61 

26.65 

OBS 

00200 

16.67 

36.36 

26.65 

OBS 

002  50 

16.56 

36.36 

26.66 

OBS 

00300 

16.32 

36.31 

26.70 

OBS 

00600 

16.96 

36.07 

26.83 

OBS 

00500 

13.59 

35.  B6 

26.96 

OBS 

00600 

11.96 

35.60 

27.08 

OBS 

00700 

09.95 

35.33 

27.26 

OBS 

00800 

07.79 

35.13 

27.63 

OBS 

00900 

06.52 

35.12 

27.60 

OBS 

01000 

05.76 

35.16 

27.71 

OBS 

01010 

05.58 

35.10 

27.71 

OBS 

01025 

05.68 

35.17 

27.75 

OBS 

01100 

05.27 

35.13 

27.77 

OBS 

01160 

05.34 

35.18 

27.80 

OBS 

01200 

04.86 

35.12 

27.81 

OBS 

01300 

06.66 

35.12 

27.83 

OBS 

01600 

06.36 

35.10 

27.85 

OBS 

01680 

06.19 

35.09 

27.86 

OBS 

01500 

06.31 

35.11 

27.86 

**• 

•* 

REFID  31 

8177 

YEAR 

1970 

80TDP  06755 

AIR 

TEMP  16.9 

CONSEC 

0002 

MONTH 

06 

SHIP  ou 

MET 

BULB  13.? 

LAT  36 

68  N 

OAV 

01 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1023.6 

LONG  068 

09  M 

HOUR 

05.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

castnum/time 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

05.9 

OBS 

00000 

18.89 

36.38 

26.12 

OBS 

00010 

18.82 

36.36 

26.12 

OBS 

00020 

17.92 

36.36 

26.35 

OBS 

00030 

17.52 

36.38 

26.46 

OBS 

00050 

17.17 

36.63 

26.59 

OBS 

000  75 

17.13 

36.63 

26.60 

OBS 

00100 

17.09 

36.66 

26.61 

OBS 

00125 

17.10 

36.64 

26.61 

OBS 

00150 

17.08 

36.44 

26.62 

OSS 

00200 

16.90 

36.39 

26.62 

oes 

00212 

16.79 

36.36 

26.62 

oes 

002  50 

16.72 

36.36 

26.64 

08  s 

002  70 

16.32 

36.31 

26.70 

OBS 

00300 

15.97 

36.22 

26.71 

OBS 

00335 

15.95 

36.25 

26.74 

OBS 

00600 

15.15 

36.09 

26.80 

OBS 

00500 

16.35 

35.98 

26.89 

OBS 

G06  00 

12.59 

35.66 

27.00 

OBS 

00660 

11.09 

35.46 

27.14 

oes 

00670 

11.22 

35.53 

27.17 

OBS 

00700 

10.88 

35.48 

27.19 

OBS 

00800 

09.26 

35.37 

27.38 

OBS 

00900 

07.51 

35.26 

27.57 

OBS 

00922 

06.56 

35.10 

27.58 

OBS 

00935 

06.85 

35.20 

27.62 

OBS 

00960 

06.62 

35.18 

27.63 

OBS 

00970 

06.82 

35.24 

27.65 

oes 

01000 

06.66 

35.19 

27.66 

OBS 

01060 

05.57 

35.04 

27.66 

OBS 

01080 

05.77 

35.14 

27.71 

OBS 

01100 

05.58 

35.12 

27.72 

OBS 

01200 

05.26 

35.12 

27.76 

OBS 

01300 

06.83 

35.11 

27.80 

OBS 

01600 

06.55 

35.09 

2 7.82 

OBS 

01500 

04.24 

35.06 

27.83 

OIR  HGT  PER 

WlND-DIR 

36 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

20  2 2 

M1ND-SP0 

15 

TRACE  OIR  D 

5 

SQUARE 

4 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E42  001 

1 

SQUARE 

59 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TCT  P N02  N03 

S 103 

PH 

1520.7 

1520.7 

1520.6 

1520.6 

1518.5 

1516.1 

1516.6 

1517.0 
1517.3 

1517.5 

1517.9 

1516.0 

1515.1 

1512.1 

1507 .9 

1502.1 

1695.5 

1692 .2 

1690.8 

1690.2 

1690.9 

1690.5 

1691.5 

1690.6 

1691.1 

1691.7 

1692.1 

1691.2 


OIR  HOT  PER 

MIYO-OIR 

35 

INST  STD  PECORDER 

TEN  SO  1206 

05  2 2 

MIND-SPD 

12 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE  2 

SEA 

Ml NO- FOR 

OUR  AT  1 ON 

00.5 

2 

SQUARE  48 

CL/TR 

MEATHEP 

71 

ORIG  E42  002 

1 

SQUARE  48 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PQ4 

TOT  P MQ2 

N03 

S133 

PH 

1520.7 

1520.6 

1518.2 

1517.2 

1516.6 

1516.9 

1517.2 

1517.6 

1518.0 

1518.2 

1518.0 

1518.5 

1517.5 

1516.8 

1517.6 

1515.8 

1516.7 

1510.2 

1505.7 

1506.6 

1505.7 

1501.3 

1696.2 

1692.6 

1696.1 

1693.6 
1696  .7 

1693.7 

1690.9 

1692.2 

1691.7 

1692.0 

1692.0 
1692.5 

1692.8 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO  31  8177  YEAR  1970 

CONSEC  0003  MONTH  06 

LAT  35  00  N DAY  01 

LONG  060  00  W HOUR  12.2 


CASTNUM/TINE  LVLTYP  DEPTH 

12.2  OBS  00000 

O0S  00010 

OBS  00020 

OBS  00030 

OBS  000  50 

OBS  00075 

OBS  00100 

OBS  00125 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  „ 002 50 

OBS  00300 

OBS  00355 

OBS  00600 

OBS  00500 

OBS  00600 

OBS  00700 

OBS  00800 

OBS  00835 

OBS  00875 

OBS  00900 

OBS  00985 

OBS  01000 

OBS  01010 

OBS  01060 

OBS  01100 

OBS  01130 

OBS  01160 

OBS  01165 

OBS  01200 

OBS  01235 

OBS  01265 

OBS  01255 

OBS  01300 

OBS  01600 

OBS  01500 


BOTOP  06660  AIR  TEMP  20.6 
SHIP  OU  MET  BULB  16.7 
DATA  USE  1 BAROMETR  1025.6 
AREA  05  CLOUO  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

19.13 

36.37 

26.05 

19.06 

36.36 

26.07 

18.96 

36.35 

26.00 

18.51 

36.28 

26.16 

16.91 

36.29 

26.56 

16.66 

36.32 

26.63 

16.36 

36.27 

26.66 

16.06 

36.20 

26.67 

15.85 

36.18 

26.71 

15.61 

36.12 

26.76 

16.96 

36.03 

26.80 

16.51 

35.97 

26.86 

16.36 

35.96 

26.87 

13.78 

35.86 

26.92 

12.93 

35.70 

26.97 

11.39 

35.52 

27.13 

09.52 

35.30 

27.29 

07.69 

35.16 

27.68 

07.19 

35.16 

27.56 

07.63 

35.29 

27.61 

07.03 

35.21 

27.60 

05.56 

35.03 

27.66 

05.06 

35.16 

27.70 

05.96 

35.17 

27.72 

05.87 

35.17 

27.72 

05.01 

35.08 

27.76 

06.76 

35.06 

27.76 

06.73 

35.07 

27.78 

06.96 

35.13 

27.81 

06.95 

35.13 

27.81 

06.90 

35.12 

27.00 

06.73 

35.08 

27.79 

06.91 

35.13 

27.81 

06.39 

35.05 

27.01 

06.29 

35.05 

27.82 

06.20 

35.06 

27.82 

DIR  HGT  PER  MlNO-OIR  01 

35  2 3 MIND-SPD  12 

SEA  MIND-FOR 

CL/TR  HEATHER  XI 


DYNDPTH  SND  VEL  OXVG  P06 

1521 .3 

1521.2 

1521.2 

1520.0 

1515.7 

1515.3 

1516.8 

1516.2 

1513.9 

1513.3 

1512.6 

1511.9 

1512.3 

1511 .1 

1509.7 

1505.9 

1500.5 

1696.3 

1693.8 

1695.5 

1696.3 

1689.5 

1691.2 

1691.7 

1692.0 

1689.3 

1688.8 

1689. 2 

1690.2 

1690.8 

1691 .2 

1690.6 

1691.6 

1690.1 

1691.6 

1692.7 


INST  STD  RECOROER  TEN  SO  1206 

TRACE  DIR  D 5 SQUARE  6 

DURATION  00.6  2 SQUARE  68 

ORIG  E62  003  1 SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REFIO  31  8177  YEAR  1970  BOTOP  03860  AIR  TEMP  17.3 

CONSEC  0006  MONTH  06  SHIP  OU  WET  BULB  13.9 

LAT  35  06  N OAY  01  OATA  USE  l BAROMETR  1025.7 

LONG  068  02  M HOUR  18.0  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  OE  PTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 


OBS 

00000 

19.28 

36.38 

26, 

.02 

OBS 

00010 

19.08 

36.36 

26, 

.06 

OBS 

00020 

18.21 

36.36 

26 

.26 

OBS 

00030 

17.93 

36.38 

26, 

.36 

OBS 

00050 

17.21 

36.35 

26, 

.52 

OBS 

00075 

16.69 

36.28 

26, 

.59 

OBS 

00100 

16.59 

36.31 

26, 

.63 

OBS 

00125 

16.68 

36.31 

26, 

.66 

OBS 

0G150 

16.39 

36.31 

26. 

.68 

OBS 

00200 

16.21 

36.26 

26, 

.68 

OBS 

002  50 

15.63 

36.17 

26, 

.75 

OBS 

003  00 

15.01 

36.05 

26. 

.80 

OBS 

00315 

16.98 

36.08 

26. 

.83 

OBS 

00350 

16.38 

35.92 

26. 

.83 

OBS 

00370 

16.26 

35.92 

26. 

.86 

OBS 

00380 

16.61 

36.00 

26. 

.89 

OBS 

00600 

16.31 

35.98 

26. 

.90 

OBS 

00500 

13.25 

35.80 

26. 

.98 

OBS 

00600 

11.61 

35.67 

27. 

.05 

OBS 

00700 

10.36 

35.65 

27. 

.26 

OBS 

00795 

08.19 

35.19 

27. 

.61 

OBS 

00800 

08.33 

35.22 

27. 

,62 

OBS 

ooaio 

08.35 

35.30 

27.68 

OBS 

00815 

08.06 

35. *5 

27. 

.68 

08  S 

00835 

08.17 

35.30 

27. 

,50 

OBS 

00B60 

08.01 

35.26 

27. 

.50 

OBS 

00865 

07.96 

35.29 

27. 

,53 

08S 

00075 

07.56 

35.25 

27. 

,56 

OBS 

00900 

07.69 

35.25 

27. 

.57 

oes 

00915 

07.63 

35.25 

27. 

,57 

OBS 

00920 

07.50 

35.32 

27. 

,62 

oes 

01000 

05.83 

35.08 

27. 

66 

OBS 

01065 

06.00 

35.  19 

27, 

,72 

OBS 

01090 

05.60 

35.16 

27. 

73 

OBS 

01100 

05.66 

35.  16 

27. 

76 

oes 

01130 

05.38 

35.12 

27. 

75 

OBS 

01160 

05.68 

35.18 

27. 

78 

OBS 

01190 

05.26 

35.16 

27. 

78 

oes 

01200 

05.35 

35.20 

27. 

81 

OBS 

01300 

05.02 

35.  16 

27. 

82 

OBS 

01365 

06.51 

35.09 

27. 

82 

oes 

01370 

06.52 

35.08 

27. 

81 

OBS 

01390 

06.76 

35.12 

27. 

82 

OBS 

01600 

06.71 

35.12 

27. 

83 

OBS 

01610 

06.55 

35.09 

27. 

82 

OBS 

01680 

06.63 

35.08 

27. 

82 

oes 

01500 

06.30 

35.06 

27. 

82 

DIR  HGT  P*R  WIND-OIR  01  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

01  3 2 WIND-SPO  OV  TRACE  01 R D 5 SQUARE  6 

SEA  MIND-POR  DURATION  00.3  2 SQUARE  68 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E62  006  l SQUARE  58 


DVNORTH  SND  VEL  OXVG  P36  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1521 .8 

1521 .6 

1519.0 

1511.6 

1516.6 

1515.6 

1515.5 

1515.6 

1515.8 

1516.0 

1516.9 

1513.6 

1513.8 

1512 .3 

1512.2 

1513.0 

1513.0 

1510.9 

1506.6 

1503.8 

1697.0 

1697.6 

1698.0 

1696.9 

1697.7 

1697.1 

1697.3 

1695.9 

1696.1 

1696.1 

1696.6 

1691 .0 

1692.6 

1691 .7 

1692.1 

1691.6 

1692.1 

1692.0 

1692.6 

1692.8 

1691.6 

1691.8 

1693.2 

1693.2 

1692.7 

1693.3 

1693.1 


TABLE  XXI. — Continued 


REF  1 0 31  8177  YEAR  1970 

CONS  EC  0005  MONTH  06 

LAT  34  56  N OAY  02 

LONG  048  04  w HOUR  00.0 


castnuh/tihe  LVLTVP  DEPTH 
oo.o  oes  ooooo 

OSS  00010 
08 S 00020 
OSS  00030 
CSS  00050 
USS  00075 
OSS  0010G 
nss  00125 
OSS  00150 
OSS  00200 
OSS  00250 
OSS  00300 
0«S  00400 
OSS  00500 
OSS  006  00 
OSS  00700 

nss  00800 

OSS  00865 
OSS  00880 
ObS  00900 
OSS  00930 
OBS  00940 
nss  00970 
OSS  01000 
OBS  01020 
OSS  01050 
OBS  01062 
OSS  01100 
OBS  01120 
OBS  01140 
OBS  01200 
OBS  01220 
OSS  01240 
CBS  01270 
OBS  01300 
OBS  01400 
OBS  01440 
DBS  01500 


80 TOP  04719  AIR  TEMP  16.7 
SHIP  OU  WET  BULB  12.3 
DATA  USE  l BAPOHETR  1027.6 
AREA  05  CLGUD  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-1 

18.99 

36.40 

26.11 

18.97 

36.40 

26.12 

18.92 

36.40 

2o.  1 3 

18.  71 

36.39 

26.1  7 

17.54 

36.  38 

26.46 

17.15 

36.40 

26.57 

17.15 

36-42 

2o.58 

17.09 

36.42 

26.60 

17.06 

36.42 

26.61 

16.78 

36.36 

2o.63 

16.54 

36.28 

26.62 

15.67 

36.15 

26.72 

14.51 

35.98 

26.85 

13.39 

35.76 

26.92 

11.79 

35.55 

27.07 

10.43 

35.42 

27.22 

08.96 

35.31 

2). 

08.25 

35.32 

27.51 

07.81 

35.26 

27.53 

07.80 

35.28 

27.54 

07.66 

35.28 

27.56 

07.11 

35.18 

27.57 

06.  16 

35.06 

27.60 

06.51 

35.18 

27.65 

06.61 

35.20 

27.65 

06.11 

35.13 

27.66 

06.44 

35.22 

27.69 

06.  16 

35.22 

27.73 

06.03 

35.20 

27.73 

05.51 

35.12 

27.73 

05.20 

35.10 

2/. 75 

05.38 

35.15 

27.77 

04.95 

35.07 

27.76 

04.79 

35.06 

27.77 

04.  84 

35.08 

27.78 

04.67 

35.06 

27.78 

04.90 

35.  12 

27.80 

04.64 

35.08 

27.00 

DIR  HGT  PER  WIND-DIR  03 

02  2 3 WINO-SPD  03 

SEA  W1N0-F0R 

CL/TR  LEATHER  XI 


OYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P04 

1521.0 
1521  .1 

1521 .1 

1520.7 

1517.6 

1516.9 

1517.3 

1517. 6 

1517.9 

1517.8 

1517.8 

1515.8 

1513.6 

1511.3 
1507  .3 

1504.0 

1500.1 

1498.5 

1497.0 

1497.3 

1497.3 

1495.2 

1491 .6 

1493.9 

1494.6 

1493.0 

1494.7 

1494 .2 

1494.0 

1492.1 

1491 .8 

1493.0 

1491 .4 

1491.3 

1492.0 

1492.9 
1494  .6 

1494.5 


INST  STO  P6C0RDER  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  D 5 SQUARE  2 

DURATION  00.4  2 SQUARE  4" 

OR IG  E42  005  1 SQUARE  48 


TOT  P N02  N03  SI 33  PH 


REF  ID  31  8177  YEAR  1970  BOTDP  04755  A I R TEMP  16.9 

CONSEC  0006  MONTH  06  SHIP  OU  WET  BULB  13.2 

LAT  34  56  N DAY  02  OATA  USE  1 BAROMETR  1027.2 

LONG  048  06  W HOUR  06.1  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUH/TIHE  LVL  T YP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

06.1  OBS  OOOOO  18.85  36.44  26.18 

OBS  00010  1B.B5  36.44  26.18 

OSS  00020  18.85  36.44  26.18 

OBS  00030  18.37  36.41  26.28 

OBS  00050  17.50  36.34  26.44 

OBS  00075  17.19  36.43  26.58 

OBS  00100  17.13  36.41  26.58 

OSS  00125  17.13  36.43  26.60 

OBS  00150  17.02  36.39  26.59 

CBS  00175  16.85  36.35  26.60 

OBS  00200  17.00  36.41  26.61 

G8S  00250  16.78  36.37  26.64 

OBS  00300  16.16  36.23  26.67 

08S  00350  15.51  36.10  26.72 

OBS  00360  15.65  36.16  26.74 

OBS  00400  14.97  36.01  26.77 

OBS  00500  13.83  35.81  26.87 

OBS  00600  12.42  35.64  27.02 

OBS  00700  10.77  35.43  27.17 

OBS  00800  09.40  35.35  27.35 

OBS  00900  07.75  35.24  27.52 

OBS  00945  08.28  35.03  27.56 

OBS  00960  06.67  35.19  27.63 

OBS  00980  06.53  35.16  27.63 

OBS  01000  06.80  35.22  27.64 

OBS  01035  06.35  35.16  27.65 

OBS  01050  06.45  35.23  27.70 

OBS  01100  05.73  35.15  27.73 

OBS  OHIO  05.88  35.  18  27.73 

OBS  01130  05.55  35.12  27.73 

OBS  01)40  05.72  35.15  27.73 

OBS  01145  05. 48  35.12  27.73 

OBS  01200  05.15  35.10  27.76 

OBS  01300  04.87  35.08  27.78 

OBS  01400  04.50  35.05  27.79 

OBS  01500  04.32  35.04  27.81 


OIR  HGT  PER  jINO-OIR  OS  INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

06  WHO-SPO  08  TRACE  OIR  0 3 SQUARE  2 

SEA  3 «lN0-f3R  OUR AT ION  00.3  2 SQUARE  4B 

CL/TR  WEATHER  XI  0R1G  E42  006  1 SQUARE  4B 


OYNOPTH  SNO  VEL  7XVG  PJ4  TOT  P N02  N03  S133  RM 

1520.6 

1520.8 

1521.0 

1519.7 

1517.5 

1517.1 

1517.3 

1517.7 

1517.7 

1517.6 

1518.5 

1518.6 

1517.4 

1516.1 

1516.8 

1515.1 

1512.8 

1509.6 

1505.2 

1501.8 

1497.1 

1491.8 

1493.8 

1493.6 
1495. G 

1493.8 

1494.5 
1492.4 

1493.2 

1492.1 

1493.0 

1492.1 

1491.6 

1492.1 

1492.2 

1493.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


REF  1 0 31  6177 

CONSEC  0007 

LAT  3*  52  N 
LONG  048  13  H 


Y€  AR  1970 
MONTH  06 
OAY  02 
HOUR  12.0 


60T0P  04755  Aik  T£*P  18. 4 
SHIP  OU  wET  8UL6  15.0 
OATA  USE  1 SAnOMJTt  1025.0 
AREA  05  CL  QUO  T/A 


OIR  HG7  PER 
02  2 3 

SEA 
CL/TR 


WlNO-DI  R 04 
WInO-SPD  OJ 
WlND-f  DR 
WEATHER  XI 


INST  STD  RFCC»DER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.3 

CRIG  E42  007 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
l SQUARE  48 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3**A-T 

OYNDPTH  SND  VEl 

12.0 

oes 

00000 

18.61 

36.43 

26.23 

1520.0 

CBS 

00010 

18.57 

36.43 

<5.24 

1520.0 

CBS 

00020 

18.54 

36.42 

26.24 

1520.1 

OBS 

00030 

18.26 

36.34 

26.2  5 

1515.3 

OBS 

00050 

17.13 

36.35 

26.54 

1516.4 

OBS 

00075 

17.08 

36.49 

26.59 

1516.7 

OBS 

00100 

16.99 

3o.  38 

26.55 

1516.8 

□BS 

00125 

16.99 

36.39 

2a.  6 0 

1517.2 

OBS 

00150 

16.85 

36.  36 

2a. 6 1 

1517.2 

OBS 

002  00 

16.67 

36.35 

26. f 5 

1517.5 

OBS 

002  50 

16.55 

36.33 

26.66 

1517.9 

oBS 

00300 

16.  16 

36.24 

26.68 

1517.4 

OBS 

00400 

15.09 

36.05 

26.78 

1515.5 

OBS 

00500 

13.51 

35.  75 

26.85 

1511  .7 

CBS 

00600 

12.11 

35.55 

27.01 

1508.4 

CBS 

006  30 

11.42 

35.45 

27.07 

1506.4 

OBS 

00635 

11.51 

33.52 

27.10 

1506.9 

CBS 

907  JO 

10.61 

35.43 

27.20 

1504.6 

OBS 

OOROG 

09.41 

35.34 

27.34 

1501 .8 

OBS 

009  00 

C7.97 

35. 2* 

27.49 

1497.9 

OBS 

00525 

06.94 

35.06 

2 7.45 

1454.1 

OBS 

0C940 

07.  14 

33.17 

27.55 

1495 .3 

?fiS 

00950 

07.01 

35.15 

<7.56 

1494.9 

OBS 

009  70 

07.17 

35.22 

27.55 

1456.0 

OBS 

01000 

06.84 

35.18 

27.6  0 

1455.2 

OBS 

01015 

06.55 

35.  14 

27.6  1 

1454.2 

OBS 

01025 

06.78 

35.21 

27.C.4 

1495.4 

OBS 

01055 

05.91 

35.08 

27.6  5 

1452.2 

OBS 

01100 

05.83 

35.12 

27.65 

1492.7 

OBS 

01200 

05.41 

35.10 

27.73 

1492.7 

OBS 

01300 

04.96 

35.08 

27.  76 

14c2 .5 

OBS 

01380 

04.58 

35.05 

<■7.76 

1452.2 

CBS 

01400 

04.62 

35.05 

<7.78 

1452.7 

DBS 

01500 

04.46 

35.04 

27.  75 

* 

1453.7 

PC' 4 TOT  P NQ2  N03 


S 1 3 3 


PH 


REFID 

31 

8177 

YCAR 

1970 

BOTOP  01693 

AIR  TEMP  19.5 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0008 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  15.6 

33  l 4 

LAT 

35 

05 

N 

OAY 

02 

OATA  USE  1 

BAFOMETP  1029.1 

SEA 

LONG 

046 

03 

W 

HOUR 

18.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA— T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

18.1 

OBS 

COO  00 

19.86 

36.26 

25.78 

1523.2 

OBS 

00010 

18.91 

36.35 

<6.09 

152C.9 

CBS 

00020 

18.76 

36.31 

26.10 

1520.6 

CBS 

000  30 

17.94 

36.34 

2o.  3 3 

1516.4 

CBS 

00050 

16.99 

36.21 

26.54 

1515.9 

CBS 

00C75 

16.76 

36.31 

26.59 

1515.6 

OBS 

00100 

16.62 

36.21 

26.63 

1515.6 

OBS 

00125 

16.58 

36.32 

2o,  t 4 

1515.9 

OBS 

00150 

16.41 

36.29 

26. 66 

1515.8 

OBS 

00200 

15.66 

36.15 

26.73 

1514.1 

OBS 

00250 

15.36 

36.09 

26.7  5 

1514.0 

OBS 

002  80 

14.96 

36.03 

26.79 

1513.1 

OBS 

00300 

14.95 

36.02 

26.75 

1513.4 

OBS 

00325 

14.86 

36.02 

26.6  1 

1513.5 

OBS 

003  50 

14.41 

35.92 

26.6  3 

1512  .4 

OBS 

00400 

13.91 

35.84 

24.67 

1511.5 

CBS 

0044  0 

13.66 

35.93 

26. °2 

1511.3 

CBS 

00500 

12.78 

35.66 

26.57 

15C9.2 

CBS 

00580  " 

11.71 

35.56 

27.10 

1506.7 

OBS 

00600 

11.24 

35.44 

27.09 

1505.2 

CBS 

006  20 

10.55 

35.35 

27.  15 

1503.0 

OBS 

00685 

09.94 

35.32 

27.23 

1501.8 

OBS 

00700 

10.06 

35.42 

27.29 

1 502 .o 

OBS 

00790 

08.82 

35.33 

27.42 

1499.5 

CBS 

00800 

08.81 

35.33 

27.43 

1494.6 

08S 

00940 

08.37 

35.33 

27.50 

1498.6 

OBS 

00900 

07.66 

35.25 

27.54 

1496.3 

CBS 

005  50 

07.23 

35.26 

27. M 

1496.0 

OBS 

00960 

06.91 

35.22 

27.62 

1454.3 

OBS 

OICOO 

06.68 

35.19 

c7.63 

1454.5 

OBS 

01020 

06.26 

35.  16 

27.67 

1493.2 

OBS 

01050 

06.  16 

35.14 

27.06 

1493.2 

OBS 

ouoo 

05.46 

35.07 

27.70 

1451 .2 

OBS 

01165 

05.30 

35.07 

27.72 

1491  .6 

OBS 

01180 

05.42 

35.12 

27.74 

1 4°2 .4 

OBS 

01200 

05.31 

35.11 

27.75 

1452.3 

OBS 

01210 

05.40 

35.15 

2 7.77 

1492.9 

OBS 

01300 

04.61 

35.06 

27.77 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.36 

35.02 

27.78 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.26 

35.03 

27.80 

1402.9 

WINO-DIR  01 
WIND-SPD  04 
WIND-FOR 
WEA  THE0  XI 


INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

TRACE  DIR  D 

5 

SQUARE 

4 

DURATION  00.4 

2 

SQUARE 

48 

OR  TG  E42  008 

1 

SQUARE 

5« 

cxrG 


PC4  TOT  P 


K’?3  SI  33 
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TABLE  XXI. — Continued 


REF  1 0 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP 

01335 

AIR  TEMP  18.7 

DIR  HGT 

PER 

WIND-OIR  20 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0009 

MONTH 

06 

SHIP 

CU 

MET  BULB  15.8 

36  1 

2 

WINO-SPD  04 

TRACE  OIR  D 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

10  N 

DAY 

03 

OATA 

USE  1 

BAROMFTR  1029.8 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION  00.2 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

12  W 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E42  0 09 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/TIMF  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGPA-T  DYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PM 


OBS 

00000 

19.41 

36.39 

25.99 

1522.1 

OBS 

00010 

19.00 

36.36 

26.08 

1521.1 

OBS 

00020 

18.90 

36.34 

26.09 

1521.0 

OBS 

00030 

18.15 

36.33 

26.27 

1519.0 

OBS 

00050 

17.02 

36.32 

26.54 

1516.0 

OPS 

0C075 

16.77 

36.33 

26.61 

1515.7 

CBS 

00100 

16.55 

36.32 

26.65 

1515.4 

OBS 

00125 

16.44 

36.29 

28.65 

1515.5 

OPS 

00150 

16.26 

36.26 

26.67 

1515.3 

OBS 

00200 

15.75 

36.15 

26.71 

1514.4 

OBS 

002  50 

15.30 

36.09 

26.  76 

1513.8 

OBS 

00300 

14.93 

36.02 

26.79 

1513.3 

OBS 

00322 

14.68 

35.95 

26.79 

1512  .8 

oes 

00330 

14.74 

36.00 

26.  F2 

1513.2 

PBS 

00400 

13.64 

35.81 

26.  « 1 

1510.6 

OBS 

00500 

12.82 

35.71 

27.00 

1509.4 

CBS 

00510 

12.79 

35.72 

27.01 

1509.4 

OBS 

00600 

11.36 

35.49 

27.11 

1505.7 

OBS 

00635 

10.55 

35.35 

27.15 

1503.2 

OBS 

006  77 

10.15 

35.41 

27.26 

1502.6 

OBS 

00700 

10.  18 

35.43 

27.28 

1503.1 

CBS 

00800 

08.95 

35.34 

27.41 

1500.1 

CBS 

00900 

07.55 

35.28 

27.58 

1496.4 

OBS 

OICOO 

06.39 

35.18 

27.  6 6 

14°3.4 

CBS 

01037 

05.68 

35.08 

27. oe 

1491 .0 

OBS 

01050 

05.81 

35.16 

27.72 

1491.9 

ObS 

01100 

05.30 

35.12 

27.76 

1490.6 

OBS 

01130 

05.04 

35.09 

27.76 

1490.0 

GBS 

01175 

05.13 

35.12 

27.78 

1491.1 

CBS 

01200 

04.82 

35.07 

27.77 

1490.2 

UBS 

01212 

04.90 

35.10 

27.79 

1490.8 

ObS 

01230 

C4.90 

35.10 

27.79 

1491.1 

OBS 

01300 

04.51 

35.06 

27.60 

1490.6 

REFID  31  8177  YEAR  1970 

CONSEC  0010  MONTH  06 

LAT  3*  58  N 0 AY  03 
LONG  048  09  M HOUR  05.9 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH 

05.9  OBS  00000 

GBS  00010 

OBS  00020 

OBS  00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  001 00 

OBS  00125 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  00250 

OBS  00300 

OBS  00400 

OBS  00435 

OBS  00445 

OB  00500 

OBS  00600 

OBS  00650 

OBS  00665 

OBS  00700 

OBS  00800 

OBS  00872 

OBS  00900 

OBS  00975 

OBS  01000 

OBS  01025 

OBS  01065 

OBS  01070 

OBS  01100 

OBS  01115 

OBS  01148 

OBS  01170 

OBS  01200 

UBS  01265 

OBS  01290 

OBS  01300 

OBS  01372 

OBS  01400 

OBS  01500 


BOTDP  04572  AIR  TEVP  18.0 
SHIP  OU  WET  eliLo  16.0 
DATA  USE  l 8AB0MFTP  1029.1 
AREA  05  CLOUD  T/A 


TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

19.14 

36.39 

26.06 

19.14 

36.37 

26. 05 

18.76 

36.33 

26.12 

’ 7.61 

36.32 

26.40 

1 7.07 

36.36 

2 6.56 

16.89 

36.37 

26 .71 

16.75 

36.35 

26.63 

16.59 

36.29 

<To.62 

16.49 

36.31 

26.oo 

16.21 

36.25 

26.68 

15.73 

36.15 

26.7  1 

15.11 

36.03 

2«..76 

14.05 

35.85 

26. «5 

13.85 

35.81 

26.86 

13.96 

35.94 

2o.  94 

13.05 

35.72 

26.56 

11.19 

35.46 

27.12 

10.16 

35.31 

27. 1 

10.32 

35.46 

27.27 

09.87 

35.41 

27.31 

08.21 

35.26 

27.48 

07.39 

35. 1A 

27.53 

07.41 

35.29 

27.61 

05.93 

35.10 

27.66 

05.98 

35.13 

27.68 

06.  13 

35.21 

27.72 

05.68 

35.14 

27.72 

05.74 

35.18 

27.75 

05.46 

35.12 

27.74 

05.23 

35.10 

27.75 

05.57 

35.19 

27.78 

05.54 

35.19 

27.78 

05.06 

35.12 

27.78 

04.  76 

35.07 

27.78 

04.76 

35.09 

27.80 

04.83 

35.11 

27.80 

04.30 

35.03 

27. BO 

04.50 

35.06 

27.80 

04.13 

35.02 

27.81 

DIR  HGT  PER  WIVD-DIR  12 

05  2 3 wlND-SPD  0* 

SEA  WINO-FOR 

CL/TR  WEATHER  XI 


DYNOPTH  SNO  VEL  2XYG  P34 

1521 .4 

1521 .5 

1520.6 

1517.4 

1516.2 

1510.1 

1516.1 

1515.9 

1516.1 

1516.0 

1515.2 

1513.9 

1512.0 

1511.8 

1512.5 

1510.1 

1505.1 

1502.0 

1503.1 

1501 .9 

1497.3 

1495.2 

1495.9 

1491.0 

1491.7 

1492.8 

1491.6 

1491 .9 

1491 .2 

1490.5 

1492.6 

1492.8 

1491.3 

1491 .1 
1491 .5 
1492.0 

1490.9 

1492.2 

1492.3 


INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

▼RACE  DIR  D 5 SQUARE  2 

DURATION  00.3  2 SQUARE  48 

ORIG  E42  010  l SQUARE  4« 


TOT  P N02  N03  SI  33  PH 
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TABLE  XXI. — Continued 


REFID 

31 

8177 

YEAR 

1070 

BOTOP  06370 

AIR  TEMP 

20.0 

DIR  HOT  PER 

WIND-OIR 

16 

INST  STD  RECORD** 

COKSEC 

0011 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  9»Jli» 

17.3 

01  1 3 

WIMD-SPD 

06 

TRACE  DIR 

t 

161 

36 

58  N 

DAY 

0? 

DATA  USE 

1 

dABOWrTP 

1030.1 

SEA 

wINO-FCF 

OUR  A T I ON 

00.' 

LONG 

06* 

06  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLCUO  VA 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E62  Oil 

CASTNOM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  Slu 

MA-T 

DYNDPTH  SNl)  VEL 

3XYG 

P36 

TOT  P N02 

NC3 

DBS 

00000 

19.16 

36.39 

26.06 

1521 .6 

OSS 

00010 

18.98 

36.36 

26.08 

1521.1 

OBS 

00020 

18.93 

36.37 

26.10 

1521 .1 

08S 

00030 

18.60 

36.31 

26.16 

1520.3 

OBS 

00050 

17. 3B 

36.28 

26.62 

1517.0 

OBS 

COO  75 

16.72 

36.30 

26.60 

1515.5 

OBS 

00100 

16.60 

36.32 

23.66 

1515.6 

OBS 

00125 

16.56 

36.31 

26.65 

1515.6 

OBS 

00150 

16.65 

36.30 

26.66 

1515.9 

OBS 

00200 

16.18 

36.26 

26.68 

1515.9 

OBS 

002  50 

15.62 

J6.18 

26.71 

1515.5 

OBS 

00300 

15.65 

36.10 

26.76 

1515.1 

OBS 

00600 

16.  10 

35.86 

76.86 

1512.2 

OBS 

00500 

12.60 

35.63 

27.  C2 

1507.8 

OBS 

00535 

12.17 

35.62 

27.06 

1507.6 

OBS 

00560 

11.85 

35.55 

27.06 

1506.5 

OBS 

005  70 

11.63 

35.50 

27.10 

1505.5 

OBS 

006  00 

10.65 

35.33 

77.15 

1502.3 

OBS 

00665 

09.99 

35.31 

27.21 

1501.3 

OBS 

00655 

10.13 

35.62 

77.28 

1502.2 

OBS 

00700 

09.75 

35.37 

27.30 

1501.5 

OBS 

00730 

09.65 

35.36 

27.35 

1500.8 

OBS 

00750 

08.80 

35.28 

27.39 

1698 • 7 

OBS 

00770 

08.12 

35.21 

27.66 

1696.3 

CBS 

OGB  00 

07.86 

35.20 

27.67 

1695.8 

0«S 

00870 

07.18 

35.19 

27.56 

1696.3 

OBS 

00690 

07.60 

35.28 

27.60 

1695.6 

OBS 

00900 

07.36 

35.27 

27.60 

1695.6 

OBS 

00960 

06.60 

35.17 

27.63 

1693.2 

OBS 

01000 

05.83 

35.07 

27.65 

1651  .0 

OBS 

01025 

05.92 

35.13 

27.69 

1691 .9 

OBS 

01070 

05.85 

35.16 

27.72 

1692.6 

OBS 

01100 

05.69 

35.10 

27.72 

1691  .3 

OBS 

01120 

05.68 

35.13 

27.76 

1691 .7 

OBS 

01130 

05.25 

35.09 

27.76 

1690.8 

OBS 

01200 

06.05 

35.06 

27.76 

1690  .3 

OBS 

01210 

06.96 

35.08 

27.77 

1690.9 

OBS 

01220 

06.79 

35.06 

27.75 

1650.6 

OBS 

01250 

05.09 

35.13 

27.79 

1692.2 

OBS 

01300 

06.82 

35.10 

27.80 

1691 .9 

OBS 

01315 

06.86 

35.11 

27.60 

1692.3 

OBS 

01360 

06.65 

35.06 

27.79 

1691.3 

OBS 

01600 

06.35 

35.06 

27.80 

1691 .6 

OBS 

01500 

06.38 

35.06 

27.81 

1693.6 

TEN  SO  1206 
5 SOU ARE  2 
2 SOUARE  69 
1 SQUA*E  68 


SI  33  PH 
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PEP  1 9 

31 

8177 

YEPP 

1970 

BGTOP  06572 

AIR  TEKP 

21.7 

01 R MIT 

PER 

M1ND-0IR 

16 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0012 

NONTK 

06 

SHIP  OU 

MET  SUL* 

20.0 

01  1 

2 

Ml  NO-  SPO 

03 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LPT 

36 

53 

N 

OPY 

03 

DATA  USE  1 

6AR0HFTP 

1025.7 

SEA 

MlNO-POR 

DURATION  00.3 

2 

SOUARE 

68 

ICNG 

068 

10 

M 

HOUR 

18.6 

AREA  05 

CIOUO  T/A 

CL/TP 

-EA  THE k 

XI 

ORIG  E62  012 

1 

SQUARE 

68 

CASTNUM/TIME 

IVlTVP 

OEPTM 

TEHP 

SAL 

SIGVA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

18.6 

08  S 

00000 

19.30 

36.36 

i.6  . CO 

1521  .8 

OBS 

000  10 

18.58 

36.36 

26.18 

1519.9 

OBS 

00020 

18.38 

36.38 

2 o.25 

1519.6 

OBS 

00030 

17.88 

36.36 

26.36 

1516.3 

OBS 

00050 

17.05 

36.38 

26.58 

1516.2 

OBS 

00075 

17.00 

36.60 

26.61 

1516.5 

DBS 

00100 

16.87 

36.37 

26.61 

1516.5 

OBS 

00125 

16.66 

36.32 

26.63 

1516.1 

OBS 

00150 

16.56 

36.32 

26.65 

1516.3 

OBS 

00180 

16.35 

36.26 

26.65 

1516.1 

OBS 

00200 

15.95 

36.16 

26.67 

1515.1 

oes 

00218 

15.72 

36.16 

26.72 

1516.6 

OBS 

002  31 

15.80 

36.20 

26.73 

1515.1 

OBS 

00265 

15.55 

36.12 

26.73 

1516.5 

OBS 

002  59 

15.66 

36.17 

2o.75 

1515.1 

OBS 

00300 

15.21 

36.06 

26.76 

1516.3 

OBS 

00600 

16.01 

35.86 

26.  85 

1511.8 

OBS 

00610 

13.86 

35.83 

26.7  8 

1511  .5 

CBS 

00625 

13.87 

35.85 

26.89 

1511.8 

OBS 

006  60 

13.50 

35.75 

26.89 

1510.7 

OBS 

006  50 

13.63 

35.83 

26.92 

1511.6 

OBS 

00500 

13.  10 

35.73 

26.96 

1510.3 

OBS 

006  00 

11.30 

35.65 

27.0<> 

1505.5 

OBS 

00655 

10.58 

35.61 

27.19 

1503.8 

OBS 

006  75 

10.09 

35.39 

27.26 

1502.3 

OBS 

00680 

10.15 

35.61 

27.26 

1502.6 

OBS 

00700 

09.60 

35.36 

27.29 

1501 .6 

OBS 

00760 

09.26 

35.36 

27.38 

1500.3 

OBS 

00800 

08.97 

35.39 

27.65 

1500.3 

OBS 

008  30 

08.10 

35.26 

27.68 

1697.3 

OBS 

00670 

07.56 

35.25 

27. 66 

1695.9 

OBS 

00885 

07.56 

35.26 

27.56 

1696.1 

OBS 

00900 

07.00 

35.15 

27.56 

1696.1 

OBS 

00922 

06.33 

35.09 

27.60 

1691.7 

OBS 

00938 

06.37 

35.09 

27.60 

1692.1 

OBS 

00988 

06.15 

35.11 

27.66 

1692.1 

OBS 

01000 

05.95 

35.11 

27.67 

1691.5 

OBS 

01100 

05.28 

35.08 

27.73 

1690.6 

OBS 

01138 

05.17 

35.07 

27.73 

1690.6 

OBS 

01200 

05.57 

35.18 

27.77 

1693.6 

OBS 

01300 

06.77 

35.09 

27. 79 

1691.7 

OBS 

01309 

06.86 

35.11 

27.80 

1492.3 

OBS 

01355 

06.67 

35.06 

27.79 

1691.3 

OBS 

01600 

06.59 

35.08 

27.81 

1692.6 

OBS 

01612 

06.63 

35.09 

27.81 

1693.0 

OBS 

01660 

06.50 

35.07 

27.81 

1692.9 

OBS 

01660 

06.50 

35.07 

27.61 

1693.3 

oes 

01680 

06.61 

35.10 

27.82 

1696.1 

OBS 

01500 

06.69 

35.08 

27.82 

1693.9 

P04  TOT  P N02 


N03  SI03  PH 


REF  I D 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  06572 

AIR  TEMP  19.0 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

IS 

INST  STO  PECOROER  TEN  S3  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

MET  BULB  16.8 

35  0 3 

MINO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LPT 

36 

56  N 

DAY 

03 

OATA 

USE 

1 

BARONETR  1030.1 

SEA 

MINO-FOR 

OUR AT | ON 

00.6  2 

SQUARE 

68 

LONG 

068 

10  M 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E62  013 

1 

SOUARE 

68 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEH* 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

3XYG 

P06 

TOT  P N02 

NG3  S 1 33 

PH 

OBS 

00000 

19.06 

36.40 

26.09 

OBS 

oooio 

18.70 

36.34 

26.14 

OBS 

00020 

18.45 

36.38 

26.23 

oes 

00030 

18.15 

36.38 

26.31 

OBS 

00050 

17.09 

36.36 

26.55 

OBS 

00075 

16.98 

36.39 

26.60 

OBS 

00100 

16.95 

36.40 

26.62 

OBS 

00125 

16.73 

36.34 

26.62 

OBS 

00150 

16.62 

36.33 

26.64 

OBS 

002  00 

16.25 

36.25 

26.67 

oes 

00250 

15.46 

36.12 

26.75 

oes 

00300 

14.70 

35.97 

26.80 

oes 

00330 

14.13 

35.85 

26.83 

oes 

00350 

14.25 

35.92 

26.86 

oes 

00600 

13.62 

35.81 

26.91 

oes 

00500 

12.15 

35.57 

27.02 

oes 

00600 

10.97 

35.44 

27.14 

oes 

00700 

09.94 

35.39 

27.29 

oes 

00772 

08.90 

35.31 

27.40 

oes 

00800 

08.79 

35.32 

27.42 

oes 

00865 

08.72 

35.37 

27.67 

oes 

00900 

07.47 

35.25 

27.57 

oes 

01000 

06.00 

35.10 

27.65 

oes 

01010 

05.96 

35.11 

27.67 

oes 

01020 

06.06 

35.15 

27.68 

oes 

01100 

05.43 

35.08 

27.71 

oes 

01200 

04.98 

35.06 

27.75 

oes 

01255 

05.07 

35.12 

27.78 

oes 

01300 

04.84 

35.08 

27.78 

oes 

01322 

04.75 

35.06 

27.77 

oes 

01340 

04.89 

35.09 

27.78 

oes 

01380 

04.70 

35.06 

27.78 

oes 

01400 

04.73 

35.08 

27.79 

oes 

01420 

04.48 

35.04 

27.79 

oes 

01500 

04.53 

35.06 

27.80 

1521  .2 

1520.3 

1519.8 

1519.1 

1516.3 

1516.6 

1516.7 
1516.6 

1516.5 

1516.1 

1516.3 

1512.5 

1511.1 

1511.9 

1510.5 

1506.9 

1506.3 

1502.2 

1699.6 

1699.5 

1500.0 

1696.0 

1691.7 
1691.7 

1692.6 

1691.1 

1690.9 

1692.2 

1692.0 
1692  .0 

1692.9 

1692.7 

1691.2 
1692.5 

1696.0 
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REF  1 0 

31 

8177 

YEAR 

1970 

80T0P 

06618 

AIR  TEMP 

19. 

CONSEC 

0016 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

WET  PULP 

17 

LAT 

36 

56  N 

DAY 

06 

DATA 

USE  l 

BAROMEU 

1027 

LONG 

068 

11  w 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.0 

08  S 

00000 

18.88 

36.39 

26.13 

08  S 

00010 

18.87 

36.39 

26.13 

08  S 

00020 

18.75 

36.38 

26.16 

OBS 

00030 

18.66 

36.38 

26.23 

08  S 

00050 

17.31 

36.35 

26.69 

OBS 

00075 

17.03 

36.60 

26.60 

CBS 

00100 

16.89 

36.37 

26.61 

OBS 

00125 

16.67 

36.31 

26.62 

OBS 

00150 

16.51 

36.29 

26.66 

OBS 

00170 

16.13 

36.22 

26.67 

OBS 

00200 

16.03 

36.22 

26.70 

OBS 

00250 

15.66 

36.15 

26.73 

OBS 

00300 

15.23 

36.06 

26-75 

08S 

00600 

16.30 

35.93 

26.66 

OBS 

00500 

12.92 

35.68 

26.95 

OBS 

00600 

11.25 

35.63 

27.08 

OBS 

00700 

09.85 

35.37 

27.29 

CBS 

00750 

08.92 

35.31 

27.39 

OBS 

00800 

08.56 

35.32 

27.66 

OBS 

00805 

08.66 

35.37 

27.68 

OBS 

00835 

07.80 

35.25 

27.52 

OBS 

00900 

07.28 

35.  18 

27.56 

OBS 

00930 

06.63 

35.16 

27.62 

OBS 

00960 

06.25 

35.09 

27.61 

OBS 

01000 

05.95 

35.16 

27.69 

OBS 

01010 

06.00 

35.16 

27.68 

OBS 

01100 

05.66 

35.10 

27.72 

OBS 

01138 

05.19 

35.08 

27.76 

OBS 

01175 

05.55 

35.18 

27.77 

OBS 

01200 

05.37 

35.15 

27.77 

OBS 

01220 

06.87 

35.09 

27.78 

OBS 

01300 

06.51 

35.03 

27.78 

OBS 

01325 

06.63 

35.06 

27.79 

OBS 

01600 

06.53 

35.07 

27.81 

OBS 

01500 

06.26 

35.03 

27.60 

• ••i 

REF  1 0 

31 

8177 

YEAR 

1970 

80TOP  06667 

AIR  TEMP 

2 1 . 

CON SEC 

0015 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WE7  BULB 

16 

LAT 

36 

53 

N 

DAY 

06 

OATA  USE  1 

BARONETR 

1028, 

LONG 

068 

03 

W 

HOUR 

11.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.8 

OBS 

00000 

19.66 

36.39 

25.93 

OBS 

00010 

19.50 

36.36 

25.95 

OBS 

00020 

19.01 

36.33 

26.05 

OBS 

00030 

18.66 

36.31 

26.13 

OBS 

00050 

17.29 

36.26 

26.61 

OBS 

00075 

16.71 

36.30 

26.60 

OBS 

00100 

16.58 

36.32 

26.66 

OBS 

00125 

16.52 

36.31 

26.65 

OBS 

00150 

16.32 

36.26 

26.66 

OBS 

002  00 

15.98 

36.21 

26.70 

OBS 

00250 

15.69 

36.16 

26.76 

OBS 

00300 

16.86 

35.99 

26.78 

OBS 

00363 

13.95 

35.66 

26.86 

OBS 

00372 

16.07 

35.92 

26.90 

OBS 

006  00 

13.66 

35.81 

26.91 

OBS 

00500 

12.26 

35.60 

27.02 

OBS 

00562 

11.92 

35.59 

27.08 

OBS 

00600 

10.59 

35.32 

27.12 

OBS 

00700 

09.61 

35.37 

27.33 

OBS 

00800 

08.18 

35.23 

27.65 

OBS 

00820 

07.68 

35.22 

27.68 

OBS 

00839 

06.00 

35.27 

27.51 

OBS 

00680 

07.37 

35.23 

27.57 

OBS 

00900 

07.39 

35.26 

27.59 

OBS 

00920 

07.37 

35.27 

27.60 

OBS 

00960 

05.96 

35.07 

27.63 

OBS 

01 000 

06.20 

35.16 

27.67 

OBS 

01080 

05.55 

35.09 

27.70 

OBS 

01090 

05.68 

35.16 

27.76 

OBS 

01100 

05.62 

35.15 

27.76 

OBS 

01155 

05.01 

35.07 

27.75 

OBS 

012  00 

06.96 

35.07 

27.76 

OBS 

01300 

06.61 

35.01 

27.77 

OBS 

01600 

06.35 

35.03 

27.79 

OBS 

01500 

06.37 

35.06 

27.80 

OIR  HGT  PER 

MlYD-DIR 

17 

INST  STD  RECORDER  TEN  $0  1206 

3?  0 3 

UIND-SPD 

05 

TRACE  01" 

D 5 

SQUARE 

2 

SEA 

M1N0-F3R 

duration 

00.3  2 

SQUARE 

68 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E62  016 

1 

SOUARE 

68 

OVNOPTH  SNO  VeL 

OXVG 

P06 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

1520.? 

1520.8 

1520.6 

1520.0 

1516.9 

1516.6 

1516.5 

1516.2 

1516.1 

1515.2 

1515.6 

1516.9 

1516.3 

1512.9 

1509.7 

1505.3 

1501.8 

1699.1 

1698.6 

1699.1 

1696.2 

1695.2 

1693.1 

1691.7 

1691.6 

1691.9 

1691.1 

1690.7 

1692.9 

1692.6 

1690.6 

1690.6 

1691.5 

1692.6 

1692.9 


DIR  HOT  PER 

M1ND-D1R 

15 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

36  0 3 

MINO-SPO 

03 

TRACE  DIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

SEA 

W IND-FOR 

DURATION 

00.6 

2 

SQUARE 

68 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

0R1G  E62  015 

1 

SQUARE 

68 

OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P NQ2 

N03 

S 103 

PM 

1522.8 

1522.5 

1521.3 

1520.6 

1516.7 

1515.5 

1515.5 
.515.7 

1515.5 

1515.2 

1516.6 

1513.1 

1511.0 

1511.6 

1510.6 

1507.3 

1506.6 

1502.6 

1500.9 

1697.1 

1696.2 

1697.1 

1695.3 

1695.7 

1696.0 

1691.2 

1692.6 

1691 .2 

1692.0 
1691  .9 

1690.3 

1690.6 

1690.1 

1691.6 

1693.6 
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TABLE  XXI. — Continued 


tCMO 

31 

•177 

YEAR 

1970 

BOTOP  04115  AIR 

TENP  22.0 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

0014 

NONTH 

l 06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  20.0 

49 

X X 

LAT 

35 

04  N 

OAV 

04 

DATA  USE 

1 BARONETR  1026.4 

SEA 

LONG 

047 

S3  W 

HOUR 

18  .0 

AREA 

05  CLOUD  T/A 

cl/tr 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

oepth 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

18.0 

08$ 

00000 

20.13 

36.37 

25.79 

1524.1 

oes 

00010 

19.36 

36.24 

25.85 

1522.0 

OBS 

00020 

18.97 

36.37 

26.09 

1521.2 

OBS 

00030 

16.88 

36.33 

26.09 

1521 .1 

OBS 

00050 

17.99 

36.29 

26.28 

1518.8 

OBS 

00075 

16.91 

36.26 

26.52 

1516.0 

OBS 

00100 

14.16 

36.18 

26.63 

1514.1 

OBS 

00125 

15.63 

36.13 

26.72 

1512.8 

OBS 

00150 

15.26 

36.07 

26.76 

1512.0 

OBS 

00200 

15.03 

36.05 

26.79 

1512.1 

OBS 

00223 

14.78 

36.00 

26. B1 

1511 .6 

OBS 

00250 

14.78 

36.01 

26.82 

1512.0 

OBS 

00300 

14.26 

35.94 

26.88 

1511.1 

OBS 

00400 

14.14 

35.94 

26.90 

1512.4 

OBS 

00410 

13.50 

35.80 

26.93 

1510.3 

OBS 

00500 

12.19 

35.59 

27.03 

1507.1 

OBS 

00600 

10.52 

35.36 

27.16 

1502.6 

OBS 

00700 

08.83 

35.23 

27.35 

1497.9 

OBS 

00740 

08.57 

35.27 

27.42 

1497.6 

OBS 

00800 

07.50 

35.16 

27.45 

1494.4 

OBS 

00860 

06.93 

35.15 

27.57 

1493.1 

OBS 

00900 

06.89 

35.19 

27.60 

1 493 . 7 

OBS 

00925 

06.95 

35.24 

27.64 

1494.4 

OBS 

01000 

06.  17 

35.15 

27.67 

1492.5 

OBS 

0102B 

05.76 

35.12 

27.70 

1491.2 

OBS 

01090 

05.69 

35.13 

27.72 

1492.0 

OBS 

01100 

05.61 

35.11 

27.71 

1491 .8 

OBS 

01120 

05.26 

35.06 

27.71 

1490.7 

OBS 

01138 

05.54 

35.14 

27.74 

1492  .2 

OBS 

“1155 

05.33 

35.10 

27.74 

1491.6 

OBS 

01200 

05.16 

35.09 

27.75 

1491  .6 

OBS 

01218 

04.99 

35.07 

27.75 

1491.2 

OBS 

01232 

05.24 

35.12 

27.76 

1492.5 

OBS 

01268 

04.85 

35.07 

27.77 

1491  .8 

OBS 

01300 

04.93 

35.10 

27.78 

1492.4 

OBS 

01330 

04.76 

35.08 

27.79 

1452.2 

OBS 

01342 

04.87 

35.10 

27.79 

1492.8 

OBS 

01400 

04.48 

35.05 

27.80 

1492.1 

OBS 

01500 

04.26 

35.03 

27.80 

1492.9 

WINO-OIR 

15 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

WIND-SPO 

05 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

4 

WIND-FDR 

OURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

WEATHER 

XI 

ORIG  E42  016 

1 

SOUARE 

57 

3XVG 

P34 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

*EFID  31  8177 

CONSEC  0017 

LA7  35  \ 2 H 
LONG  047  59  M 


CASTNUH/TINE 

23.9 


YEAR 

1970 

BOTOP  03840 

AIR 

TENP  20. 

.2 

OIR  HGT  PER 

NONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  19 

.0 

17 

OAY 

04 

DATA  USE 

1 

BARCiNETR  102$ 

.5 

SEA 

2 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

DVNDPTH 

SND  VEL 

OBS 

000 OC 

19.73 

36.36 

25. 89 

1523.0 

OBS 

00010 

19.45 

36.27 

25.89 

1522.3 

OBS 

00020 

19.08 

36.32 

26.03 

1521 .5 

OBS 

00030 

18.71 

36.27 

26.08 

1520.5 

OBS 

00050 

16.66 

36.25 

26.57 

1514.9 

OBS 

00060 

16.52 

36.24 

26.60 

1514.6 

08S 

00075 

16.59 

36.29 

26.62 

1515.1 

OBS 

00100 

16.55 

36.31 

26.64 

1515.4 

OBS 

00125 

16.39 

36.28 

26.66 

1515.3 

OBS 

00150 

16.26 

36.26 

26.6  7 

1515.3 

OBS 

00200 

15.54 

36.13 

26.74 

1513.7 

OBS 

002  50 

14.96 

36.01 

26.78 

1512.6 

OBS 

00290 

14.73 

35.97 

26.80 

1512.5 

OBS 

00300 

14.57 

35.95 

26.62 

1512.1 

OBS 

00400 

13.31 

35.74 

26.92 

1505.4 

06$ 

005  00 

12.01 

35.55 

27.03 

1506.4 

OBS 

00600 

10.51 

35.37 

27.17 

1502.6 

OBS 

006  4 0 

09.91 

35.28 

27.21 

1500.9 

OBS 

00660 

09.07 

35.17 

2 7.26 

1498.0 

OBS 

00700 

08.74 

35.24 

27.37 

1497.5 

OBS 

00750 

07.79 

35.13 

27.43 

1494.6 

OBS 

00800 

07.44 

35.16 

27.50 

1494.1 

oes 

00835 

06.89 

35.13 

27.56 

1452.5 

OBS 

00900 

06.79 

^5.21 

27.63 

1493.3 

oes 

01U00 

05.97 

35.14 

27.65 

1491 .7 

CBS 

01070 

05.28 

35.08 

27.73 

14*>0.0 

oes 

01100 

05.23 

35.09 

27.74 

149C.3 

OBS 

01200 

05.05 

35.09 

27.76 

1491 .2 

OBS 

01260 

04.69 

35.04 

27.76 

1490.7 

oes 

01277 

04.74 

35.06 

27.77 

1441.2 

OBS 

01265 

04.61 

35.03 

27.77 

1400.7 

OBS 

01300 

04.65 

35.06 

27.78 

1491 .2 

OBS 

01400 

04.63 

35.07 

27.75 

149/ . 8 

OBS 

01450 

04.41 

35.04 

27.PG 

1492.7 

OBS 

01465 

04.58 

35.06 

27.  *5 

1493.7 

OBS 

01500 

04.26 

35.01 

27.79 

1492.9 

WlNO-DIR  15 
WINO-SPD  06 
WIND-FOP 
WEATHER  XI 


3XYG  PD4 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG  E42  017 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SOUARE  46 
1 SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  S103  PH 


296 


AEf  10 

31 

•177 

YEAA  1970 

BOTDR 

o 

• 

• 

o 

AIR  TENR 

20.6 

DIR  HOT 

PER 

CONSEC 

OOlt 

NONTH  06 

SHIP 

OU 

WET  BULB 

20.C 

IT  1 

2 

LAT 

35 

10  N 

OAV  05 

OATA 

USE  1 

6ARONETR 

1023.0 

SEA 

LONG 

047 

57  N 

HOUR  05.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

OYNORTH  SNO  yEl 

05.9 

OBS 

00000 

19.71 

36.40 

25.92 

1523.0 

OBS 

00010 

19.70 

36.40 

25.93 

1523.1 

OBS 

00020 

19.51 

36.37 

25.95 

1522.7 

OBS 

00030 

18.99 

36.36 

26.08 

1521.4 

OBS 

00050 

17.71 

36.27 

26.33 

1516.0 

OBS 

00075 

16. B3 

36.31 

26.58 

1515.9 

OBS 

00100 

16.55 

36.29 

26. t 3 

1515.4 

OBS 

00125 

16.48 

36.30 

26.65 

1515.6 

OBS 

00150 

16.37 

36.28 

26.66 

1515.7 

OBS 

00200 

16.04 

36.23 

26.70 

1515.4 

OBS 

002  50 

15.69 

36.16 

26.73 

1515.1 

OBS 

00300 

15.21 

36.07 

26.77 

1514.3 

OBS 

00395 

14.15 

35.90 

26.87 

1512.3 

OBS 

00400 

14.21 

35.93 

26.88 

1512.6 

OBS 

00500 

12.83 

35.69 

26.98 

1509.4 

OBS 

00560 

12.06 

35.60 

27.06 

1507.6 

OBS 

005  7B 

11.78 

35.57 

27.09 

1506.9 

OBS 

00600 

11.25 

35.45 

27.10 

1505.3 

OBS 

00700 

OB.  96 

35.20 

27.30 

1498.3 

OBS 

00729 

OB.  39 

35.17 

27.37 

1496.6 

OBS 

00750 

08.37 

35.25 

27.43 

1497.0 

OBS 

00790 

07.81 

35.17 

27.46 

1495.4 

OBS 

00800 

07.51 

35.16 

27.49 

1494.4 

OBS 

00820 

07.45 

35.17 

27.51 

1494.5 

OBS 

00B90 

06.62 

35.17 

27.63 

1492  .4 

OBS 

00900 

06.61 

35.17 

27.63 

1492.6 

OBS 

00940 

06.78 

35.25 

27.67 

1494.0 

OBS 

00965 

06.61 

35.2  3 

27.67 

1493.7 

OBS 

00983 

06.23 

35.18 

27.69 

1492  .5 

OBS 

01000 

06.29 

35.20 

27.69 

1493.0 

OBS 

01015 

06.25 

35.19 

27.69 

1493.1 

OBS 

01022 

05.93 

35.14 

27.69 

1491.9 

OBS 

01041 

05.89 

35,15 

27.71 

1492.0 

OBS 

01100 

05.09 

35.07 

27.74 

1489.7 

OBS 

01157 

05.01 

35.07 

27.75 

1490.3 

OBS 

01165 

05.16 

35.11 

27.76 

1491.1 

OBS 

01200 

05.08 

35.09 

27.76 

1491.3 

OBS 

01300 

04.62 

35.06 

27.79 

1491.1 

OBS 

01320 

04.63 

35.06 

27.79 

1491 .4 

‘OBS 

01325 

04.54 

35.04 

27.78 

1491.1 

OBS 

01400 

04.42 

35.04 

27.79 

1491.9 

OBS 

01500 

04.32 

35.04 

27.81 

1493.2 

WlNO-DIA 

IS 

INST 

STD  RECORDER 

TEN  SO  IMA 

WlNC-SPD 

12 

TRACE 

OIR 

D 

S 

SQUARE 

A 

WIND-POP 

DURA  T | QN 

00.3 

2 

SOU  ARE 

44 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E42  016 

1 

SQUARE 

ST 

0X7  G 

RJ4 

TOT  R 

N02 

NO  3 

S 1 33 

RH 

MFIO  31  0177 

CONSEC  0019 
LAT  35  08  N 
LONG  048  01  W 


CASTNUM/TINE 

12.0 


YEAR 

1970 

BOTOP  01930 

AIR  TEMP  20.0 

DIR  HGT 

PER 

month 

06 

SHIP 

OU 

WET  BUlf  20.0 

17  l 

2 

DAY 

05 

OATA 

USE  1 

8AP0METR  1016.6 

SEA 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

cl/tr 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

M'.MA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL 

OBS 

COOOO 

19.69 

36.41 

25.94 

1522.9 

OBS 

00010 

19.43 

36.35 

25.96 

1522.3 

OBS 

00020 

19.12 

36.39 

? 6.07 

1521.7 

OBS 

00030 

18.96 

36.35 

26.  ce 

1521.3 

OBS 

00050 

17.02 

36.29 

4.b»j2 

1516.0 

OBS 

00075 

16.63 

36.31 

26.62 

1515.3 

OBS 

00100 

16.46 

36.31 

26.#  6 

1515.1 

OBS 

00125 

16.28 

36.26 

26 .6  7 

1515.0 

OBS 

00150 

16.15 

36.24 

26.68 

1514.9 

OBS 

00200 

15.69 

36.17 

26.74 

1514.3 

OBS 

00250 

15.11 

36.06 

26.78 

1513.1 

OBS 

00300 

14.61 

35.98 

26.83 

1512.3 

OBS 

00400 

13.39 

35.78 

26.93 

1509.7 

OBS 

004  30 

13.20 

35.76 

26.96 

1509.5 

OBS 

00440 

12.96 

35.72 

26.97 

1508.9 

OBS 

00500 

12.33 

35.64 

27.04 

1507.6 

OBS 

00600 

10.66 

35.38 

27.15 

1503.1 

OBS 

00700 

09.21 

35.23 

27.28 

1499.3 

OBS 

00739 

08.15 

35.15 

27.39 

1495.8 

OBS 

00756 

OB. 38 

35.25 

27.43 

1497.1 

OBS 

007  BO 

08.25 

35.25 

27.45 

1497.0 

OBS 

00800 

07.80 

35.19 

27.47 

1495.6 

OBS 

00900 

06.64 

35.18 

27.63 

1492.7 

OBS 

00905 

06.74 

35.23 

27.66 

1403.2 

OBS 

00965 

06.66 

35.21 

27. t5 

1493.9 

OBS 

00980 

06.35 

35.17 

27.6  6 

1492.9 

OBS 

01000 

06. 2B 

35.18 

27.68 

1492.9 

OBS 

01022 

06.32 

35.20 

27.69 

1493.5 

OBS 

01100 

05.48 

35.12 

27.73 

1491.3 

OBS 

01122 

05.15 

35.08 

27.74 

1490.3 

OBS 

01200 

04.78 

35.04 

27.75 

1440.0 

OBS 

01270 

04.71 

35.07 

27.79 

1400. 9 

OBS 

01300 

04.59 

35.05 

27.76 

1490.9 

OBS 

01316 

04.39 

35.04 

27.  PO 

1490.4 

OBS 

01400 

04.30 

35.03 

27.  8C 

1491 .4 

OBS 

01450 

04.14 

35.02 

27.61 

1491.5 

CBS 

01500 

04.13 

35.01 

27. fO 

1492.3 

WINO-OI  R 

17 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

WIND-SPD 

15 

TRACE  OIR 

n 5 

SQUARE 

4 

W1N0-F0R 

DUPAT I ON 

00.4  2 

SQUARE 

4 R 

6EATHE* 

X2 

GRIG  E 42  019 

1 

SQUARE 

58 

OXVG 

PC:  4 

TOT  P N02 

N03  S 133 

PH 
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TABLE  XXI. — Continued 

■ EFIO 

31 

n 77 

YEA* 

1970 

BC  TOP  04481 

AIR 

TEMP  20. C 

OIP  HGT  PER 

MIND-DIR 

20 

INST  STO  RECOPOER 

TEN  SO  1206 

CCNSEC 

0020 

MONTH 

Of 

SHIP  ou 

4 1 T 

«ULb  19. E 

17 

Ml  NO-  SPO 

17 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59. 5N 

0 AY 

05 

DATA  USE  1 

9APCJMETR  1022.T 

SEA 

3 

WlND-FCR 

Dura  t i on  00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

049 

05.  5* 

HOUR 

18.3 

AREA  05 

CLOUO  T/a 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

CRIG  E42  020 

1 

SCUARE 

48 

C4STNUM/T | ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGPA-t 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P?4 

TOT  P N02  N03 

sni 

PM 

18.3 

08  S 

00000 

19.62 

36.33 

25.69 

1522.7 

OBS 

00010 

19.60 

36.37 

25. S 3 

1522.8 

OBS 

00020 

19.02 

36.37 

26.08 

1521  .4 

OBS 

00030 

18.65 

36.  34 

26. 1 5 

1520.4 

CBS 

00050 

17.01 

36.22 

26.47 

1515.9 

OBS 

00C73 

16.02 

36.09 

26.1  0 

15 1 j . 1 

OBS 

00100 

15.59 

36.12 

26.72 

1512.3 

OBS 

00125 

15.40 

36.10 

26.7  5 

1512.0 

OBS 

00150 

15.29 

36.09 

26.76 

1512.1 

OBS 

002  00 

14.92 

36.00 

26.78 

1511.6 

OBS 

002  50 

14.78 

36.01 

26.  £2 

1512.0 

OBS 

00300 

14.37 

35.93 

26.14 

1511.4 

CBS 

00325 

14.14 

35.89 

26.  f 6 

1511.1 

''PS 

00355 

14.29 

35.97 

26.69 

1512.1 

OBS 

004  00 

14.02 

35. VI 

2o.  c0 

1511  .9 

08  S 

003  00 

12.02 

35.55 

2T.03 

1506.4 

OBS 

005  30 

11.92 

35.57 

27.07 

1506.6 

OBS 

OOfeOO 

10.60 

35.37 

27.15 

1502.9 

OBS 

00t45 

09.55 

35.25 

27.24 

1499.7 

OBS 

C0660 

C9.64 

35.35 

27.31 

1500.4 

OBS 

00700 

09.32 

35.36 

27.37 

1499.9 

OBS 

COB  00 

07.67 

35.19 

27.49 

1495.1 

OBS 

OOP  32 

07.30 

35.17 

27.53 

1494.1 

OBS 

00868 

07.48 

35.27 

27. *6 

1495.6 

OBS 

00300 

07.27 

35.25 

27.  oC 

1495.3 

OBS 

01000 

05.62 

35.07 

2 7.68 

1490 .1 

OBS 

01025 

05.67 

35.15 

27.73 

1490.9 

OBS 

01100 

05.32 

35.11 

27.75 

1490.7 

OBS 

01200 

04.96 

35.07 

27.76 

1490.8 

CBS 

01300 

04.59 

35.05 

21. ie 

1490.9 

OBS 

01400 

04.43 

35.04 

27.79 

14*1.9 

OBS 

01500 

04.29 

35.04 

27.6  1 

1493.0 

REF  I 0 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  0365B 

AIR 

TEMP  19. 

e 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

24 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0021 

month 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  19. 

,5 

20 

2 3 

WIND-SPO 

14 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

01  N 

CAY 

05 

OATA  USE 

1 

BARCMETF  1021. 

7 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  W 

HOUR 

23.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG 

E42  021 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

SI33 

PM 

23.8 

OBS 

OOCOO 

19.65 

36.34 

25.89 

1522.7 

OBS 

00010 

19.64 

36.34 

25.90 

1522.9 

OBS 

00020 

18.83 

36.33 

26.10 

1520.8 

OBS 

00030 

18.51 

36.30 

26.16 

1520.0 

OBS 

00050 

16.71 

36.22 

26.54 

1515.0 

OBS 

00075 

16.26 

36.20 

26.63 

1514.0 

OBS 

001  CO 

16.18 

36.22 

26.66 

1514.2 

OBS 

00125 

15.91 

36.16 

26.68 

1513.7 

OBS 

00150 

15.82 

36.17 

26.71 

1513.8 

OBS 

0C200 

15.51 

36.11 

26.73 

1513.6 

DBS 

002  50 

15.03 

36.04 

2 6.78 

1512.9 

OBS 

00300 

14.41 

35.43 

26.84 

1511.6 

08  S 

0032  5 

14.19 

35.91 

26.87 

1511 .2 

OBS 

00385 

14.16 

35.95 

26.90 

1512.2 

OBS 

004  00 

14.03 

35.91 

26.90 

1512.0 

OBS 

004  50 

12.87 

35.66 

26.45 

1508.6 

OBS 

00500 

12.13 

35.55 

27.01 

1506.8 

OBS 

00560 

10.83 

35.40 

27.14 

1503.1 

OBS 

006  00 

10.51 

35.36 

27.16 

1502.5 

OBS 

00640 

09.46 

35.26 

27.27 

1499.3 

OBS 

00700 

08.73 

35.24 

27.37 

1497.5 

CBS 

00750 

08.29 

35.25 

27.45 

1496.7 

OBS 

00770 

07.44 

35.13 

27.48 

1493.6 

OBS 

OObOO 

07.19 

35.15 

27.53 

1493.2 

08$ 

C08  52 

06.93 

35.17 

27.58 

1493.0 

OBS 

00873 

07.01 

35.23 

27.62 

1493.8 

OBS 

00400 

06.83 

35.21 

27.63 

1493.5 

OBS 

C0990 

05.71 

35.08 

27.67 

1490.4 

OBS 

01000 

05.64 

35.12 

27.71 

1490.3 

OB? 

01078 

05.54 

35.16 

27.76 

1491 .2 

OBS 

01100 

05.24 

35.10 

27.75 

1490.3 

CBS 

01180 

05.31 

35.17 

27.79 

1492.0 

OBS 

01200 

05.31 

35.16 

27.79 

1492.4 

OBS 

01300 

04.63 

35.07 

27.79 

1491.1 

OBS 

01400 

04.31 

35.04 

27.81 

1491  .4 

OBS 

01500 

04.13 

35.03 

27.82 

1492.3 

298 

L ___ 


TABLE  XXI. — Continued 


AEF10 

31 

•177 

NEAR  1970 

BCiTOP  04343 

AIR  TF**P  20.0 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0022 

MONTH  06 

SHIP  OU 

MET  auif  19.5 

28  2 

2 

CAT 

3* 

59  N 

CAY  06 

OATA  USE  1 

BARONET*  1021.6 

SEA 

LONG 

048 

06  W 

HOUR  06.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/Tfc 

CASTNUM/TIME 

LVITVP 

OEPTh 

TEMP 

SAL 

S 1 iMA-T 

0VNDP7M  SNO  VEl 

06.0 

08  S 

00000 

19.50 

36.32 

25.92 

1522.3 

OBS 

COO  10 

19.44 

36.29 

25.91 

1522.3 

CBS 

00020 

19.01 

36.30 

26.  C3 

1521 .3 

OBS 

00030 

18.01 

36.28 

26.27 

1518.5 

OBS 

00050 

16.80 

36.27 

26.55 

1515.3 

OBS 

000  75 

16.47 

36.26 

26.62 

1514.7 

OBS 

00100 

16.39 

36.27 

26.65 

1514.9 

GBS 

00125 

16.27 

36.24 

26. 46 

1514.9 

OBS 

00150 

16.16 

36.2  3 

26.6  7 

1515.0 

oas 

00180 

16.01 

16.20 

26.  t.9 

1515.0 

OBS 

00200 

15.57 

36.12 

26.72 

1513.8 

OBS 

00250 

14,88 

36.00 

26.79 

1512.) 

OBS 

002  70 

14.58 

35.96 

26.82 

1511.7 

OBS 

00300 

14.42 

35.93 

26.83 

1511.6 

OBS 

004  00 

13.39 

35.76 

26.92 

1509.7 

OBS 

00466 

12.68 

35.67 

25.99 

1508.3 

OBS 

00500 

12.03 

35.54 

27.C2 

1506.5 

CBS 

00550 

11.51 

35.47 

27.07 

1505.4 

OBS 

006  00 

10.57 

35.37 

27.16 

1502.8 

OBS 

006  8 8 

08.96 

35.22 

27.32 

1498.1 

OBS 

00700 

08.91 

35.22 

27.22 

1498.2 

OBS 

00740 

08.26 

35.22 

27.4  3 

1496.4 

OBS 

00764 

08.11 

35.22 

27.45 

1496.2 

OBS 

00780 

07.54 

35.15 

27.48 

1494.2 

OBS 

00800 

07.36 

35.14 

27.50 

1493.8 

OBS 

008  55 

06.93 

35.17 

d.  ‘e 

1493.1 

OBS 

00874 

07.04 

35.23 

27.6  1 

1493.9 

OBS 

00900 

06.43 

35.15 

27.64 

1491 .8 

CBS 

00940 

06.21 

35.14 

27.66 

1491 .6 

OBS 

009  55 

.5.94 

35.11 

27.67 

1490.7 

OBS 

01300 

.77 

35.12 

27.70 

1490. A 

OBS 

01040 

OS-  67 

35.12 

<7.71 

1691.1 

OBS 

01050 

Oa.43 

35.08 

27.71 

1490.2 

OBS 

01100 

05.18 

35.08 

27.74 

1490.0 

OBS 

01126 

05.09 

35.07 

27.74 

1490.1 

OBS 

01134 

04.92 

35.04 

27.74 

1489.5 

OBS 

01200 

04.82 

35.06 

27.76 

1490.2 

OBS 

01300 

04.44 

35.02 

27.78 

1490.3 

OBS 

01400 

04.35 

35.02 

27.79 

1491.6 

OBS 

01500 

04.21 

35.01 

27.79 

1492.7 

« I N 0-  D I R 21 
rfIND-SPO  06 
* 1 ND-F  DR 

XS 


INST  STD  » EC  OR  DE® 
TA  AC  fc  01 A 0 

DURATION  CO.  I 

t*1G  E42  0 22 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
I SQUARE  48 


:»xyg 


P34  TOT  P N02  NCI 


si:j  ph 


REF  1 0 31  6177 

C0N5EC  0023 

LAT  34  56  N 
ICNG  047  56  w 


CASTNUA*/T|Hf 

11.6 


YEAR 

1970 

BCTDP  04480 

AIR  TEMP 

19.5 

OIR  HGT 

PE* 

month 

06 

SHIP  CU 

HET  BUI  a 

19.5 

19  2 

3 

DAY 

06 

OATA  USE  1 

d ARC  At  T* 

1024.4 

SEA 

hour 

11.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIUMA-T 

CVNORTH  SNO  VEl 

OBS 

00000 

19.56 

36.33 

«5.°l 

1522.5 

OBS 

00010 

19.52 

36.33 

25.92 

1522.5 

DBS 

00020 

19.43 

36.32 

25.94 

1522.4 

OBS 

000)0 

19.03 

36.33 

26.05 

1521.5 

DBS 

00050 

17.31 

36.32 

26.47 

1516.9 

PfS 

00075 

16.74 

36.31 

26.60 

1515.6 

08  S 

00100 

16.50 

36.28 

2 6.63 

1515.2 

->BS 

00125 

16.36 

36.28 

2o. (*7 

1515.2 

OBS 

001  50 

16.27 

36.26 

26.67 

1515.3 

DBS 

002  00 

15.90 

36.21 

<6. 7 2 

1515.0 

PRS 

00300 

14.46 

35.93 

26.  f 2 

1511.7 

GBS 

004  00 

13.27 

35.75 

26.94 

150<».3 

rBS 

004  50 

12.35 

35.61 

27. Cl 

1506.8 

UBS 

00468 

12.31 

35.61 

27.02 

1507.0 

OBS 

00500 

11.60 

35.50 

27. GT 

1504.3 

OBS 

00543 

10.51 

35.35 

27.15 

1501.6 

DBS 

006  00 

C9.51 

35.27 

27.26 

1498.8 

°BS 

00635 

00.93 

35.24 

<7.34 

1497.2 

ORS 

C0660 

08.93 

35.25 

27.34 

1497.6 

oas 

0CCO6 

08.  78 

35.23 

27.35 

1497.1 

OBS 

00700 

08.61 

35.2c 

27.40 

1497.1 

OBS 

007 1 6 

OB. 55 

35.27 

27.4  2 

1497.2 

CBS 

C0760 

07.96 

35.  IN 

27.45 

1495.5 

GBS 

00770 

07.52 

35.16 

27.49 

1494.0 

‘BS 

00788 

07.46 

35.14 

27.48 

1494.0 

c as 

OOoOO 

07.19 

35.13 

27.51 

1493.1 

CBS 

00823 

06.95 

35.17 

27.5  8 

1492.6 

CBS 

00860 

07.09 

35.25 

27.12 

1494.0 

OBS 

00900 

06.46 

35.16 

27.64 

1492.0 

OBS 

009  3 5 

05.87 

35.10 

<7.67 

1490.1 

°»S 

01000 

05.66 

35.12 

27.71 

1490.4 

CBS 

01100 

05.14 

35.00 

27.75 

1489.9 

OBS 

01142 

05.24 

35.1) 

cl. 17 

1491.1 

OBS 

01150 

05.06 

35.10 

27.77 

1490.4 

OBS 

01200 

04.  76 

35.06 

27.77 

1490  .0 

CBS 

01240 

04.5) 

35.04 

27.78 

1489.7 

CBS 

01300 

04.41 

35.03 

27.79 

1490.2 

UBS 

01400 

04.19 

35.01 

27.80 

1490.9 

OBS 

01500 

04.06 

35.00 

27. t 0 

1492.0 

MINO-DIP 

25 

INST  STO  RECOFDER 

TEN  SO  1206 

M1N0-SPD 

05 

TRACE  DIR 

D 

5 SQUARE 

2 

HIE0-F3R 

DURATION 

00.4 

2 SQUARE 

46 

WEA  THE 3 

XI 

C®!G  E4?  023 

1 SQ'JARf 

*7 

OXYG 

P04 

TCT  P N02 

N03 

S IDS  PH 

299 
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TABLE  XXI. — Continued 


REFID  31  8177 

C0N5EC  0024 
LAT  34  57  N 
LONG  048  06  W 


CASTNU"/TINE 

18.0 


YEAR 

197G 

BGTDP 

04471 

AIR  TEMP  21.? 

01 R HGT 

PER 

NONTti 

06 

SHIP 

OU 

WET  BULB  19.8 

20  2 

3 

0 AY 

06 

data 

USE 

1 

BARONETF  1025. G 

SEA 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIG-A-T 

DYNDPTM  SND  VEL 

OBS 

00300 

20.48 

36.33 

25.67 

1525.0 

OBS 

00010 

19.58 

36.29 

25.87 

1522.7 

OBS 

00020 

18.93 

36.32 

26.07 

1521.1 

OBS 

00030 

17.71 

36.20 

26.28 

1517.6 

OBS 

000  50 

16.77 

36.23 

26.53 

1515.2 

OBS 

00075 

16.54 

36.29 

26.63 

1515.0 

UBS 

00100 

16.44 

36.28 

26.65 

1515.1 

OBS 

00125 

16.29 

36.27 

26.67 

1515.0 

OBS 

00150 

16.13 

36.24 

26.69 

1514.9 

GBS 

00  2 00 

15.64 

36.17 

26.75 

1514.1 

OBS 

002  50 

15.08 

36.06 

26.79 

1513.0 

OBS 

00300 

14. 4e 

35.96 

26. e4 

1511.8 

OBS 

00400 

13.33 

35.77 

26.94 

1509.5 

OBS 

004  80 

12.  18 

35.59 

27.03 

1506.7 

OBS 

00500 

12.07 

35.60 

27.06 

1506.7 

OBS 

006  00 

10.18 

35.34 

27.21 

1501 .3 

OBS 

00660 

09.00 

35.21 

27.30 

1497.8 

OBS 

00700 

08.63 

35.23 

27. 3e 

1497.1 

OBS 

00750 

08.43 

35.25 

27.42 

1497.2 

OBS 

00760 

08.16 

35.15  P 

27.390* 

OBS 

008  00 

07.27 

35.17 

27.53 

1493.5 

OBS 

00835 

06.95 

35.16 

27.57 

1492.8 

OBS 

00865 

07.08 

35.26 

27.63 

1494.0 

OBS 

00900 

06.42 

35.17 

27.65 

1491 .8 

OBS 

00975 

05.71 

35.10 

27.69 

1490.1 

OBS 

00988 

05.81 

35.15 

27.72 

1490.8 

OBS 

01000 

05.79 

35.15 

27.72 

1490.9 

OBS 

01100 

05.22 

35.11 

27.76 

1490.2 

OBS 

01135 

05.04 

35.09 

27.76 

1490.1 

OBS 

01145 

05.24 

35.12 

27.76 

1491.1 

OBS 

01170 

04.93 

35.09 

27.78 

1490.2 

OBS 

01200 

04.82 

35.07 

27.77 

1490.2 

OBS 

01300 

04.44 

35.03 

27.78 

1490.3 

OBS 

01400 

04.30 

35.04 

27.61 

1491.4 

OBS 

01500 

04.07 

35.01 

27.61 

1492.1 

WIND-DIR  27 
WIND-SPO  04 
WlND-*0F 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG  E42  024 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


OXYG 


PD4  TOT  P N02  N03  SI33  Pi 


REF  I 0 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTDP  04572 

A I P TEHP  19.9 

01 R HGT  PER 

h IND-DI R 

27 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1 

206 

CONS  EC 

0025 

HONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  18.7 

19  2 3 

WINO-SPD 

05 

trace  DIR 

D 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAV 

07 

DATA  USE  1 

BAROHETR  1026.8 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

00.3  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

57  W 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E42  025 

1 

SQUARE 

47 

castnum/tihe 

lvltyp 

DEPTH 

TEHP 

SAL  SIGMA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 1 03 

PH 

OBS 

00000 

20.23 

36.34 

OBS 

00010 

19.74 

36.33 

OBS 

00020 

19.36 

36.32 

OBS 

00030 

17.68 

36.23 

OBS 

00050 

16.78 

36.31 

OBS 

000  75 

16.58 

36.31 

OBS 

00100 

16.53 

36.32 

OBS 

00125 

16.33 

36.28 

OBS 

00150 

16.16 

36.25 

OBS 

00200 

15.71 

36.16 

OBS 

00250 

15.07 

36.08 

OBS 

00300 

14.51 

35.99 

OBS 

00350 

13.64 

35.60 

OBS 

00400 

13.31 

35.79 

OBS 

00460 

12.00 

35.55 

OBS 

00500 

11.49 

35.49 

OBS 

00600 

09.82 

35.32 

OBS 

00655 

09.02 

35.24 

OBS 

00700 

08.56 

35.25 

OBS 

007  30 

08.26 

35.25 

OBS 

00750 

07.68 

35.15 

OBS 

00800 

07.16 

35.15 

OBS 

00812 

07.01 

35.16 

OSS 

00840 

07*23 

35.28 

OBS 

00900 

06.43 

35.15 

OBS 

00914 

06.02 

35.11 

OBS 

009  55 

06.08 

35.16 

OBS 

01000 

05.50 

35.09 

OBS 

01044 

05.43 

35.08 

OBS 

01055 

05.65 

35.16 

OBS 

01100 

05.20 

35.11 

OBS 

01150 

04.92 

35.07 

OBS 

01170 

04.99 

35.10 

OBS 

01200 

04.76 

35.06 

OBS 

01300 

04.37 

35.02 

OBS 

01400 

04.21 

35.01 

OBS 

01500 

04.01 

35.00 

25.74 

25.86 

25.45 

26.31 
26.59 
26.64 
26.66 
26.67 

26.69 

26.74 
26.81 

26.86 
26.90 
26.96 
27.03 
27.08 
27.25 

27.32 
27.40 

27.45 

27.46 
27.53 
27.56 

27.63 

27.64 
27.66 

27.69 
27.71 
27.71 

27.74 

27.75 

27.76 
27.78 

27.77 

27.78 

27.79 
27.81 


1524.3 

1523.1 

1522.3 
1517.5 

1515.3 

1515.1 

1515.4 

1515.1 

1515.0 

1514.3 

1513.0 

1512.0 

1509.7 

1509.4 

1505.7 

1504.5 

1500.0 
1497.9 

1497.0 

1496.2 

1494.2 
1493  .0 

1492.7 
1494.2 

1491 .8 

1490.4 

1491.4 

1489.7 

1490.1 
1491  .3 

1490.5 

1489.8 
1490.5 
1490.0 

1490.0 

1491.0 

1491.8 


300 


TABLE  XXI. — Continued 


AEFIO 

31 

• 177 

YEAR 

1970 

BOTOP 

04755 

AIR  TEMP 

20.0 

CGNSEC 

CC26 

MONTH 

Ct> 

SHIP 

OU 

MET  BULB 

19.5 

LAT 

34 

SI  N 

DAY 

07 

OATA 

USE  1 

eAROMETR 

1C  27 • I 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUN/TINE  LVLTVP  06  PTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 


OIR  HOT  PER 

WINO-OIR 

2T 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

20  1 3 

M1ND-SPD 

03 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

SEA 

MIN0-F3R 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E42  026 

1 

SQUARE 

47 

OVNOPTM  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 1 03 

PH 

DBS 

00000 

20.08 

36.36 

25.  00 

1523.9 

OBS 

00010 

19.86 

36.31 

25.62 

1523.5 

OBS 

00020 

19.46 

36.31 

25.92 

1522.5 

OBS 

00030 

IB. 83 

34.26 

26.04 

1520.9 

OBS 

00050 

17.11 

36.31 

26.51 

1516.3 

OBS 

00075 

16.73 

36.33 

26.62 

1515.6 

OBS 

00100 

16.51 

36.28 

26.6  3 

1515.3 

OBS 

00125 

16.34 

36.28 

26.67 

1515.2 

OBS 

00150 

16.13 

36.24 

26.69 

1514.9 

OBS 

00200 

15.35 

36.09 

26.75 

1513.1 

OBS 

00250 

14.71 

35.99 

26.82 

1511  .8 

OBS 

00300 

14.29 

35.94 

26.67 

1511.2 

OBS 

00331 

13.93 

35.89 

26.«1 

1510.5 

CBS 

00357 

14.14 

35.96 

26.92 

1511.7 

OBS 

00372 

14.11 

35.95 

26.91 

1511 .8 

OBS 

00400 

13. B1 

35.87 

26.92 

1511.2 

OBS 

00410 

13.35 

35.76 

26.93 

1509.7 

OBS 

00500 

11.65 

35.51 

27.07 

1505.1 

OBS 

00600 

09.74 

35.30 

27.25 

1499.7 

OBS 

00635 

09.1(7 

35.27 

27.33 

1497.9 

OBS 

00652 

09.21 

35.32 

27.35 

1498.6 

OBS 

00700 

08.81 

35.31 

27.41 

1497.9 

OBS 

00720 

08.51 

35.27 

27.43 

1497.1 

OBS 

00740 

07.81 

35.20 

27.48 

1494.6 

OBS 

00751 

07.61 

35.18 

27.49 

1494.0 

OBS 

OOBOO 

07.26 

35.20 

27.56 

1493.5 

OBS 

00831 

07.13 

35.27 

27.63 

1493.6 

OBS 

00B50 

07.07 

35.25 

27.63 

1493.7 

OBS 

00860 

06.65 

35.19 

27.64 

1492.1 

OBS 

00890 

06.34 

35.14 

27.64 

1491.4 

OBS 

00900 

04.21 

35.14 

27.66 

1490.9 

OBS 

00925 

06.06 

35.13 

27.67 

1490.0 

OBS 

00950 

06.19 

35.19 

27.70 

1491.8 

OBS 

01000 

05.60 

35.11 

27.71 

1490.1 

OBS 

01010 

05.34 

35.11 

27.74 

1489.3 

OBS 

0101S 

05.81 

35.17 

27.73 

1491.3 

OBS 

01100 

05.41 

35.14 

27.76 

1491  .1 

OBS 

01200 

04.76 

35.06 

27.77 

1490.0 

OBS 

01270 

04.55 

35.05 

27.79 

1490.3 

OBS 

01275 

04.63 

35.07 

27.79 

1490.7 

OBS 

01300 

04.61 

35.06 

27.79 

1491.0 

OBS 

01320 

04.61 

35.06 

27.79 

1491.4 

OBS 

01350 

04.22 

35.00 

27.70 

1490.2 

OBS 

01400 

04.22 

35.00 

27.7  8 

1491 .0 

OBS 

01500 

04.01 

34.99 

27.00 

1491.8 

1 


! 


TABLE  XXI.— Continued 


REMO  31  8177  YEAR  1970  80TDP  04449  AIR  TEMP  20.0 
CONSEC  0027  MONTH  06  SHIP  OU  MET  BULB  19.5 
LAT  34  57  N 0 AY  07  DATA  USE  1 BARONE T R 1C29.1 
LONG  048  02  M HOUR  11.8  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.8 

OBS 

00000 

20.47 

36.34 

25.66 

OBS 

00010 

20.36 

36.  31 

25.68 

OBS 

00020 

19.94 

36.31 

25.79 

OBS 

00030 

19.12 

36.24 

25.96 

065 

00050 

17.42 

36.30 

26.43 

OBS 

00075 

16.97 

36.33 

26.56 

OBS 

00100 

16.72 

36.29 

26.59 

OBS 

00125 

16.42 

36.27 

26.64 

OBS 

00150 

16.26 

36.25 

26.67 

OBS 

00200 

15.80 

36.17 

26.71 

OBS 

002  50 

15.31 

36.10 

26.77 

OBS 

00300 

14.58 

35.97 

26.83 

OBS 

00400 

13.25 

35.72 

26.92 

OBS 

00500 

11.79 

35.53 

27.06 

OBS 

00540 

11.10 

35.43 

27.11 

OBS 

00575 

10.20 

35.36 

27.20 

OBS 

006  00 

09.77 

35.28 

27.23 

OBS 

006  4 0 

09.15 

35.20 

27.27 

OBS 

006  55 

08.43 

35.13 

27.33 

OBS 

006  73 

00.64 

35.22 

27.37 

OBS 

006  85 

08.42 

35.19 

27.38 

OBS 

00700 

08.42 

35.23 

27.41 

OBS 

00710 

08.13 

35.21 

27.44 

OBS 

00731 

07.99 

35.18 

27.44 

OBS 

00740 

07.67 

35.15 

27.46 

OBS 

008  00 

07.10 

35.17 

27.56 

OBS 

00815 

06.94 

35.15 

27.57 

OBS 

00640 

06.09 

35.19 

27.60 

OBS 

00856 

07.00 

35.24 

27.63 

OBS 

00891 

06.77 

35.23 

27.65 

OBS 

00900 

06.43 

35.20 

27.65 

OBS 

00980 

05  .12 

35.15 

27.73 

OBS 

01000 

05.73 

35.15 

27.73 

OBS 

01029 

05.66 

35.14 

27.73 

OBS 

01048 

05.41 

35.12 

27.74 

OBS 

01060 

05.47 

35.14 

27.75 

OBS 

01100 

05.18 

35.10 

27.75 

OBS 

01200 

04.72 

35.08 

27.79 

OBS 

01260 

04.50 

3*  07 

27.81 

OBS 

01278 

04.50 

35.07 

27.81 

OBS 

01285 

04.59 

35.10 

27.82 

OBS 

01300 

04.51 

35.08 

27.82 

OBS 

01332 

04.23 

35.03 

27.81 

OBS 

01400 

04.15 

35.04 

27.82 

OBS 

01421 

04.19 

35.05 

27.83 

OBS 

01500 

04.  OH 

35.02 

27.02 

DIR  MGT  PER  M IND-DI R 01  INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

30  1 3 WlND-SPO  03  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  MIND-EOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E42  027  1 SQUARE  48 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PQ4  TOT  P N02  N03  SI 03  PM 

1525.0 

1524.8 

1523.8 

1521.7 

1517.2 

1516.3 

1515.9 

1515.4 

1515.3 

1514.6 

1513.8 

1512.2 

1509.2 

1505.6 

1503.7 

1501.3 

1499.8 

1498.0 

1495.5 

1496.7 

1496.0 

1496.3 

1495.4 

1495.1 

1494.0 
1492  .8 

1492.4 

1492 . 7 

1493.5 

1493.1 

1492.7 

1490.3 

1490.7 

1490.9 

1490.2 

1490.6 

1490.1 

1489.8 

1489.9 

1490.2 

1490.7 

1490.6 

1489.9 

1490.8 

1491.3 

1492.1 


REE  10  31  8177  YEAR  1970  BOTDP  04847  AIR  TEMP  20. 9 
CONSEC  0028  MONTH  06  SHIP  OU  MET  BULB  18.2 
LAT  34  53  N DAY  07  DATA  USE  1 BARONETR  1029.1 
LONG  047  40  M HOUR  18.6  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

18.6  OBS  00000  21.05  36.28  25.47 

OBS  00010  20.13  36.27  25.71 

OBS  00020  19.51  36.32  25.92 

OBS  00030  19.06  36.31  26.02 

OBS  00050  17.42  36.25  26.39 

OBS  00075  16.55  36.23  26. 5B 

OBS  00100  16.46  36.23  26.60 

OBS  00125  16.23  36.21  26.64 

OBS  00150  16.21  36.23  26.66 

OBS  00170  16.13  36.22  26.67 

OBS  00200  15.51  36.11  26.73 

OBS  00250  14.49  35.92  26.81 

08S  00300  13.66  35.80  26.85 

OBS  00340  13.36  35.75  26.92 

DOS  00390  12.30  35.57  26.99 

08S  00400  12.23  35.58  27.01 

OBS  00440  11.93  35.54  27.04 

OBS  00500  10.75  35.39  27.14 

OBS  00600  08.61  35.13  27.30 

08S  00610  08.52  35.14  27.32 

OBS  00620  08.66  35.23  27.37 

OBS  00670  08.16  35.13  27.37 

08$  00685  08.25  35.22  27.43 

OBS  00700  08.19  35.22  27.44 

OBS  00760  07.34  35.16  27.52 

OBS  00775  07.33  35.19  27.54 

OBS  00800  07.00  35.16  27.57 

08S  00870  06.81  35.23  27.65 

OSS  00900  06.46  35.20  27.67 

08S  00960  05.68  35.10  27.69 

OBS  01000  05.71  35.15  *7.73 

CBS  01100  04.97  35.06  27.75 

DBS  01200  04.61  35.03  4:7.77 

OBS  01300  04.40  35.00  27.76 

OBS  01400  04.18  34.99  27.78 

OPS  01500  04.01  34.97  27.78 


DIR  HGT  PER  MIND-DIR  35  INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

31  MlND-SPO  02  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  3 MINO-FCR  DURATION  00.4  2 SQUARE  46 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E4 2 028  1 SQUARE  47 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SID3  PH 

1526.4 

1524.1 

1522.7 

1521.6 

1517.1 

1514.9 

1515.1 

1514.7 

1515.1 

1515.2 

1513.6 
1511  .0 

1509.0 
1 506  .6 

1505.6 

1505.5 

1505.1 

1501.6 

1495.3 

1495.1 

1496.0 

1494 .7 

1495.4 

1495.4 

1493.1 

1493.3 

1492.4 

1492.9 

1492.0 

1489.8 

1490.6 

1489.2 

1489.3 

1490.1 

1490.8 

1491.8 
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REFIO  31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  04847 

A|P 

TEMP  19.8 

OIR  HGT  PER 

wind-dir 

03 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

002  9 

NONTH 

06 

SHIP  OU 

NET 

BULe  16.5 

31 

2 3 

niyo-sfo 

09 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

47  N 

OAY 

07 

DATA  USE  1 

BARGNETR  1030.4 

SEA 

MIND-FCR 

DURATION  00.3  2 

SOUARE 

46 

LONG  047 

43  W 

HOUR 

23.7 

AREA  05 

CLUUO  T/A 

CL/TR 

MEATHEE 

XI 

ORIG  €42  029  l 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T INE 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

S1GNA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02  N03  S103 

PM 

23.7 

OB  S 

00000 

20.93 

36.36 

25.57 

1526.2 

OBS 

000  10 

20.14 

36.34 

25.76 

1524.2 

OBS 

00020 

19.53 

36.33 

25.92 

1522.7 

OBS 

00030 

19.01 

36.32 

26.04 

1521.4 

OBS 

000  50 

16.86 

36.19 

26.48 

1515.4 

OBS 

000  75 

16.51 

36.22 

26.58 

1514.8 

OBS 

00100 

16.47 

36.24 

26.61 

1515.1 

OBS 

00125 

16.30 

36.24 

26.65 

1515.0 

OBS 

00150 

16.24 

36.23 

26.65 

1515.2 

OBS 

00200 

16.01 

36.17 

26.66 

1515.2 

OBS 

002  50 

14.66 

35.95 

26. ac 

1511 .6 

OBS 

00300 

13.95 

35.85 

26.  B7 

1510.0 

OBS 

00400 

12.41 

35.58 

26.98 

1506.2 

OBS 

00500 

10.76 

35.35 

27.11 

1501  .8 

CBS 

C0600 

08.78 

35.13 

27.27 

1495.9 

OBS 

00605 

08.69 

35.15 

27.30 

1495.7 

OBS 

00610 

08.87 

35.  19 

27.31 

149fc .5 

OBS 

00649 

08.20 

35.10 

27.34 

1494.5 

OBS 

006  55 

08.38 

35.25 

27.43 

1495.5 

OBS 

C07  00 

08.12 

35.22 

27.45 

1495.2 

OBS 

00770 

07.18 

35.15 

27.53 

1492.6 

OBS 

00800 

07.04 

35.20 

27.59 

1492.6 

OBS 

00900 

06.65 

35.23 

27.67 

1492.8 

OBS 

00990 

05.62 

35.10 

27.70 

1490.0 

OBS 

01000 

05.70 

35.12 

27.71 

1490.5 

OBS 

01010 

05.74 

35. 16 

27.73 

1490.9 

OBS 

01100 

05.01 

35.07 

27.75 

1489.3 

OBS 

01200 

C4.50 

35.02 

27.77 

1488.8 

OBS 

01222 

04.48 

35.03 

27.78 

1489.1 

OBS 

01250 

04.31 

35.01 

27. 7e 

1488.9 

OBS 

01300 

04.30 

35.01 

27.  78 

1489.7 

OBS 

01400 

04.18 

35.00 

27.79 

149C.8 

OBS 

01500 

04.07 

34.99 

27.79 

1492.0 

REF  10 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  04114 

AIR  TEMP 

18.4 

DIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0030 

NONTH 

06 

SHIP  OU 

NET  BULB 

16.7 

31  1 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAY 

08 

OATA  USE  1 

8AR0METR 

1029.1 

SEA 

LONG 

047 

56  M 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CL CUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T INE 

LVLTYP 

OE  PTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

06.0 

OBS 

000  00 

20.08 

36.41 

25.83 

1524.0 

OBS 

00010 

19.61 

36.39 

25.94 

1522.9 

OBS 

00020 

19.26 

36.37 

26.02 

1522.0 

OBS 

00030 

18.95 

36.36 

26.09 

1521.3 

OBS 

00050 

17.31 

3o.28 

26.44 

1516.8 

OBS 

00075 

16.83 

36.32 

26.58 

1515.9 

OBS 

00100 

16.45 

36.25 

26.62 

1515.0 

OBS 

00125 

16.34 

36. 2B 

26.67 

1515.2 

OBS 

00150 

16.05 

36.21 

26.68 

1514.6 

OBS 

002  00 

15.53 

36.12 

26.73 

1513.7 

OBS 

002  50 

15.10 

36.05 

26.78 

1513.1 

OBS 

00265 

14.84 

36.00 

26.80 

1512.5 

CBS 

00300 

14.71 

36.03 

26. B5 

1512.7 

OBS 

00332 

14.34 

35.92 

26.84 

1511.9 

OBS 

004  00 

13.80 

35.63 

26.89 

1511.1 

OBS 

00500 

12.77 

35.64 

26.95 

1509.1 

OBS 

0055  3 

12.15 

35.59 

27.04 

1507.8 

OBS 

00600 

11.16 

35.42 

27.09 

1504.9 

OBS 

00700 

09.34 

35.23 

27.26 

1499.8 

OBS 

00719 

09.11 

35.22 

27.29 

1499.2 

OBS 

00738 

08.51 

35.15 

27.33 

1497.2 

OBS 

00760 

08.41 

35.19 

27.38 

1497.2 

OBS 

00775 

07.58 

35.13 

27.46 

1494.2 

OBS 

00782 

07.73 

35.20 

27.49 

1495.0 

OBS 

008  00 

07.73 

35.21 

27.50 

1495.3 

OBS. 

00821 

07.70 

35.21 

27.50 

1495.6 

OBS 

00826 

07.51 

35.  19 

27.52 

1494.9 

OBS 

00875 

07.01 

35.16 

27.56 

1493.7 

OBS 

00900 

06.90 

35.17 

27.59 

1493.7 

OBS 

009  50 

06.67 

35.19 

27.63 

1493.7 

OBS 

01000 

05.99 

35.10 

27.65 

1491 ,7 

OBS 

01007 

05.81 

35.09 

27.67 

1491 .1 

OBS 

01020 

05.75 

35.08 

27.67 

1491 .0 

OBS 

01055 

05.93 

35.16 

27.71 

1492.4 

OBS 

01100 

05.71 

35.12 

27.71 

1492.2 

OBS 

01112 

05.52 

35.09 

27.71 

1491 .6 

OBS 

01200 

05.13 

35.08 

27.74 

1491.5 

OBS 

01244 

04.75 

35.04 

27.76 

1490.6 

OBS 

01300 

04.51 

35.02 

27.77 

149C.6 

OBS 

01400 

04.27 

35.01 

27.79 

1491 .2 

OBS 

01500 

04.  16 

35.01 

27.80 

1492.4 

NIND-OIR  OS 
NIND-SPD  0* 
MlND-FOF 
MFaTMEP  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00. A 

OR 10  E42  030 


TEN  SO  1204 
5 SQUARE  } 
2 SQUARE  44 
1 SQUARE  47 


OXYG 


P04  TOT  P N02  N03 


Si  03  RH 
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1 


REF  1 0 31  8177 

CONSEC  0031 
LAT  35  03  N 
LONG  048  05  N 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1970 

BOTDP 

02853 

AIR  TEMP 

19.0 

OIR  HGT 

PER 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

WET  8UIB 

16.7 

03  2 

3 

OAY 

08 

OATA 

USE  1 

BAPCNETR  i 

LC29.E 

SEA 

HOUR 

11.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGN/ -T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

20.05 

36.41 

?-».e4 

1523.9 

OBS 

000  10 

20.01 

36.41 

2 5.1  5 

1524 .0 

OBS 

00020 

19.60 

36.39 

25.*  4 

1523.0 

OBS 

000  30 

19.46 

36.39 

25. *-6 

1522.8 

OBS 

000  50 

18.88 

36.36 

26.1  1 

1521.4 

OBS 

00075 

17.20 

36.  J4 

26.5  1 

1 5 17 . 0 

OBS 

00 100 

16.83 

36.  32 

26.58 

1516.3 

OBS 

00125 

16.54 

36.28 

*.  6 • t 2 

1515.8 

OBS 

00150 

16.12 

36.21 

26.  L 7 

1514.8 

OBS 

002  00 

15.68 

36.16 

26.73 

1516.2 

OBS 

002  50 

15.35 

36.10 

26.76 

1513.9 

OBS 

00300 

14.86 

36.00 

26.  75 

1513. 1 

OBS 

00310 

14.69 

35.97 

26.81 

1512.7 

OBS 

00400 

13.89 

35.84 

26.  08 

1511  .4 

OBS 

00451 

13.13 

35.72 

26.54 

1509.6 

OBS 

004  56 

13.25 

35.60 

26.98 

1510.2 

OBS 

00500 

12.51 

35.62 

26.45 

1508.2 

OBS 

00600 

11.13 

35.45 

27.12 

1504.9 

OBS 

00700 

08.61 

35.16 

27. S3 

1457.0 

OBS 

00709 

08.54 

35.17 

27.34 

1496.9 

OBS 

00712 

08.62 

35.23 

2 7.3P 

1497.3 

OBS 

00751 

07.68 

35.11 

27.43 

1444.2 

OBS 

00775 

07.89 

35.23 

27.49 

1455.6 

OBS 

008  00 

07.61 

35.20 

27.51 

1496.9 

OBS 

00900 

06.81 

35.20 

27.62 

1453.6 

OBS 

00958 

06.35 

35.16 

2T.c  .8 

1492.5 

OBS 

009  8 7 

06.03 

35.14 

c7.6e 

1491.7 

OBS 

01000 

05.76 

35.09 

27. f 0 

1490.7 

OBS 

01011 

C5.59 

35.08 

27.19 

1490.2 

OBS 

01 100 

05.21 

35.07 

27.73 

1490  .2 

GBS 

01130 

05.06 

35.06 

27.74 

1440.0 

OBS 

01200 

05.01 

35.08 

27.76 

1491.0 

OBS 

01217 

04.92 

35.06 

27.  75 

1450.9 

CBS 

01235 

05.04 

35.11 

27.78 

1491.8 

OBS 

01300 

04.67 

35.06 

*7.78 

1441 .3 

OBS 

01370 

04.39 

35.02 

27.78 

1491.2 

OBS 

013C0 

04.47 

35.05 

27.  kO 

1441 .8 

OBS 

01400 

04.41 

35.04 

27.80 

1491 .8 

OBS 

01500 

04.18 

35. Cl 

27.1  G 

1442.5 

WINO-OIP  0 0 
wIND-SPO  07 

KlNn-FjR 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

DUR  A T ! JN 
ORIG  £42  03 1 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
I SQUARE  58 


uXYG 


Pf>4  TOT  P NJ2  NL3 


PH 


L 

REE  10  31  8177  YEAR  1970 

CONSEC  0032  MONTH  06 

LAT  35  07  N DAY  08 
LLNu  0**8  G4  w HOUR  18.1 


castnoh/time  LVLTVP  CEPTH 

18.1  OSS  00000 

CBS  00010 

DBS  00020 

08 S 00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

OBS  OOI25 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  002  50 

OBS  00300 

OBS  00400 

OBS  00420 

08 S 00500 

OPS  006  00 

OBS  00700 

OBS  00720 

CBS  00740 

OBS  00770 

OBS  00800 

08 5 00910 

OBS  00820 

OBS  00870 

OBS  00900 

oes  00930 

OBS  01000 

OBS  01042 

OBS  01C70 

OBS  01100 

OBS  01200 

DBS  013G0 

CBS  01400 

OBS  01500 


BOTDP  02286  AIR  TEMP  20.0  OIR  HGT  PER 

SHIP  OU  *»ET  SUL B 16.4  36 

DATA  USE  1 BAROMETR  1028.8  SEA  3 

AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR 


TEMP 

SAL 

SISMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

20.38 

36.42 

25.76 

1524.8 

19.86 

36.38 

25.87 

1523.5 

19.03 

36.  37 

20.08 

1521  .4 

17.88 

36.36 

26.36 

1516.3 

17.  16 

36. X5 

26.53 

1516.5 

16.87 

36.37 

26.01 

1516.0 

1 6.66 

36.33 

20.03 

1515.8 

16.60 

36.33 

26.65 

1516.0 

16.41 

36.29 

26.66 

1515.8 

15.98 

36.20 

26.69 

1515.2 

15.49 

36.14 

26.76 

1514.4 

15.03 

36.05 

26.79 

1513.7 

14.08 

35.41 

26.69 

1512.1 

14.04 

35.70 

26.  E 5 

1512.3 

12.66 

35.15 

26.90 

150p . 7 

10.93 

35.38 

27.10 

1504.1 

08.90 

35.  19 

27.30 

1498.1 

08.31 

35.11 

27.-3 

1456.1 

08.46 

35.25 

27.42 

1497.2 

08.47 

35.27 

27.43 

1497.7 

07.51 

35.09 

27.44 

1494.3 

07.36 

35.13 

27.49 

1494.0 

07.61 

35.21 

27.52 

1495.2 

07.00 

35.15 

27.56 

1493  .6 

06.88 

35.20 

27.61 

1493.7 

06.83 

35.21 

27.63 

1494.0 

06.  14 

35.15 

27.67 

1492.3 

05.59 

35.09 

27.70 

1490.8 

05.74 

35.15 

27.73 

1491.9 

05.51 

35.11 

27.72 

1491 .4 

05.08 

35.09 

27.76 

1491 .3 

04.56 

35.04 

27.  ■'e 

1450.7 

04.27 

35.02 

27.79 

1491 .2 

04.15 

35.02 

27.61 

1492.4 

WIND-DIR  10 
WIVO-SPD  05 
WIND-PQR 
WEATHER  XI 


OXYG  P04 


INST  STD  PECOROER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.4 

CRIG  c42  032 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  5e 


TOT  P *02  N03  SIC 3 PH 
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RCFIO 

31 

8177 

YEAP 

1970 

BOTOP  06536 

AIR  TEMP 

19.6 

DIR  HGT 

PER 

WiNO-OlP 

09 

CONSEC 

0033 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

*ET  BULB 

16.6 

05  2 

3 

WlND-SPD 

05 

LAT 

36 

57  N 

OAY 

08 

DATA 

USE 

1 

dAROMETR 

1028.6 

SEA 

WIND-POP 

LONG 

067 

57  M 

HOUR 

23.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P06 

23.8 

OBS 

00000 

20.59 

36.62 

25. TO 

1525.6 

OBS 

00010 

20.62 

36.38 

25.72 

1525.0 

OBS 

00020 

19.77 

36.36 

25.88 

1523.6 

OBS 

00^30 

19.37 

36.37 

25.99 

1522.5 

OBS 

00050 

18.77 

36.36 

26.12 

1521.1 

OBS 

00075 

16.87 

36.28 

26.56 

1515.9 

OBS 

00100 

16.62 

36.29 

26.61 

1515.6 

OBS 

00115 

16.36 

36.26 

26.66 

1516.9 

OBS 

00125 

16.66 

36.31 

26.67 

1515.5 

OBS 

00150 

16.12 

36.23 

26.68 

1516.8 

OBS 

00200 

15.67 

3o.l5 

26.72 

1516.2 

OBS 

002  50 

15.62 

36.09 

26.76 

1516.1 

OBS 

00300 

16.66 

35.98 

26.82 

1512.6 

OBS 

00600 

13.53 

35.77 

26.90 

1510.1 

OBS 

00500 

12.27 

35.61 

27.03 

1507  .6 

OBS 

00600 

10.37 

35.36 

27.17 

1502.0 

OPS 

00700 

08. 50 

35.13 

27.30 

1696  .8 

OBS 

00712 

08.65 

35.22 

27.37 

1697.6 

CBS 

007  50 

07.66 

35.10 

27.63 

1696.0 

OBS 

00775 

07.91 

35.22 

27.68 

1695.6 

OBS 

00800 

07.62 

35.16 

27.51 

1696.1 

CBS 

00860 

06.98 

35.17 

27.58 

1693.6 

OBS 

00880 

07.06 

35.22 

27.61 

1696.0 

08  S 

00900 

06.77 

35.20 

27.63 

1693.2 

CBS 

01000 

05.62 

35.08 

27.68 

1690.2 

OBS 

01010 

05.59 

35.09 

27.70 

1690.2 

CBS 

01020 

05.71 

35.13 

27.71 

1690.9 

CBS 

01065 

05.67 

35.09 

27.71 

1690.3 

OBS 

01065 

05.59 

35.16 

27.76 

1691.2 

CBS 

01100 

05.  17 

35.08 

27.76 

1690.0 

OBS 

01170 

06.87 

35.05 

27.75 

1689.9 

OBS 

01175 

06.95 

35.08 

27.77 

1690.6 

OBS 

01200 

06.62 

35.02 

27.76 

1689.3 

OBS 

01228 

06.56 

35.02 

27.76 

1689.5 

OBS 

01233 

06.65 

35.06 

27.77 

1690.0 

OBS 

012  50 

06.56 

35.02 

27.76 

1689.9 

OBS 

01275 

06.62 

35.05 

27.78 

1690.6 

OBS 

01300 

06.52 

35.06 

27.78 

1690.6 

OBS 

01365 

06.70 

35.08 

27.79 

1692.2 

OBS 

01361 

06.51 

35.06 

27.78 

1691.6 

OBS 

013®0 

06.56 

35.06 

27.79 

1692.3 

CBS 

01600 

06.68 

35.05 

27.80 

1692.1 

OBS 

01500 

06.2  7 

35.0? 

27.79 

1692.9 

INST  STD  RECOROER  TEN  SQ  1206 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 
DURATION  00.6  2 SQUARE  66 
ORIG  E62  033  1 SQUARE  67 


TOT  P N02  N03  SI03  PH  ' 


REPID  31  8177  YEAR  1970  80T0P  06680  AIR  TEMP  17. C 

CONSEC  0036  MONTH  06  SHIP  OU  WET  BUL 6 17.3 

LAT  36  50  N DAY  09  OATA  USE  1 BA90ME  TP  1C27.1 

LONG  068  00  M HOUR  06.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.0 

OBS 

ooooo 

20.31 

36.61 

25.77 

OBS 

00010 

19.66 

36.36 

25.89 

OBS 

00020 

19.61 

36.36 

25.66 

OBS 

00030 

18.76 

36.26 

26.05 

OBS 

00050 

17.22 

36.32 

26.69 

OBS 

00075 

16.95 

36.36 

26.59 

OBS 

00100 

16.65 

36.30 

26.#.  1 

CBS 

00125 

16.65 

36.28 

2o.66 

OBS 

00150 

16.26 

36.26 

26.66 

OBS 

00200 

15.83 

36.16 

26.70 

OBS 

00250 

15.53 

36.12 

26.73 

OBS 

00300 

15.06 

36.06 

26.78 

OBS 

00360 

16.68 

35.96 

26.83 

OBS 

00600 

13.99 

35.88 

26.86 

OBS 

00670 

12.66 

35.61 

26.95 

OBS 

006  80 

12.87 

35.68 

26.96 

OBS 

00500 

12.61 

35.60 

26.59 

OBS 

00600 

10.56 

35.36 

27.15 

OBS 

00690 

09.16 

35.23 

27.29 

OBS 

00700 

08.69 

35.20 

27.36 

OBS 

00760 

08.35 

35.20 

27.60 

OBS 

00750 

07.81 

35.11 

27.61 

OBS 

00765 

07.90 

35.21 

2 7.67 

OBS 

00800 

07.69 

35.21 

27.51 

OBS 

008  20 

07.51 

35.19 

27.52 

OBS 

00830 

07.18 

35.16 

27.52 

OBS 

00900 

06.79 

35.20 

27.63 

OBS 

009  50 

06.32 

35.16 

27.66 

OBS 

01000 

05.62 

35.08 

27.68 

OBS 

01026 

05.56 

35.08 

27.65 

OBS 

01080 

05.66 

35.13 

27.72 

OBS 

01100 

05.69 

35.10 

27.72 

OBS 

OllTO 

05.06 

35.07 

27.75 

OBS 

01200 

05.  19 

35.12 

2 7.77 

OBS 

01230 

05.06 

35.11 

27.76 

OBS 

01260 

06.76 

35.06 

27.77 

OBS 

01 300 

06.65 

35.05 

27.78 

OBS 

01600 

06.66 

35.03 

27. ?e 

OBS 

01660 

06.27 

35.02 

27.75 

OBS 

01500 

06.26 

35.02 

27.80 

OIR  HGT  PER 

rflNO-GIP 

05 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

05  1 2 

alYO-SPO 

02 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

SEA 

WINO-FOR 

oupation 

00.6  2 

SQUARE 

68 

CL/TR 

•<EA  THE0 

XI 

0»IG  862  036 

1 

SOUARE 

68 

DYNDPTM  SND  VEL 

JXVG 

P 56 

TOT  o N02 

N03  S I 33 

PM 

15  26.6 

1522.9 

1522.6 

1520.6 

1516.6 

1516.3 
1515. T 

1515.5 

1515.2 

1516.7 

1516.5 

1513.8 
1512  .5 
1511  .e 

1508.2 

1509.2 

1507.8 

1502.7 

1698.9 

1697.3 

1696.7 

1696.7 

1695.6 

1695.2 

1696.8 

1693.6 

1693.3 

1692.2 

1690.2 

1690.2 

1691 .6 

1691  .3 

1690.6 

1691 .8 

1691 .8 

1690.6 

1691.2 
1692.0 

1692  .2 

1692.9 
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TABLE  XXI. — Continued 


StFIO 

31 

8177 

YEAH 

1«70 

BCTDP  02377 

AIR  TtMP  19.9 

DIR  HOT  0ER 

WIND-DIR  00 

INST  STD  RFCVOFR  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0035 

MONTH 

06 

SHIP  00 

WET  BULB  15.9 

00  0 X 

WlND-SPO  00 

TRACT  dir 

D 5 

SQUARE 

A 

L AT 

35 

00  N 

HAY 

09 

DATA  USE  l 

B ARC  ME T ° 1026.9 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

0C.3  2 

SQUARE 

*0 

LONG 

0*8 

05  W 

HCU* 

11.8 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER  X2 

ORIG  E*2  035 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUH/T1HE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SI*.  A-T 

DYNDPTH  SND  VcL 

UXYG  PDA 

TOT  P N02 

NOT  SIC3 

PH 

GBS 

00000 

20. *7 

36. *7 

25.77 

1525.1 

08  S 

OOulO 

20.0* 

36. *6 

25.be 

152*. 1 

GBS 

00020 

19.83 

36. . ' 

25.<»2 

1523.7 

OBS 

00030 

19.11 

36.* 

2 6.10 

1521.8 

DBS 

00050 

17.61 

36. *1 

26.*  7 

1517.9 

OBS 

00075 

17.  18 

36.39 

26.55 

1517.0 

OBS 

00100 

16.95 

36.37 

26.59 

1516.7 

OBS 

00125 

16.62 

3o.30 

26.62 

1516.0 

CBS 

00150 

16.  *6 

36.28 

26.6* 

1515.9 

OBS 

00109 

16.12 

36.21 

26.67 

1515.5 

OBS 

00200 

16.21 

36.26 

26.68 

1516.0 

OBS 

002  50 

15.7* 

36.17 

26.72 

1515.2 

OBS 

00300 

15.0* 

36.03 

26.77 

1513.7 

OBS 

003*0 

1*.  56 

35.95 

26.82 

1512.7 

OBS 

00*00 

1*.  15 

35.89 

26.86 

1512.3 

OBS 

00*80 

13.17 

35.72 

26.93 

1510.2 

OBS 

00500 

12.56 

35.61 

26.97 

1508.* 

OBS 

00560 

11.18 

35. *1 

27.06 

150*. 3 

OBS 

006  00 

10.5* 

35.32 

27.13 

1502 .6 

OBS 

00608 

10. *1 

35.33 

27.16 

1502.3 

OBS 

00612 

10.56 

35.36 

27.15 

1502.9 

OBS 

006  00 

00.69 

35.17 

27.32 

1*96 .9 

OBS 

006  91 

08.65 

35.18 

27.33 

1*97.0 

OBS 

00700 

08. *5 

35.15 

27.3* 

1*96.3 

OBS 

00710 

08.23 

35.13 

27.36 

1*95.6 

OBS 

007*0 

08. *3 

35.27 

27.** 

1*97.1 

OBS 

00768 

08.26 

35.25 

27. *5 

1*06.9 

OBS 

00790 

07.59 

35.13 

27. *6 

1*9*. 5 

OBS 

008  00 

07.56 

35.16 

27. *8 

1*9*. 6 

OBS 

00830 

07. *1 

35.19 

27.53 

1*9*. 6 

0«S 

00850 

06.58 

35.  17 

27.58 

1*93.2 

GBS 

00900 

06.83 

35.20 

27.  o2 

1*93.5 

OBS 

009*1 

06.50 

35.17 

27.6* 

1*92.8 

UBS 

01000 

05.69 

35.09 

27.68 

1*90.5 

UBS 

010*2 

05.91 

35.16 

27.71 

1*92.1 

OBS 

01100 

05.51 

35.11 

27.72 

1*91 .* 

OBS 

01200 

05.0* 

35.00 

27.76 

1*91.1 

OBS 

012*5 

0*.61 

35.02 

27.76 

1*90.0 

OBS 

01300 

0*.  53 

35.05 

27.79 

1*90.7 

OBS 

01330 

0*.  3 1 

35.02 

27.79 

1*90.2 

OPS 

01*00 

0*.20 

35.01 

27.79 

1*90.9 

OBS 

01500 

0*.  11 

35.01 

27.80 

1*92.2 

RET  I D 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTDP  0**81 

AIR  TEMP  21.2 

OIR  HGT  PER 

WINC-DI  R 

26 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  ». 

206 

CONSEC 

0036 

MONTH 

06 

SHIP  GU 

WET  BULB  16  .2 

0*  0 3 

WlND-SPD 

05 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

09 

DATA  USE  1 

6AR0METR  102*. 1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

*8 

LONG 

0*8 

02  M 

HOUR 

17.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E*2  036 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DE®TH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P3* 

TOT  P NG2 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

20.79 

36.** 

25.67 

1525.9 

OBS 

OGOIO 

19.90 

36.39 

25.87 

1523.7 

OBS 

00020 

19.20 

36.3* 

26.01 

1521 .8 

OBS 

000  30 

18.62 

36.3* 

26.11 

1520.9 

OBS 

000  50 

17.05 

36.30 

26.52 

1516.1 

OBS 

00075 

16.7* 

36.31 

26.60 

1515.6 

OBS 

00100 

16.5* 

36.29 

26.63 

1515.* 

OBS 

00125 

16.35 

36.27 

26.66 

1515.2 

OBS 

00150 

16.21 

36.26 

26.6  8 

1515.1 

OBS 

001  70 

16.19 

36.26 

26.69 

1515.* 

OBS 

00200 

15.76 

36.17 

26.72 

151*. 5 

OBS 

00250 

15. *5 

36.1* 

26.77 

151*. 3 

OBS 

00300 

1*.95 

36.05 

26.81 

1513.* 

OBS 

00*00 

13.77 

35.85 

26.91 

1511  .0 

OBS 

00500 

12.2* 

35.57 

27.00 

1507.2 

OBS 

00520 

11.85 

35.51 

27.03 

1506.1 

CBS 

00523 

11.95 

35.59 

27.07 

1506.6 

OBS 

00600 

10.57 

35.36 

27.17 

1502.8 

OBS 

00672 

08.55 

35.17 

27.3* 

1*96.3 

OBS 

00700 

08.39 

35.20 

27.39 

1*96.2 

CBS 

00720 

08.23 

35.19 

27. *1 

1*95.9 

OBS 

00730 

00.32 

35.26 

27. *5 

1*96.5 

OBS 

00770 

07.50 

35.19 

27.52 

1*93.9 

OBS 

00791 

07.52 

35.21 

27.53 

1*9*.* 

OBS 

00000 

07.** 

35.20 

27.53 

1*9*. 2 

OBS 

006  20 

07.00 

35.16 

27.57 

1*92.8 

06  S 

008*5 

06.97 

35.21 

27.61 

1*93.1 

OBS 

009  00 

06.13 

35.12 

27.65 

1*90.6 

OBS 

009  20 

05.87 

35.08 

27.65 

1*89.8 

OBS 

.0980 

05.80 

35.13 

27.70 

1*90.6 

OBS 

01000 

05.52 

35.10 

27.71 

1*09.8 

OBS 

01020 

05.33 

35.07 

27.71 

1*89.3 

OBS 

01030 

05. *8 

35.1* 

27.75 

1*90.2 

OBS 

01090 

05.12 

35.08 

27.75 

1*89.6 

OBS 

01095 

05.20 

35.  10 

21.15 

1*90.1 

OBS 

01100 

05.15 

35.08 

27.7* 

1*89.9 

OBS 

01130 

0*.90 

35.06 

27. 76 

1*89.* 

OBS 

01200 

0*.  59 

35.03 

27.77 

1*89.2 

OBS 

01220 

0*.  *9 

35.02 

27.77 

1*89.1 

OBS 

01285 

0*.  *3 

35.03 

27.79 

1*90.0 

OBS 

01300 

0*.  52 

35.06 

27.80 

1*90.6 

OBS 

01*00 

0*.  12 

35.00 

27.79 

1*90.6 

OBS 

01*50 

0*.  08 

3*.  99 

27.79 

1*91.2 

OBS 

01*60 

0*.  26 

35.03 

27.80 

1*92.2 

OBS 

01500 

0*.22 

35.02 

27.80 

1*92.7 
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REF  10 

31 

8177 

YEAR 

1970 

60T0P  04709 

AIR  TEMP  19.6 

01 R HGT  PER 

WlND-OlA 

31 

INST  STP  RECOROER  TEN  SO  1206 

COMSEC 

0037 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB  16.9 

27  l 3 

WINO-SPD 

05 

TRACE  01 R 

0 5 

SQUARE 

2 

CAT 

3* 

56  N 

DAY 

10 

OATA  USE  1 

6AR0METR  1023. 8 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

LONG 

046 

04  W 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

weather 

XI 

CRIG  E*2  037 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 1 33 

PH 

00.0  OBS 

00000 

20.66 

36.42 

25.66 

1525.6 

OBS 

00010 

20.53 

36.41 

25.71 

1525.4 

OBS 

00020 

19.36 

36.34 

25.97 

1522.3 

OBS 

00030 

18.58 

36.27 

26.12 

1520.2 

OBS 

00050 

17.01 

36.32 

26.54 

1516.0 

OBS 

00075 

16.69 

36.32 

26.62 

1515.4 

OBS 

00100 

16.46 

36.30 

26.66 

1515.1 

OBS 

00125 

16.26 

36.26 

26.67 

1514.9 

OBS 

00150 

16.05 

36.22 

26.69 

1514.6 

OBS 

00200 

15.48 

36.13 

26.75 

1513.6 

OBS 

002  50 

14.87 

36.02 

26.80 

1512.3 

OBS 

00300 

14.34 

35.94 

26.86 

1511.4 

OBS 

00400 

13.08 

35.73 

26.96 

1508.6 

OBS 

004  30 

12.86 

35.68 

26.97 

1508.3 

OBS 

00500 

11.57 

35.49 

27.07 

1504.8 

OBS 

00510 

11.69 

35.55 

27.09 

1505.5 

OBS 

00600 

09.55 

35.25 

27.24 

1498.9 

OBS 

00700 

08.3! 

35.22 

27.42 

1495.9 

OBS 

00720 

07.63 

35.13 

27.45 

1493.5 

OBS 

00735 

07.84 

35.20 

27.47 

1494.7 

OBS 

00775 

07.17 

35.15 

27.53 

1492.7 

OBS 

00800 

07.13 

35.19 

27.57 

1493.0 

OBS 

008  55 

06.98 

35.22 

27.62 

1493.3 

OBS 

00900 

06.21 

35.15 

27.66 

1491 .0 

OBS 

00939 

05.65 

35.07 

27.67 

1489.3 

OBS 

00962 

05.49 

35.07 

27.69 

1489.0 

OBS 

00980 

05.64 

35.12 

27.71 

1490  .0 

OBS 

01000 

05.43 

35.09 

27.72 

1489.4 

OBS 

01040 

05.10 

35.06 

27.73 

1488.7 

OBS 

011  00 

05.15 

35.10 

27.76 

1489.9 

OBS 

01200 

04.80 

35.07 

27.78 

1490.1 

OBS 

01300 

04.43 

35.03 

27.79 

1490.2 

OBS 

01400 

04.22 

35.01 

27.79 

1491.0 

OBS 

01410 

04.24 

35.02 

27.80 

1491.3 

OBS 

01500 

04.05 

35.00 

27.80 

1492.0 

REFID 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR 

TEMP  19.5 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

36 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1 

CONSEC 

0038 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  16.9 

36 

2 2 

WIND-SPO 

16 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

LAT 

34 

59  N 

DAY 

10 

DATA  USE  1 

BAPOMETR  1023.6 

SEA 

WIND-F3R 

OURATION 

00.5  2 

SQUARE 

LONG 

048 

01  W 

HOUR 

11.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E42  C3B 

1 

SOUARE 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

NOB  S 103 

PH 

11.6 

OBS 

00000 

20.46 

36.42 

25.74 

1525.0 

OBS 

00010 

19.81 

36.37 

25.67 

1523.4 

OBS 

00020 

19.25 

36.37 

26.02 

1522.0 

OBS 

00030 

18.51 

36.31 

26.16 

1520.0 

OBS 

00050 

16.99 

36.32 

26.55 

1515.9 

OBS 

00075 

16.76 

36.30 

26.59 

1515.6 

OBS 

001 00 

16.49 

36.28 

26.63 

1515.2 

OBS 

00125 

16.33 

36.26 

26.66 

1515.1 

OBS 

00150 

16.25 

36.27 

26.68 

1515.3 

OBS 

00200 

15.56 

36.13 

26.73 

1513.8 

OBS 

002  50 

15.  16 

36.07 

26.78 

1513.3 

OBS 

00300 

14.52 

35.95 

26.83 

1511.9 

OBS 

00400 

13.36 

35.77 

26.93 

1509.6 

OBS 

004  60 

12.71 

35.68 

2 7.00 

1508.3 

OBS 

00500 

11.67 

35.51 

27.07 

1505.2 

OBS 

00510 

11.74 

35.55 

27.08 

1505.6 

OBS 

00590 

10.21 

3*.  34 

27.20 

1501.3 

OBS 

006  00 

09.74 

35.26 

27.22 

1499.6 

OBS 

00640 

08.98 

35.22 

27.31 

1497.4 

OBS 

00650 

09.01 

35.25 

27.33 

1497.7 

OBS 

00700 

06.46 

35.23 

27.40 

1496.5 

OBS 

00730 

07.61 

35.18 

27.46 

1494.4 

OBS 

00774 

07.53 

35.20 

27.52 

1494.1 

OBS 

00790 

07.11 

35.15 

27.54 

1492.7 

OBS 

00800 

07.14 

35.18 

27.56 

1493.0 

OBS 

00640 

06.97 

35.20 

2T.60 

1493 .0 

OBS 

00900 

06.36 

35.16 

27.65 

1491.6 

OBS 

01000 

05.56 

35.09 

27.70 

1490.0 

OBS 

01022 

05.29 

35.06 

27.71 

1489.2 

OBS 

01037 

05.34 

35.11 

27.74 

1489.7 

OBS 

01100 

05.10 

35.08 

27.75 

1489.7 

OBS 

01200 

04.39 

34.99 

27.76 

1488.3 

085 

01275 

04.30 

34.99 

27.77 

1489.2 

OBS 

01300 

04.38 

35.01 

27.77 

1490.0 

OBS 

01400 

04.29 

35.01 

27.78 

1491.3 

OBS 

01500 

04.12 

35.00 

27.79 

1492*3 

307 
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REFID  31  8177 

CONSEC  0039 
LAT  35  00  N 
LONG  048  00  W 


CASTNUM/T1ME 

18.0 


YEAR 

1970 

BOTOP  04390 

AIR 

TEMP  19.6 

DIR  HGT  PER 

honth 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  16.7 

31 

1 3 

0AY 

10 

OATA  USE 

& 

BAROMETR  1023.7 

SEA 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

ciouo  t/a 

CL/TR 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND  VEL 

OBS 

00000 

20.72 

36.41 

25.66 

1525.7 

OBS 

000  1 0 

20.37 

36.39 

25.74 

1524.9 

OBS 

00020 

19.93 

36.34 

25.82 

1523.8 

OBS 

00030 

19.26 

36.33 

25.99 

1522.1 

OBS 

00050 

17.15 

36.21 

26.42 

1516.3 

OBS 

00075 

16.68 

36.28 

26.59 

1515.4 

OBS 

001  00 

16.53 

36.28 

26.63 

1515.3 

OBS 

00125 

16.29 

36.25 

26.66 

1515.0 

ObS 

00150 

16.20 

36.25 

26.68 

1515. 1 

OBS 

00200 

15.53 

36.14 

26.75 

1513.7 

OBS 

002  50 

14.93 

36.02 

26.79 

1512.5 

OBS 

00300 

14.47 

35.97 

26.85 

1511.8 

OBS 

00320 

14.27 

35.93 

26.87 

1511.4 

OBS 

00365 

14.13 

35.90 

26.87 

1511.7 

OBS 

00382 

14.15 

35.94 

26.90 

1512.1 

OBS 

00400 

13.66 

35.81 

26.90 

1510.6 

OBS 

00420 

12.96 

35.66 

26.93 

1508.4 

OBS 

00438 

12.85 

35.64 

26.94 

1508.3 

OBS 

004  42 

13.01 

35.74 

26.98 

1509.1 

OBS 

00500 

11.98 

35.55 

27.04 

1506.3 

OBS 

005  90 

10.37 

35.34 

27.17 

1501.8 

OBS 

00600 

10.46 

35.40 

27.20 

1502.4 

OBS 

00665 

09.35 

35.30 

27.32 

1499.3 

OBS 

00675 

08.44 

35.15 

27.34 

1495.9 

OBS 

006  BO 

08.57 

35.17 

27.34 

1496.5 

OBS 

00693 

08.57 

35.24 

27.39 

1496.8 

OBS 

00700 

08.27 

35.18 

27.39 

1495.7 

OBS 

00720 

08.21 

35.19 

27.41 

1495.8 

OBS 

00742 

08.43 

35.32 

27.48 

1497.2 

OBS 

00800 

07.72 

35.23 

27.52 

1495.3 

OBS 

008  50 

06.85 

35.13 

27.56 

1492.6 

OBS 

00865 

06.93 

35.20 

27.61 

1493.3 

OBS 

00900 

06.46 

35.16 

27.64 

1492 .0 

OBS 

00918 

06.01 

35.10 

27.65 

1490.4 

OBS 

01000 

.05.67 

35.11 

27.70 

1490.4 

OBS 

01100 

05.16 

35.08 

27.74 

1490.0 

OBS 

01200 

04.65 

35.03 

27.76 

1489.5 

OBS 

01272 

04.40 

35.00 

27.76 

1489.6 

OBS 

01280 

04.51 

35.01 

27.76 

1490.2 

OBS 

01300 

04.34 

34.99 

27.76 

1489.8 

OBS 

01370 

04.64 

35.07 

27.79 

1492.3 

OBS 

01400 

04.53 

35.05 

27.79 

1492.4 

OBS 

01500 

04.30 

35.03 

27.80 

1493.1 

WI9D-0IR  03  INST  STD  RECORDER 

WI90-SP0  10  TRACE  DIR  0 

MI ND-FOR  DURATION  00.5 

WEATHER  Xi  ORIG  E42  039 


OXVG  P04  TOT  P N02  N03 


TEN  SQ  1208 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


SI03  PH 
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RCFIO 

31 

8177 

YEAR 

1970 

0OTDP  04710 

AIR  TEMP 

19.1 

DIR  HGT 

PER 

COMSEC 

0040 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB 

16.1 

34  l 

3 

CAT 

34 

57 

N 

OAV 

11 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1025.8 

SEA 

LON6 

040 

04 

M 

HOUR 

01.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T  DVNDPTH 

SNO  VEL 

01.9 

06  S 

00000 

20.63 

36.42 

25.65 

1525.5 

OBS 

00010 

20.37 

36.34 

25.70 

1524.9 

00  S 

00020 

19.66 

36.32 

25.88 

1523.1 

06$ 

00030 

19.36 

36.34 

25.97 

1522.4 

00  s 

00050 

17.36 

36.20 

26.37 

1516.9 

O0S 

00075 

16.76 

36.32 

26.60 

1515.7 

OBS 

00100 

16.47 

36.29 

26.65 

1515.2 

OBS 

00125 

16.32 

36.25 

26.65 

1515.1 

OBS 

00150 

16.01 

36.19 

26.68 

1514.5 

OBS 

00162 

15.94 

36.  IB 

26.69 

1514.4 

OBS 

00173 

16.00 

36.23 

26.71 

1514.8 

OBS 

00200 

15.66 

36.17 

26.74 

1514.2 

OBS 

00250 

15.08 

36.05 

26.78 

1513.0 

OBS 

00300 

14.59 

35.96 

26.82 

1512.2 

OBS 

00400 

13.84 

35.82 

26.87 

1511.2 

OBS 

00500 

11.89 

35.50 

27.02 

1505.9 

OBS 

00570 

10.42 

35.30 

27.13 

1501.6 

OBS 

00580 

10.53 

35.40 

27.19 

1502.3 

OBS 

006  0 0 

09.91 

35.28 

27.21 

1500.3 

OBS 

00658 

09.01 

35.21 

27.30 

1497.8 

OBS 

00669 

08.62 

35.13 

27.30 

1496.4 

OBS 

00700 

08.41 

35.20 

27.39 

1496.3 

OBS 

00745 

07.48 

35.10 

27.45 

1493.3 

OBS 

00765 

07.62 

35.21 

27.52 

1494.3 

OBS 

0080C 

07.11 

35.  11 

27.51 

1492.8 

OBS 

00638 

07.03 

35.21 

27.60 

1493.2 

OBS 

00845 

07.07 

35.24 

27.62 

1493.6 

OBS 

00900 

06.12 

35.10 

27.64 

1490  .5 

OBS 

00912 

06.02 

35.08 

27.63 

1490.3 

OBS 

00935 

06.08 

35.14 

27.67 

1491  .0 

OBS 

00960 

06.05 

35.15 

27.69 

1491.3 

OBS 

009  70 

05.74 

35.10 

27.69 

1490.2 

OBS 

00990 

05.69 

35.10 

27.69 

1490.3 

OBS 

01000 

05.43 

35.05 

27.66 

1489.4 

OBS 

01020 

05.23 

35.01 

27.68 

1488.8 

OBS 

01055 

05.47 

35.13 

27.74 

1490.5 

OBS 

01080 

05.42 

35.11 

27.73 

1490.7 

OBS 

01100 

05.26 

35.11 

27.75 

1490.4 

OBS 

011  75 

05.01 

35.09 

27.77 

1490.6 

OBS 

01230 

04.78 

35.04 

27.75 

1490.0 

OBS 

01245 

04.51 

35.00 

27.75 

1489.6 

OBS 

01300 

04.41 

35.00 

27.76 

1490.1 

CBS 

01400 

04.22 

35.00 

27.78 

1491  .0 

OBS 

01440 

04.25 

35.01 

27.79 

1491.8 

OBS 

01500 

04.15 

35.00 

27.75 

1492.4 

* 

REF  10 

31 

6177 

YEAR 

1970 

60TDP  04572 

AIR  TEMP  ltt.9 

DIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0041 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB  15.7 

34  1 

3 

LAT 

34 

53 

N 

DAY 

11 

DATA  USE  1 

8APCMETR  1025.6 

SEA 

LONG 

048 

04 

W 

HOUR 

06.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

06.3 

OBS 

00000 

20.42 

36.42 

25.75 

1524.9 

PBS 

00010 

2 0.42 

36.42 

25.75 

1525.1 

OBS 

00020 

19.61 

36.33 

25.90 

1523.0 

OBS 

00030 

18.66 

36.24 

26.07 

1520.4 

OBS 

00050 

16.67 

36.26 

26.53 

1515.5 

OBS 

000  T 5 

16. 58 

36.29 

26.62 

1515.1 

OBS 

00100 

16.46 

36.28 

26.64 

1515.1 

OBS 

00125 

16.34 

36.27 

26.66 

1515.1 

OBS 

00150 

16.  19 

36.24 

26.67 

1515.1 

OBS 

002  00 

15.67 

36.15 

26.72 

1514.2 

CBS 

00250 

15.21 

36.09 

26.78 

1513.5 

PBS 

00300 

14.57 

35.97 

26.63 

1512.1 

G8S 

00400 

13.61 

35.00 

26.90 

1510.5 

OBS 

00500 

11.76 

35.51 

27.05 

1505.5 

OBS 

00545 

10.60 

35.34 

27.1  3 

1501 .9 

OBS 

00565 

10.55 

35.39 

27.18 

1502.1 

OBS 

006  00 

09.71 

35.27 

27.23 

1499.5 

CBS 

00660 

08.91 

35.22 

27.32 

1497.5 

OBS 

006  88 

08.22 

35.13 

27.36 

1495.2 

OBS 

00700 

08.21 

35.18 

27.40 

1495.5 

OBS 

00740 

08.11 

35.24 

27.47 

1495.8 

OBS 

00760 

07.47 

35.10 

27.51 

1493.6 

OBS 

OOP  00 

07.06 

35.17 

27.56 

1492 .7 

OBS 

00611 

06.87 

35.13 

27.56 

1492.1 

C'BS 

00818 

06.93 

35.19 

27.60 

1492.5 

ces 

00850 

06.88 

35.21 

27.62 

1492.9 

OBS 

00875 

06.40 

35.13 

27.62 

1491  .3 

OBS 

00900 

06.27 

35.14 

2 7.65 

1491.2 

OBS 

00920 

06.31 

35.10 

27.68 

1491.7 

PBS 

01000 

05.44 

35.00 

27.71 

1409.4 

OBS 

01051 

05.23 

35.07 

27.72 

1409.4 

OBS 

01070 

05.06 

35.04 

2T.T2 

1409  .0 

OBS 

01100 

05.12 

35.00 

27.75 

1409.0 

CBS 

01130 

05.17 

35.11 

27.76 

1490.5 

OBS 

01200 

04.00 

35.06 

27.77 

1490.1 

OBS 

01220 

04.56 

35.03 

27.77 

1409.4 

OBS 

01300 

04.44 

35.01 

27.77 

1490.3 

OBS 

01305 

04.54 

35.03 

27.77 

1490.8 

OBS 

01400 

04.23 

35.02 

27.80 

1491.1 

PBS 

01500 

04.00 

34.99 

27.80 

1491  .8 

MINO-DIR 

05 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

MINO-SPO 

05 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

MIND-FDR 

0URATI3N 

00.5  2 

SQUARE 

48 

HEATHER 

XI 

ORIG  E42  040 

1 

SQUARE 

40 

OXVG 

PC  4 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

MIN0-D1R 

00 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

MIVD-SPD 

00 

TRACE  OIR 

0 

5 

‘QUA  RE 

2 

MIND-EOR 

DUR  A T I ON 

00.4 

2 

jQUARE 

40 

MEATHER 

XI 

ORIG  E42  041 

1 

SQUARE 

48 

OXYG 

P04 

TOT  P NQ2 

N03 

SID3 

PH 
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REF  ID 

31 

8177 

YEAR  1970 

BOTOP 

04495 

AIR  TEMP  19.6 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0042 

MONTH  06 

SHIP 

OU 

MET  BULB  16.1 

35  2 

3 

LAT 

34 

54  N 

OAV  U 

OATA 

USE  1 

BAROMETR  1027.8 

SEA 

LONG 

048 

02  N 

HOUR  12.3 

AREA 

05 

CL QUO  t/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

oeptm 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

12.3 

06  S 

00000 

20.59 

36.40 

25.69 

1525.4 

oes 

00010 

20.41 

36.42 

25.75 

1525.1 

OBS 

00020 

19.51 

36.37 

25.95 

1522.7 

06  S 

00030 

16.76 

36.34 

26.12 

1520.6 

OBS 

00050 

16.96 

36.27 

26.52 

1515.6 

OBS 

00075 

16.64 

36.31 

26.62 

1515.3 

OBS 

00100 

16.42 

36.29 

26.66 

1515.0 

OBS 

00125 

16.26 

36.26 

26.67 

1514.9 

OBS 

00150 

15.93 

36.19 

26.70 

1514.2 

OBS 

00200 

15.39 

36.12 

26.77 

1513.3 

OBS 

00250 

15.06 

36.06 

26.79 

1513.0 

OBS 

00300 

14.56 

35.97 

26.83 

1512.1 

OBS 

004  00 

13.36 

35.76 

26.94 

1509.6 

OBS 

00440 

12.66 

35.72 

26.99 

1506.6 

OBS 

00500 

11.61 

35.49 

27.06 

1504.9 

OBS 

005  75 

10.30 

35.34 

27.18 

1501.3 

OBS 

00595 

10.34 

35.39 

27.22 

1501.9 

OBS 

00600 

09.61 

35.29 

27.23 

1499.9 

OBS 

00621 

09.45 

35.27 

27.27 

1498.9 

OBS 

00628 

09.62 

35.33 

27.29 

1499.7 

OBS 

00643 

09.39 

35.28 

27.29 

1499.1 

OBS 

00652 

09.45 

35.34 

27.33 

1499.5 

OBS 

006  85 

06.16 

35.14 

27.36 

1495  .0 

OBS 

00700 

06.33 

35.22 

27.42 

1496.0 

OBS 

00705 

06.27 

35.20 

27.41 

1495.8 

OBS 

00782 

07.36 

35.20 

27.55 

1493.6 

OBS 

00800 

07.14 

35.17 

27.55 

1493.0 

OBS 

008  33 

07.03 

35.19 

27.58 

1493.1 

OBS 

00857 

06.65 

35.14 

27.60 

1492.0 

OBS 

00875 

06.82 

35.23 

27.65 

1493.1 

OBS 

00900 

06.42 

35.16 

27.64 

1491  .6 

OBS 

01000 

05.88 

35.15 

27.71 

1491.3 

OBS 

01076 

05.35 

35.08 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

05.56 

35.15 

27.75 

1491 .7 

OBS 

01130 

05.01 

35.07 

27.75 

1469.8 

OBS 

01200 

04.92 

35.08 

27.77 

1490.7 

OBS 

01265 

04.49 

35.01 

27.76 

1489.9 

OBS 

01300 

04.51 

35.04 

27.78 

1490  .6 

OBS 

01330 

04.33 

35.01 

27.78 

1490.3 

OBS 

01375 

04.24 

35.00 

27.78 

1490.7 

OBS 

01400 

04.42 

35.05 

27.80 

1491 .9 

OBS 

01500 

04.2  7 

35.03 

27.60 

1492.9 

MINO-OIR 

00 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

MINO-SPO 

00 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SOU  A R| 

2 

MINO-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

46 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E42  042 

1 

SOUARE 

46 

OXVG 

P34 

TOT  P 

N02 

NOS 

SI03 

PH 

REFID 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BCTOP  04  2 06 

AIR  TEMP  20.? 

OIR  HGT  PER 

MIYO-DIR 

15 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0043 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB  16.6 

02  1 3 

MINO-SPO 

02 

▼RACE  OIR 

0 5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

ll 

OATA  USE 

l 

BAROMETR  1028.2 

SEA 

WIN0-F3R 

OUR  ATI  ON 

00.5  2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

18.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E42  043 

1 

SOUARE 

55 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL  SIoMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

T OT  P N02 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

21.02 

36.43 

25. S9 

1526.5 

OBS 

00010 

20.47 

36.41 

25.13 

1525.2 

OBS 

00020 

19.26 

36.35 

26. CO 

1522.0 

OBS 

00030 

18.77 

36.26 

26. C6 

1520.7 

OBS 

00050 

17.07 

36.27 

26. *9 

1516.1 

OBS 

COO  75 

16.64 

36.29 

26.6  1 

1515.3 

OBS 

00100 

16.49 

36.28 

26. C 3 

1515.2 

OBS 

00125 

16.34 

36.27 

26.  t6 

1515.1 

OBS 

00150 

16.24 

36.26 

26.6  8 

1515.2 

OBS 

00200 

15.86 

36.  19 

26.71 

1514.8 

OBS 

00250 

15.22 

36.08 

26.77 

1513.5 

OBS 

00 100 

14.54 

35.96 

26. € 2 

1512.0 

OBS 

00400 

13.24 

35.77 

26.96 

1509.2 

OBS 

004  50 

12.77 

35.70 

27.00 

1508.4 

OBS 

00500 

11.50 

35.46 

27.06 

1504.5 

OBS 

00560 

10.35 

35.31 

27.15 

1501.2 

OBS 

005  75 

10.41 

35.36 

27.20 

1501.8 

OBS 

006  00 

09.75 

35.29 

27.24 

1499.7 

OBS 

00620 

09.6*3 

35.26 

27.25 

1499.6 

OBS 

C0655 

09.06 

35.25 

27. ?2 

1498.0 

OBS 

00665 

09.10 

35.26 

M7.32 

1498.3 

OBS 

00700 

06.16 

35.17 

27.40 

1495.3 

OBS 

00730 

06.54 

35.31 

27.45 

1497.4 

OBS 

00800 

07.27 

35.17 

27.53 

1493.5 

OBS 

00855 

06.68 

35.14 

27.5® 

1492.1 

OBS 

00868 

06.89 

35.22 

27.63 

1493.2 

OBS 

00900 

06.37 

35.16 

27.65 

1491  .6 

OBS 

00946 

05.82 

35.10 

27.t8 

1490.1 

06S 

00979 

05.77 

35.12 

27.70 

1490.5 

OBS 

00995 

05.50 

35.06 

27.70 

1460.6 

OBS 

01C00 

05.64 

35.13 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

05.11 

35.08 

27.75 

1489.6 

OBS 

01200 

04.59 

35.03 

27.77 

1469.2 

OBS 

01265 

04.40 

35.01 

27.77 

1469.5 

OBS 

01300 

04.62 

35.06 

27.7® 

1491.1 

OBS 

01340 

04.45 

35.04 

27.79 

1491 .0 

OBS 

01350 

04.54 

35.06 

27.60 

1491.6 

OBS 

01400 

04.36 

35.03 

27.79 

1491.6 

oes 

01500 

04.25 

35.02 

27.60 

1492.8 
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REPIO 

31 

8177 

Y E Ali 

1970 

80T0P 

C4883 

AIR  TEMP 

19 .9 

OIR  HOT 

PER 

w I Y 0-01 A 12 

INST  STQ  PECOROEA 

TEH  SO  1206 

COH&EC 

0044 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

WET  BULB 

16.7 

34  1 

4 

WINC-SPO  03 

TRACE  OIA  0 

» 

SQUARE 

2 

IAT 

34 

50  H 

DAY 

12 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1029.3 

SEA 

WIHD-F3R 

0UPATI3N  00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

12  W 

HO  09 

00.6 

AREA 

05 

CL  GUO  T/a 

CL/TA 

mEATHER  XI 

OAIG  E42  044 

1 

SQUARE 

48 

CAS7NUM/TIME  LVLTYP  OEPTH 

00.6  OBS  00000 

09 S 00010 

CBS  0CC20 

06S  00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

CBS  00100 

0*S  00125 

CBS  00150 

OBS  002  00 

TBS  00250 

CBS  OOjOO 

OBS  00*90 

CBS  00400 

r.6S  00452 

CBS  00500 

OBS  00510 

OBS  00565 

OBS  00570 

OBS  00600 

OBS  C0650 

OBS  00700 

0B£  00710 

CBS  00730 

OBS  00745 

OBS  00766 

JBS  00770 

OBS  00800 

CBS  00625 

OBS  00855 

CBS  00900 

OBS  00° 30 

OBS  00950 

OBS  009°0 

OBS  01000 

OBS  C1100 

0*S  011  12 

OBS  01180 

OBS  01200 

UBS  01300 

OBS  01400 

OBS  01500 


TEMP 

SAL 

f IGMA-T 

21.14 

36.51 

25.62 

20.47 

36.46 

25.77 

19.90 

36.49 

2S.°4 

19.27 

36.42 

26.05 

17.47 

36.27 

26.39 

16.84 

36.28 

26.55 

16.59 

36.28 

26. t 1 

16.41 

36.27 

26.65 

16.25 

36.25 

26.67 

15.89 

36.20 

26.71 

15.42 

36.12 

2o.  76 

14.71 

35.99 

26.82 

13.97 

35.87 

76.68 

13.63 

35.80 

26.50 

12.85 

35.64 

26.94 

11*77 

35.46 

27.01 

10.90 

35.52  P 

27.220 

10.71 

35.37 

27.13  • 

10.74 

35.41 

27.16 

10.52 

35.41 

27.20 

09.19 

35.26 

27.-1 

08.25 

35.14 

27.37 

08.46 

35.20 

27.38 

08.37 

35.23 

27.42 

07.58 

35.07 

27.41 

07.52 

35.12 

27.46 

07.70 

35.21 

27.50 

07.17 

35.14 

27.53 

06.94 

35.15 

27.57 

07.00 

35.21 

27.60 

06.32 

35.14 

27.64 

05.89 

35. C8 

27.65 

06.04 

35.14 

27.68 

05.69 

35.11 

27.70 

05.78 

35.14 

27.71 

05.15 

35.06 

27.73 

05.05 

35.06 

27.74 

05.41 

35.16 

27.77 

05.37 

35.16 

27.78 

04.98 

35.11 

27.75 

04.54 

35.05 

27.79 

04. 2P 

35.01 

27.79 

OYNOPfH  SNO  VEL  15XY G P34 

1526.9 

1525.3 

1523.9 

1522.3 

1517.3 

1515.0 

1515.5 

1515.4 

1515.3 

1514.9 

1514.2 

1512.6 

1511.6 

1510.5 

1 506.6 

1505.5 

1502.7 

1502.9 

1502.6 

1490 .4 

1495.6 

1496.6 

1496.6 

1493.7 

1493.8 

1494.7 

1493.1 

1492.6 

1493.4 

1491 .4 

1490.1 

1491 .1 

1490.3 

1490.9 

1489.9 

1489.7 

1492.4 
1492  .6 
1492  .6 

1492.4 

1492.6 
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MMO  31 

• 177 

YEAR 

1570 

BOTDP  04892 

AIR 

TEMP  21. 

DIP 

hot  PER 

COMSEC 

0045 

MONT-I 

Oo 

SHIP  OU 

MET 

BULB  19. 

16 

0 2 

CAT  34 

30  N 

DAY 

U 

DATA  USE 

1 

BAROMETP  1030.5 

SEA 

LONG  046 

07  W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CL GUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T IMC 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

StUMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

12.2 

OBS 

00000 

20.71 

36.41 

25.66 

1525.7 

OBS 

00010 

19.90 

36.35 

25.84 

1523.6 

OBS 

00020 

19.40 

36.33 

25.95 

1522.4 

OBS 

CC030 

18.68 

36.31 

26.12 

1520.5 

OBS 

OOnsC 

17.02 

36.29 

26.52 

1516.0 

OBS 

000  75 

16.59 

36.30 

26.6  3 

1515.1 

oss 

00100 

16.45 

36.30 

26.66 

1515. 1 

OBS 

00125 

16.35 

36.30 

26.68 

1515.2 

ces 

00150 

16.28 

36.28 

26.68 

1515.4 

OBS 

00200 

15.92 

36.21 

26.71 

1515.0 

OBS 

00250 

15.36 

36.13 

26.78 

1514.0 

OBS 

OOiOO 

14.78 

36.01 

26.62 

1512.9 

CBS 

003  70 

13.63 

35.82 

26.52 

1510.0 

OBS 

00400 

13.28 

35.74 

26.9  3 

1509.3 

OBS 

00420 

12.99 

35.68 

26.94 

1508.6 

OBS 

00428 

13.04 

35.70 

26.94 

1508.9 

OBS 

304  PO 

12.05 

35.55 

27.02 

1506.2 

OBS 

C0465 

12.20 

35.62 

27.05 

1506.9 

OBS 

00500 

12.07 

35.60 

27.06 

1506.7 

OBS 

005  70 

10.55 

35.38 

27.17 

1502.2 

OBS 

006  00 

10.16 

35.38 

27.24 

1501.3 

OBS 

00620 

09.  B5 

35.35 

27.27 

1500.5 

OBS 

006  6 3 

08.38 

35.16 

2 7.26 

1495  .5 

OBS 

00700 

08.29 

35.22 

27.42 

1495.8 

OBS 

00725 

08.17 

35.23 

27.45 

1495.8 

OBS 

007  50 

07.56 

35.11 

27.45 

1493.7 

OBS 

00760 

07.78 

35.21 

27.49 

1494.9 

OBS 

ooeoo 

07.19 

35.17 

27.55 

1493.2 

OBS 

C0o26 

07.06 

35.19 

27.58 

1493.1 

OBS 

OOP  50 

07.22 

35.26 

27.61 

1494.3 

OBS 

006  70 

06.63 

35.16 

2 7.62 

1492.1 

OBS 

00400 

06.29 

35.14 

27.65 

1491.3 

OBS 

009  25 

06.05 

35.13 

27.67 

1490.7 

OBS 

00940 

05.72 

35.10 

27.69 

14B9.6 

OBS 

00953 

05.36 

35.07 

27.71 

1489.0 

OBS 

01000 

05.48 

35.12 

27.73 

1489.6 

OBS 

01008 

05.63 

35.16 

27.75 

1490.4 

OBS 

01030 

05.67 

35.16 

27.74 

1491.0 

OBS 

01070 

05.21 

35.10 

27.75 

1489.7 

OBS 

01100 

05.13 

35.10 

27.76 

1489.9 

OBS 

01130 

04.90 

35.07 

27.76 

1489.4 

OBS 

01130 

04.97 

35.10 

27.78 

1490.0 

OBS 

01200 

04.60 

35.04 

27.77 

1489.3 

OBS 

01300 

04.46 

35.04 

27.79 

1490.4 

OBS 

01400 

04.20 

35.02 

27. FO 

1490.9 

OBS 

01500 

04.05 

35. CO 

27.80 

1492.0 

MI9O-01R 

17 

INST  STO  RECORDER 

TEM  SQ  1206 

MI9D-SP0 

08 

TRACE  OIR 

0 

5 

SOUR  RE 

2 

MINO-EOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

HEATHER 

XI 

OR  16  642  045 

1 

SQUARE 

46 

0X7  G 

P34 

TOT  P N02 

N03 

$133 

PM 

REP  ID  31 

• 177 

YEAR 

1970 

BCTOP  03383 

AIR  TEMP  21.6 

OIR  HGT  PER 

MIND-01  R 

21 

INST  STO  RECORDER  T* N SO  1206 

CONS EC 

0046 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB  lo.E 

11  1 2 

MIND-SPD 

08 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAT  35 

02  N 

DAY 

12 

DATA  USE  1 

BAROHETR  1029.7 

SEA 

MIND-F2R 

DUP  A T I ON 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG  048 

03  M 

HOUR 

18.6 

AREA  05 

ClGUO  T/A 

CL/TR 

WEATHEP 

XI 

OR 1G  f 42  046 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SI59A-T 

DVMDPTH  SNO  VEL 

DXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03  S 1 33 

PH 

OBS 

OOQOO 

21.67 

36.26 

25.29 

1528.0 

OBS 

00010 

20.26 

36.40 

23. 7B 

1524.6 

OBS 

00020 

19.10 

36.33 

26.03 

1521.5 

OBS 

00030 

18.87 

36.34 

26.10 

1521.1 

OBS 

COO  50 

16.94 

36.28 

76.53 

1515.7 

OBS 

00075 

16.39 

36.30 

26.67 

1514.5 

OBS 

OOIOO 

16.12 

36.25 

2b.  70 

1514.0 

CBS 

00125 

15.79 

36.18 

26.72 

1513.4 

OBS 

00150 

15.52 

36.14 

26.75 

1512.9 

OBS 

00200 

15.32 

36.12 

26.78 

1513.1 

OBS 

002  50 

14.89 

36.04 

76.82 

1512.4 

OBS 

00300 

14.22 

35.95 

25. P9 

1511  .0 

OBS 

00350 

13.94 

35.90 

26.91 

1510.8 

OBS 

00385 

13.25 

35.76 

26.95 

1509.0 

OBS 

004  00 

13.31 

35.80 

26.97 

1509.5 

OBS 

00500 

11.32 

35.47 

27.  1C 

1503.9 

OBS 

00580 

10.17 

35.33 

27.20 

1500.9 

OBS 

00600 

09.97 

35.36 

27.26 

1500.6 

OBS 

00640 

08.89 

35.20 

27.31 

1497.1 

OBS 

00660 

09.07 

35.33 

2T.3E 

1498 . 2 

OBS 

00700 

07.90 

35.16 

27.43 

1494.3 

OBS 

00720 

08.37 

35.31 

27.48 

1496.6 

OBS 

00750 

08.08 

35.30 

27.52 

1496  .0 

OBS 

00770 

07.39 

35.17 

27.52 

1493.5 

OBS 

00800 

07.25 

35.20 

2 7.56 

1493.5 

OBS 

00860 

06.71 

35.17 

27.6  1 

1492.3 

OBS 

00870 

06.82 

35.24 

27.65 

1493.0 

OBS 

00900 

06.52 

35.19 

27.65 

1492.2 

OBS 

00920 

05.94 

35.12 

27.68 

1490.2 

OBS 

01000 

05.85 

35.17 

27.73 

1491.2 

OBS 

01100 

05.31 

35.12 

27.75 

1490.6 

OBS 

01200 

04.78 

35.08 

27.79 

1490.1 

OBS 

01240 

04.55 

35.05 

27.79 

1489. 8 

OBS 

01300 

04.45 

35.06 

77.81 

1490.4 

OBS 

01400 

04.26 

35.04 

77.81 

1491 .2 

08$ 

01500 

04.12 

35.02 

27.61 

1492.3 
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REFIO 

31 

8177 

YEAR 

1970 

80  TOP 

04759 

AIR  TEMP  21.3 

OIR  MGT 

PER 

CONSEC 

0047 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

MET  BULB  19.4 

49  X 

X 

LAT 

34 

58  N 

DAY 

13 

DATA 

USE  1 

BARONET  P 1030.1 

SEA 

ICNG 

048 

20  to 

HOUR 

00.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

oepth 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

•# 

o 

o 

OBS 

00000 

21.23 

36.47 

25.57 

1527.1 

DBS 

00010 

20.78 

36.44 

25.67 

1526.1 

OBS 

00020 

19.73 

36.36 

25. 89 

1523.3 

CBS 

00030 

19.18 

3o.34 

26.02 

1521  .9 

OBS 

00050 

17.43 

36.28 

26.41 

1517.2 

OBS 

00075 

17.00 

36.37 

26.58 

1516.4 

OBS 

00100 

16.81 

36.36 

26.62 

1516.3 

OBS 

00125 

16.46 

36.31 

26.66 

1515.6 

OBS 

00150 

16.28 

36.28 

26.68 

1515.4 

OBS 

00200 

15.77 

36.19 

26.  *3 

1514.5 

OBS 

002  50 

15.21 

36.09 

26.78 

1513.5 

OBS 

00300 

14.66 

36.01 

26.64 

1512.5 

OBS 

00400 

13.53 

35.62 

26.94 

1510.2 

OBS 

00500 

12.43 

35.63 

27.01 

1507.9 

OBS 

00515 

11.93 

35.53 

27.03 

1506.3 

OBS 

00570 

11.21 

35.44 

27.10 

1504.6 

OBS 

00600 

10.16 

35.32 

27.19 

1501.2 

OBS 

00620 

C9.75 

35.29 

27.24 

1500.0 

OBS 

00655 

09.73 

35.36 

27.30 

1500.6 

OBS 

00665 

69.28 

35.28 

27.31 

1499.0 

OBS 

00700 

08.93 

35.29 

27.38 

1498.3 

OBS 

00720 

09.11 

35.40 

27.43 

1499.5 

OBS 

00780 

07.88 

35.24 

27.50 

1495.6 

OBS 

008  00 

07.78 

35.24 

27.52 

1495.6 

OBS 

00820 

07.23 

35.16 

27.53 

1493.7 

OBS 

00660 

07.18 

35.22 

27.59 

1494.2 

OBS 

00880 

06.78 

35.18 

27.61 

1492.9 

OBS 

00900 

06.70 

35.21 

27.65 

1493.0 

OBS 

00995 

05.85 

35.15 

27.71 

1491.1 

OBS 

01000 

05.70 

35.12 

27.71 

1490.5 

OBS 

01030 

05.35 

35.08 

27.72 

1489.6 

OBS 

01100 

05.27 

35.12 

27.76 

1490.5 

OBS 

01200 

04.97 

35.10 

27.78 

1490.9 

CBS 

01300 

04.67 

35.08 

27. BO 

1491 .3 

OBS 

01400 

04.47 

35.06 

27.80 

1492.1 

OBS 

G1500 

04.38 

35.06 

27.81 

1493.4 

WlNO-OIR 

17 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SO  12*6 

MlND-SPO 

05 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE 

2 

mINP-FDR 

OUR A T I ON  00.4 

2 SOUARE 

48 

toEATHEA 

XI 

ORIG  F42  047 

1 SOUARE 

48 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S103  PH 

REF  1 0 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  04206 

AIR  TEMP  20.9 

OIR  MGT  PER 

MINO-OIR 

19 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0048 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB  19.0 

19  0 2 

MlNO-SPO 

08 

TRACE  DIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

13 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1028.2 

SEA 

mino-for 

DURATION 

00.5 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

06.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

meatmer 

XI 

ORIG  E42  048 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTM  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

OBS 

000  00 

21.20 

36.44 

25.55 

1527.0 

OBS 

00010 

20.23 

36.33 

£5.73 

1524.5 

OBS 

00020 

19.41 

36.32 

25.94 

1522.4 

OBS 

00030 

19.00 

36.31 

26.04 

1521.4 

OBS 

00050 

17.78 

36.34 

26.3  7 

1518.3 

OBS 

000  75 

16.86 

36.30 

26.56 

1515.9 

OBS 

00100 

16.52 

36.30 

24.64 

1515.3 

OBS 

00125 

16.37 

36.29 

26.67 

1515.3 

OBS 

00150 

16.08 

36.22 

26.68 

1514.7 

OBS 

00200 

15.48 

36.11 

26.74 

1513.5 

OBS 

002  50 

14.98 

36.10 

26.84 

1512.8 

OBS 

00300 

14.53 

35.97 

26.84 

1512.0 

OBS 

00400 

13.40 

35.79 

26.94 

1509.7 

OBS 

00500 

11.58 

35.49 

27.07 

1504.8 

OBS 

005  76 

09.99 

35.38 

27.27 

1500.3 

OBS 

006  00 

09.60 

35.31 

27.28 

1499.2 

OBS 

00628 

09.37 

35.31 

27.32 

1498.8 

OBS 

006  8 0 

08.25 

35.15 

27.37 

1495.3 

OBS 

00700 

08.68 

35.35 

27.46 

1497.5 

OBS 

00750 

08.27 

35.32 

27.50 

1496.7 

OBS 

00755 

07.97 

35.26 

27.50 

1495.6 

OBS 

00775 

07.81 

35.28 

27.54 

1495.3 

OBS 

006  00 

07.15 

35.19 

27.57 

1493.1 

OBS 

00850 

06.64 

35.16 

27.61 

1491  .8 

OBS 

00900 

06.71 

35.25 

27.68 

1493.1 

OBS 

00940 

06.30 

35.17 

27.67 

1492.0 

OBS 

01000 

05.68 

35.12 

27.71 

1490.5 

OBS 

01030 

05.32 

35.09 

27.73 

1489.5 

OBS 

01054 

05.49 

35.15 

27.76 

1490.6 

OBS 

01100 

05<  31 

35.13 

27.76 

1490.6 

OBS 

01200 

04.93 

35.09 

27.78 

1490.7 

OBS 

01238 

04.68 

35.08 

27.80 

1490.3 

OBS 

01300 

04.56 

35.06 

27.79 

1490.8 

OBS 

01400 

04.29 

35.03 

27.80 

1491 . 3 

OBS 

01500 

04.12 

35.02 

27.81 

1492.1 
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*8*10  11  8177  YEAR  1970  BOTOP  09572  AIR  TEMP  21.9  DIR  MGT  PER  WlwO-OI*  19  INST  STO  RECORDER  TCN  SO  1206 

CONSEC  0099  MONTH  06  SHIP  OU  NET  BULB  19.9  19  l 2 WIND-SPO  10  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  9 

CAT  )5  01  N DAY  13  DATA  USE  1 BAROMETR  1028.9  SEA  MINO-FOR  DURATION  00.9  2 SQUARE  98 

LONG  098  18  W HOUR  11.9  AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR  WEATHER  II  OR  IG  E92  099  1 SQUARE  58 


CASTNUM/TINE  LVLTYP  OCPTH  TEMP  SAL  SliMA-T  DYNOPTH  SNO  PEL  3IYG  P09  TOT  P N02  N03  SI33  PH 

11.9  OBS  00000  21.06 

06S  00010  20.69 

OBS  00020  19.29 

OBS  00030  17.86 

OBS  00050  17.38 

OBS  00075  17.01 

OBS  00100  16.51 

OBS  00125  16.29 

08S  00150  16.11 

OBS  00200  15.66 

OBS  002  50  15.09 

OBS  00300  19.62 

OBS  00900  13.75 

OBS  00500  12.19 

OBS  00582  10.58 

OBS  00600  10.51 

OBS  00675  OB. 72 

OBS  00690  08. 7B 

OBS  00700  08.80 

OBS  00710  08.59 

OBS  00729  0B.B2 

OBS  00739  08.59 

OBS  00766  07.96 

OBS  00800  07.59 

OBS  008 l 0 07.20 

OBS  00821  07.29 

OBS  00880  06.55 

OBS  00900  06.99 

OBS  009 BO  06.27 

OBS  01000  05. B6 

OBS  01090  05.78 

OBS  01063  05.99 

OBS  01100  05.29 

OBS  01200  09.87 

OBS  01300  06.65 

OBS  01900  09.92 

OBS  01500  06.29 

• •••••• •••••••• 


REF  1 0 

31 

6177  YEAR 

1970 

BOTDP  09389 

A|R  TEMP  22.0 

OIR  MGT  PER 

WIND-DIR 

21 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0050  MONTH 

06 

SHIP 

QU 

WET  BULB  19.8 

20  1 3 

RUD-SPO 

OS 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

9 

LAT 

35 

02  N OAV 

13 

OATR 

USE 

1 

BAROMETR  1027.6 

SEA 

WlNO-fOR 

Duration 

00.9 

2 

SQUARE 

96 

LONG 

097 

56  W HOUR 

18.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

II 

ORIG  E92  050 

1 

SOU A RE 

57 

CASTNUM/TIME  IPLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  PEL 

OXYG 

P09 

TOT  P N02 

N03 

S 1 9 3 

PM 

1528.9 

1526.0 

1523.1 

1519.9 

1516.8 

1515.0 
1519. B 

1519.2 

1513.8 

1513.6 

1512.8 

1511 .5 

1511 .3 
1511  .9 

1509.9 

1505.3 

1999.6 

1999.1 
1995  .6 

1996.6 

1995.7 

1996.8 

1996.7 

1992.5 

1991 .2 
1992  .6 
1992  .9 
1991  .9 

1991 .9 

1990.8 

1989 .9 
1989.0 

1989.9 

1990.3 

1989.8 

1990.6 
1989. B 

1990.2 

1990.7 
1990.5 
1*90.1 
1*91 .3 

1992.8 


OBS 

00000 

21.76 

36.91 

25.37 

OBS 

00010 

20.79 

36.36 

25.60 

OBS 

000  20 

19.67 

36.30 

25.86 

OBS 

000)0 

18.59 

36.16 

26.09 

OBS 

00050 

17.29 

36.30 

26.96 

OBS 

00075 

16.56 

36.  30 

26.6  3 

OBS 

00100 

16.37 

36. 2B 

26.66 

OBS 

00125 

16.09 

36.22 

24.69 

OBS 

00150 

15.81 

36. 19 

26.72 

OBS 

00200 

1 5.98 

36.19 

26.76 

OBS 

002  50 

15.02 

36.05 

26.  79 

OBS 

00)00 

19.39 

35.95 

26.85 

OBS 

00315 

19.26 

35.92 

26.86 

OBS 

00)90 

19.16 

35.9) 

26.89 

OBS 

00900 

13.99 

35.81 

26.**  5 

OBS 

005  00 

11.69 

35.53 

27.08 

OBS 

005  75 

09.89 

35.25 

27.19 

OBS 

00*00 

09.59 

35.27 

27.25 

OBS 

006  50 

06.96 

35.19 

27.3) 

OBS 

006  80 

08.56 

35.25 

27.90 

OBS 

00685 

OB.32 

35.  19 

27.39 

OBS 

00690 

OB.  55 

35.32 

27.96 

OBS 

007  00 

06.50 

35.31 

27.66 

OBS 

00800 

07.09 

15.13 

2T.54 

OBS 

008  50 

06.98 

35.19 

27.62 

OBS 

00680 

06.69 

35.22 

27.66 

OBS 

00900 

06.66 

35.22 

27.66 

OBS 

00915 

06.37 

35.17 

27.66 

OBS 

009)5 

06.20 

35.  19 

27.69 

OBS 

00950 

05.97 

35.19 

27.64 

OBS 

01000 

05.59 

35.09 

27.70 

OBS 

01010 

05.29 

35.07 

27.72 

OBS 

01060 

05.19 

35.08 

2 7.74 

OBS 

01070 

05.36 

35.1) 

27.76 

OBS 

OtIOO 

05.11 

35.09 

27.75 

OBS 

01190 

05.  19 

35.12 

27.77 

OBS 

01200 

09.71 

35.06 

27. TB 

OBS 

01250 

09.61 

35.05 

27.78 

OBS 

0127) 

04.63 

35.06 

27.74 

OBS 

01300 

09.99 

35.09 

27.74 

OBS 

01310 

04.36 

35.02 

27.78 

OBS 

01900 

04.28 

35.02 

27. 7« 

OBS 

01500 

04.23 

35.03 

27. PI 

36.42 

25.57 

1526.7 

36.31 

25.61 

1525.6 

36.21 

25. P9 

1521  .9 

36.38 

26.38 

1518.3 

36.39 

26.51 

1517.2 

36.36 

26.57 

1516.4 

36.29 

26.64 

1515.) 

36.28 

26.68 

1515.0 

36.25 

26.70 

1514.8 

36.16 

26.73 

1514.2 

36.06 

26.79 

1513.1 

35.97 

26.82 

1512.3 

35.84 

26.91 

1511 .0 

35.55 

27.01 

1506.8 

35.35 

27.14 

1502  .5 

35.36 

27.16 

1502  .5 

35.20 

27.34 

1497.0 

35.24 

27.36 

1447.5 

35.25 

27.37 

1497.8 

35.21 

27.38 

1496  .9 

35.36 

27.45 

1498. 5 

35.31 

27.45 

1497.4 

35.20 

27.46 

1495.6 

35.21 

27.52 

1499.8 

35.15 

27.53 

1493.4 

35.21 

27.57 

1493.8 

35.15 

27.62 

1492.0 

35.16 

27.64 

1492.1 

35.20 

27.70 

1492.6 

35.15 

27.71 

1491.2 

35.13 

27.70 

1441.5 

35.09 

27.72 

1490.5 

35.10 

27.74 

1490.5 

35.08 

27.78 

1490.4 

35.06 

27.78 

1491.2 

35.04 

27.79 

1491 .9 

35.03 

27.81 

1442.8 
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REE  10 

31 

0177 

YEAR 

1970 

00 TOP  06663 

AIR  TEMP  21.0 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

19 

INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

CONS  EC 

0051 

month 

06 

SHIP  OU 

WET  0UL0  19.6 

19  1 2 

WIND-SPD 

07 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

56  N 

OAY 

16 

OATA  USE 

1 

0AROMETR  1027.0 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

60 

LONG 

060 

05  W 

HOUR 

00.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 62  051 

1 

SOUARE 

60 

castnum/time 

IYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  $ IGMA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P36 

TOT  P N02 

NOS  S 103 

PH 

0C.7  00$ 

00  S 
O0S 
O0S 
O0S 
O0S 
00  S 
O0S 
O0S 
00  S 
O0S 

005 

06  S 
OBS 

00  s 
00  s 
00  s 
00  s 

06S 

00  s 
00  s 

O0S 

00  s 

O0S 

O0S 

O0S 

O0S 

00  s 
00  s 

06S 
O0S 
O0S 
O0S 
O0S 
O0S 
O0S 
O0S 
00  S 
OBS 
O0S 
O0S 
oes 
00  s 

O0S 

00$ 

00$ 


00000  21.16 

00010  20.06 

00020  19.06 

00030  10.76 

00050  17.73 

00075  16.26 

00100  15.90 

00125  15.53 

00150  15.29 

00200  15.01 

00250  16.56 

00275  16.32 

00300  16.20 

00600  13.16 

00500  11.67 

00570  10.66 

00560  10.53 

006  00  10.02 

00660  09.01 

00655  00.90 

006  7 0 09.06 

00700  00.12 

00700  00.10 

00720  00.53 

00750  00.31 

00000  07.66 

00060  06.91 

00070  06.09 

00900  06.36 

00965  05.70 

01000  03.56 

01070  05.19 

01100  05.17 

01200  06.77 

01250  06.70 

01205  06.65 

01300  06.52 

01325  06.31 

01360  06.66 

01352  06.20 

01365  06.39 

01600  06.21 

01625  06.30 

01630  06.23 

01675  06.62 

01500  06.26 


36. 

.61 

25, 

,56 

36. 

.31 

25. 

76 

36. 

.32 

26. 

,03 

36. 

.32 

26. 

11 

36. 

.27 

26. 

,33 

36. 

.26 

26. 

,66 

36. 

.21 

26. 

72 

36. 

.15 

26. 

,76 

36. 

.10 

26. 

77 

36. 

.06 

26. 

60 

35. 

.97 

26. 

03 

35. 

.93 

26. 

05 

35. 

.93 

26. 

00 

35. 

.76 

26. 

95 

35. 

.52 

27. 

07 

35. 

.37 

27. 

10 

35. 

.60 

27. 

19 

35. 

.30 

27. 

20 

35, 

.26 

27. 

32 

35, 

.27 

27. 

35 

35. 

.32 

27. 

30 

35. 

.20 

27. 

63 

35. 

.20 

27. 

66 

35. 

.33 

27. 

67 

35. 

.30 

27. 

60 

35. 

,22 

27. 

55 

35. 

.19 

27. 

60 

35. 

.22 

27. 

63 

35. 

10 

27. 

67 

35. 

13 

27. 

70 

35. 

.13 

27. 

73 

35. 

12 

27. 

77 

35. 

.11 

27. 

76 

35. 

.00 

27. 

79 

35. 

00 

27. 

79 

35. 

06 

27. 

61 

35. 

07 

27. 

01 

35. 

06 

27. 

01 

35. 

07 

27. 

62 

35. 

06 

27. 

01 

35. 

05 

27. 

61 

35. 

06 

27. 

62 

35. 

06 

27. 

61 

35. 

03 

27. 

01 

35. 

00 

27. 

63 

35. 

05 

27. 

62 

1526. 6 

1521.6 

1520.7 
1510.1 

1516.0 

1513.3 

1512.5 

1512.1 

1512.0 

1511.3 
1510.9 

1510.9 

1300.9 

1505.2 

1501.0 

1502 .3 

1500.7 

1697.6 

1697.7 

1690.3 
1695.2 

1695.2 

1697.2 

1696.0 

1696.2 

1692.0 

1693.2 

1691.4 

1690.0 
1690.0 

1609.4 
1690.0 

1690.0 

1690.6 

1690.1 

1690.7 

1690.2 
1691  .0 

1690.5 

1691.2 

1691 .0 

1692.2 

1691.7 

1693.2 

1692.0 


•0010  31  0177 

CONSEC  0052 
167  35  06  N 

10*6  060  03  M 


CASTNLM/TINE 


04.7 


YEAR  1970 

00 TOP  06206 

AIR  TEMP 

21.6 

DIR  HGT 

PER 

MONTH  06 

SHIP 

OU 

WET  0UL0 

20.2 

25  2 

3 

OAY  16 

OATA 

USE 

l 

BARONET  R 

1026.5 

SEA 

HOUR  06.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

IVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL 

00  s 

00000 

21.20 

36.44 

25.53 

1527.2 

O0S 

00010 

21.26 

36.45 

25.55 

1527.3 

00  S 

00020 

20.66 

36.35 

25.64 

1525.6 

O0S 

00030 

19.36 

36.31 

25.95 

1522.4 

00  s 

00050 

17.30 

36.31 

26.46 

1516.6 

00  S 

00075 

16.56 

36.30 

26.63 

1515.0 

06$ 

00100 

16.6* 

36.32 

26.67 

1515.2 

00  s 

00125 

16.20 

36.27 

26.69 

1514.7 

00$ 

00150 

15.95 

36.21 

26.71 

1514.3 

00$ 

00200 

15.36 

36.11 

26.76 

1513.2 

06$ 

002  30 

15.05 

36.06 

26.79 

1512.6 

06$ 

00250 

15.01 

36.04 

26.79 

1512.0 

00$ 

00300 

14.57 

35.95 

26.02 

1512.1 

00$ 

00600 

13.60 

35.70 

2*.  92 

1510.0 

00$ 

00500 

11.00 

35.54 

27.05 

1505.9 

00$ 

00540 

10.5* 

35.35 

27.15 

1502.0 

00$ 

00500 

10.61 

35.34 

27.16 

1501  .0 

00$ 

006  00 

09.00 

35.34 

27.26 

1500.2 

O0S 

00611 

10.00 

35.36 

*7.27 

1500.9 

oes 

0066  0 

06.95 

35.23 

27.33 

1497.7 

OBS 

00*70 

06.03 

35.21 

27.33 

1497.3 

06  S 

006  70 

06.96 

35.30 

27.36 

1496.1 

OBS 

00700 

00.70 

35.26 

27.36 

1497.7 

CBS 

00710 

00.06 

35.14 

27.39 

1495.0 

00$ 

00600 

07.00 

35.19 

27.46 

1455.9 

OBS 

000  75 

06.62 

35.15 

27.61 

1492.2 

06  S 

00090 

04.81 

35.23 

27.65 

1493.3 

OBS 

00900 

04.61 

35.19 

27.64 

1492.6 

OBS 

00960 

06.25 

35.16 

27.67 

1491 .0 

OBS 

00970 

05.07 

35.10 

27.67 

1490. T 

oes 

01300 

05.92 

35.16 

27.71 

1491 .5 

OBS 

01100 

05.34 

35.11 

27.74 

1490.0 

00$ 

01160 

05.31 

35.11 

27.75 

1491.3 

OBS 

01200 

04.96 

35.07 

27.76 

1490.0 

OBS 

01  300 

04.49 

35.04 

27.79 

1490.5 

OBS 

01600 

04.29 

35.02 

27.79 

1491.3 

OBS 

01500 

04.16 

35.02 

27.61 

1492.5 

WlND-DIR  20 
WlND-SPO  10 
WlNO-FOR 
WEATHER  XI 


INST  STO  R EC  ORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.6 

OR  1C  E62  052 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  60 
l SQUARE  50 


OXVG 


P34  TOT  P NO? 


N03  SI03  PH 


ai5 


J 


REPID  31  8177 

CONSEC  0053 

LAT  35  00  N 
LONG  048  05  W 


CASTKUM/TINE 

12.5 


TABLE  XXI. — Continued 


YEAR 

1970 

8OT0P  03795 

AIR  TEMP 

21.8 

01 R HGT  PER 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

NET  BULB 

20.6 

212  2 

DAY 

16 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1026.2 

SEA 

HOUR 

12.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNDPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

21.18 

36.41 

25.54 

1526.9 

08  S 

00010 

20.86 

36.34 

25.57 

1526.2 

OBS 

00020 

19.61 

36.23 

25.82 

1522  .8 

OBS 

000  30 

18.51 

36.il 

24.16 

1520.0 

OBS 

00050 

17.11 

36.26 

26.47 

1516.2 

OBS 

00075 

16.38 

36.27 

26.65 

1514.4 

OBS 

00100 

16.21 

36.25 

26 .68 

1514.3 

OBS 

00125 

16.00 

3o.23 

2o.  7 1 

1514.1 

OBS 

00150 

15.77 

36.18 

26.72 

1513.7 

OBS 

00200 

15.61 

36.11 

26.75 

1513.3 

OBS 

002  50 

16.93 

36.02 

26.79 

1512.5 

OBS 

00300 

16.52 

35.96 

26.  e3 

1512.0 

OBS 

00375 

13.89 

35.89 

26.92 

1511 .1 

CBS 

006  00 

13.31 

35.77 

26.94 

1509.4 

OBS 

00650 

12.65 

35.61 

26.59 

1507.2 

CBS 

00685 

12.23 

35.59 

27.02 

1507.0 

OBS 

00500 

11.98 

35.56 

27.05 

1506.3 

OBS 

00560 

11.31 

35.46 

27.09 

1506.5 

OBS 

00600 

10.13 

35.38 

27.24 

1501 .2 

OBS 

006  36 

09.11 

35.23 

27.30 

1497.8 

OBS 

00655 

08.88 

35.19 

27.31 

1497.3 

OBS 

006  80 

09.08 

35.33 

27.38 

1498.6 

OBS 

00700 

09.08 

35.35 

27.40 

1499.0 

OBS 

00711 

08.98 
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06.28 

35.28 

27.47 

14«»6.0 

oes 

00745 

08.06 

35.28 

27.50 

1495.6 

oes 

ooeoo 

07.09 

35.17 

27.56 

1492.8 

oes 

008  30 

06.78 

35.14 

27.58 

1492.0 

oes 

008  55 

06.91 

35.21 

2 7.62 

1493.1 

oes 

009  00 

06.36 

35.15 

27.64 

V 491 .6 

oes 

00914 

06.26 

35.16 

27.67 

1491 .4 

oes 

00930 

06.29 

35.18 

27.66 

1491 .8 

oes 

00970 

05.57 

35.08 

27.69 

1489.5 

oes 

00978 

05.64 

35.11 

27.71 

1489.9 

oes 

01000 

05.34 

35.07 

27.71 

1489.0 

oes 

01025 

05.22 

35.07 

27.73 

14R8. 9 

oes 

01074 

05.33 

35.11 

<7.74 

1490.3 

oes 

01080 

04.97 

35.06 

27.75 

1486.8 

oes 

01100 

04.86 

35.04 

27.74 

1480.7 

oes 

01190 

04.53 

35.02 

27.77 

1488.8 

oes 

01200 

04.56 

35.02 

27.76 

1489.1 

oes 

01230 

04.44  * 

35.01 

27.77 

1489.1 

oes 

01290 

04.31 

35.00 

27.7  7 

1489.5 

oes 

01300 

04.42 

35.03 

27.79 

1490.2 

oes 

01340 

04.36 

35.01 

27.78 

1490.6 

oes 

01350 

04.27 

35.01 

27.79 

1490.4 

oes 

01400 

04.32 

35.02 

27.79 

1491 .4 

oes 

01500 

04.11 

35.00 

27.80 

1492.2 

MINO-OIR 

02 

I9ST  STD  RECORDER  TE  N SO  1206 

MI90-SP0 

08 

TRACE  DIP 

0 5 

SQUARE 

2 

m I NO” POp 

OUPATfr#, 

00.’  2 

SQUARE 

48 

WEATHER 

X2 

OR  IG  E47  056 

1 

SOUAPE 

48 

OXYG 

PD4 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PM 

' 
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TABLE  XXI.— Continued 


REP  I D 31  8177 

CONSEC  0059 

L AT  3*  57  N 
LONG  048  02  W 


YEAR 

1970 

BOTOP  04572 

AIR 

T ENP  18.0 

DIR  HGT  PER 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  17.5 

03 

3 ? 

OAY 

15 

DATA  USE 

1 

8 AROMETR  1025.6 

SEA 

HOUR 

23.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

08  S 

00000 

21.22 

36.39 

25.51 

1527.0 

OBS 

00010 

21.22 

36.39 

25.51 

1527.2 

OBS 

00020 

20.01 

36.37 

25. C2 

i524 . 1 

OBS 

00030 

19.19 

36.30 

25.98 

1521 .9 

OBS 

00050 

17.29 

36.34 

26.49 

1516.3 

OBS 

00075 

16.74 

36.32 

26.61 

1515.6 

oes 

00100 

16.40 

36.27 

2b. 6 5 

1514.9 

OBS 

00125 

16.26 

36.26 

26.67 

1514.9 

OBS 

00150 

16.05 

36.23 

26.70 

1514.6 

OBS 

00200 

15.56 

36.14 

26.74 

1513  .8 

OBS 

002  50 

15.29 

36.10 

26.77 

1513.8 

OBS 

00300 

14.61 

35.99 

26.8  4 

1512.3 

OBS 

00400 

13.44 

35.79 

26.93 

1509.9 

OBS 

00500 

11.74 

35.54 

27.08 

1505.5 

OBS 

006  00 

09.72 

35.31 

27.26 

1490.6 

OBS 

00630 

09.05 

35.23 

27.31 

1497.5 

OBS 

006  4 0 

09.11 

35.26 

27.32 

149t.O 

OBS 

006  85 

08.06 

35.15 

27.40 

1404.6 

OBS 

00700 

08.25 

35.25 

27.45 

1495.7 

OBS 

00710 

08.33 

35.27 

27.46 

l4Sb.2 

OBS 

00745 

07.99 

35.27 

27. M 

1405.5 

CBS 

00775 

07.35 

35.20 

27.55 

1493  .4 

CBS 

00800 

07.11 

35.19 

27.57 

1492.9 

OBS 

00812 

06.98 

35.18 

27.68 

1492.6 

OBS 

00835 

06.99 

35.21 

27.61 

1493.0 

OBS 

00E72 

06.56 

35.19 

27.65 

1491 .9 

CBS 

00900 

06.26 

35.15 

27.66 

1491 .2 

OBS 

0C920 

05.82 

35.12 

2 7.b9 

1489.7 

PBS 

00925 

05.88 

35.13 

27.69 

1490.0 

OBS 

009  75 

05.39 

35.08 

27.71 

1488.8 

OBS 

01000 

05.36 

35.09 

27.72 

1489 .1 

CBS 

01015 

05.21 

35.07 

27.73 

1488.7 

OBS 

01020 

05.27 

35.09 

27.74 

1489.1 

OBS 

01070 

05.18 

35.09 

27.75 

1489.6 

OBS 

01100 

04.99 

35.08 

27.76 

148°. 3 

OBS 

01170 

04.56 

35.03 

27.77 

1488.6 

OBS 

01200 

04.56 

35.05 

27.79 

1489.1 

OBS 

01230 

04.66 

35.06 

27.7  8 

1490.1 

OBS 

01240 

04.57 

35.04 

^7.78 

148°  .8 

OBS 

01260 

04.61 

35.06 

27.79 

1490.4 

OBS 

01290 

04.44 

35.03 

27.78 

1490.1 

OBS 

01300 

04.42 

35.03 

27.79 

1490.2 

OBS 

01400 

04.25 

35.02 

27.60 

1491.2 

OBS 

01500 

04.  14 

35.02 

27. PI 

1492.4 

WIND-OIR  04 
nINO-SPD  15 
W I NO-FCR 
HEATHER  X? 


INST  STO  PECOROER 
TRACE  DIR  0 

OUR AT  I ON  00.7 

ORIG  E42  059 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


P34  TOT  P 


REFID 

31 

8177 

YEAR 

1970 

80TDP  03656 

AIR  TEMP  18.9 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

08 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1 

206 

CONSEC 

0060 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULP  17.2 

06  2 3 

WIND-SPD 

15 

TRACE  DIR  0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

OAY 

16 

DATA  USE  1 

8AR0METP  1025.7 

SEA 

WINO-POR 

DURATION  00.4  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03  W 

HOUR 

06.4 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E42  060  1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03  SI03 

PH 

OBS 

00000 

21.12 

36.38 

25.53 

OBS 

000  10 

21.07 

36.38 

25.54 

OBS 

00020 

20.95 

36.31 

25.52 

OBS 

00030 

19.35 

36.28 

25.93 

OBS 

00050 

17.20 

36.25 

26.44 

OBS 

00075 

16.60 

36.30 

2b. 62 

OBS 

001 00 

16.40 

36.30 

26.67 

.OBS 

00125 

16.21 

36.25 

26.68 

NbBS  v 

00150 

16.03 

36.24 

26.71 

OBS 

00200 

15.74 

36.16 

26.72 

OBS 

002  50 

15.07 

36.04 

26.78 

OBS 

003  00 

14.53 

35.95 

26.82 

OBS 

004  00 

13.47 

35.77 

26.91 

OBS 

00442 

12.69 

35.64 

26.07 

OBS 

00492 

11.89 

35.54 

27.05 

OBS 

00500 

11.96 

35.56 

27.05 

CBS 

006  00 

10.11 

35.34 

27.22 

CBS 

00666 

09.08 

35.25 

27.32 

OBS 

006  74 

09.20 

35.34 

27.37 

OBS 

00700 

08.45 

35.21 

27.39 

OBS 

00710 

08.55 

35.29 

27.44 

OBS 

00770 

07.24 

35.11 

27.49 

OBS 

00775 

07.36 

35.19 

27.54 

OBS 

00800 

07.17 

35.15 

27.53 

OBS 

00825 

06.80 

35.13 

27.57 

OBS 

00882 

06.40 

35.14 

27.63 

OBS 

00892 

06.66 

35.23 

27.67 

OBS 

00900 

06.53 

35.19 

27.65 

OBS 

00950 

05.93 

35.10 

27.66 

OBS 

01000 

05.67 

35.11 

27.70 

OBS 

01038 

05.66 

35.13 

27.72 

OBS 

01100 

05.36 

35.11 

27.74 

OBS 

01200 

05.01 

35.09 

27.77 

OBS 

012  58 

04.97 

35.10 

27.78 

OBS 

01272 

04.72 

35.06 

27.78 

OBS 

01277 

04.80 

35.09 

27.79 

OBS 

01300 

04.50 

35.03 

27.78 

OBS 

01400 

04.31 

35.03 

27. BO 

OBS 

01500 

04.16 

35.01 

27.00 

1526.7 

1526.8 

1526.5 

1522.3 

1516.5 

1515.2 

1515.0 

1514.7 

1514.6 

1514.4 

1513.0 

1512.0 

1510.0 

1507.9 

1505.8 
1506  .2 

1501 .1 

1498.3 

1499.0 

1496.4 

1497.1 

1492.8 

1493.5 

1493.1 

1492.0 

1491 .4 

1492.7 

1492.3 

1490.6 

1490.4 

1491 .0 
1490  .8 

1491 .0 

1491.9 

1491.0 

1491.5 

1490.5 

1491.4 

1492.4 
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TABLE  XXI. — Continued 


REF  ID 

31 

•177 

YEAR 

1970 

0OTDP  06068 

AIR  TENP  18.6 

OIR  HGT  PER 

UIYD-DIR 

06 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1 

206 

CONSEC 

0061 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  8ULB  16.0 

31  6 3 

WINO-SPD 

15 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

OAY 

16 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.8 

SEA 

M1N0-P0R 

OURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03  W 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

TRIG  F42  061 

1 

SQUARE 

CASTNUM/T I ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEHP 

SAL  SIGHA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P36 

TOT  P N02 

N03  SI33 

PH 

OBS 

00000 

20.94 

36.38 

25.58 

1526.3 

OBS 

00010 

20.94 

36.38 

25.58 

1526.4 

OBS 

00020 

19.71 

36.27 

25.82 

1523.2 

OBS 

00030 

18.73 

36.28 

26.09 

1520.6 

OBS 

00050 

17.18 

36.25 

26.45 

1516.4 

OBS 

00075 

16.55 

36.25 

26.60 

1514.9 

OBS 

00100 

16.35 

36.24 

26.64 

1514.7 

OBS 

00125 

16.22 

36.24 

26.67 

1514.7 

OBS 

00150 

16.07 

36.20 

26.67 

1514.6 

OBS 

00200 

15.73 

36.16 

26.72 

1514.4 

OBS 

00250 

15.13 

36.04 

26.76 

1513.2 

OBS 

00257 

15.17 

36.08 

26.78 

1513.5 

OBS 

00  300 

14.53 

35.94 

26.82 

1512.0 

OBS 

00400 

13.41 

35.79 

26.94 

1509.8 

OBS 

00475 

12.29 

35.60 

27.02 

1507.0 

OBS 

00465 

11.69 

35.45 

27.02 

1504.9 

OBS 

00500 

11 . $8 

35.47 

27.05 

1504.8 

OBS 

00530 

11.47 

35.50 

27.10 

1505.0 

OBS 

006  00 

10.00 

35.31 

27.21 

1500.6 

OBS 

00645 

09.00 

35.18 

27.28 

1497.5 

OBS 

006  54 

P?.01 

35.22 

27.31 

1497.8 

OBS 

00670 

08.42 

35.09 

27.30 

1495.7 

OBS 

00675 

08.53 

35.21 

27.38 

1496.3 

OBS 

006  80 

08.41 

35.18 

27.37 

1495.9 

OBS 

00700 

08.48 

35.23 

27.40 

1496.6 

OBS 

00722 

08.55 

35.30 

27.44 

1497.3 

OBS 

00780 

07.94 

35.25 

27.50 

1495.9 

OBS 

00790 

07.43 

35.18 

27.52 

1494.0 

OBS 

00800 

07.35 

35.18 

27.53 

1493.8 

OBS 

00835 

06.92 

35.13 

27.55 

1492.7 

OBS 

00868 

06.93 

35.20 

27.61 

1493.3 

OBS 

0090C 

06.28 

35.11 

27.62 

1491.2 

OBS 

00935.’ 

06.01 

35.14 

27.68 

1490.7 

OBS 

00952 

05.65 

35.08 

27.68 

1489.5 

OBS 

00960 

05.77 

35.10 

27.68 

1490.1 

OBS 

00971 

05.40 

35.05 

27.69 

1488.7 

OBS 

00990 

05.39 

35.06 

27.70 

1489.0 

OBS 

01000 

05.53 

35.10 

27.71 

1489.8 

OBS 

01040 

05.58 

35.12 

27.72 

1490.7 

OBS 

01071 

05.32 

35.07 

27.71 

1490.1 

OBS 

01090 

05.38 

35.11 

27.74 

1490.7 

OBS 

011  00 

05.24 

35.08 

27.73 

1490.3 

OBS 

01112 

05.04 

35.06 

27.74 

1489.6 

OBS 

01200 

04.73 

35.04 

27.76 

1489.8 

OBS 

01300 

04.50 

35.02 

27.77 

1490.5 

OBS 

01360 

04.43 

35.01 

27.77 

1491.2 

OBS 

01400 

04.22 

34.99 

27.78 

1491.0 

OBS 

01500 

04.07 

34.99 

27.79 

1492.0 

TABLE  XXI. — Continued 


REF  I 0 

31 

0177 

YEAR 

1970 

BGTDP  04572 

AIN  TEPP  19.5 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

09 

INST  STD  RECOPOER 

TEN  SO  1 

206 

CONSEC 

0062 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  8Uie  16.6 

04  2 2 

W1ND-SP0 

11 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

*4 

56  N 

OAY 

16 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.5 

SEA 

W1N0-FDR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03  to 

HOUR 

19.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OR IG  £42  062 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T1ME 

LVLTY© 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

DXYG 

P04 

T 07  P N02 

N03 

S103 

PH 

OBS 

00000 

20.85 

36.40 

(IBS 

00010 

20.33 

36.31 

OBS 

00020 

19.28 

36.29 

OBS 

00030 

17.83 

36.20 

OBS 

00050 

16.90 

36.20 

OBS 

000  75 

16.53 

36.28 

OBS 

00100 

16.37 

36.27 

OBS 

00125 

16.05 

36.21 

OBS 

00150 

15.89 

36.19 

OBS 

002  00 

15.51 

36.13 

OBS 

002  50 

15.23 

36.07 

OBS 

00300 

14.66 

35.98 

OBS 

00400 

13.72 

35.83 

OBS 

00500 

11.90 

35.52 

OBS 

00567 

10.30 

35.32 

OBS 

00585 

10.29 

35.32 

OBS 

006  00 

09.86 

35.30 

OBS 

006  4 0 

08.88 

35.17 

OBS 

006  70 

09.03 

35.29 

OBS 

00700 

08.15 

35.16 

OBS 

00730 

08.52 

35.28 

OBS 

00780 

07.45 

35.17 

OBS 

00800 

07.31 

35.18 

OBS 

00840 

06.97 

35.16 

OBS 

00855 

07.10 

35.21 

OBS 

00900 

06.36 

35.14 

OBS 

00942 

05.75 

35.09 

OBS 

00975 

05.71 

35.10 

OBS 

00985 

05.78 

35.13 

OBS 

01000 

05.76 

35.14 

OBS 

01006 

05.77 

35.15 

OBS 

01040 

05.30 

35.08 

OBS 

01055 

05.39 

35.11 

OBS 

01080 

05.22 

35.09 

OBS 

01100 

05.28 

35.11 

OBS 

01105 

05.33 

35.13 

OBS 

01120 

05.18 

35.11 

OBS 

01130 

05.09 

35.09 

OBS 

01160 

05.33 

35.14 

OBS 

01170 

05.20 

35.12 

08  S 

01190 

05.21 

35.13 

08  S 

01200 

05.15 

35.12 

08  S 

01220 

05.06 

35.11 

OBS 

01240 

05.11 

35.13 

08  S 

01300 

04.85 

35.11 

OBS 

01400 

04.31 

35.04 

OBS 

01500 

04.08 

35.00 

25.62 

25.69 

2>.95 

26.31 

26.54 
26.6  3 
26.66 
26.68 
26.71 

26.75 

26.76 
26.82 
26.90 
27.03 
27.17 
27.1  7 
27.22 
27.25 
27.36 
27.40 
27.43 
27.51 

27.54 
27.57 

27.55 
27.64 

27.68 

27.69 

27.70 

27.71 

27.72 
27.72 
27.74 

27.74 

27.75 

27.76 
27.76 

27.76 

27.77 
27.77 
27.77 

27.77 

27.78 

27.79 

27.80 

27.81 
27.80 


1526.1 

1524.7 

1521.0 

1518.0 

1515.6 
1514.9 

1514.8 

1514.2 

1514.1 

1513.7 

1513.5 

1512.4 

1510.8 

1506.0 

1501.2 
1501  .4 
150C.1 

1497.0 

1498.2 

1455.2 

1497.3 

1453.9 

1493.7 

1493.0 

1493.8 

1491 .5 

1485.7 

1490.1 

1490.6 

1490.8 

1491.0 

1489.5 

1490.2 

1489.9 

1470.5 

1490.8 

1450.4 

1490.2 

1491.7 

1491.3 

1491.7 

1491.6 

1491.6 
1492.2 

1492.1 

1491 .4 

1492.1 
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TABLE  XXI. — Continued 


REF  I 0 

31 

0177 

YEAR 

1970 

BOTDP  0*755 

AIR 

TEHP  19.* 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

0063 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  16.* 

02  2 3 

CAT 

3* 

55  N 

DAY 

17 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1029.1 

SEA 

LONG 

0*0 

06  W 

HOUR 

00.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

oepth 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

00.7 

O0S 

00000 

20.90 

36. *2 

25.62 

1526.2 

08S 

00010 

20.90 

36. *2 

25.62 

1526.* 

CBS 

00020 

19.79 

36.19 

25.7* 

1523.3 

OBS 

00030 

18.79 

36.37 

26.1* 

1520.9 

OBS 

00050 

17.5* 

36.29 

26.39 

1517  .5 

OBS 

000  75 

16.92 

36.37 

26.60 

1516.2 

OBS 

00100 

16.63 

36.31 

26.62 

1515.7 

OBS 

00125 

16. *2 

36.28 

26.65 

1515.* 

OBS 

00150 

16.30 

36.27 

26.67 

1515.* 

OBS 

00200 

15.85 

36.10 

26.71 

1516.0 

OBS 

00250 

15.36 

36.00 

26.7* 

1513.9 

OBS 

00300 

1*.  79 

35.99 

26.80 

1512.9 

OBS 

00312 

1*.  5fc 

35.93 

26.80 

1512.2 

OBS 

00*00 

l*.Ol 

35.90 

26.90 

1511.9 

OBS 

00*30 

1 3.  *1 

35.78 

26.93 

1510.3 

OBS 

00*50 

13.3* 

35.78 

26.95 

1510.6 

OBS 

00500 

12.5* 

35.65 

27.01 

1500.3 

OBS 

005*6 

11.8* 

35.5* 

27.06 

1506.6 

OBS 

006  00 

10. *9 

35.33 

27.1* 

1502.6 

OBS 

00637 

09.73 

35.25 

27.21 

1500.2 

OBS 

006  *7 

09.01 

35.33 

27.26 

1500.7 

OBS 

00675 

00.87 

35.19 

27.31 

1*97.6 

OBS 

006  09 

08.97 

35.25 

27.3* 

1*90.2 

OBS 

006  9* 

08.69 

35.18 

27.33 

1*97.2 

OBS 

00700 

00.76 

35.27 

27.39 

1*97.7 

OBS 

00720 

08.36 

35.21 

27. *0 

1*96.6 

OBS 

0073* 

08.33 

35.22 

27. *2 

1*96.5 

OBS 

007*5 

00.66 

35.33 

27. *5 

1*90.1 

OBS 

00000 

07.91 

35.19 

27. *6 

1*96.0 

OBS 

00B50 

06.89 

35.1* 

27.56 

1*92.0 

OBS 

00900 

06.67 

35.18 

27.63 

1*92 .8 

OBS 

00990 

05.92 

35.1* 

27.69 

1*91.3 

OBS 

01000 

05.52 

35.00 

27.70 

1*09.8 

OBS 

01031 

05.50 

35.10 

27.72 

1*90.2 

OBS 

01050 

05.20 

35.07 

27.72 

1*09.6 

OBS 

01060 

05.39 

35.10 

27.73 

1*90.3 

OBS 

01100 

05.19 

35.08 

27.7* 

1*90.1 

OF  S 

01200 

0*.  05 

35.06 

27.76 

1*90.3 

OBS 

01300 

0*.6* 

35.05 

27.70 

1*91.1 

OBS 

01390 

0*.*2 

35.03 

27.79 

1*91.7 

OBS 

01*00 

06.53 

35.07 

27.81 

1*92.6 

OBS 

01**5 

0*.  60 

35.10 

27.02 

1*93.5 

OBS 

01500 

0*.  *7 

35.07 

27.81 

1*93.8 

•EF  (0 

31 

0177 

YEAR 

1970 

BOTOP  0323T 

AIR  TEHP  18. T 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

006* 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  15.3 

05  2 3 

IAT 

35 

03  N 

OAV 

17 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.7 

SEA 

LONG 

0*8 

08  W 

HOUR 

06.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  Vi 

OBS 

00000 

20.5* 

36.61 

25.71 

1525.2 

OBS 

00010 

20.5* 

36.61 

25.71 

1525.6 

OBS 

00020 

19.63 

36.23 

25.87 

1522.3 

OBS 

00030 

10.29 

36.29 

26.20 

1519.6 

OBS 

00050 

16.90 

36.20 

26.5* 

1515.6 

OBS 

00075 

16.60 

36.  30 

26.62 

1515.2 

OBS 

00100 

16.69 

36.30 

26.65 

1515.2 

OBS 

00125 

16.33 

36.20 

26.67 

1515.1 

OBS 

00150 

16.22 

36.26 

26.68 

1515.2 

OBS 

00200 

15.70 

36.10 

26.72 

1516.6 

OBS 

002  50 

15.28 

36.09 

26.77 

1513.7 

OBS 

00300 

16.75 

36.01 

26.82 

1512.8 

OBS 

00*00 

13.55 

35.79 

26.91 

1510.2 

OBS 

00500 

12.20 

35.57 

27.01 

1507.1 

OBS 

00575 

10.96 

35.62 

27.13 

1503.8 

OBS 

006  00 

11.00 

35.50 

27.10 

1506.5 

OBS 

006*5 

10.63 

35.61 

27.22 

1503.1 

OBS 

00680 

09.53 

35.2* 

27.2* 

1500.1 

OBS 

00700 

09.20 

35.27 

27.32 

1*99.3 

OBS 

00715 

09.66 

35.3* 

27.33 

1500.6 

OBS 

00730 

OB. 69 

35.17 

27.32 

1*97.8 

OBS 

007*0 

00.71 

35.25 

27.30 

1*98.1 

OBS 

00755 

00.33 

35.17 

27.30 

1*96.8 

OBS 

00775 

00.60 

35.26 

27.62 

1*97.0 

OBS 

00000 

07.78 

35.16 

27.65 

1*95.5 

OBS 

0081* 

07.95 

35.23 

27.66 

1*96.6 

OBS 

00B25 

07.71 

35.19 

27.69 

1*95.6 

OBS 

000*5 

07.72 

35.2* 

27.52 

1*96.1 

OBS 

00890 

07.61 

35.20 

27.60 

1*95.7 

OBS 

00900 

07.10 

35.25 

27.62 

1*96.0 

OBS 

009*0 

06.70 

35.19 

27.62 

1*93.9 

OBS 

00965 

06.23 

35.13 

2 7.05 

1*92.1 

OBS 

01000 

05.96 

35.1* 

27.69 

1*91 .6 

OBS 

010*2 

05.90 

35.16 

27.71 

1*92.1 

OBS 

01050 

05.95 

35.10 

27.72 

1*92.5 

OBS 

01100 

05.65 

35.1* 

27.73 

1*92.0 

OBS 

011*0 

05.09 

35.07 

27.7* 

1*90.3 

OBS 

01200 

06.97 

35.07 

*7.70 

1*90.0 

OBS 

01300 

06.00 

35.07 

27.70 

1*91.0 

CBS 

01310 

06.68 

35.06 

27.70 

1*91.5 

OBS 

01*10 

0*.*5 

35.0* 

27.79 

1*92.2 

OBS 

01500 

06.26 

35.02 

27.80 

1*92.9 

WIND-OIR  07 
WIND-SPD  13 
WIMD-F9R 
WEATHER  XI 


OXVG  PO* 


W1MD-D1R  Ob 
WIWO-SPO  11 
WlND-FOR 
WEATHER  XI 


OXTG  PD* 


INST  STO  RECOROER  TEN  SO  120* 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

DURATION  00.6  2 SQUARE  *• 

ORIG  E*2  063  1 SQUARE  *• 


TOT  P N02  NOS  SI03  PH 


INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

TRACE  OIR  0 5 SQUARE  * 

DURATION  00.*  2 SQUARE  *0 

ORIG  E*2  96*  1 SQUARE  50 


TOT  P N02  NC3  S 10  3 PH 


. 
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INST  STO  RECOROER 
TRACE  DIP  0 

DURATION  00.9 

OPIG  E42  06) 


TOT  P N02  N03 


OPS 

00000 

21.08 

36.60 

25.56 

1526.7 

OPS 

00010 

21.06 

36.61 

25.57 

1526.7 

06  S 

00020 

21.02 

36.60 

25.57 

1526.8 

OPS 

00030 

19.37 

36.30 

25.96 

1522.6 

OPS 

00050 

17.02 

36.28 

26.51 

1516.0 

OPS 

00075 

16.66 

36.33 

26.63 

1515.6 

OPS 

00100 

16.3) 

36.33 

26.66 

1515.6 

OPS 

0012) 

16.39 

36.30 

26.67 

1515.3 

OPS 

001)0 

16.17 

34.26 

26.69 

1515.0 

OPS 

00200 

13.92 

36.18 

26.6  9 

1515.0 

OPS 

002)0 

13.22 

36.10 

26.79 

1513.5 

OPS 

00260 

16.90 

36.05 

26.82 

1512.6 

OPS 

002  70 

16.96 

36.07 

26.83 

1512.9 

OPS 

00300 

16.68 

36.00 

76.87 

1511 .9 

OPS 

00600 

13.60 

35.81 

26.96 

1509.8 

OPS 

00665 

12.96 

35.75 

77.00 

1508.9 

OPS 

00500 

11.77 

35.56 

27.09 

1505.6 

OPS 

00)60 

11.12 

35.66 

27.1  3 

1503.8 

OPS 

005  90 

09.7® 

35.33 

27.26 

169®.  7 

OPS 

006  00 

09.91 

35.37 

27.28 

1500.6 

OPS 

00660 

08.90 

35.30 

27.39 

1697.6 

OPS 

006  90 

06.72 

35.28 

27.60 

1697.6 

OPS 

00700 

06.30 

35.26 

27.62 

1696.7 

GPS 

00720 

07.87 

35.18 

77.65 

1696.5 

GPS 

00760 

07.68 

35.16 

27.50 

1693.6 

OPS 

00765 

07.56 

35.20 

27.52 

1696.1 

OPS 

00790 

07.27 

35.20 

27.56 

1693.6 

OPS 

00800 

07.27 

35.20 

77.56 

1693.5 

ops 

OOP  60 

06.68 

35.17 

77.64 

1651 .7 

OPS 

00900 

06.66 

35.21 

7 • «»  p 

1652.0 

OPS 

0092  5 

06.36 

35.26 

77.69 

1692.8 

OPS 

00960 

06.10 

35.19 

27.71 

1691.6 

OPS 

01000 

03.87 

35.17 

77.72 

1691.3 

CPS 

01080 

05.32 

35.12 

27.75 

1650.3 

OPS 

01090 

05.36 

35.13 

27.76 

1690.7 

GPS 

01100 

05.29 

35.12 

27.76 

1690.5 

"PS 

01160 

06.81 

35.06 

*7.77 

1689.6 

ops 

01200 

06.86 

35.09 

27.79 

1690.3 

OPS 

01260 

06.83 

35.0® 

27.79 

1691  .0 

i&S 

0126) 

05.08 

35.15 

27.61 

1692.5 

OPS 

01300 

06.85 

39.11 

;r.»*c 

1692.1 

OPS 

01305 

06.78 

35.10 

27. *0 

1*91 .9 

OPS 

01320 

06.95 

35.16 

27.61 

14C2.9 

Ops 

01350 

06.76 

35.11 

2 T • 1 

1492.5 

OPS 

01355 

06.78 

35.11 

27.61 

1452.7 

OPS 

01600 

06.61 

35.09 

77.6  1 

1492.7 

IPS 

016)0 

06.52 

35.07 

27. PI 

1493.2 

CBS 

01660 

06.37 

35.05 

27.61 

14®.:. 7 

OPS 

C1500 

06.22 

35.06 

/7.H2 

1442.7 

REMO 

31 

8177 

VEAP 

1970 

60TOP  03107 

AIR  TENP  19.1 

DIP  HIT  PER 

WINO-OIP 

0) 

CCN5EC 

0065 

NONTM 

06 

SHIP  OU 

PET  RULB  15.3 

01  2 2 

PMO-SPO 

10 

l AT 

35 

05  N 

OAV 

17 

OATA  USE 

l 

6APGHETP  1029.7 

SEA 

KIND-POP 

CONG 

048 

10  W 

HOOP 

12.2 

APEA 

05 

CL  GUO  T/A 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

castnun/tini 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL  SIGNA-T 

ovnopth  sno  vel 

□XV  r. 

P34 

TEN  SO  1206 
S SQUARE  6 
2 SOUAPE  68 
1 SQJARE  58 


S 103  PH 
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REE  10 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  03658 

AIR 

TEMP  20, 

.0 

DIR  MGT  PER 

WIND-01* 

9? 

CONSEC 

0066 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

NET 

BULB  16 

.0 

00  0 

X 

wIYO-SPD 

05 

CAT 

35 

01  N 

OAV 

17 

OAT*  USE  1 

BAROMETR  1029 

.2 

SEA 

W I NO- 8 OR 

LONG 

048 

03  W 

HOUR 

18.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGNA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

3XYG 

P.74 

18.3 

08  S 

00000 

21.58 

36.39 

25.41 

1528.0 

08  S 

00010 

21.10 

36.38 

25.53 

1526.9 

08  S 

00020 

19.75 

36.30 

25.84 

1523.3 

08  S 

00030 

18.73 

36.29 

26.09 

1520.6 

08S 

00050 

17.66 

36.23 

26.31 

1517.8 

08S 

00075 

16.45 

36.28 

26.64 

1514.7 

08S 

00100 

16.32 

36.25 

26.65 

1514.7 

08S 

00125 

16.19 

36.25 

26.68 

1514.7 

08S 

00150 

16.12 

36.23 

26.68 

1514.8 

oes 

00200 

15.54 

36.14 

26.75 

1513.8 

08  s 

00250 

15.01 

36.04 

26.79 

1512.8 

oes 

00300 

14.52 

35.96 

26.83 

1512.0 

DBS 

00400 

13.57 

35.83 

26.94 

1510.4 

oes 

00450 

12.78 

35.67 

28.97 

1508.3 

oes 

00500 

11.53 

35.44 

27.04 

1504  .6 

oes 

00533 

10.90 

35.40 

27.12 

1502.9 

09$ 

00540 

11.01 

35.49 

27.17 

1503.5 

08S 

00556 

10.95 

35.47 

27.17 

1503.5 

oes 

00600 

10.17 

35.38 

27.24 

1501 .3 

nes 

00629 

09.33 

35.24 

27.27 

1498.6 

oes 

006  62 

08.47 

35.14 

27.33 

1495.8 

oes 

006  90 

08.03 

35.15 

27.61 

1494.6 

oes 

00700 

08.38 

35.25 

27.43 

1456.2 

JBS 

00704 

08.19 

35.20 

27.42 

1495.5 

08  s 

00722 

08.41 

35.32 

27.48 

1496.8 

oes 

00744 

08.21 

35.30 

27.50 

1496.4 

DBS 

00790 

07.18 

35.14 

27.52 

1492.9 

oes 

00800 

07.12 

35.17 

27.56 

1492 .9 

oes 

00805 

06.96 

35.16 

27.57 

1492.4 

OHS 

00850 

06.91 

35.21 

21.1.2 

1493.0 

ves 

00900 

06.16 

35.14 

27.66 

1450.7 

res 

00952 

05.72 

35.10 

77.65 

1489.8 

JBS 

00972 

05.79 

35.13 

27.70 

1490.4 

oes 

00978 

05.69 

35.12 

27.71 

1490.1 

oes 

01000 

05.71 

35.13 

27.71 

1490.6 

oes 

01050 

05.33 

35.10 

27.74 

1489.8 

OPS 

01068 

05.45 

35.14 

27.75 

1490.7 

oes 

01096 

05.25 

35.10 

27.75 

1490.3 

r.BS 

01100 

05.08 

35.07 

27.74 

1489.6 

oes 

01117 

04.99 

35.07 

27.75 

1485.5 

oes 

C1137 

05.06 

35.09 

27.76 

1490.2 

CBS 

01200 

04.67 

33.04 

27.77 

1489.6 

DBS 

01240 

04.65 

35.06 

27.78 

1490.2 

CBS 

01300 

04.37 

35.01 

27.78 

1490.0 

08' 

01400 

04.23 

35. CO 

21.lt 

1491  .0 

CBS 

01500 

04.05 

34.  9e 

27.75 

1491 .9 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  01*  0 

OUR AT ION  00.5 

OR  10  E42  0** 


TOT  P NO 2 N03 


TIN  50  INI 
5 500* «f  * 
1 SQUARE  *• 
I 500* RE  50 


5101  ON 
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REMO  31 

3177  V EAR 

197C 

ROTOR  043*9 

A (A  I tf A 

70. C 

DIP  HOT  K»  R 

M1KD-DIR 

O'- 

INST  ST;'  PECfWf.r^ 

Tf  N SO  1206 

CONSEC 

0067  SON* 

H Ot 

ship  no 

MET  . 

►.Hr 

17.C 

9V  o 2 

«IMf>-SPG 

Of 

TAACE  01 A f> 

t 

S JIJARE 

A 

LA*  33 

00  N OAV 

17 

DATA  USE 

l 

lA'f^*'  l«l 

79.4 

SEA 

IM»«'AT1"*N  07*5 

2 

S9l»A»F 

AH 

LONG  04* 

13  * HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLLIIJ  T/; 

CL/TA 

et  A THE* 

XI 

r i |G  *4?  367 

1 

SC,  J ARC 

5" 

CASTNU"/T|«»f  LVlTVP 

DEPTH 

TE*P 

SAL 

SIGMA 

-T 

OVNOPTH  SND  VEL 

r-XYG 

P0*» 

1 f T P NO?  NOT  1 

1-3 

PH 

OBS 

00000 

21.31 

36.3V 

23.48 

1527.3 

IPS 

00010 

21.05 

36.2  7 

2*.54 

1526.7 

DBS 

00020 

19.65 

36.2  7 

?3.«4 

1523.0 

OHS 

000  30 

18.28 

36.  27 

?6.  16 

1519.3 

HRS 

000  50 

1 7.08 

36.27 

24.49 

1514.1 

04  S 

00075 

16.61 

36.26 

<6.6  l 

1515.2 

( bS 

00100 

lo.52 

36.31 

?4.o  5 

1515.3 

CBS 

00125 

16.40 

36.29 

?6. 66 

1515.4 

nRs 

00150 

16.22 

36.26 

26.66 

1513.2 

CBS 

002  00 

15.77 

36.17 

26.72 

1514.5 

IBS 

00/  30 

15.47 

3c. I? 

2 *»  • 75 

1514.3 

OPS 

00300 

14.7P 

36.00 

29  •#  1 

1512.5 

UBS 

004  00 

13.34 

35.77 

2b.  94 

19C9.5 

08  S 

00*00 

11.72 

35.5  3 

2/..'  .7 

1504.4 

IBS 

0052? 

11.19 

35.42 

■•7.09 

1503.7 

98  S 

006  00 

10.01 

35.31 

27.21 

15C0.7 

°3S 

006  31 

C9.90 

35.36 

27.26 

1500.8 

CBS 

0066  1 

08.99 

35.21 

r 7.  -o 

1457 .8 

v'BS 

C067V 

08.82 

35.4  l 

27.33 

1 4C7 . 5 

CBS 

00640 

08.92 

35.29 

27.3b 

149F .1 

DBS 

007C9 

08 . 86 

35.30 

27.  * 9 

1496.1 

08S 

0071  > 

08.76 

35.27 

27.  *9 

1497.9 

06  S 

00721 

08.66 

35.33 

27.4? 

1498.5 

08S 

00759 

07.92 

35.17 

27.44 

1495.2 

OBS 

0C75V 

C7.95 

35.20 

27.46 

1495.5 

OBS 

00790 

07.28 

35.15 

27.5  2 

1493.3 

OBS 

ooeco 

07.23 

35.15 

27.52 

1493.3 

OBS 

00840 

07.03 

35.18 

27.58 

1493.2 

OBS 

0C890 

06.56 

35.16 

27.63 

1492.2 

CBS 

C0900 

C6.60 

35.  19 

27.64 

1492  .6 

OBS 

00920 

06.64 

35.20 

27.65 

1493.1 

OBS 

00580 

05.91 

35.11 

27.«  7 

1491 .0 

OBS 

L 1000 

05.82 

35.12 

27.69 

1491.0 

OBS 

CIO  20 

C5.62 

35.0b 

< / .bd 

1 49C . 5 

0B< 

01060 

05.60 

35.13 

27.73 

1491  .1 

OBS 

oil  oo 

05.19 

35.0b 

27.74 

1490.1 

OBS 

01190 

04.95 

35.06 

27.77 

1490.6 

ObS 

01200 

05.16 

*5.14 

<7.79 

1491.7 

CBS 

01240 

05.29 

35.15 

27.76 

1492.9 

CBS 

01300 

05.05 

35.13 

27.79 

1492.9 

OBS 

01400 

04.55 

35.06 

?7.*o 

145c. 5 

CBS 

01430 

04.42 

15.04 

2*. *9 

1492.4 

r6S 

01442 

04.48 

35.06 

27. hO 

1492  .9 

CBS 

01500 

C4.14 

35.01 

2*. 80 

1492.4 

326 
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RFE  ID 

31 

81  77 

YEAR 

1970 

BOTOP  04572 

A 1 8 TE«E  19.4 

016  HOT 

PEP 

WINC-OI  6 

07 

INST  STO  PEC0P0E8 

TEN  SO  1206 

CuNSEC 

0068 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  3UL5  16.6 

02  1 

2 

wINO-SPO 

13 

TRACE  018  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59 

N 

OAV 

18 

DATA  USE  1 

dARONtTL  1029.3 

SEA 

WlND-EGR 

0U8ATIJN  O')  .4 

2 

SQUARE 

4b 

LUNG 

047 

58 

¥ 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CLOUO  7/A 

CL/T* 

WE«  THE* 

XI 

0*10  E42  068 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIHE 

IVlTVP 

oeptm 

TCNP 

SAL 

Slr.**A-T 

ovnopth  snd  vel  oxvg 

P04  TOT  P N02 

NGJ 

S 133 

•H 

06.0 

PBS 

00000 

20.97 

34.41 

2S.55 

1526.4 

CoS 

00010 

20.96 

36.42 

25.60 

1526 .5 

IBS 

C0020 

20.96 

36.42 

25. 6 C 

152/  .7 

TBS 

00030 

20.03 

36.50 

<5.61 

1526.5 

;«es 

00050 

18.20 

3o. 23 

26.16 

1514.6 

rp< 

000  75 

16.56 

36.26 

2a.  6 0 

1515.0 

08  S 

00100 

16.41 

36.26 

; ..64 

1514.9 

j6S 

00125 

16.27 

- 1>  • «-  6 

26.6  7 

i51**.9 

UBS 

00150 

16.10 

36.2  4 

26.6fe 

1515.0 

08  S 

00200 

15.51 

36.13 

26.75 

151*.  7 

36  S 

00220 

15.53 

36.  14 

26.75 

1514.1 

GBS 

002  50 

15.29 

36.07 

26.75 

1513.7 

3BS 

0C300 

14.73 

35.99 

26. BO 

1512 .8 

3ES 

00400 

13.45 

35.78 

26.92 

15C9.9 

CBS 

00500 

11.93 

35.51 

2 7.02 

1506.1 

08S 

00520 

11.31 

35.37 

27.03 

1504. 1 

CBS 

0C52S 

11.37 

35.49 

22.11 

1504.5 

OBS 

00540 

11.19 

35.44 

<.7.10 

1504.1 

GBS 

00552 

11.10 

35.47 

27.13 

1504.3 

ObS 

006  00 

09.78 

35.27 

27.22 

1499.8 

GBS 

006  70 

08.33 

35.15 

27.36 

1495.4 

OBS 

006  80 

08.27 

35.14 

27.36 

1445.3 

OBS 

006  85 

00.33 

35.19 

27.39 

1495.7 

OBS 

00700 

06.25 

35.20 

27.41 

1495.6 

OBS 

00730 

08.09 

35.23 

27.46 

1445.6 

OBS 

00760 

07. 5j 

35.  16 

2 7.49 

1493.8 

OBS 

00800 

07.05 

35.  15 

27.55 

1492.6 

OBS 

00820 

07.02 

35.18 

<7.58 

149^.9 

GBS 

008  50 

06.83 

35.18 

27.60 

1492.6 

CeS 

008  70 

06.45 

35.14 

27.o2 

1491 .4 

P8S 

00900 

06.  13 

35.13 

27.66 

1450. 6 

OBS 

00950 

05.80 

35.11 

27.65 

1490.1 

CBS 

C1C00 

05.30 

35.06 

27.71 

1480.8 

GBS 

01010 

05.23 

35.06 

27.73 

1468.7 

OBS 

01030 

05.44 

35.12 

27.76 

1490  .0 

nBS 

01060 

05.15 

35.08 

2 7.74 

1489.3 

OBS 

01070 

05.22 

35.10 

27.75 

1409.7 

CBS 

01100 

04.82 

35.03 

27.74 

1 4fcE  .5 

OBS 

01135 

04.60 

34.99 

27.73 

140*:. 1 

ObS 

01150 

04.65 

35.01 

2^.74 

148E.6 

OBS 

01200 

04.55 

35.00 

2’. 75 

14E9.0 

OBS 

01300 

04.30 

35.00 

27.77 

1450.0 

OBS 

01330 

04.22 

34.97 

27.76 

1405.0 

CBS 

01400 

04.15 

34.99 

27.70 

1490.7 

OBS 

01450 

04.11 

34.90 

27.7b 

145/. 4 

OBS 

01500 

03.95 

34.96 

27. 7e 

1*41.9 
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• E R 1 0 

31 

91  IT 

TEAR 

1910 

ttOTDP 

1 02  74  j 

AIR  TEMP  20.2 

OIR  HGT  RE" 

COT- SEC 

0069 

MONTH 

06 

SHIR 

OU 

KfT  few*  16.  E 

05  2 3 

LAT 

35 

0.  N 

OAT 

18 

OATA 

USE  1 

EAR09ETR  1030.2 

SEA 

LONG 

04  e 

05  6 

ML  UR 

11.4 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T|Nf  LTLTTR 

PERTH 

TENR 

SAL 

SI3HA-T 

DYNORTM  SND  VEL 

11.4  j§< 

00000 

21.11 

36.39 

25.54 

1526.7 

UdS 

00010 

21.10 

36.39 

25.54 

1526 .9 

06  S 

00020 

20.53 

36.  31 

25.64 

1525.4 

U8S 

000  30 

19.13 

36.29 

25.49 

1521 .7 

DBS 

000  50 

l 7.40 

36.2  8 

<6.62 

1517 .1 

06  S 

000  75 

16.59 

36.26 

26. *0 

1515.1 

OBS 

001  00 

16.42 

36.26 

26.64 

1515.0 

DBS 

00125 

16.34 

36.26 

26.1  5 

1515.1 

OBS 

001  50 

16.  C8 

36.23 

26.  C 9 

1514.7 

PBS 

002  00 

15.69 

36.17 

26.74 

1514.3 

OBS 

002  50 

15.26 

36.08 

2 6.76 

1513.6 

08' 

00300 

14.63 

35.99 

2o.84 

1512.3 

ObS 

00403 

13.53 

35.  8 

25.91 

15  1C  .2 

OBS 

005  00 

11.93 

35.5* 

27.04 

1506.1 

Ob' 

OOtOO 

10.06 

35.  33 

27.22 

1500. 9 

OBS 

0065G 

C9.47 

35.31 

27.  3C 

1449.5 

OBS 

006  60 

09.40 

35.29 

27.30 

1494.4 

OBS 

006  7 0 

09.00 

35.21 

27.30 

1490 .0 

OBS 

00683 

09.05 

35.29 

27.36 

1448.5 

OBS 

00700 

08.80 

35.23 

27.35 

1497.8 

OBS 

00725 

06.01 

35.13 

27.34 

1495.1 

OBS 

00735 

06.38 

35.23 

27.42 

1446.6 

CBS 

00760 

07.53 

35.12 

27.46 

1493 .3 

06  S 

00780 

07.60 

35.14 

27.50 

1444.5 

OBS 

00800 

07.21 

35.  1 1 

27.50 

1443.2 

CBS 

OOP  30 

07.06 

35.18 

27.5  7 

1493.2 

OBS 

00860 

06.80 

35.16 

27.59 

1492.6 

PBS 

00873 

06.48 

35.10 

2 7.59 

1491.5 

J8S 

009  00 

06.4  2 

35.17 

27.65 

1491 .8 

06* 

00915 

06.48 

35.22 

27.68 

1492.4 

OBS 

01000 

05.70 

35.  1 1 

2 7.7C 

1490.5 

OBS 

01100 

05.05 

35.07 

27.75 

1484.5 

OBS 

01135 

04.90 

35.05 

27.75 

14  6°  .4 

PBS 

01200 

05.21 

35.14 

27.76 

1491  .9 

OBS 

01230 

C4.95 

35.09 

27.-7 

1491.3 

DBS 

01255 

04.89 

35.00 

<7.77 

1491  .4 

"•as 

01290 

05.02 

35.13 

27.60 

1442.6 

OPS 

01  303 

04.99 

35.12 

27.74 

1452.7 

OBS 

01340 

04.63 

35.06 

27.74 

1441  .8 

jBS 

01363 

04.68 

35.06 

27.80 

1492.4 

OaS 

01400 

04. 5« 

35.06 

27.74 

1492.6 

D«S 

01500 

04.21 

35.02 

27.80 

• Mt 

1492.7 

REF  1 0 

31 

8177 

TEAR 

1970 

BO  TOP  04480 

AIR  TEMP  22.6 

OIR  HJT 

Pf  R 

CONSEC 

0070 

month 

96 

SHIP  OU 

BET  RULE  19.  C 

06  1 

2 

LAT 

35 

03  N 

OAT 

IB 

OATA  USE  1 

BAP03E-4  1029.? 

SEA 

long 

048 

16  M 

HOUR 

19.2 

AREA  05 

CL9U0  T/t 

CL/TR 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

9YNDPTM  SNO  VEL 

19.2 

OBS 

00000 

21.49 

36.41 

25.45 

1527.7 

OBS 

00010 

20.94 

36.39 

.5.59 

1526.4 

OBS 

00020 

19.73 

36.27 

25.82 

1523.2 

OBS 

00030 

18.68 

36.27 

26.94 

1521.0 

OBS 

00050 

16.94 

36.29 

•»6.4  4 

1515.7 

GBS 

000  75 

16.51 

36.2  7 

Co  .1  2 

1514  .8 

OBS 

00100 

16.44 

36.28 

26.u5 

1515.1 

OBS 

00125 

16.21 

36.25 

26.  t 8 

1514.7 

ObS 

00150 

16.03 

36.21 

.6.69 

1514.3 

39  S 

00200 

15.55 

36.12 

.6.73 

1513.9 

rbS 

002  50 

14.96 

36.00 

2 6.7  7 

1512.6 

OBS 

00309 

14.53 

35.95 

26.8  2 

1512.0 

OBS 

00372 

13.95 

35.90 

25.91 

1511.2 

OBS 

90400 

13.46 

35.77 

<6.91 

1509.9 

OBS 

00420 

13.26 

35.  76 

26.95 

1509.6 

PBS 

004  52 

12.65 

35.62 

2 6.96 

1507.9 

OBS 

00482 

12.62 

35.65 

26.99 

1 5 Oo . 0 

PBS 

00500 

11.80 

35.50 

2 7.03 

1505.6 

OBS 

006  00 

09.78 

35.27 

27.22 

1499.8 

OBS 

00620 

09.04 

35.33 

27.26 

1500.4 

GBS 

00650 

08.93 

35.19 

27. *0 

1497.4 

OBS 

0066B 

08.76 

35.22 

27.  j5 

1497.1 

OBS 

00700 

06.90 

35.33 

27.41 

1498.3 

OBS 

00730 

C6.60 

35.30 

27.64 

1497.6 

OAS 

00*60 

07.87 

35.20 

<7.47 

1495.2 

OBS 

007  39 

07.67 

35.20 

27.50 

1496.9 

OBS 

OOP  30 

07.42 

35.20 

27.84 

1444.1 

OBS 

OOP  1 5 

07.20 

35.17 

27.54 

1493.5 

OBS 

00860 

06. 9T 

35.21 

27.61 

1493.4 

OBS 

C0900 

06.43 

35.13 

27. f 2 

1491 .8 

OBS 

00922 

06.57 

35.24 

27.69 

1492  .9 

OBS 

01000 

06.12 

35.18 

27.70 

1492.9 

OBS 

01058 

05.43 

35.10 

27.72 

1490.4 

OBS 

01100 

05.21 

35.08 

2 7.73 

1490  .2 

OBS 

01200 

04.93 

35.09 

27. 7B 

1490.7 

OBS 

01233 

04.96 

35.10 

27. 7R 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.51 

35.03 

2 7.70 

1490.6 

OBS 

01332 

C4.46 

35.03 

27.78 

1490.9 

OBS 

01345 

04.63 

35.08 

<7.80 

1491 .9 

OBS 

01400 

04.51 

35.05 

27.74 

1442.3 

OBS 

01423 

04.61 

35.08 

27.80 

1493.1 

OBS 

01496 

04.41 

35.05 

27.80 

1443.5 

OBS 

01500 

04.23 

35.05 

27. 82 

1492.8 

MlND-OIR  06 
• IVO-SRD  06 
HlNO-FOR 
PEA  THE®  XI 


INST  S » 0 RECORDER 
TRACE  DIB  0 

DURATION  00.5 

C«IG  E42  069 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  56 


3XYG 


R34  TOT  R N0< 


NCJ  SIOJ  PH 


pIVO-OI*  12 
2IND-SRD  ID 
• IND-FC'R 
mEAThER  XI 


INST  STf)  RECORCER 
TRACE  OIR  0 

PUR  AT  ITU  "0.4 

™IG  E6Z  CIO 


TEN  SO  120 6 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  58 


PDA  TC'T 


NU2  NOB  SI  35  PH 
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‘{■10 

31 

81  77 

YEAR 

1970 

8CT0P  02763 

AIR  TSmo  *0.0 

DIR  HCT  PEP 

WIM7-0IR 

12 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

cottsfr 

0071 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  PULP  17. V 

08  2 3 

WIYO-SPD 

10 

TRACE  OIR 

0 S 

SQUARE 

4 

CAT 

iS 

01  N 

DAY 

lb 

DATA  USE 

i 

6ARGNETR  1030.2 

SEA 

WINO-FCR 

DURATION 

00. 5 2 

SQUARE 

48 

LCNf. 

CAP 

0*»  to 

HC'J* 

2 3.6 

APEA 

OS 

CLCUO  T/A 

cl/tr 

rtEATHE* 

XI 

OpIG  E42  071 

1 

SOUARE 

56 

IASTKUP/T 1 MB 

IVLTYP 

OErTM 

TEMP 

SAL  Sl&MA-T 

DVNOPTH  SNO  VEl 

OXVG 

P'74 

TOT  P N02 

NC3  S 103 

PH 

CBS 

00000 

21.42 

36.40 

25.46 

1527.6 

08S 

00010 

21.26 

36.39 

25.  !0 

1527.3 

08  S 

00020 

20.98 

36.31 

25.51 

1526.6 

oes 

000  30 

18.90 

3o.28 

20.04 

1521 .1 

OBS 

00050 

17.08 

36.31 

i*.*2 

1516.2 

DBS 

00075 

16.70 

36.33 

26.62 

1515.5 

ces 

00100 

16.40 

36.26 

2c»  .66 

1514.9 

OBS 

00125 

16.18 

36.25 

<6.68 

1514.6 

08  S 

00150 

16.05 

36.23 

20.70 

1514.6 

OBS 

00200 

15.63 

36.16 

26.74 

1514.1 

OBS 

002  50 

15.02 

30.03 

?o.76 

1512.6 

OBS 

00300 

14.47 

35.96 

2o.85 

1511.8 

OBS 

00400 

13.33 

35.78 

26.05 

150S. 5 

OBS 

00  5 00 

11.78 

35.51 

27.05 

1505.6 

uBS 

006  00 

10.09 

35.35 

27.23 

1501.0 

OBS 

00633 

09.55 

35.29 

27.27 

1499.5 

OBS 

00644 

09.61 

35.32 

27.29 

1500. C 

oes 

00  TOO 

OB. 38 

35.20 

27.39 

1496.1 

OBS 

00711 

08.36 

35.20 

27.40 

1496.2 

oes 

00730 

07.86 

35.17 

27.45 

1494  .6 

OBS 

00740 

08.24 

35.28 

27.48 

1496  .4 

OBS 

00780 

07.35 

35.16 

27.52 

1453.5 

HRS 

00709 

07.40 

35.19 

27.53 

1493.8 

JBS 

008  00 

07.26 

35.18 

27.54 

1493.5 

oes 

00841 

06.74 

35.16 

27. 6C 

1492.1 

OBS 

00860 

06.76 

35.22 

27.64 

1442.6 

OBS 

00900 

06.57 

35.21 

77.06 

1492.5 

OBS 

01000 

05.61 

35.12 

27.72 

1490.2 

OBS 

01032 

05.58 

35.13 

27.73 

1490.6 

06  S 

01100 

C5.13 

35.08 

27.74 

1489.8 

OBS 

C 1 1 18 

05.26 

35.12 

27.  76 

1490.7 

OBS 

01123 

05.16 

35.10 

27.76 

149C.4 

OBS 

01158 

05.12 

35.11 

27. ?7 

1490.8 

OBS 

01181 

04.79 

35.06 

27.77 

1489.0 

OBS 

01200 

C4.94 

35.09 

27.77 

149C.7 

OBS 

01210 

04.95 

35.  10 

27.78 

1491 .0 

OBS 

01219 

04.78 

35.07 

27.78 

1490  .4 

OBS 

01240 

04.85 

35.09 

27.79 

1491.0 

OBS 

01250 

04.73 

35.07 

27.76 

1490.8 

OBS 

01265 

04.90 

35.11 

27.80 

1491.7 

OBS 

01278 

04.69 

35.07 

27.79 

1491 .0 

OBS 

01290 

04.88 

35.11 

27.80 

1492.0 

OBS 

Cl  300 

04.84 

35.11 

27.80 

1492.0 

OSS 

01400 

04.53 

35.06 

27.80 

1492  .4 

OBS 

01500 

04.14 

35.01 

27.60 

1492.4 
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#irio 

31 

8177 

V*AR 

1970 

80 TOP  03201 

Aik  TEMP  20.4 

OIR  HGT 

PEP 

WIND-OIR 

10 

INST  STO  kECOPOEP 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0072 

month 

06 

SHIP  OU 

MET  5UL8  IP.C 

05  1 

2 

WlND-SPD 

09 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02 

N 

CAY 

19 

OATA  USE  1 

BAPONETR  111  28 .9 

SEA 

wlNO-FOP 

OUR  A T I ON  00.5 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

02 

¥ 

HOUR 

06.2 

AREA  05 

CL0U9  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  £42  072 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUN/TINE 

LYLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGfA-T 

06.2 

08S 

coooo 

21.27 

36.40 

25.50 

09  S 

00010 

21.25 

36.40 

25.51 

OoS 

00020 

21.25 

36.40 

25.51 

08$ 

00030 

19.38 

36.21 

25.67 

OPS 

00050 

16.98 

36.23 

26.48 

OSS 

00075 

16.61 

36.28 

26.61 

LBS 

00080 

16.71 

36.32 

26.61 

oes 

GO  100 

16.45 

36.28 

26.64 

Of  s 

00125 

16.26 

36.25 

26.67 

Q8S 

00150 

16.  15 

36.24 

26.68 

05$ 

00200 

15.77 

36.18 

26.72 

oes 

00250 

15.50 

36.13 

26.75 

oes 

00300 

14.78 

36.01 

26.82 

08S 

00372 

13.68 

35.83 

26.91 

oes 

00393 

13.67 

35.84 

26.92 

08  S 

00400 

13.59 

35.83 

26.9  3 

CBS 

00500 

12.08 

35.56 

27.03 

oes 

00540 

11.08 

35.43 

27.11 

oes 

00563 

10.79 

35.38 

27.13 

08$ 

005  73 

10.85 

35.44 

27.16 

08$ 

006  C0 

10.35 

35.38 

27.21 

09  S 

00640 

09.81 

35.33 

27.26 

OBS 

00700 

08.33 

35.17 

27.38 

CBS 

00705 

08.40 

35.21 

27.  40 

OBS 

00710 

08.26 

35.18 

27.40 

OBS 

00715 

08.44 

35.27 

27.44 

OBS 

00720 

08.15 

35.20 

27.43 

OPS 

00738 

08.41 

35.30 

27.47 

OBS 

00745 

08.05 

35.23 

27.47 

06$ 

00750 

08.30 

35.32 

27.50 

CBS 

00770 

08.13 

35.29 

27.50 

06  S 

OOP  00 

07.39 

35.18 

27.53 

CBS 

00840 

06.89 

35.  16 

27.58 

oes 

008  55 

07.11 

35.23 

27.60 

OBS 

00900 

06.45 

35.15 

27.63 

OBS 

00910 

06.03 

35.  OB 

27.63 

OBS 

00930 

06.02 

35.12 

27.67 

OBS 

01000 

05.53 

35.07 

27.69 

OBS 

01020 

05.35 

35.08 

27.72 

OBS 

01040 

05.40 

35.10 

27.73 

08$ 

01050 

05.30 

35.08 

27.72 

OBS 

01080 

05.34 

35.11 

27.74 

OBS 

01090 

05.18 

35.10 

27.75 

OBS 

01100 

05.16 

35.10 

27.76 

OBS 

01140 

05.06 

35.08 

27.75 

OBS 

01180 

04.67 

35.04 

27.77 

OBS 

01200 

04.71 

35.04 

27.76 

OBS 

01205 

04.53 

35.02 

27.77 

oes 

01210 

04.66 

35.05 

27.78 

oes 

01300 

04.37 

35.02 

27.78 

OBS 

01322 

04.24 

35.00 

27.78 

oes 

01400 

04.16 

34.99 

27.78 

OBS 

01500 

04.09 

35.00 

27.80 

DYNOPTH  SND  VEl  OXYG  P04  TOT  P NC2  N03  SIG3  PH 

1527.2 

1527.3 

1527.4 

1522.3 

1515.8 

1515.2 

1515.6 

1515.1 

1514.9 

1514.9 

1514.5 

1514.4 

1512.9 

1510.3 

1510.6 

1510.4 

1506.7 

1503.7 

1503.0 

1503.4 

1502.0 

1500.6 

1495.9 

1496.3 

1495.8 

1496.7 

1495.6 

1497.0 

1495.7 

1496.8 

1496.5 

1494.0 

1492.7 

1493.9 

1491.9 

1490.3 

1490.7 

1489.8 

1489.4 

1490.0 

1489.7 

1490.4 

1489.9 

1490.0 

1490.2 

1489.2 

1489.7 

1489.0 

1489.7 

1490.0 

1489.8 

1490.7 

1492.1 


I AHIjE  XXI. — Continued 


6IPID  31  tl 7T  Tftf  1970 

CONSEC  0073  MONTH  06 

tAT  35  01  N 06V  19 

LONG  04104  N HOUR  11,2 


BO TOP  03303  616  T£MP  20.0 

SHIP  OU  MET  BUL8  18.1 

06T6  USE  1 8AR0METR  1029,7 

AREA  09  CL  GUO  T/6 


016  hot  PER  MlND-DI  R 12 

07  2 2 MlNO-SPD  08 

SE6  MlNO-FOR 

CL/TR  ME6THER  XI 


INST  STO  PECOROER  TEN  SO  1206 

TR6CE  DIR  0 9 S0U6RE  6 

DURATION  00.6  2 SQUARE  68 

OR  10  E62  073  1 SQUARE  98 


CASIN'*/ TINE 

IVLTVP 

OCPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.2 

OBS 

00000 

21.26 

36.61 

25.52 

08  S 

00010 

21.22 

36.61 

25.52 

OBS 

00020 

20.03 

36.27 

25.76 

OBS 

00030 

18.78 

36.25 

26.05 

OBS 

00050 

16.85 

36.25 

26.53 

OBS 

00075 

16.68 

36.26 

26.62 

OBS 

00100 

16.33 

36.25 

26.65 

OBS 

00125 

16.20 

36.26 

26.67 

OBS 

00150 

16.06 

36.21 

26.68 

OBS 

00200 

15.63 

36.15 

26.73 

OBS 

002  50 

15.18 

36.03 

26.76 

OBS 

00300 

16.31 

35.92 

26.85 

OBS 

00335 

16.15 

35.91 

26.88 

OBS 

00600 

13.28 

35.77 

26.95 

OBS 

00662 

12.86 

35.71 

26.99 

OBS 

00500 

11.78 

35.69 

27.03 

OBS 

00530 

1 0*90 

35.39 

27.12 

OBS 

00555 

10.78 

35.63 

27.17 

OBS 

006  00 

09.80 

35.32 

27.26 

OBS 

006  20 

09.68 

35.33 

27.28 

OBS 

006  90 

08.00 

35.15 

27.61 

OBS 

00700 

08.08 

35.19 

27.63 

OBS 

00715 

08.30 

35.27 

27.66 

OBJ 

00760 

08.30 

35.29 

27.68 

OBS 

00800 

07.18 

35.18 

27.56 

OBS 

00830 

06.95 

35.17 

27.58 

OBS 

00855 

07.10 

35.26 

27.61 

OBS 

00900 

06.03 

35.11 

27.66 

OBS 

00910 

05.95 

35.11 

27.67 

OBS 

00920 

04.03 

35.16 

27.68 

OBS 

00965 

05.79 

35.12 

27.70 

OBS 

00995 

05.66 

35.09 

27.72 

OBS 

01000 

05.50 

35.11 

27.72 

OBS 

01030 

05.27 

35.10 

27.76 

OBS 

01050 

05.60 

35.11 

27.76 

OBS 

01100 

05.17 

35.09 

27.75 

OBS 

01130 

06.85 

35.06 

27.75 

OBS 

011*9 

06.91 

35.07 

27.76 

OBS 

01200 

06.62 

35.02 

27.76 

OBS 

01300 

06.61 

35.02 

27.78 

OBS 

01600 

06.28 

35.01 

27.79 

OBS 

01620 

06.17 

36.99 

27.78 

OBS 

01500 

06. OB 

36.98 

27.78 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P06  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1927.1 

1927.2 

1526.0 

1520.7 

1515.6 

1516.7 

1516.7 

1516.7 

1516.6 

1516.1 

1513.3 
IS  II .2 

1511.3 

1509.3 

1508.5 

1505.5 

1502.8 

1502.9 

1699.9 
1699.8 

1696.5 

1695.0 

1696.2 

1696.6 

1693.2 

1692.7 

1693.8 

1690.2 
1690  .0 

1690.6 

1690.3 

1609.6 

1609.7 

1609.3 

1690.1 

1690.0 

1609.1 

1690.0 

1609.3 

1690.1 

1691.3 

1691.1 

1692.1 


TABLE  XXI. — Continued 


REMO  )!  8177  YEAR  1970  BOTOP  03200  AIR  TEMP  22. f 

COMSEC  0074  MONTH  06  SHIP  OU  WET  BUI E-  19. b 

IAT  35  01  N OAY  19  OATA  USE  t BARQHETR  1029. 5 

LONG  048  02  W HOUR  18.1  AREA  0$  CL  QUO  T/a 


CASTNUN/T I HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.1 

OSS 

00000 

21.58 

36.41 

25.43 

OSS 

00010 

21.31 

36.39 

25.48 

OSS 

00020 

21.28 

36.39 

25.45 

OSS 

00030 

19.94 

36.25 

25.75 

OSS 

00050 

16.04 

36.23 

26.22 

OSS 

00075 

16.57 

36.28 

26.62 

OSS 

00100 

16.42 

36.2  S 

26.65 

OSS 

00125 

16.24 

36.25 

26.67 

oss 

00150 

16.13 

36.24 

26.69 

OSS 

00200 

15.73 

36.19 

26.74 

OSS 

00250 

15.32 

36.10 

26.77 

OSS 

00300 

14.  75 

35.99 

26.81 

OSS 

00400 

13.38 

35.79 

26.54 

OSS 

00670 

12.61 

35.66 

27.00 

OSS 

00500 

11.81 

35.46 

27.00 

OSS 

00520 

11. 48 

35.47 

27.07 

OSS 

005  35 

11.00 

35.39 

27.10 

OSS 

00574 

10.88 

35.45 

27.17 

OSS 

00600 

10.24 

35.35 

27.20 

OSS 

00653 

09.64 

35.32 

27.28 

OSS 

00700 

08.94 

35.17 

27.28 

OSS 

00715 

08.06 

35.13 

27.39 

OSS 

00751 

08.35 

35.30 

27.48 

OSS 

00791 

07.90 

35.25 

27.51 

OSS 

00800 

07.54 

35.17 

27.50 

OSS 

00820 

07.14 

35.16 

27.55 

oss 

00845 

06.95 

35.15 

27.56 

OSS 

00870 

07.02 

35.23 

27.62 

oss 

00900 

06.29 

35.10 

27.61 

oss 

00935 

05.87 

35.10 

27.67 

oss 

00940 

05.99 

35.14 

27.69 

oss 

00951 

05.75 

35.12 

27.70 

oss 

00970 

05.74 

35.12 

27.70 

oss 

01000 

05.40 

35.08 

27.71 

oss 

01040 

05.43 

35.11 

27.73 

oss 

01050 

05.22 

35.07 

27.73 

oss 

01063 

05.35 

35.14 

27.77 

oss 

01100 

05.14 

35.11 

27.77 

08  S 

01140 

05.08 

35.10 

27.77 

oss 

01200 

04.69 

35.04 

27.76 

08  S 

01210 

04.76 

35.06 

27.77 

oss 

01230 

04.61 

35.04 

27.77 

oss 

01300 

04.48 

35.03 

27.78 

oss 

01345 

04.25 

34.99 

27.77 

oss 

01400 

04.19 

35.00 

27.79 

oss 

01500 

04.06 

34.99 

27.75 

OIR  HGT  PER  WIND-OIR  11  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

06  1 3 MINO-SPO  Oe  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOP  DURATION  00.5  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  XI  PRIG  E42  074  1 SQUARE  58 


OVNDPTH  SNO  VEL  OXVG  Pf)4  TOT  P N02  NOB  SI03  PH 

1528  .0 

1527.4 

1527.5 

1523.9 

1518.9 

1515.0 

1515.0 

1514.8 

1514.9 

1514.4 

1513.8 

1512.7 

1509.7 

1508.1 

1505.6 

1504.8 

1503.2 

1503.5 

1501.6 

1500.2 

1698.2 

1495.1 

1497.0 

1495.9 

1494.5 

1493.3 

1493.0 

1493.8 

1491 .2 

1490.1 

1490.7 

1689.9 

1690.2 

1689.3 

1690.1 

1689.4 

1490.2 

1489.9 

1490.3 

1489.7 

1490.1 

1489.8 

1490.4 

1490.2 

1490.9 
1692  .0 


TABLE  XXI.— Continued 


REFID 

31 

8177 

YEAP 

1970 

BOTDP  06389 

AIR  TEMP  21.0 

DIR  HGT  PER 

WINO-DIR 

16 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0075 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  18.0 

06  0 2 

WlND-SPO 

06 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

57  N 

DAY 

20 

DATA  USE 

1 

BAROMETP  1029.9 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SOU A RE 

68 

LONG 

068 

05  to 

HOUR 

00.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E62  075 

1 

SQUARE 

68 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03  S I 33 

PH 

DBS 

00000 

21.66 

36.66 

25.69 

OBS 

00010 

21.27 

36.61 

25.51 

08S 

00020 

20.77 

36.36 

25.61 

OBS 

00030 

18.77 

36.30 

26.09 

OBS 

00050 

17.02 

36.29 

26.52 

OBS 

000  75 

16.59 

36.27 

26.60 

OBS 

00100 

16.68 

36.28 

26.66 

OBS 

00125 

16.30 

36.27 

26.67 

OBS 

00150 

16.21 

36.25 

26.68 

OBS 

00200 

15.67 

36.16 

26.72 

OBS 

002  SO 

16.91 

36.03 

26.80 

OBS 

002  82 

16.60 

35.92 

26.83 

OBS 

00300 

16.36 

35.93 

26.8  5 

OBS 

00600 

13.27 

35.77 

26.95 

OSS 

00660 

12.78 

35.70 

27.00 

OBS 

00500 

11.32 

35.63 

27.07 

OBS 

00515 

11.15 

35.63 

27.10 

OBS 

00525 

11.19 

35.50 

27.15 

OBS 

005  78 

10.32 

35.38 

27.21 

OBS 

00600 

09.73 

35.28 

27.26 

OBS 

006  50 

08.57 

35.19 

27.35 

OBS 

00668 

08.36 

35.16 

27.36 

OBS 

00678 

08.60 

35.19 

27.38 

OBS 

00700 

08.21 

35.21 

27.63 

OBS 

00713 

08.26 

35.25 

27.65 

OBS 

00755 

07.78 

35.21 

27.69 

OBS 

00760 

07.69 

35.16 

27.50 

OBS 

00800 

07.07 

35.17 

27.56 

OBS 

00831 

07.03 

35.21 

27.60 

OBS 

00900 

06.38 

35.20 

27.68 

OBS 

00970 

05.70 

35.11 

27.70 

OBS 

00961 

05.60 

35.07 

27.70 

OBS 

01000 

05.29 

35.08 

27.73 

OBS 

01060 

06.98 

35.05 

27.76 

OBS 

01100 

06.95 

35.07 

27.76 

OBS 

01107 

06.82 

35.06 

27.75 

OBS 

01118 

06.92 

35.07 

27.76 

OBS 

01163 

06.66 

35.03 

27.76 

OBS 

01160 

06.73 

35.05 

27.77 

OBS 

01200 

06.60 

35.03 

27.77 

OBS 

01270 

06.26 

36.98 

27.76 

OBS 

013C0 

06.29 

35.00 

27.78 

OBS 

01600 

06.10 

36.98 

27.78 

OBS 

01500 

06.00 

36.98 

27.79 

1527.7 

1527.3 

1526.1 

1520.7 

1516.0 

1515.1 

1515.2 

1515.0 

1515.1 

1516.2 

1512.5 

1511.2 

1511.6 

1509.3 

1508.2 
1503.9 

1503.5 
1503  .9 

1501.5 

1699.6 

1696.0 

1695.5 

1695.8 

1695.5 

1696.0 

1696.8 

1693.7 

1692.7 

1693.1 

1691.7 

1690.0 

1688.9 

1688.8 

1688.5 

1689.1 

1688.6 

1689.3 

1688.6 

1689.2 

1689.3 

1689.0 

1689.6 
1690.5 

1691.7 


REF  1 0 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  02789 

AIR  TEMP  20.9 

OIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

13 

INST  STD  RECOROER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0076 

MONTH 

1 06 

SHIP  OU 

WET  BULB  19.1 

06 

WIYD-SPD 

07 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

05  N 

OAV 

20 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1029.1 

SEA  3 

WIND-FOR 

OURATION 

00.6  2 

SOUARE 

68 

LONG 

068 

11  M 

HOUR 

06.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E62  076 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

21.33 

36.43 

25.51 

1527  .4 

OBS 

00010 

21.17 

36.42 

25.55 

1527.1 

OBS 

00020 

20.81 

36.38 

25.61 

1526.3 

OBS 

00030 

19.27 

36.29 

25.95 

1522.1 

OBS 

00050 

17.08 

36.25 

26.47 

1516.1 

OBS 

00075 

16.69 

36.28 

26.59 

1515.4 

OBS 

00100 

16.62 

36.31 

26.63 

1515.6 

OSS 

00125 

16.63 

36.29 

26.66 

1515.4 

OBS 

00150 

16.36 

36.27 

26.66 

1515.6 

OBS 

00200 

15.90 

36.18 

26.70 

1514.9 

OBS 

002  50 

15.22 

36.05 

26.75 

1513.5 

OBS 

00300 

16.66 

35.96 

26.81 

1512.3 

OBS 

00320 

16.16 

35.89 

26.86 

1511.0 

OBS 

00360 

16.10 

35.90 

26.88 

1511  .2 

OBS 

00390 

13.77 

35.82 

26.89 

1510.8 

OBS 

00600 

13.66 

35.76 

26.91 

1509.8 

OBS 

00500 

11.78 

35.52 

27.05 

1505.6 

OBS 

006  00 

10.09 

35.31 

27.20 

1501 .0 

oes 

00700 

08.62 

35.16 

27.32 

1497.0 

OBS 

00710 

08.51 

35.16 

27.34 

1496.7 

OBS 

00715 

08.65 

35.26 

27.40 

1497.5 

OBS 

00760 

07.82 

35.10 

27.40 

1496.5 

OBS 

00780 

07.82 

35.17 

27.45 

1495.3 

OBS 

00800 

07.56 

35.17 

27.50 

1496.5 

OBS 

00860 

07.02 

35.15 

27.55 

1493.2 

oes 

00B80 

06.78 

35.15 

27.59 

1492.9 

OBS 

00900 

06.27 

35.10 

27.62 

1491 .1 

OBS 

00940 

06.46 

35.19 

27.67 

1492.6 

oes 

01000 

05.73 

35.10 

27.69 

1490.6 

oes 

01100 

05.29 

35.08 

27.73 

1490.5 

oes 

01200 

06.80 

35.03 

27.74 

1490.1 

oes 

01260 

04.65 

35.02 

27.75 

1490.1 

OBS 

01270 

06.71 

35.05 

27.77 

1490.9 

OBS 

01290 

C4.60 

35.03 

27.77 

1490.8 

OBS 

01300 

04.70 

35.05 

27.77 

1491 .4 

OBS 

01365 

04.86 

35.09 

27.78 

1492.8 

OBS 

01380 

04.  84 

35.09 

27.79 

1493.3 

OBS 

01600 

04.75 

35.07 

27.78 

1493.3 

OBS 

01500 

04.24 

35.01 

27.79 

1492.8 

333 
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TABLE  XXI. — Continued 


REFID 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOF 

03840 

AIR  TEMP 

21.7 

CONSEC 

0077 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

WET  BULB 

19.0 

1.67 

35 

01  H 

04Y 

20 

DATA 

USE  1 

BAROHETR 

1029.9 

LONG 

048 

03  W 

HOUR 

11.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.4 

08  S 

00000 

21.35 

36.43 

25.50 

OBS 

00010 

21.33 

36.42 

25.50 

08  S 

00020 

21.25 

36.39 

25.50 

OBS 

00030 

19.07 

36.27 

25.99 

08  S 

00050 

16.98 

36.25 

26.50 

OBS 

00075 

16.52 

36.25 

26.60 

OBS 

00100 

16.35 

36.23 

26.6  3 

OBS 

00106 

16.25 

36.21 

26.64 

OBS 

00125 

16.24 

36.24 

26.66 

OBS 

00135 

16.24 

36.23 

26.65 

OBS 

00150 

16.06 

36.19 

26.67 

OBS 

00200 

15.39 

36.09 

26.74 

OBS 

002  33 

14.93 

35.99 

26.77 

OBS 

002  50 

14.87 

36.00 

26.79 

OBS 

00300 

14.56 

35.97 

26.83 

OBS 

00400 

13.32 

35.76 

26.93 

OBS 

00500 

11.61 

35.45 

27.03 

OBS 

00523 

11.23 

35.40 

27.06 

OBS 

00530 

11.32 

35.49 

27.12 

OBS 

006  00 

10.19 

35.36 

27.22 

OBS 

00685 

08.24 

35.12 

27.35 

OBS 

00700 

08.25 

35.21 

27.42 

OBS 

00740 

08.15 

35.25 

27.47 

OBS 

00790 

07.32 

35.16 

27.52 

08  S 

00800 

07.24 

35.17 

27.54 

OBS 

00830 

06.98 

35.16 

27.57 

OBS 

00845 

07.07 

35.21 

27.59 

OBS 

00850 

06.99 

35.20 

27.60 

OBS 

00860 

07.05 

35.22 

27.61 

OBS 

00900 

06.32 

35.13 

27.63 

OBS 

01000 

05.42 

35.06 

27.69 

OBS 

01100 

04.92 

35.03 

27.73 

OBS 

01140 

04.90 

35.05 

27.75 

OBS 

01200 

04.55 

35.00 

27.75 

OBS 

01290 

04.34 

34.98 

27.76 

OBS 

01300 

04.40 

35.00 

27.76 

OBS 

01360 

04.14 

34.97 

27.77 

OBS 

01400 

04.11 

34.96 

27.76 

OBS 

01500 

04.01 

34.96 

27.77 

REF  10 

31 

8177 

YEAR  1970 

807  DP 

04389 

AIR  TEMP 

23.0 

COMSEC 

007B 

MONTH  06 

SHIP 

OU 

MET  BULB 

21.0 

LAT 

34 

57  N 

OAY  20 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1029.5 

LONG 

048 

04  W 

HOUR  19.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

19.2 

OBS 

00000 

21.78 

36.43 

25.38 

OBS 

000 10 

21.25 

36.41 

25.52 

OBS 

00020 

19.82 

36.29 

25.81 

OBS 

00030 

18.77 

36.26 

26.06 

OBS 

00050 

17.47 

36.26 

26.38 

OBS 

00075 

16.64 

36.27 

26.59 

OBS 

00100 

16.48 

36.26 

26.62 

OBS 

00125 

16.41 

36.26 

26.64 

OBS 

00150 

16.30 

36.25 

26.66 

OBS 

00200 

16.16 

36.23 

26.67 

OBS 

002  50 

15.50 

36.11 

26.73 

OBS 

00300 

15.01 

36.03 

26.78 

OBS 

00400 

13.62 

35.82 

26.92 

OBS 

004  74 

12.67 

35.65 

26.98 

OBS 

00500 

11.97 

35.52 

27.02 

OBS 

00549 

10.95 

35.38 

27.10 

OBS 

00557 

11.13 

35.48 

27.14 

OBS 

006  00 

10.25 

35.34 

27.19 

OBS 

00682 

08.40 

35.14 

27.34 

OBS 

00700 

08.35 

35.19 

27.39 

OBS 

007  29 

OB.  20 

35.23 

27.44 

OBS 

00734 

07.97 

35.16 

27.44 

OBS 

00749 

07.90 

35.18 

27.45 

OBS 

00800 

07.11 

35.16 

27.55 

OBS 

00820 

07.04 

35.19 

27.58 

OBS 

00829 

07.14 

35.24 

27.61 

OBS 

00900 

05.93 

35.08 

27.65 

OBS 

00943 

05.77 

35.08 

27.67 

OBS 

00952 

05.96 

35.17 

27.71 

OBS 

01000 

05.56 

35.11 

27.72 

OBS 

01028 

05.28 

35.06 

27.71 

OBS 

01041 

05.32 

35.08 

27.72 

OBS 

01100 

05.04 

35.06 

27.74 

OBS 

01200 

04.56 

35.01 

27.75 

OBS 

01300 

04.20 

34.97 

27.76 

OBS 

01400 

04.14 

34.97 

27.77 

OBS 

01500 

04.03 

34.97 

27.78 

OIR  HGT  PER 

WIND-01  R 

12 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

09 

WINO-SPO 

OS 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

SEA  3 

WIND-FOR 

OURATION 

00.7 

2 

SOUARE 

48 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E42  077 

1 

SOUARE 

58 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

1527.4 

1527.5 

1527.4 

1521 .5 

1515.8 

1514.8 

1514.7 

1514.5 

1514.8 

1515.0 

1514.6 

1513.2 

1512.2 

1512.3 

1512.1 

1509.4 

1504.9 

1503.9 

1504.4 

1501.4 

1495.3 

1495.7 

1496.0 

1493.5 

1493.4 

1492.9 

1493.5 

1493.3 

1493.7 

1491.4 

1489.3 

1488.9 

1489.5 

1489.0 

1489.6 

1490.1 

1490.0 

1490.5 

1491.8 


OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

13 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  120* 

07  1 3 

WINO-SPO 

04 

TRACE  OIR 

0 

5 

SOUARE 

2 

SEA 

WINO-FOR 

OURATION 

00.4 

2 

SOUARE 

48 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E42  078 

1 

SOUARE 

48 

IOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

NOS 

S 103 

PM 

1528.5 
1527  .3 

1523.5 

1520.7 

1517.3 

1515.2 

1515.1 

1515.3 

1515.4 

1515.8 

1514.4 

1513.6 

1510.5 

1508.3 

1506.2 

1503.3 

1504.2 

1501 .6 

1495.8 

1496.0 

1496.0 

1495.1 

1495.1 

1492.9 

1493.0 

1493.6 

1489.7 

1489.8 

1490.9 
1490  .0 

1489.2 

1489.6 

1489.4 

1489.1 

1489 .2 

1490.6 

1491 .8 


334 
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REFID  31  8177 

CONSEC  0079 

LAT  35  01  N 
LONG  048  10  M 


CASTNUM/TIME 

23.4 


YEAR  1970 

60TDP 

1 03475 

AIR  TENP 

21.3 

DIR  MGT 

PER 

MHD-OIR  12 

INST  STD  RECORDER 

MONTH  06 

SHIP 

OU 

WET  BULB 

20.2 

06  0 

2 

MIND-SPO  09 

TRACE  DIR  D 

OAV  20 

OATA 

USE  1 

8AR0METR 

1030.5 

SEA 

HIND-EOR 

DURATION  00.5 

HOUR  23.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E42  079 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

CBS 

00000 

21.74 

36.38 

25.36 

1528.4 

OBS 

00010 

21.46 

36.38 

25.44 

1527.8 

OBS 

00020 

19.62 

36.24 

25. e3 

1522.9 

OBS 

00030 

18.27 

36.22 

26.16 

1519.2 

OBS 

00050 

17.02 

36.24 

26.48 

1515.9 

OBS 

00075 

16.75 

36.30 

26.59 

1515.6 

OBS 

00100 

16.52 

36.27 

26.62 

1515.3 

OBS 

00125 

16.30 

36.24 

26.65 

1515.0 

OBS 

00150 

16.15 

36.22 

26.67 

1514.9 

OBS 

00200 

15.53 

36.11 

26.73 

1513.7 

OBS 

002  50 

14.92 

36.00 

26.78 

1512.5 

OBS 

00300 

14.49 

35.94 

26.83 

1511  .8 

OBS 

00400 

13.27 

35.76 

26.94 

1509.3 

OBS 

00440 

12.27 

35.57 

27.00 

1506.3 

OBS 

00500 

11.72 

35.50 

27.05 

1505.3 

OBS 

00520 

11.53 

35.47 

27.06 

1505.0 

OBS 

006  00 

10.08 

35.33 

27.21 

1501  .0 

OBS 

00610 

10.04 

35.31 

27.21 

1500.9 

OBS 

00630 

09.41 

35.24 

27.26 

1498.9 

OBS 

0064  9 

09.39 

35.29 

27.20 

1499.2 

OBS 

00660 

09.08 

35.24 

27.31 

1498.2 

OBS 

00668 

09.10 

35.27 

27.33 

1498.4 

OBS 

00700 

08.49 

35.20 

27.38 

14«>6.6 

OBS 

00715 

07.96 

35.13 

27.40 

1494.7 

OBS 

00730 

08.40 

35.25 

27.43 

1496.8 

OBS 

00749 

07.69 

35.14 

27.45 

1494.2 

OBS 

00753 

08.01 

35.26 

27.50 

1495.7 

OBS 

00800 

07.52 

35.19 

27.51 

1494.5 

CBS 

00840 

07.  15 

35.17 

27.55 

1493.7 

OBS 

00870 

07.20 

35.23 

27.59 

1494.5 

OBS 

009  00 

06.64 

35.14 

27.60 

1492.7 

OBS 

00983 

05.54 

35.05 

27.67 

14e9.5 

OBS 

00991 

05.64 

35.09 

27.69 

1490.1 

OBS 

01000 

05.52 

35.07 

27.69 

1489.7 

OBS 

01057 

05.45 

35.08 

27.71 

1490.4 

OBS 

01081 

05.66 

35.16 

27.74 

1491 .8 

OBS 

01100 

05.39 

35.11 

27.74 

1490.9 

OBS 

OHIO 

05.42 

35.12 

27.74 

1491.2 

OBS 

01126 

05.14 

35.07 

27.74 

1490.3 

OBS 

01145 

05.27 

35.11 

27.75 

1491.2 

OBS 

01160 

05.07 

35.07 

27.74 

1490  .6 

OBS 

01185 

04.96 

35.06 

27.75 

1490.5 

OBS 

01200 

05.12 

35.12 

27.78 

1491.5 

OBS 

01205 

05.19 

35.12 

27.77 

1491 .9 

OBS 

01239 

05.04 

35.09 

27.76 

1491 .8 

CSS 

01242 

05.11 

35.12 

27.78 

1492.2 

OBS 

OS  55 

04.8b 

35.07 

27.77 

1491.3 

OBS 

01275 

04.90 

35.08 

27.77 

1491.8 

OBS 

01300 

04.76 

35.06 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01330 

04.41 

35.00 

27.76 

1490  .6 

OBS 

01400 

04.26 

34.98 

27.76 

1491.1 

OBS 

01500 

04.12 

34.98 

27.78 

1492.2 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


S 103  PH 
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REF  10 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  04389 

AIR  TEPP  21.0 

01 R HGT  PER 

WINO-OIR 

13 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

0080 

NONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  19.8 

08  1 2 

WINO-SPD 

13 

TRACE  01R 

l 

LAT 

33 

0*  N 

OAY 

21 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1029.9 

SEA 

Wl NO-FOP 

OUR AT  ION 

00. « 

LONG 

048 

18  W 

HOUR 

07.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR IG  E42  080 

CASTNUN/TINE 

LVLTVF 

OEPTH 

TEHP 

SAL  SIGNA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

08  S 

00000 

21.53 

35.43 

24.69 

1526.7 

oes 

00010 

21.35 

36.42 

25.50 

1527.6 

08  S 

00020 

20.94 

36.39 

25.59 

1526.6 

oes 

00030 

19.42 

36.22 

25.86 

1522.5 

08S 

00050 

17.29 

36.27 

26.44 

1516.8 

OBS 

00075 

16.69 

36.32 

26.62 

1515.4 

OBS 

0C100 

16.60 

36.30 

26.62 

1515.6 

OBS 

00125 

16.44 

36.29 

26.65 

1515.5 

OBS 

00150 

16.31 

36.26 

26.66 

1515.5 

OBS 

00200 

13. 84 

36.17 

26.70 

1514.7 

OBS 

00250 

15.27 

36.08 

26.76 

1513.7 

OBS 

00300 

14.67 

36.00 

26.83 

1512.5 

CBS 

00400 

13.27 

35.76 

26.94 

1509.3 

OBS 

00500 

11.67 

35.49 

27.05 

1505.1 

oes 

00530 

11.25 

35.43 

27. 08 

1504.1 

OBS 

00545 

11.21 

35.46 

27.11 

1504.2 

OBS 

006  00 

C9.85 

35.30 

27.23 

1500.1 

OBS 

0064  5 

09.07 

35.26 

27.33 

1497.9 

OBS 

00657 

09.04 

35.27 

27.34 

1498.0 

OBS 

00663 

09.14 

35.30 

27.35 

1498.5 

OBS 

006  77 

08.84 

35.24 

27.35 

1497.5 

OBS 

00682 

08.89 

35.30 

27.39 

1497.9 

OBS 

00700 

08.77 

35.29 

27.40 

1497.7 

06S 

00725 

07.91 

35.14 

27.42 

1494.7 

OBS 

00735 

08.08 

35.21 

27.45 

1495.6 

OBS 

00755 

07.57 

35.12 

27.45 

1493.8 

OBS 

00775 

07.57 

35.17 

27.49 

1494.2 

OBS 

00790 

07.19 

35.09 

27.48 

1492.9 

OBS 

00800 

07.27 

35.17 

27.53 

1493.5 

OBS 

00870 

06.51 

35.14 

27.62 

1491 .6 

oes 

00884 

06.67 

35.20 

27.64 

1492.6 

OBS 

00900 

06.38 

35.14 

27.63 

1491  .6 

CBS 

00940 

05.79 

35.10 

27.68 

1489  .9 

CBS 

01000 

05.77 

35.14 

27.71 

1490.8 

oes 

01020 

05.46 

35.10 

27.72 

1489.9 

OBS 

01050 

05.34 

35.10 

27.74 

1489.9 

OBS 

01075 

05.39 

35.11 

27.74 

1490  .5 

oes 

01100 

05.24 

35.  10 

27.75 

1490.3 

OBS 

01135 

05. OB 

35.08 

27.75 

1490.2 

OBS 

01150 

05.40 

35.17 

27.78 

1491.9 

OBS 

01165 

05.19 

35.13 

27.78 

1491.2 

OBS 

01200 

05.1«» 

35.14 

27.78 

1491 .8 

OBS 

01210 

05.07 

35.11 

27.78 

1491 .5 

oes 

01240 

05.11 

35.13 

27.79 

1492.2 

OBS 

01300 

04.82 

35.09 

27.79 

1491.9 

OBS 

01330 

04.64 

35.06 

27.79 

1491 .6 

OBS 

01370 

04.62 

35.07 

27.80 

1492.2 

OBS 

01400 

04.44 

35.04 

27.79 

1492.0 

OBS 

01500 

04.17 

35.01 

27.80 

1492.5 
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TEN  SO  120* 
5 SQUARE  * 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  5* 


S 1 0 3 PH 


TABLE  XXI. — Continued 


REFIO  31  0177  YEAR  1970  60TDP  04206  AIR  TEMP  22.4 

CONSEC  0081  MONTH  06  SHIP  OU  WET  BUL0  20.0 

LAT  35  01  N DAY  21  OATA  USE  1 BAROMETR  1030.7 

LONG  047  59  W HOUR  12.7  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUN/TINE 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

12.7 

08  S 

00000 

21.57 

36.43 

25.44 

08  S 

00010 

21.24 

36.40 

25.51 

OBS 

00020 

19.56 

36.21 

25.82 

OBS 

00030 

18.39 

36.27 

26.16 

OBS 

000  50 

16.99 

36.23 

26.48 

OBS 

00075 

16.53 

36.27 

26.62 

OBS 

00100 

16.44 

36.26 

26.63 

OBS 

00125 

16.37 

36.26 

26.65 

OBS 

00150 

16.23 

36.25 

26.67 

OBS 

002  00 

15.50 

36.12 

26.74 

OBS 

00250 

14.73 

35.98 

26.80 

OBS 

00300 

14.23 

35.93 

26.87 

OBS 

00400 

13.39 

35.79 

26.94 

OBS 

00490 

11.53 

35.46 

27.05 

OBS 

00500 

11.55 

35.53 

27.10 

OBS 

006  00 

09.63 

35.26 

27.24 

OBS 

00640 

09.14 

35.26 

27.32 

OBS 

00675 

06.34 

35.  16 

27.37 

OBS 

00700 

08.34 

35.25 

27.44 

OBS 

00705 

08.39 

35.26 

27.44 

OBS 

00760 

07.61 

35.19 

27.50 

OBS 

00800 

07.16 

35.16 

27.54 

OBS 

00840 

07.12 

35.22 

27.60 

OBS 

008  72 

06.53 

35.12 

27.60 

OBS 

006  75 

06.63 

35.21 

27.66 

OBS 

00885 

06. 58 

35.21 

27.66 

OBS 

00900 

06.34 

35.19 

27.68 

OBS 

00908 

06.34 

35.19 

27.68 

OBS 

00920 

06.03 

35.14 

27.68 

OBS 

01000 

05.52 

35.11 

27.72 

OBS 

01080 

04.99 

35.07 

27.75 

OBS 

01100 

04.80 

35.04 

27.75 

OBS 

01120 

04.71 

35.03 

27.75 

OBS 

01130 

04.80 

35.06 

27.77 

OBS 

01200 

04.52 

35.02 

27.77 

OBS 

01260 

04.20 

34.98 

27.77 

OBS 

01300 

04.23 

35.00 

27.78 

OBS 

01400 

04.05 

34.99 

27.79 

OBS 

01500 

04.00 

34.99 

27.80 

DIR  HGT  PER  WIND-DIR  13  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  120* 

08  0 2 WIND-SPD  12  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  WINO-FOR  DURATION  00.5  2 SQUARE  4* 

CL/TR  WEATHER  Xl  ORIG  E42  081  1 SQUARE  57 


DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P34  TOT  P N02  N03  SI33  PH 

1528.0 

1527.2 

1522.7 

1519.6 

1515.8 

1514.9 

1515.0 

1515.2 

1515.2 

1513.6 

1511.8 

1511.0 

1509.7 

1504.5 

1504.8 
1499  .2 

1490.1 

1495.5 

1496.1 

1496.3 

1494.2 
1493.1 

1493.6 

1491 .7 

1492.3 

1492.3 
1491.5 

1491.7 
1490  .6 
1489.0 

1400.9 

1488.4 

1488.4 
1489.0 

1488.9 

1488.9 

1409.4 

1490.3 

1491 .8 


REFID 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTDP  04206 

AIR  TEMP 

22.9 

OIR  HGT 

PER 

* IND-Ot  R 

14 

CONSEC 

0082 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

NET  4UL?> 

20.5 

o 

• 

o 

3 

4IND-SPD 

05 

LAT 

35 

04  N 

OAY 

21 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1031.1 

SEA 

41  NO-FDR 

LONG 

047 

55  W 

HOUR 

18.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI  J“A-T 

OYNOPTH  SND  VEL  JXVG  P34 

18.3 

OBS 

00000 

22.03 

36.42 

25.31 

1529.1 

OBS 

00009 

22.13 

36.46 

25.31 

1529.6 

OBS 

00010 

21.96 

36.36 

25.28 

1529.1 

OBS 

00020 

20.01 

36.33 

2'  .19 

1524.0 

OBS 

000  30 

18.26 

36.36 

26.2  7 

1519.4 

OBS 

00050 

17.42 

36.30 

26.49 

1517.3 

OBS 

000  75 

16.84 

36.33 

26.5  9 

1515.9 

OBS 

00100 

16.58 

36.32 

26.64 

1515.5 

OBS 

00125 

16.45 

36.30 

26.66 

1515.5 

OBS 

00150 

16.23 

36.27 

26.69 

1515.2 

OBS 

00200 

15.80 

36.19 

26.73 

1514.6 

OBS 

00250 

15.16 

36.04 

26.76 

1513.3 

OBS 

00300 

14.70 

35.96 

26.60 

1512.5 

OBS 

00400 

13.51 

35.79 

26.92 

1510.1 

OBS 

004  70 

12.61 

35.66 

27.00 

1508.1 

OSS 

00500 

11.09 

35.53 

27.04 

1506.0 

oes 

00545 

10.85 

35.38 

27.12 

1502.9 

oes 

00549 

10.95 

35.47 

27.17 

1503.4 

OBS 

006  00 

10.23 

35.36 

27.21 

1501.5 

OBS 

00660 

09.48 

35.33 

27.32 

1499.0 

OBS 

00700 

08.71 

35.20 

27.34 

1497.4 

OBS 

00720 

00.06 

35.16 

27.41 

1495.2 

OBS 

00730 

08.04 

35.19 

27.44 

1495.3 

OBS 

00750 

08.31 

35.29 

27.47 

1496.8 

OBS 

00759 

08.19 

35.26 

27.47 

1496.5 

OBS 

00762 

00.26 

35.34 

27.52 

1496.9 

OBS 

008  00 

07.66 

35.25 

27.54 

1495.1 

OBS 

00825 

07.04 

35.18 

27.58 

1493.0 

OBS 

00075 

06.00 

35.21 

27.62 

1493.3 

OBS 

00900 

06.61 

35.10 

27.63 

1492.6 

OBS 

00942 

06.00 

35.13 

27.60 

1490.0 

OBS 

01000 

05.84 

35.14 

27.70 

1491.1 

OBS 

01100 

05.30 

35.10 

27.74 

1490.6 

OBS 

01200 

04.87 

35.07 

27.77 

1490.4 

OBS 

01283 

04.76 

35.08 

27.79 

1491.4 

OBS 

01291 

04.84 

35.10 

27.79 

1491.9 

OBS 

01300 

04.68 

35.07 

2?.  79 

1491 .3 

OBS 

01350 

04.81 

35.10 

27.80 

1492.7 

OBS 

01400 

04.46 

35.04 

27.79 

1492.1 

OBS 

01500 

04.15 

35.01 

27.00 

1492.4 

INST  STD  AECORCER  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

OU P A T | ON  00.4  2 SOUARE  46 

ORIG  E42  002  1 SOJARF  57 


TOT  P 902  NOT  $173  PH 


387 


T 


TABLE  XXI.— Continued 


REF  10  31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOR  01682 

AIR 

TCNR  21, 

CONSEC 

0083 

MONTH 

06 

SHIR  OU 

WET 

BULB  20 < 

CAT  35 

12  N 

OAY 

21 

OAT  A USE 

1 

BAAOMETR  1C30. 

LONG  048 

03  W 

HOUR 

23.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVR 

OERTM 

TEMR 

SAL 

SIGMA-T 

23.5 

08  S 

OOGOO 

22.16 

35.46 

24.54 

OBS 

00010 

21.49 

36.41 

25.45 

OSS 

00020 

21.14 

36.39 

25.53 

oes 

00030 

20.87 

36.40 

25.61 

08S 

00050 

18.06 

36.31 

26.28 

OBS 

00075 

17.11 

36.34 

26.53 

OBS 

00100 

16.63 

36.29 

26.61 

OBS 

00125 

16.22 

36.23 

26.66 

OBS 

00150 

15.89 

36.17 

26.69 

OBS 

00200 

15.35 

36.10 

26.76 

OBS 

002  50 

14.85 

36.01 

26.80 

oes 

00300 

14.37 

35.93 

26.64 

OBS 

00400 

13.13 

35.73 

26.55 

OBS 

00440 

12.84 

35.68 

26.97 

OBS 

00460 

12.30 

35.60 

27.01 

OBS 

00500 

11.71 

35.50 

27.05 

OBS 

00600 

10.03 

35.31 

27.21 

OBS 

006  7 0 

09.50 

35.32 

27.31 

oes 

00700 

08.84 

35.24 

27.35 

OBS 

00715 

08.84 

35.27 

27.37 

OBS 

00730 

08.98 

35.32 

27.39 

OBS 

00745 

08.72 

35.27 

27.39 

OBS 

00780 

08.56 

35.31 

27.45 

OBS 

00800 

07.92 

35.19 

27.46 

OBS 

00810 

07.60 

35.19 

27.50 

OBS 

00836 

07.19 

35.16 

27.54 

OBS 

00900 

06.74 

35.19 

27.62 

OBS 

01000 

05.85 

35.15 

27.71 

OBS 

01020 

05.79 

35.15 

27.72 

OBS 

01070 

05.34 

35.11 

27.74 

OBS 

01100 

05.23 

35.09 

27.74 

OBS 

01145 

06.89 

35.05 

27.75 

OBS 

01200 

04.71 

35.04 

27.76 

OBS 

01300 

04.44 

35.03 

27.78 

OBS 

01400 

04.17 

35.01 

27.80 

OBS 

01500 

04.04 

35.00 

27.80 

DIR  HCT  RE R WINO-OIR  05  INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

09  1 2 WlND-SPO  06  TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOA  DURATION  00.5  2 SOUARE  46 

CL/TR  LEATHER  XI  OR 1G  E42  083  1 SOUARE  59 


DYNOPTm  SND  VEL  OXVG  RP4  TOT  P N02  NOJ  $103  PH 

1528.4 

1527.9 

1527.1 

1526.6 

1519.1 

1516.7 

1515.6 

1514.7 

1514.1 

1513.1 

1512.3 

1511 .4 

1508.8 

1508.4 

1506.8 

1505.3 

1500.7 

1500.0 

1497.9 

1498.2 

1699.0 

1498.3 

1498.3 

1496.0 

1495.0 

1693.8 

1693 . 1 

1691.2 

1691 .3 

1690.2 

1690.3 

1689.6 

1689.7 

1690.3 

1690.8 

1691 .9 


REF  10 

31 

8177 

YEAR 

1970 

80TDR  04464  AIR 

TEMR  21 

.4 

OIR  HGT  RER 

WlND-OIR 

15 

CONSEC 

0084 

MONTH  06 

SHIR  OU 

NET 

BULB  20 

.2 

09 

MINO-SRO 

08 

LAT 

34 

52  N 

OAY 

22 

OATA  USE 

1 8AR0METR  1029 

.2 

SEA 

2 

MIN0-F3R 

LONG 

048 

10  M 

HOUR 

06.9 

AREA 

05  CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUN/TINE 

LVLTVR 

OERTH 

TEMR 

SAL 

SIGMA-T 

OYNORTH 

SNO  VEL 

OXVG 

R34 

06.9 

OBS 

00000 

21.94 

36.40 

25.32 

1528.9 

OBS 

00010 

21.39 

36.40 

25.47 

1527.6 

OBS 

00020 

20.17 

36.27 

25.70 

1524  .4 

OBS 

00030 

19.12 

36.30 

26.00 

1521.7 

OBS 

00050 

17.07 

36.28 

26.50 

15 16. 1 

OBS 

00075 

14.54 

36.27 

26.62 

1514.9 

OBS 

00100 

16.48 

36.29 

26.64 

1515.2 

OBS 

00125 

16.27 

36.25 

26.66 

1514.9 

OBS 

00150 

16.03 

36.21 

26.69 

1514.5 

oes 

00200 

15.67 

36.15 

26.72 

1514.2 

oes 

00250 

15.24 

36.08 

26.77 

1513 .6 

OBS 

00300 

14.60 

35.98 

26.83 

1512.2 

OBS 

00400 

13.53 

35.81 

1510.2 

OBS 

00500 

11.91 

35.52 

27.03 

1506.0 

OBS 

00550 

10.67 

35.37 

1502.3 

oes 

00600 

10.09 

35.37 

1501.0 

OBS 

00610 

09.62 

35.29 

27.26 

1499.4 

OBS 

00680 

08.25 

35.15 

1495.3 

OBS 

00700 

08.24 

35.21 

1495.6 

OBS 

00730 

08.13 

35.24 

1495.7 

oes 

00755 

07.51 

35.15 

27.48 

1493.7 

OBS 

00770 

07.61 

35.23 

1494.4 

OBS 

00785 

07.36 

35.18 

27.53 

1493.6 

oes 

00790 

07.54 

35.25 

27.56 

1494.5 

OBS 

00800 

07.47 

35.24 

1494.4 

OBS 

00840 

07.21 

35.22 

1494.0 

OSS 

00870 

06.62 

35.11 

27.58 

1492  .0 

oes 

00900 

06.09 

35.10 

1490.4 

OBS 

00915 

05.90 

35.08 

1489 .9 

OBS 

00925 

04.01 

35.15 

1490.6 

OBS 

00941 

05.92 

35.13 

1490.5 

OBS 

00947 

05.95 

35.15 

27.70 

1490.7 

OBS 

01000 

05.49 

35.09 

1489.6 

OBS 

01010 

05.37 

35.07 

1489.3 

OBS 

011  00 

05.06 

35.07 

1489 .5 

OBS 

01190 

04.95 

35.01 

1488. 9 

oes 

01200 

04.57 

35.02 

1489. 1 

OBS 

01230 

04.52 

35.01 

27.76 

1489 .4 

OBS 

01250 

04. 3B 

34.99 

1489. 1 

OBS 

01300 

04.31 

35.00 

1489. 7 

oes 

01359 

04.17 

34.99 

27.76 

1490.0 

OBS 

01340 

04.23 

35.00 

27.78 

1490.4 

OBS 

01400 

04.12 

34.98 

1490.6 

OBS 

01450 

03.99 

34.97 

1490.0 

OBS 

01500 

03.96 

34.  9B 

1491 .6 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

OUR A T I ON  00.5  2 SOUARE  48 

0R1G  E42  084  1 SOUARE  48 


TOT  P N02  N03  SI03  RH 


TABLE  XXI. — Continued 


REFID  31  «I77 

CONSEC  0005 
LAT  |5  09  N 
LONG  068  06  M 


YEAR  1970 
MONTH  06 
OAV  22 


ROTOR  01663 
SHIP  OU 
OATA  USE  1 


AIR  TEMP  22.3 
MET  6UL6  20.9 
0AROMETR  1029.0 


OIR  HOT  PER 
15  i 2 
SEA 


HOUR 

li.0 

AREA  05 

CLOUO 

T/A 

CL/TR 

IVlTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  MEL 

OSS 

00000 

22.10 

36.63 

25.29 

1529.3 

OSS 

00010 

21.51 

36.65 

25.67 

1528.0 

OSS 

00020 

20.31 

36.32 

25.70 

1526.8 

OSS 

00030 

18.63 

36.30 

26.13 

1520.3 

00  S 

00050 

17.06 

36.32 

26.53 

1516.1 

OSS 

00075 

16.73 

36.33 

26.62 

1515.6 

OSS 

00100 

16.51 

36.28 

26.63 

1515.3 

OSS 

00125 

16.28 

36.25 

26.66 

1516.9 

OSS 

00150 

16.06 

36.21 

26.68 

1516.6 

OSS 

00200 

15.56 

36.13 

26.7  3 

1513.8 

OSS 

002  50 

15.03 

36.02 

26.77 

1512.8 

OSS 

00300 

16.60 

35.92 

26.83 

1511.5 

OSS 

00600 

13.26 

35.75 

26.96 

1509.2 

OSS 

00500 

12.13 

35.60 

27.05 

1506.9 

OSS 

00515 

12.09 

35.60 

27.06 

1507.0 

OSS 

00600 

10.63 

35.36 

27.18 

1502.3 

OSS 

00660 

09.96 

35.35 

27.25 

1501.2 

OSS 

00700 

08.38 

35.16 

27.36 

1696.1 

OSS 

00720 

08.35 

35.19 

27.39 

1696.3 

OSS 

00760 

07.56 

35.12 

27.65 

1693.6 

OSS 

00755 

07.56 

35.17 

27.50 

1693.8 

OSS 

00765 

07.23 

35.17 

27.56 

1692.6 

OSS 

00790 

07.20 

35.17 

27.56 

1693.1 

OSS 

00800 

06.99 

35.16 

27.57 

1692.6 

OSS 

00025 

06.72 

35.15 

27.60 

1691.7 

OSS 

00S55 

06.82 

35.19 

27.61 

1692.7 

OSS 

OOSSO 

06.56 

35.17 

27.63 

1692.0 

OSS 

00S90 

06.58 

35.18 

27.66 

1692.3 

OSS 

00900 

06.33 

35.16 

27.66 

1691.5 

OSS 

00930 

06.21 

35.13 

27.65 

1691.6 

OSS 

00960 

06.07 

35.12 

27.66 

1691.0 

OSS 

00975 

06.11 

35.17 

27.69 

1691.8 

OSS 

01000 

05.79 

35.11 

27.69 

1690.9 

OSS 

01015 

05.63 

35.16 

27.73 

1690.5 

OSS 

01055 

05.67 

35.16 

27.73 

1691.6 

OSS 

01070 

05.65 

35.10 

27.72 

1690.7 

OSS 

01100 

05.29 

35.10 

27.76 

1690.5 

OSS 

01150 

05.16 

35.11 

27.77 

1690.8 

OSS 

01170 

06.86 

35.06 

27.76 

1689.8 

OSS 

01200 

06.75 

35.05 

27.77 

1689.9 

OSS 

01290 

06.30 

35.01 

27.77 

1689.6 

OSS 

01300 

06.60 

35.02 

27.78 

1690.1 

OSS 

01600 

06.19 

35.00 

27.79 

1690.9 

MINO-OIR 

15 

INST 

STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

MIND-  SPO 

10 

TRACE 

OIR  0 5 

SQUARE 

6 

MINO-FOR 

DURATION  00.6  2 

SQUARE 

66 

MEATHER 

XI 

OR  10 

E62  065  1 

SQUARE 

56 

OXYC 

P06 

TOT  P 

N02  N03  SI 03 

PH 

REFID  31 

8177 

YEAR 

1970 

60T0P  06572 

AIR 

TEMP  23. 

-3 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

0086 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET 

BULB  21. 

.7 

20  0 

• 2 

LAY  35 

00  N 

OAV 

22 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1029. 

• 0 

SEA 

LONG  066 

01  M 

HOUR 

18.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

16.3 

OBS 

00000 

22.71 

36.65 

25.16 

1530.9 

08  S 

00010 

21.60 

36.61 

25.36 

1528.7 

OBS 

00020 

21.31 

36.36 

25.66 

1527.5 

OBS 

00030 

19.91 

36.26 

25.76 

1523.9 

OSS 

00050 

18.01 

36.18 

26.19 

1518.8 

OBS 

00075 

16.76 

36.27 

26.57 

1515.5 

OBS 

00100 

16.56 

36.27 

26.61 

1515.6 

OBS 

00125 

16.66 

36.26 

26.63 

1515.6 

OSS 

00150 

16.36 

36.26 

26.65 

1515.6 

OBS 

00200 

15.86 

36.16 

26.69 

1516. B 

08  S 

002  50 

15.16 

36.03 

26.75 

1513.3 

OBS 

00300 

16.61 

35.96 

26.81 

1512  .2 

OBS 

00600 

13.35 

35.75 

26.92 

1509.5 

OBS 

00660 

13.01 

35.70 

26.95 

1509.0 

OSS 

00500 

12.05 

35.55 

27.02 

1506.5 

OBS 

00570 

10.66 

35.36 

27.12 

1502.6 

OBS 

00600 

10.26 

35.31 

27.17 

1501 .6 

OSS 

00659 

08.80 

35.19 

27.32 

1697.0 

OSS 

00689 

08.56 

35.22 

27.38 

1696.7 

OBS 

00700 

08.19 

35.17 

27.60 

1695.6 

OSS 

00709 

08.25 

35.21 

27.62 

1695.8 

OBS 

00720 

06.01 

35.19 

27.66 

1695.1 

OSS 

00726 

06.05 

35.22 

27.66 

1695.3 

OBS 

00753 

07.51 

35.16 

27.68 

1693.6 

OBS 

00800 

07.22 

35.17 

27.56 

1693.3 

OBS 

00865 

06.76 

35.15 

27.59 

1692 .6 

OBS 

008  76 

06.67 

35.12 

27.61 

1691.5 

OSS 

00900 

06.08 

35.09 

27.63 

1690.6 

OSS 

00939 

05.91 

35.12 

27.68 

1690.6 

OBS 

00966 

06.03 

35.15 

27.69 

1691.3 

OSS 

00979 

05.75 

35.10 

27.68 

1690.6 

OSS 

00992 

05.99 

35.18 

27.72 

1691.7 

OSS 

01000 

05.92 

35.16 

27.71 

1691.5 

OSS 

01100 

05.16 

35.08 

27.76 

1690.0 

OSS 

01200 

06.57 

35.01 

27.75 

1689.1 

OSS 

01300 

06.61 

35.01 

27.77 

1690.1 

OSS 

01600 

06.29 

35.00 

27.78 

1691.3 

OSS 

01500 

06.16 

36.99 

27.78 

1692.6 

••••••• •••••••• 


MIND-DIR 

20 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

MIND-SPO 

10 

TRACE  DIR  D 

5 

SQUARE 

6 

MIND-FOR 

DURATION  00.6 

2 

SQUARE 

68 

MEATHE* 

XI 

ORIG  E62  086 

1 

SQUARE 

58 

OXVG 

P06 

TOT  P N02  N03 

S 1 3 3 

PH 

TABLE  XXI. — Continued 
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REFIO 

31 

0177 

YEAR 

1970 

BOTDP  04206 

AIR  TEMP  22.4 

OIR  HGT  PER 

MIND-01 R 

20 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0007 

month 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB  21.7 

20  0 2 

M19D-SP0 

05 

TRACE  OIR 

D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

OAY 

23 

DATA  USE 

1 

eAROMETR  1030.0 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.2 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

040 

01  M 

HOUR 

00.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E42  007 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

00.2  oes  ooooo 

OBS  00010 

oes  00020 

oes  00030 

oes  00050 

OeS  00075 

oes  ooi  oo 

oes  00125 

oes  00150 

oes  00200 

Oes  00240 

oes  00250 

oes  00215 

oes  00290 

oes  00300 

oes  00400 

oes  00440 

oes  00500 

oes  00540 

oes  00555 

oes  00570 

oes  00600 

oes  00619 

oes  00622 

oes  00634 

OBS  00640 

oes  00655 

OBS  00663 

oes  00674 

oes  00690 

oes  00700 

oes  00704 

oes  00713 

oes  00731 

oes  00740 

oes  00751 

oes  00705 

oes  ooeoo 

oes  00067 

oes  ooe7i 

oes  00900 

oes  00920 

oes  00934 

oes  oiooo 

oes  onoo 

oes  01200 

OeS  01270 

oes  01209 

oes  01300 

oes  oieeo 

oes  oiooo 

oes  01439 

oes  01450 

oes  oisoo 


22.40 

36.43 

21.56 

36.37 

20.30 

36.34 

19.16 

34.26 

17.71 

36.39 

17.21 

36.36 

16.05 

36.33 

16.54 

36.27 

16.31 

36.25 

15.74 

36.16 

15.35 

36.06 

15.05 

36.04 

14.70 

35.96 

14.36 

35.90 

14.  32 

35.90 

13.45 

35.70 

12.96 

35.60 

11.51 

35.47 

11.10 

35.40 

10.05 

35.44 

10.00 

35.46 

10.37 

35.39 

09.63 

35.32 

09.40 

35.34 

09.50 

35.32 

09.22 

35.25 

09.11 

35.25 

09.23 

35.31 

00.06 

35.23 

00.71 

35.24 

00.20 

35.14 

00.12 

35.10 

OM.ll 

35.10 

00.23 

35.24 

07.95 

35.23 

00.03 

35.27 

07.21 

35.10 

07.11 

35.17 

06.66 

35.10 

04.46 

35.15 

06.01 

35.11 

05.93 

35.11 

06.00 

35.14 

05.41 

35.00 

05.11 

35.00 

04.94 

35.00 

04.43 

35.04 

04.47 

35.04 

04.04 

35.09 

04.41 

35.05 

04.39 

35.02 

04.35 

35.01 

04.21 

34.99 

04.10 

34.99 

25.21 

25.40 

25.70 
25.96 
26.43 
26.52 
26.59 
26.62 
26.65 

26.72 

26.73 

26.70 

26.70 
26.02 
26.03 
26.92 
26.95 
27.07 

27.15 

27.16 

27.17 

27.21 
27.20 
27.29 

27.29 

27.30 
27.32 
27.34 
27.34 
27.37 
27.30 
27.42 

27.42 

27.46 

27.40 
27.50 
27.55 
27.54 

27.43 

27.43 

27.44 

27.47 
27.40 

27.71 
27.75 
27.77 
27.77 
27.70 
27.79 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 


1530.1 

1520.0 

1525.1 

1521.0 

1510.1 

1517.0 

1514.3 

1515.0 

1515.4 

1514.4 

1513.7 

1512.9 

1512.4 

1511.2 

1511 .2 

1509.9 

1500.0 

1504.4 

1503.0 

1503.1 

1503.5 

1502.1 

1499.4 

1499.9 

1499.7 

1490.4 

1490.2 

1490.9 

1497.4 

1497.3 

1495.7 

1495.2 

1495.3 

1496.2 

1495.3 

1495.7 

1493.0 

1492.9 

1492.2 

1491.5 

1490.1 
1490.1 

1490.7 

1409.3 

1409.0 

1490.7 

1490.4 

1491.1 

1492.0 
1492.3 

1491.7 

1492.2 

1491.0 

1492.5 
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31 

8177 

TEAR 

1970 

80 TOP  02460 

AIR  TEMP 

22.2 

OIR  HGT 

PER 

MIND-DIR 

18 

CONSEC 

0C68 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  8UL6 

21.4 

18  1 

2 

MIND-SP0 

10 

CAT 

39 

0%  N 

3 AY 

23 

OATA  USE  1 

8 A ROME  T R 

1028.4 

SEA 

MIND-FOR 

wONG 

048 

00  M 

HOUR 

06.4 

AREA  09 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

M FATHER 

XI 

CASTNU»»/TIME 

IVITVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P04 

C6.4 

CSS 

00000 

22.32 

36.43 

25.23 

1529.9 

CBS 

COO  10 

21.81 

36.39 

25.35 

1528.7 

CBS 

00C20 

20.44 

36.21 

25.58 

1525.1 

OBS 

00030 

18.81 

36.31 

26.09 

1520.9 

CIS 

00050 

17.59 

36.30 

26.39 

1517.7 

H9 

000  75 

16.99 

36.28 

26.52 

1516.3 

CBS 

00100 

16.67 

36.28 

26.59 

1515.7 

09? 

00125 

16.47 

36.26 

76.62 

1515.5 

CBS 

0C140 

16.48 

36.27 

26.63 

1515.8 

CBS 

C0150 

16.41 

36.27 

26.6  5 

1515.8 

.'8$ 

CC200 

16.09 

36.21 

26.67 

1515.5 

CSS 

00250 

15.59 

36.11 

26.71 

1514.7 

CBS 

00*00 

15.01 

3o.01 

26.7  7 

1513.3 

.'BS 

C0400 

13.52 

35.78 

26.91 

1510.1 

CBS 

C0440 

13.10 

35.  70 

2a. 93 

1509.3 

;bs 

004  00 

12.08 

35.56 

27.03 

1506  .7 

CBS 

00535 

11.25 

35.43 

27.08 

150.. 2 

'.A$ 

00542 

1 1 • 3 1 

35.46 

27.11 

1 5u4 .6 

CBS 

00560 

11.  lo 

35.47 

27.13 

1*04.3 

CBS 

006  00 

10.32 

35.36 

27.20 

1501.9 

CeS 

00660 

09.61 

35.31 

27.28 

1500.2 

C9S 

00700 

08.55 

35.18 

27.35 

1496.8 

CBS 

00720 

08.21 

35.16 

27.39 

1495.6 

CBS 

00732 

08.51 

35.28 

27.43 

1497.3 

BBS 

00780 

07.65 

35.19 

27.50 

1494.7 

CBS 

00800 

07.30 

35.17 

27.53 

1493.6 

CSS 

00870 

■6.70 

35.15 

27.60 

1492.4 

08  S 

00890 

06.69 

35.19 

27.63 

1492.7 

OB? 

00900 

06.61 

39.  18 

27.63 

1492.6 

OSS 

009  20 

06.28 

35.13 

27.64 

1491 .5 

IBS 

00940 

06.22 

35.14 

27.66 

1491.7 

OSS 

01000 

05.68 

35.10 

27.69 

1490.4 

OSS 

01060 

05.33 

35.07 

27.71 

1490.0 

CBS 

01100 

05.23 

35.0® 

27.74 

1490.3 

OBS 

01200 

04.85 

35.05 

27.75 

1490.3 

08? 

01300 

04.41 

35.01 

27.77 

1490.1 

OBS 

01400 

04.31 

35.00 

27.77 

1491.4 

OSS 

01440 

C4.27 

35.00 

27.78 

1491 .9 

OBS 

01455 

04.34 

35.02 

27.79 

1492.5 

OBS 

01500 

04.22 

35.00 

27.78 

1492.7 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

DURATION  00.6  2 SQUARE  48 

GRIG  E42  088  1 SQUARE  98 


TCT  P N02  N03  SI?3  PM 


REF  10  31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  03840 

AIR 

TEMP  22.7 

DIR  MGT  PER 

CONSEC 

0089 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET 

BULB  21.2 

28 

LAT  35 

07  N 

OAV 

n 

OATA  USE  1 

BAROMFTR  1029.1 

SEA 

4 

LONG  048 

03  M 

HOUR 

12.3 

AREA  05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTM 

SNO  VEL 

12.2 

OBS 

00000 

22.20 

36.43 

25.27 

1529.6 

CSS 

00010 

21.95 

36.39 

25.31 

1529.1 

OBS 

00020 

21.10 

36.41 

25.56 

1527.1 

OBS 

00030 

19.00 

36.36 

2o.0  8 

1521 .5 

OBS 

00050 

17.89 

36.39 

26.38 

1518.7 

OBS 

00075 

17.32 

36.38 

26.51 

1517.4 

OBS 

00100 

16.90 

36.34 

26.58 

1516.5 

OBS 

00125 

16.60 

36.30 

26.62 

1516.0 

OBS 

00150 

16.48 

36.2  8 

26.64 

1516.0 

res 

00200 

16.30 

36.26 

26.66 

1516.2 

OBS 

002  50 

15.88 

36.17 

26.69 

1515.7 

OBS 

00  300 

15.26 

36.04 

26.73 

1514.4 

08  S 

00350 

14.15 

35.87 

26.84 

1511 .5 

OBS 

00400 

13.58 

35.80 

26.91 

15 1C .4 

OBS 

oosoo 

12.14 

35.59 

27.04 

1506.9 

OBS 

006  00 

10.22 

35.33 

27.19 

1501.5 

OBS 

00700 

08.50 

35.19 

27.37 

1496.6 

OBS 

00725 

08.35 

35.21 

27.41 

1496.5 

OBS 

00740 

07.99 

35.17 

27.43 

1495.3 

OBS 

00600 

06.07 

35.23 

27.46 

1496.7 

OBS 

00610 

07.65 

35.20 

27.50 

1495.2 

OBS 

008  40 

07.40 

35.16 

27.51 

1494.7 

OBS 

00E70 

06.70 

35.14 

27.59 

1492.4 

OBS 

00900 

06.47 

35.14 

27.62 

149Z .0 

OBS 

00920 

05.96 

35.11 

27.67 

1490.2 

OBS 

00960 

05.85 

35.11 

27.68 

1490.5 

OBS 

01000 

05.42 

35.06 

27.69 

1489.3 

OBS 

01020 

05.56 

35.11 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

05.26 

35.09 

27.74 

1490.4 

OBS 

01160 

05.04 

35.08 

27.76 

1490.5 

oes 

01200 

05.10 

35.09 

27.76 

1491.4 

CBS 

01229 

05.07 

35.10 

27.77 

1451 .8 

OBS 

01231 

04.98 

35.09 

27.77 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.81 

35.06 

27.77 

1491.6 

OBS 

01400 

04.53 

35.04 

27.78 

1492.3 

OBS 

01500 

04.30 

35.02 

27.79 

1493.0 

MINO-DIR  IT 
MIMD-SPD  12 
MlND-FOR 
MEATMER  XI 


OXTG  P34 


INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

TRACE  OIR  D 5 SQUARE  4 

DURATION  00.4  2 SQUARE  48 

ORIG  E42  089  1 SQUARE  98 


TOT  P N02  N03  SI 03  PM 


% 


TABLE  XXI. — Continued 


MS  1 0 

31 

8177 

VCA8 

1970 

80T06  01737 

AIR  TEMP  25.3 

DIR  HOT  PER 

MINO-OIR 

20 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0090 

NONTM 

04 

SMI6  00 

MET  8UL8  21.4 

32  2 3 

MlND-SPO 

07 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

CAT 

33 

04  H 

OAY 

23 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1028.9 

SEA 

MIND-fOR 

DURATION 

00.5 

2 

SQUARE 

48 

1090 

048 

07  M 

MQU*. 

19.8 

AREA 

05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E42  090 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUft/VINf 

LVLTYP 

OfPTM 

TEM6 

SAL  SIGH*-? 

OVNOPfH  SNO  VEL 

0X7  G 

P04 

TOT  P NO 2 

N03 

SI03 

PM 

19.8  OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
G6S 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 

oss 

OSS 

OSS 

nes 

OSS 

OSS 

oss 


oss 

CBS 

oss 

06  S 
oss 
OSS 
CBS 
CBS 
oss 
r.ss 


00000  2). IS 
00010  22.29 
00020  20.99 
00030  19. St 
OOOSO  It. 24 
0007S  16. t4 
00100  16. 59 
001 29  16.5* 

001  SO  16.40 
00200  16.12 

002  SO  1S.S9 
00300  14.77 

00340  14.22 
00400  13.61 
00404  13.52 
00445  13.33 
00500  12.27 
00520  11.56 
00531  11. 4t 
00539  10.99 

00341  11.06 
00580  10.44 
00590  10.43 
00600  10. IS 
00645  09.36 
00685  08.30 
00700  OS. 37 
00743  Ct.20 
OOBOO  07.21 
OOttb!  07.0b 
00900  06. IB 
00°2B  05.85 
009*8  05.85 
00952  05.95 
00970  05.65 
00595  03.56 
01000  05.39 
01040  05.36 
01073  05.09 
C1100  05.15 
01121  05.15 
01140  04.89 
01200  04.68 
01300  04.36 
01400  04.22 
01500  C4.16 


36. 

43 

24. 

99 

36. 

43 

25. 

24 

22 

25. 

44 

2 8 

25. 

87 

31 

26. 

23 

28 

26. 

55 

27 

26. 

*0 

29 

26. 

63 

27 

26. 

65 

23 

26. 

,68 

12 

26. 

,72 

98 

26. 

.80 

89 

26. 

,83 

78 

26. 

,89 

78 

26. 

.91 

.78 

26. 

.95 

53 

26. 

.97 

.47 

27, 

.06 

48 

27. 

.08 

.40 

27. 

.11 

.44 

27. 

.13 

.37 

27. 

.18 

.37 

27. 

.18 

.34 

27, 

.21 

.29 

27. 

.31 

,17 

27. 

.38 

.20 

27, 

.39 

.24 

27. 

.4  5 

.17 

27. 

.54 

.23 

27, 

•61 

.11 

27, 

.64 

.10 

27 

.67 

.12 

27 

.69 

.15 

27, 

.70 

.10 

27, 

.70 

.10 

27 

.71 

.07 

27 

.71 

.07 

27 

.71 

.06 

27 

.73 

.08 

27 

.74 

.08 

27 

.74 

.04 

27 

.74 

.03 

27 

.76 

.99 

27 

.76 

.99 

27 

.70 

.99 

27 

.78 

1532  .0 
1530  .0 

1526.5 

1523.0 

1519.6 
1515.8 

1515.5 
1515.8 

1515.7 

1515.7 

1514.7 

1512.8 
1511  .6 

1510.4 
1510.2 

1510.2 

1507.3 

1505.1 

1505.0 

1503.3 

1303.6 

1502.0 

1502.1 

1501.3 

1499.0 

1495.5 

1496.1 

1496.2 

1493.3 

1493.8 

1490.8 

1489.9 

1490.3 

1490.8 

1489.8 

1489.9 

1409.2 

1489.8 

1489.2 

1489.9 

1490.3 

1489.5 

1489.6 
1489.9 
1491 .0 

1492.4 


• EPIO 

31 

8177 

YEAR 

1970 

80 TOP  04606 

A 1 A TEMP  22.7 

OIR  MGT  PER 

MINO-OIR 

IT 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONS  EC 

0091 

NONTM 

06 

SHIP  OU 

MET  BULb  21.3 

00  0 X 

MINO-SFO 

05 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAV 

23 

OATA  USE 

1 

BARC»*FTR  1029.3 

SEA 

WI NO-FDR 

OURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

* 6 

LONG 

047 

59  m 

HCUR 

23.9 

AREA 

03 

CLCUO  T/a 

CL/TR 

MEATHER 

XO 

CRIG  E42  091 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUH/TINE 

lvltyp 

OEPTH 

TEHp 

SAL  SIGPA-T 

DYNOPTH  SHU  VEL 

OXYG 

P34 

T OT  P N02 

N03 

1 13 

Pm 

oes 

00000 

23.03 

36.45 

oss 

000  10 

21.06 

34.33 

08  S 

00020 

19.70 

36.32 

18  S 

00030 

18.25 

36.26 

OSS 

00030 

17.29 

36.30 

P8S 

00075 

16.77 

36.32 

CIS 

00100 

16.66 

36.30 

oss 

00123 

16.44 

36.28 

oss 

00150 

16.27 

36.23 

oss 

00200 

15.71 

36.13 

oss 

00250 

13,31 

36.08 

oss 

00300 

14.77 

35.98 

oss 

00400 

13.60 

35.79 

oss 

00300 

11.63 

35.46 

oss 

006  00 

09.93 

35.31 

oss 

00630 

09.17 

35.22 

oss 

007  00 

08.60 

39.13 

oss 

00711 

08.06 

35.13 

ObS 

00723 

08.09 

35.20 

oss 

0073S 

07.50 

35.16 

oss 

00600 

07.20 

33.17 

IBS 

00634 

C6.85 

35.17 

oss 

00883 

06.82 

35.20 

oss 

00893 

06.58 

33.15 

oss 

00900 

06.61 

33.18 

oss 

00953 

06.37 

33.21 

oss 

00970 

05.85 

35.12 

IBS 

01000 

05.75 

33.12 

oss 

C1026 

05.82 

33.14 

oss 

01090 

05.39 

35.10 

oss 

01100 

05.21 

33.08 

oss 

01200 

04.73 

35.03 

IBS 

01300 

04.47 

35.02 

oss 

01327 

04.36 

33.01 

oss 

01340 

04.23 

34.99 

oss 

01400 

04.17 

34.9S 

oss 

01500 

04.00 

34.97 

25.04 

25.32 
25.87 
26.1  ? 
23.46 
26.60 
26.61 
26.63 
26.66 

26.72 
26.75 
2 o.bO 
26.90 
27.03 
<7.22 
27.28 

27.33 
2 7.39 
27.44 
27.49 
27.54 
27.59 
27.62 

27.62 

27.63 
27.69 

27.69 

27.70 

27.72 
*7.73 
<7.7  3 

27.73 
27.77 

27.77 

27.78 

27.77 

27.78 


1531.8 

1526.7 

1523.2 

1519.2 

1316.8 
1515.7 

1515.7 
1315.5 

1515.3 

1314.3 

1313.8 

1512.8 

1510.4 

1505.0 

1300.4 

1496.0 

1496.1 
1495.0 

1495.5 

1493.7 

1493.2 

1492.4 

1493.2 

1492.3 

1492 .6 

14°2 .6 

1490.6 

1490.7 

1491 .5 

1490.8 
1490.2 
148«.8 
1490  .4 

1490.5 
1 4*0 .0 

1490.8 
1451.7 


342 


L 


TABLE  XXI. — Continued 


REF  1 0 31 

di  77 

YEAR 

1970 

BOTDP  04755 

AIR 

TIPI  2*. 

,4 

01 R Hi*  pro 

• 150-01  A 

17 

INST  SfO  A f C OR  Of  R t«»  $0  120* 

CONSFC 

0C**2 

MGMTn 

06 

SHIP  ou 

HET 

BULB  20. 

>2 

15  i 

1 2 

w|4f>-SPC 

11 

TRACt  Oik  0 5 

'OUAftf 

2 

LAT  »4 

51  N 

DAY 

24 

OATA  USE 

l 

BAfcORS 

U lu  29 1 

.1 

SEA 

* !*'D-f r A 

00RAT10H  CO. 5 ? 

SQUARE 

48 

LL'No  048 

00  k 

HU* 

06.3 

AkEA 

05 

CL  UUP 

CL/TR 

Ml  A ThEF 

*1 

0* 1C  E42  092  1 

SW'JARE 

46 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

5.1  ;m/.-t 

UVNOPTH 

SNC-  VEL 

■’XYC 

P’4 

TOT  P NO?  N03  SI-3 

PH 

06.3 

OBS 

00000 

22.89 

36.40 

25.05 

1531.3 

OB  S 

U0010 

21.64 

36.36 

25.3  7 

152h.2 

OBS 

00020 

20.59 

3o.  33 

25.  t4 

1525.o 

OBS 

00030 

19.34 

36.29 

25. ‘4 

1522.3 

OBS 

00050 

17.34 

36.25 

2o.<  1 

151«.  .9 

GBS 

000  75 

16.71 

36.29 

2 '>.'9 

1515.5 

r.BS 

00100 

16.49 

36.28 

26. < 2 

It  15.2 

OBS 

00125 

16.40 

36.27 

.‘0.6  5 

1515.3 

OBS 

001  50 

16.20 

36.24 

7 

1515.1 

OBS 

0C2  00 

15.77 

36.15 

26.7  0 

1514.5 

OBS 

002  50 

15.37 

36.10 

^6.7  5 

1514.0 

ObS 

CO?  00 

14.72 

35.97 

26.  HC 

15l2.o 

OBS 

00400 

13.6* 

35.81 

25.90 

1510.7 

oes 

005  00 

12.13 

35.54 

*7.00 

1506.8 

OBS 

006  00 

10.  11 

35.34 

27. *2 

1501.1 

GBS 

006  05 

09.97 

35. DO 

27.21 

1500. o 

DBS 

00615 

10.10 

35.37 

27.24 

1501.3 

CBS 

00650 

08.84 

35.17 

27.30 

1497.0 

GBS 

00666 

08.73 

35.19 

27.  43 

1496  .9 

OBS 

00<  71 

08.52 

35.15 

27.33 

1496.1 

OBS 

0C7  00 

08.30 

35.18 

*7.39 

1495.3 

OBS 

00710 

08.22 

35.17 

27.  .6 

1495. 7 

DBS 

0C725 

08.34 

35.26 

*7.45 

1496.5 

GBS 

00760 

07.41 

35.  10 

2/. <-6 

1493.3 

OBS 

00768 

07.61 

35.24 

27.54 

14^4  .4 

OBS 

00600 

07.39 

35.22 

*7. ‘6 

1494.0 

OBS 

C0R21 

07.30 

35.24 

27.59 

1494. 1 

PBS 

00850 

06.75 

35.19 

27.62 

1492  .3 

OBS 

00*00 

06.39 

35.20 

27.6  e 

1491.7 

OBS 

0C9  30 

06.29 

35.18 

27.68 

1491.3 

CBS 

00965 

05.84 

35.14 

27.70 

1490.5 

OBS 

009  80 

05.91 

35.  17 

27.72 

1491.1 

OBS 

01000 

05.66 

35.12 

27.71 

1490  .4 

CBS 

01010 

05.79 

35.17 

27.73 

1491.1 

OBS 

01100 

05.09 

35.07 

27.74 

1489.7 

CBS 

01*00 

04.72 

35.04 

27.  76 

1484.8 

CBS 

01240 

04.47 

35.00 

27.76 

1489 .4 

CBS 

01272 

04.49 

35.01 

27.76 

1490.0 

OBS 

01300 

04.27 

34.99 

27.77 

1489.5 

OBS 

01400 

04.11 

34.98 

27.78 

1490.5 

OBS 

01440 

04.07 

34.98 

27.76 

1491 .0 

OBS 

\j  1 460 

04.20 

35.00 

27.79 

1491.9 

OBS 

01500 

04.12 

35.00 

27.79 

• *•  < 

1492.3 

»EF  10 

31 

8177 

YFAP 

1970 

8CT0P  04572 

AIR 

TEMP  23. 

2 

DIR  HGT  PER 

WIMD-OIII 

IS 

INST 

STO  RCCOROER  TEN  SO  120* 

Ct.NSEC 

0C°3 

NINTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  19. 

, o 

17 

2 3 

HINO-SPD 

02 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

GAY 

24 

OATA  USE  1 

BARGHETP  1030. 

,2 

SEA 

8IN0-F0R 

OUR AT  I ON 

00.4  2 

SQUARE 

4* 

LONG 

047 

58  W 

HOUF 

11.7 

AREA  05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

heather 

XI 

ORIG 

E42  093 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T INE 

lyltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03  SI33 

PH 

11.7 

OBS 

00000 

22.68 

36.44 

25.14 

1530.8 

DBS 

00010 

21.94 

36.37 

25.29 

1529.0 

OBS 

00020 

20.59 

36.33 

25.64 

1525.6 

OBS 

00030 

19.44 

36.31 

25.93 

1522.6 

OBS 

00050 

17.69 

36.30 

26.36 

1518.0 

CBS 

00075 

16.65 

36.30 

26.56 

1515.9 

OBS 

00100 

16.59 

36.30 

26.(3 

1515.5 

OBS 

00125 

16.41 

3o.28 

26.65 

1515.4 

GBS 

001  50 

16.19 

36.25 

26.6  8 

1515.1 

OBS 

00200 

15.54 

36.13 

26.74 

1513.7 

ObS 

002  50 

14.94 

36.02 

26.79 

1512.6 

OBS 

00300 

14.10 

35.90 

26.66 

1510.8 

OBS 

00400 

13.32 

35.78 

26.95 

1509.5 

CPS 

00420 

13.27 

35.78 

26.96 

1509.6 

OBS 

00500 

12.00 

35.56 

27.04 

1506.4 

OBS 

00600 

10.42 

35.37 

27.19 

1502.2 

OBS 

00700 

08.59 

35.22 

27.38 

1497.0 

OBS 

00720 

08.30 

33.22 

27.42 

1496.2 

OBS 

00750 

08.14 

35.23 

27.45 

1496.1 

CBS 

00800 

07.34 

35.17 

27.52 

1493.8 

OBS 

00850 

07.01 

35.17 

27.57 

1493.3 

OBS 

00900 

06.34 

35.13 

27.63 

1491.4 

OBS 

00910 

06.54 

35.19 

27.65 

1492.5 

OBS 

00915 

06.37 

35.16 

27.65 

1491.9 

OBS 

00940 

06.54 

35.22 

27.66 

1493.0 

OBS 

00970 

05.93 

35.11 

27.67 

1491 .0 

OBS 

00980 

06.17 

35.18 

27.69 

1492.2 

OBS 

01000 

05.90 

35.14 

27.70 

1491.4 

OBS 

01006 

05.82 

35.12 

27.69 

1491 .1 

DBS 

01070 

05.76 

35.15 

27.72 

1492.0 

OBS 

01100 

05.22 

35. C8 

27.73 

1490.2 

OBS 

01200 

04.70 

35.03 

27.75 

1489.7 

CBS 

012  50 

04.44 

35.01 

27.77 

1489.4 

06  S 

01300 

04.36 

35.00 

27.77 

1489.9 

GBS 

01400 

04.26 

35.00 

27.78 

1491.2 

CBS 

C 1500 

04.14 

34.99 

27.78 

1492 .3 

• ••i 
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TABLE  XXI. — Continued 


•crio 

SI 

*177 

YEAR 

1970 

80TDP  06297 

AIR 

TENP  23, 

.2 

DIP  HOT  PER 

nino-oir 

16 

CONS EC 

0096 

NONTH 

06 

SHIP  OU 

NET 

BULB  19 

.6 

16 

2 3 

NIND-SPD 

08 

IAT 

35 

01  N 

OAV 

26 

OATA  USE  1 

BARONE  T R 1029 

.0 

SEA 

■ I NO-PC  R 

LONG 

067 

55  M 

HOUR 

19.3 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CAST.U./T INf 

LVITYP 

DEPTH 

TERR 

SAL 

SISHA-T 

ovndptm 

SNO  VEL 

OXYO 

PD6 

19. S 

OBS 

00000 

23.28 

36.66 

26.99 

1532.6 

oes 

00010 

22.37 

36.63 

25.22 

1530.2 

OBS 

00020 

21.10 

36.22 

25.61 

1526.8 

OBS 

00030 

19.67 

36.33 

?5. 9 3 

1522.7 

OBS 

00050 

17. B5 

36.31 

26.33 

1518.6 

OBS 

00075 

16.90 

36.31 

26. ‘6 

1516.1 

CBS 

00100 

16.62 

36.28 

26.  tO 

1515.6 

OBS 

00125 

16.38 

36.27 

26.65 

1515.3 

OBS 

00150 

16.22 

36.23 

26.66 

1515.1 

OBS 

00200 

15.85 

36.17 

26.70 

1516.  B 

OBS 

00250 

15.60 

36.09 

26.76 

1516.1 

OBS 

00300 

16.69 

36.01 

26.75 

1513.2 

OBS 

00353 

16.26 

35.89 

2*. 86 

1511  .9 

OBS 

00600 

13.62 

35.81 

26.91 

1510.5 

OBS 

00500 

12.67 

35.62 

27. OC 

1508.1 

OBS 

00530 

12.20 

35.56 

27.00 

1507.6 

OBS 

C0537 

11.92 

35.52 

27.03 

1506.7 

OBS 

00556 

11.80 

35.52 

27.05 

1506.5 

OBS 

00600 

10.61 

35.60 

27.18 

1502.9 

OBS 

00620 

10.62 

35.61 

.'7.18 

1503.3 

OBS 

00660 

10.65 

35.60 

27.20 

1503.0 

OBS 

006  70 

09.90 

35.36 

27.25 

1501.5 

OBS 

00600 

09.20 

35.25 

27.30 

1698.9 

OBS 

00700 

06.75 

35.19 

27.33 

1697.5 

OBS 

00729 

08.17 

35.17 

27.60 

1695.8 

OBS 

00755 

08.30 

35.27 

27.66 

1696.8 

OBS 

00789 

07.66 

35.19 

27.53 

1696.0 

OBS 

OOSOO 

07.66 

35.18 

2T.52 

1696.2 

OBS 

00817 

07.11 

35.16 

27.55 

1693.1 

OBS 

00B50 

06.96 

35.20 

27.61 

1693.1 

OBS 

00860 

07.02 

35.26 

27.63 

1693.6 

OBS 

00900 

06.68 

35.17 

27.66 

1692.1 

OBS 

00926 

06.29 

35.15 

27.65 

1691.7 

OBS 

00936 

06.60 

35.19 

27.67 

1692  .3 

OBS 

00990 

05.50 

35.07 

27.69 

1689.5 

OBS 

01000 

05.50 

35.08 

27.70 

1689.7 

OBS 

01057 

05.30 

35.07 

27.72 

1669.8 

OBS 

01090 

06.96 

35.06 

27.73 

1668.9 

OBS 

01100 

05.03 

35.06 

27.76 

1689  .6 

OBS 

01120 

05.  12 

35.08 

27.75 

1690.1 

CBS 

01160 

06.79 

35.03 

27.76 

1689.6 

OBS 

01200 

06.61 

35.05 

27.76 

1690.2 

OBS 

01300 

06.56 

35.01 

27.75 

1690.7 

OBS 

01385 

06.60 

35.01 

27.77 

1691.5 

OBS 

01600 

06.50 

35.03 

27 .78 

1692.2 

OBS 

01500 

06.17 

36.99 

27.78 

1692.5 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  01*  0 

DURATION  00.6 

OR  1C  E62  096 


TOT  P NO?  N03  S 


TtN  SO  1 ?06 
5 SQUARE  6 
? SQUARE  66 
1 SQUARE  57 


3 3 PH 


TABLE  XXI. — Continued 


REF  10  31  *177 

CONSEC  0095 

LA!  35  00  N 
LONG  046  00  b 


YEAR 

1970 

80TDP  04369 

AIR 

Tcr.P  22.o 

OIR  HGT  PER 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BUIE  21.4 

14 

2 3 

DAY 

24 

OATA  USE 

1 

BAROMt  T *■  1(30.5 

SEA 

HOUR 

23.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIwFA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

06S 

00000 

23.36 

36.44 

24.94 

1532.5 

OBS 

00010 

22.05 

36.44 

25.?  2 

1529.4 

DBS 

00020 

21.00 

36.38 

25.56 

1526.8 

OBS 

00030 

20.35 

36.33 

25.70 

1525.1 

OBS 

00050 

17.87 

36.32 

26.33 

1518.5 

OBS 

000  75 

16.65 

36.30 

26.56 

1515.9 

OBS 

00100 

16.60 

36.30 

26.62 

1515.6 

OBS 

00125 

16.47 

36.29 

26.65 

1515.6 

OBS 

00150 

16.24 

36.26 

26.68 

1515.2 

OBS 

00200 

15.63 

3o.  14 

26 . 7 3 

1514.0 

OBS 

002  50 

15.15 

36.06 

26.77 

1513.3 

OBS 

00300 

14.40 

35.92 

26.  P3 

1511.5 

OBS 

00400 

13.49 

35.80 

26.93 

1510.1 

OBS 

00442 

13.05 

35.73 

26.07 

1509.2 

OBS 

00500 

11.92 

35.52 

27.03 

1506.1 

OBS 

00510 

11.75 

35.52 

27.06 

1505.6 

OBS 

00515 

11.77 

35.53 

27.06 

1505.8 

OBS 

00556 

10.91 

35.43 

27.12 

1503.3 

OBS 

006  00 

10.36 

35.  ?9 

27.20 

1502.0 

OBS 

0062U 

09.50 

35.24 

27.24 

1499.0 

OBS 

00o50 

08.83 

35.24 

27.35 

1497.1 

OBS 

0C700 

06.50 

35.23 

27.40 

1496  .6 

ORS 

00800 

07.34 

35. IB 

27.53 

1453.8 

OBS 

00839 

06.97 

55.15 

27.56 

1492.9 

OBS 

00843 

07.03 

35.20 

27.59 

1493.3 

OBS 

00660 

06.66 

35.14 

27.60 

1492.1 

OBS 

00875 

06.59 

35.15 

27.61 

1492.1 

OBS 

COB  8 5 

06.37 

35.11 

27.61 

1491 .3 

OBS 

00690 

06.45 

35.14 

27.62 

1491 .7 

OBS 

00900 

06.38 

35.13 

27.63 

1491 .6 

OBS 

00922 

06.06 

35.11 

27.65 

1490.7 

OBS 

009  30 

06.27 

35.16 

27.66 

1491.7 

°8S 

00970 

05.73 

35.08 

27.67 

1490.1 

OBS 

01000 

05.84 

35.14 

27.70 

1491.1 

OBS 

01026 

05.72 

35.14 

27.72 

1491 .1 

OBS 

01036 

05.78 

35.16 

27.73 

1491.5 

OBS 

01073 

05.22 

35.08 

27.73 

1489.8 

OBS 

01100 

05.06 

35.07 

27.74 

1489.5 

OBS 

OHIO 

04.94 

35.05 

27.74 

1489.2 

OBS 

01200 

04.58 

35.01 

27.75 

1469.2 

OBS 

01300 

04.36 

35.01 

27.78 

1489.9 

OBS 

01400 

04.22 

35.00 

27.78 

1491 .0 

OBS 

01465 

04.22 

35.01 

27.79 

1492.1 

CBS 

01500 

04.07 

34.98 

27.78 

1492.0 

• EFI 0 31  6177 

CONSEC  0096 
LAT  34  56  N 
LONG  046  01  W 


CASTNUN/TIME  LVLT 


YEAF 

1970 

BCTOP  04023 

AIR 

TEFP  22. 

.7 

OIR  HGT  PER 

MO^Trl 

i 06 

SHIP  OU 

MET 

BUIE.  21. 

.3 

PAY 

25 

OATA  USE  1 

BAROMETR  lC2b, 

,S 

SEA 

HOUR 

06.3 

AREA  05 

CLCUO  t/a 

CL/TR 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND  VEL 

08S 

00000 

23.12 

36.46 

25.02 

1531.9 

ObS 

00010 

21.33 

36.41 

25.49 

1527.5 

OBS 

00020 

20.15 

36.34 

25.76 

1524.4 

OBS 

00C30 

16.93 

36.29 

26.04 

1521.2 

oes 

00050 

17.30 

36.31 

26.46 

1516.8 

C85 

00075 

16.53 

36.32 

28.56 

1516.2 

PBS 

00100 

16.67 

36.30 

26.61 

1515.8 

OPS 

00125 

16.55 

36.31 

26.64 

1515.8 

CBS 

00150 

16.44 

36.30 

26.66 

1515.9 

OBS 

00200 

16.15 

36.24 

26.66 

1515.6 

OBS 

002  50 

15.82 

36.18 

26.71 

1515.5 

OBS 

00300 

15.00 

36.02 

26.76 

1513.6 

OBS 

00390 

13.53 

35.78 

26.91 

1510.0 

OBS 

00400 

13.59 

35.82 

26.92 

1510.4 

OBS 

00460 

12.88 

35.69 

26.97 

1508.9 

OBS 

00460 

12.31 

35.60 

27.01 

1507.2 

CBS 

00500 

12.24 

35.59 

27.02 

1507.2 

OBS 

00550 

11.48 

35.49 

27.09 

1505.3 

CBS 

00600 

10.37 

35.35 

27.16 

1502  *0 

OBS 

00650 

C9.35 

35.25 

27.28 

1499.0 

OBS 

00667 

09.29 

35.26 

27.29 

1499.1 

OBS 

00700 

08.60 

35.18 

27.34 

1496  .9 

OBS 

00770 

06.08 

35.22 

27.45 

1496.2 

oes 

00600 

07.57 

35.20 

27.51 

1494.7 

OBS 

00630 

07.16 

35.19 

27.56 

1493.7 

OBS 

00660 

07.13 

35.22 

27.55 

1494.0 

OBS 

00900 

06.65 

35.19 

27.64 

1492.6 

OBS 

009  70 

05.65 

35.06 

27.66 

1489.8 

ObS 

01000 

05.45 

35.06 

27.69 

1489.4 

OBS 

01014 

05.35 

35.07 

27.71 

1469.3 

OBS 

01045 

05.33 

35.09 

27.73 

1469.7 

OBS 

01100 

05.14 

35.07 

27.74 

1489.9 

OBS 

01180 

04.67 

35.03 

27.76 

1469.2 

OBS 

01200 

04.63 

35.02 

27.75 

1489.4 

OBS 

01210 

04.52 

35.01 

27.76 

1469.1 

OBS 

01300 

04.37 

35.00 

27.77 

1489.9 

OBS 

01400 

04.19 

34.99 

27.78 

1490.9 

OBS 

01500 

04.10 

34.99 

27.75 

1492.2 

MlNU-DIR  14 
MlMD-SPD  05 
MIFD-FDR 
heather  xi 


INST  STO  R ECQRPER 
TRACE  OIF  0 

0UR4TJ0N  00.6 

0R1G  f 42  095 


UN  SO  1206 
* SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  56 


P'.'4  TCT  P N02  N03  SlJ?  PH 


NINO-OIR  17 
MUD-SBO  06 
WINP-FOR 
MCA  THE*  XO 


INST  $*0  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG  E42  096 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  46 


PD4  TOT  P N02  N03  SI33  PH 
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KEF  10  31 

8177 

YEAA 

1970 

60T0P  06297 

AIR 

T EHP  22 

CONS EC 

0097 

NONTh 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  21 

CAT  35 

00  N 

OAV 

25 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  10  30 

LONG  067 

59  W 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CIOUO  T/A 

castnum/tine 

LVLTVP 

depth 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

11.9 

08  S 

00000 

23.02 

36.66 

25.05 

oes 

00010 

21.76 

36.66 

25.62 

08  s 

00020 

21.67 

36.65 

25.63 

OBS 

00030 

19.65 

36.21 

25.79 

08  S 

00050 

17.90 

36.29 

26.30 

OBS 

000  75 

16.91 

36.35 

26.59 

OBS 

00100 

16.61 

36.30 

26.62 

OBS 

00125 

16.37 

36.27 

26.66 

OBS 

00150 

16.10 

36.22 

26.68 

OBS 

00200 

15.57 

36.13 

26.73 

OBS 

002  50 

16.99 

36.03 

26.79 

OBS 

00300 

16.3E 

35.93 

26.86 

OBS 

00600 

13.30 

35.76 

26.96 

OBS 

00500 

11.90 

35.56 

27.05 

OBS 

00600 

10.27 

35.32 

27.17 

OBS 

00700 

08.60 

35.22 

27.37 

OBS 

00760 

08.00 

35.19 

27.66 

oes 

00800 

07.38 

35.18 

27.53 

OBS 

00822 

07.12 

35.16 

27.55 

OBS 

00862 

07.15 

35.20 

27.58 

OBS 

00900 

06.50 

35.16 

27.63 

OBS 

009  16 

06.00 

35.10 

27.65 

oes 

00960 

05.95 

35.11 

27.67 

oes 

009  50 

06.35 

35.20 

27.69 

oes 

00960 

05.95 

35.13 

27.68 

OBS 

01000 

05.76 

35.13 

27.71 

OBS 

01030 

05.66 

35.13 

27.72 

oes 

01050 

05.39 

35.10 

27.73 

OBS 

01090 

05.61 

35.13 

27.75 

oes 

01 100 

05.25 

35.10 

27.75 

oes 

01200 

06.66 

35.06 

27.77 

OBS 

01300 

06.27 

36.99 

27.77 

OBS 

01600 

06.12 

36.98 

27.78 

OBS 

01500 

06.00 

36.98 

27.79 

• *•4 

REP  ID  31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTDP  06663 

AIR 

TENP  23 

CONSEC 

0098 

NONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  21 

LAT  36 

58  N 

DAY 

25 

OATA  USE 

1 

BAROHETR  1029 

LONG  067 

58  W 

HOUR 

18.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

castnun/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

18.2 

oes 

00000 

23.00 

36.36 

26.98 

oes 

00010 

21.85 

36.36 

25.31 

OBS 

00020 

20.30 

36.27 

25.67 

OBS 

00030 

18.20 

36.26 

26.19 

OBS 

00050 

17.08 

36.28 

26.69 

OBS 

00075 

16.52 

36.26 

26.61 

OBS 

00100 

16.38 

36.25 

26.66 

OBS 

00125 

16.12 

36.22 

26.68 

OBS 

00150 

15.98 

36.20 

26.69 

oes 

00200 

15.52 

36.12 

26.76 

OBS 

002  50 

16.92 

36.00 

26.78 

OBS 

00300 

16.61 

35.92 

26.83 

OBS 

00600 

13.26 

35.72 

26.92 

OBS 

00500 

11.62 

35.66 

27.06 

OBS 

00526 

11.06 

35.60 

27.10 

oes 

00579 

10.35 

35. J3 

27.17 

oes 

006C0 

09.60 

35.26 

27.23 

OBS 

00630 

09.27 

35.25 

27.29 

OBS 

00660 

08.68 

35.13 

27.32 

OBS 

00700 

08.26 

35.21 

27.62 

oes 

00702 

08.20 

35.20 

27.62 

OBS 

00706 

08.27 

35.23 

27.63 

OBS 

00710 

08.11 

35.21 

27.66 

OBS 

00718 

08.32 

35.26 

27.65 

OBS 

00726 

08.03 

35.21 

27.65 

OBS 

00732 

08.20 

35.26 

27.67 

OBS 

00760 

C7.99 

35.21 

27.66 

oes 

00769 

08.12 

35.27 

27.69 

oes 

00800 

07.30 

35.18 

27.56 

OBS 

00835 

07.00 

35.15 

27.56 

OBS 

00859 

06.67 

35.09 

27.58 

OBS 

00861 

06.51 

35.13 

27.61 

OBS 

00900 

06.22 

35.11 

27.63 

OBS 

00970 

05.65 

35.10 

27.70 

OBS 

009  80 

05.72 

35.13 

27.71 

OBS 

01000 

05.61 

35.11 

27.71 

OBS 

01065 

05.66 

35.15 

27.76 

oes 

01100 

05.31 

35.09 

27.73 

oes 

01180 

06.91 

35.06 

27.75 

ces 

01190 

06.96 

35.07 

27.76 

oes 

01200 

06.83 

35.05 

27.76 

OBS 

01300 

06.51 

35.02 

27.77 

oes 

01600 

06.30 

35.00 

27.78 

OBS 

015  00 

06.11 

36.99 

27.79 

DIR  HGT  PER 

tf  IND-DIR 

13 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

13  2 3 

WINO-SPO 

08 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

6 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

66 

cl/tr 

WEATHER 

X6 

ORIG  E62  0V7 

1 

SQUARE 

57 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P06 

TOT  P N02 

NOS  SI03 

PH 

1531  .7 

1526 .6 

1526.6 

1523.1 

1518.6 

1516.1 

1515.6 

1515.2 

1516.8 

1513.8 

1512.7 

1511.5 

1509.6 

1506.0 

1501.6 

1697.0 

1695.3 

1693.9 

1693.3 

1693.8 

1692.1 

1690.3 

1690.5 

1692.6 

1690.9 

1690.7 

1690.8 

1690.1 

1690.9 

1690.6 
1689  .6 

1689.5 

1690.6 

1691.7 


DIR  HGT  PER 

* IN  D-D!  R 

20 

INST  STD  TECOROER  TEN  SQ  l 

206 

13  3 3 

WINO-SPD 

05 

TP  AC  E DIR 

D 5 

SQUARE 

2 

SEA 

WIND-POP 

DURATION 

N 

in 

o 

o 

SQUARE 

66 

CL/TR 

WEATHER 

XV 

ORIG  E62  09B 

1 

SQUARE 

67 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03  S 103 

RH 

1531.5 

1528.8 

1526.8 

1519.0 

1516.2 

1516.9 

1516.8 

1516.6 

1516.6 

1513.7 

1512.5 

1511.6 

1509.1 

1506.9 

1503.3 

1501.6 

1699.1 

1698.6 

1695.8 

1695.6 

1695.5 

1695.9 

1695.3 

1696.3 

1695.3 

1696.1 

1695.3 

1696.1 

1693.6 
1693.0 

1691 .2 

1691 .5 

1690.9 

1689.8 

1690.3 

1690.2 

1691.2 

1690.6 

1690.2 

1690.6 

1690.2 

1690.6 

1691 .3 

1692.2 
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REf  10 

31 

8177 

YEAR 

1970 

60T0P  04646 

AIR  TEMP  23.0 

OIR  MGT  PER 

HINO-OIR 

20 

INST 

STO  «ECO«DE« 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0099 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  21.3 

15  2 3 

MINO-SPO 

05 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SOUARE  2 

LAT 

34 

52  N 

OAY 

25 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1031.0 

SEA 

HINO-FDR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE  46 

LONG 

047 

55  W 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

Xl 

ORIG 

E42  099 

1 

SQUARE  47 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

OYNDPTH  sno  vel 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

S 1 03 

PH 

23.6  OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00050 
000  75 
00100 
00125 
00150 
002  00 
002  50 
00300 
00371 
00400 
00460 
00500 
00540 
00600 
00627 
00642 
00689 
00700 
00713 
00740 
00749 
00762 
00790 
00800 
008  30 

008  55 
00883 

009  00 
00920 
01000 
01019 
01070 
01100 
01200 
01300 
01340 
01400 
01500 


23.40 

21.64 
21.10 
19. 8C 

17.65 

16.65 
16.44 

16.20 
15.90 
15.67 

15.25 

14.73 

14.01 

13.62 
13.00 
11.95 
11.10 
09.92 

09.19 

09.13 

08.27 
OB.  30 

08.10 
07.98 

08.16 

07.20 

07.27 
07.22 

07.19 

06.75 

06.72 

06.54 
06.49 

05.75 

05.02 

05.20 

05.17 

04.88 

04.55 

04.28 
04.16 

04.11 


36.30 

36.37 

36.36 

36.32 

36.18 

36.29 
36.28 
36.22 

36.17 

36.14 

36.06 

35.97 

35.88 
35.80 

35.72 
35.61 
35.42 

35.30 

35.20 

35.25 

35.14 

35.19 

35.14 

35.18 
35.27 
35.13 

35.18 
35.16 

35.21 

35.18 

35.19 

35.19 

35.20 

35.12 
35.16 

35.08 

35.08 

35.06 

35.02 

34.97 

34.97 

34.97 


24.82 

25.38 
25.52 
25.84 
26.26 
26.60 

26.65 

26.66 

26.65 

26.72 

26.75 
26.80 

26.88 
26.90 

26.97 

27.09 

27.10 

27.22 

27.26 

27.31 
27.36 
27.40 

27.39 
27.44 
27.46 
27.51 

27.54 

27.55 
27.58 

27.62 

27.63 

27.65 

27.67 
27.70 

27.74 

27.74 

27.74 

27.76 

27.76 

27.75 

27.76 

27.77 


1532.4 

1526.3 

1527.0 

1523.6 

1517.7 

1515.3 

1515.1 

1514.7 

1514.1 

1514.2 

1513.6 

1512.6 

1511.4 

1510.5 

1509.3 

1506.3 

1503.7 

1500.3 

1498 .0 

1498.1 

1495.5 

1495.8 

1495.2 

1495.3 

1496.2 

1492.9 

1493.3 

1493.3 

1493.7 

1492 .4 

1492.8 

1492.3 

1492.5 
1490.7 

1491 .4 

1489.6 
1490.0 

1490.5 

1490.7 

1490.2 
1490. B 

1492.2 


REPIO 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  02762 

AIR  TEMP 

22.5 

OIR  MGT  PER 

HINO-OIR  17 

INST  STO  PECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0100 

MONTH 

06 

SHIP 

OU 

MET  BULB 

21.5 

14  2 3 

HINO-SPO  02 

TRACE  OIR  0 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

02. 5N 

OAY 

26 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1029.9 

SEA 

hind-for 

DURATION  00.6 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

06.  OH 

HOUR 

07.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E42  100 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LYLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

07.3 

CBS 

00000 

23.12 

36.36 

24.95 

1531.8 

OBS 

000 10 

22.84 

36.28 

24.97 

1531.2 

OBS 

00020 

21.04 

36.36 

25.54 

1526.8 

OBS 

00030 

20.44 

36.29 

25.65 

1525.3 

CBS 

00050 

18.24 

36.30 

26.22 

1519.6 

CBS 

00075 

17.09 

36.29 

26.50 

1516.6 

J8S 

00100 

16.74 

36.29 

26.58 

1516.0 

CBS 

00105 

16.60 

36.26 

26.59 

1515.6 

IBS 

00125 

16.56 

36.29 

26.63 

1515.8 

OBS 

00150 

16.51 

36.28 

26.63 

1516.1 

OBS 

00200 

16.07 

36.21 

26.68 

1515.5 

CBS 

00250 

15.44 

36.07 

26.72 

1514.2 

CBS 

00300 

14.58 

35.93 

26.80 

1512.1 

CBS 

00400 

13.64 

35.79 

26.89 

1510.5 

CBS 

00450 

13.02 

35.69 

26.94 

1509.2 

CBS 

00500 

11.99 

35.52 

27.01 

1506.3 

CBS 

00562 

11.19 

35.44 

27.10 

1504.4 

CBS 

00580 

10.49 

35.31 

27.13 

1502.1 

OBS 

006  00 

10.12 

35.30 

27.18 

1501.1 

CBS 

00692 

08.42 

35.13 

27.33 

1496.1 

CBS 

00700 

08.49 

35.18 

27.36 

1496.5 

CBS 

00760 

07.84 

35.16 

27.44 

1495.0 

OBS 

00790 

07.36 

35.13 

27.49 

1493.6 

CBS 

00800 

07.21 

35.13 

27.51 

1493.2 

CBS 

00810 

07.13 

35.13 

27.52 

1493.1 

CBS 

008  30 

07.15 

35.18 

27.56 

1493.5 

OBS 

00845 

07.22 

35.21 

27.57 

1494.1 

CBS 

00880 

06.43 

35.11 

27.60 

1491  .4 

OBS 

00900 

C6.49 

35.15 

27.63 

1492.1 

CBS 

00425 

06.58 

35.18 

27.64 

1492.9 

OBS 

01000 

05.79 

35.10 

27.68 

1490.9 

OBS 

01050 

05.52 

35.07 

27.69 

1490.6 

OBS 

01060 

05.57 

35.10 

27.71 

1491 .0 

CBS 

01090 

05.44 

35.09 

27.72 

1490.9 

CBS 

01 100 

05.18 

35.05 

27.71 

1490.0 

OBS 

01200 

04.76 

35.01 

27.73 

1489.9 

OBS 

01280 

04.40 

34.48 

27.75 

1409.7 

DBS 

01300 

04.42 

34.99 

27.75 

1490.1 

OBS 

01400 

04.26 

34.97 

27.76 

1491.1 

DBS 

01500 

04.13 

34.97 

27.77 

1492 . 3 

P04  TOT  P N02 


N03  S 103  PM 
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REFIO 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BO TOP  02835 

AIR 

TEMP  23 

.9 

DIR  HGT  PER 

WlVD-DIR 

14 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SQ  1 

206 

CONSEC 

0101 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  22 

.0 

14 

2 3 

W1N0-SPD 

03 

TRACE 

01R 

0 5 

SQUARE 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

26 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1030 

.6 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  N 

HOUR 

11.4 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E42  101 

1 

SQUARE 

58 

CASTNOM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

ovnopth 

SNO  VEL 

3XVG 

PC4 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

11.4 

oes 

00000 

23.24 

36.41 

24.55 

1532.2 

08  S 

00010 

21.62 

36.38 

23.  39 

1528.2 

OBS 

00020 

19.99 

36.27 

25.75 

1523.9 

CBS 

00030 

18.84 

36.24 

26.03 

1520.9 

OBS 

00050 

17.34 

36.27 

26.42 

1516.9 

OBS 

00075 

16.81 

36.28 

26.56 

1515.8 

OBS 

00100 

16.52 

36.25 

26.  e 0 

1515.3 

OBS 

00125 

16.32 

36.23 

26.64 

1515.0 

OBS 

00150 

16.12 

36.20 

26.66 

1514.8 

OBS 

00203 

15.76 

36.14 

26.70 

1514.4 

CBS 

002  50 

15.29 

36.05 

26.7  3 

1513.7 

OBS 

003  00 

14.71 

35.97 

26.80 

1512 .6 

OBS 

00380 

13.79 

35.81 

26.67 

1510.7 

OBS 

004  00 

13.39 

35.75 

26.91 

1509.7 

OBS 

005  00 

11.94 

35.53 

27.03 

1506.1 

OBS 

C0600 

10.37 

35.33 

27.16 

1502.0 

OBS 

00660 

09.12 

35.22 

27..  9 

1498.3 

OBS 

006  1 5 

09.07 

35.21 

27.29 

1498.3 

CBS 

00700 

08.61 

35.19 

27.35 

1497 .0 

OBS 

00720 

08.59 

35.21 

27. ?7 

1497.3 

OBS 

008  00 

07.24 

35.16 

27.53 

1493.4 

OBS 

00325 

07.  18 

35.21 

27.58 

1493.6 

OBS 

00900 

06.36 

35.15 

27.64 

1491 .6 

OBS 

00928 

06.00 

35.  12 

27.67 

1490 .5 

OBS 

01000 

05.59 

35.07 

27. ce 

1490.0 

OBS 

01025 

05.31 

35.05 

27.70 

1480.3 

OBS 

01035 

05.40 

35.08 

27.71 

1 4 89 . 9 

OBS 

01100 

05.18 

35.08 

27.74 

1490.0 

OBS 

01145 

05.15 

35.07 

27.71 

1 4 QO  . 7 

CBS 

01160 

04.94 

35.05 

27.74 

1490.0 

OBS 

Oil  BO 

04.91 

35.05 

27.75 

1490.2 

OBS 

01200 

04.72 

35.02 

2 7.74 

148‘-  .7 

OBS 

01220 

04.68 

35.02 

27.75 

1484.9 

OBS 

01230 

04.75 

35.05 

27.77 

1400.4 

OBS 

01260 

04.47 

35.00 

27.76 

1489.7 

OBS 

01300 

04.45 

35.00 

27.  76 

1490.3 

OBS 

01320 

04.49 

35.01 

27.76 

1490 .8 

OBS 

01340 

04.39 

34.99 

27.76 

149C.7 

OBS 

01400 

04.32 

34.99 

27.77 

1491 .4 

OBS 

01500 

04.  16 

34.95 

27.78 

■■  • « 

1492.4 

REF  ID 

31 

8177 

YEAR 

1970 

6OT0P  04206 

AIR 

TEMP  25, 

.0 

DIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

16 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  120* 

CONSEC 

0102 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

BULB  21 

.9 

14 

2 3 

WINO-SPO 

04 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

DAY 

26 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1028. 

.5 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

4* 

LONG 

047 

54  M 

HOUR 

18.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E42  102 

1 

SQUARE 

ST 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

18.1 

08  S 

00000 

25.74 

36.42 

24.21 

1538.1 

oes 

00010 

25.32 

36.43 

24.34 

1537.3 

OBS 

00020 

19.86 

36.44 

25.91 

1523.8 

OBS 

00030 

18.84 

36.42 

26.16 

1521.1 

OBS 

00050 

17.42 

36.38 

28.49 

1517.3 

OBS 

000  75 

16.91 

36.34 

26.58 

1516.1 

OBS 

00100 

16.48 

36.31 

26.66 

1515.2 

oes 

00125 

16.22 

36.28 

26.70 

1514.8 

oes 

00150 

16.04 

36.25 

26.72 

1514.6 

OBS 

00200 

15.61 

36.17 

26.75 

1514.0 

OBS 

002  50 

15.20 

36.09 

26.78 

1513.5 

OBS 

00300 

14.66 

39.01 

26.8  4 

1512.5 

OBS 

004  00 

13.48 

35.83 

26.95 

1510.1 

OBS 

00500 

11.94 

35.59 

27.08 

1506.2 

OBS 

00600 

10.13 

35.41 

27.27 

1501 .2 

OBS 

00700 

08.27 

35.23 

27.43 

1495.8 

OBS 

00775 

07.10 

35.13 

27.53 

1492.4 

OBS 

00790 

07.24 

35.20 

27.56 

1493.3 

OBS 

008  00 

06.93 

35.  16 

27.57 

1492.2 

OBS 

00620 

07.00 

35.22 

27.61 

1492.8 

OBS 

00900 

06.  16 

35.17 

27.69 

1490.8 

OBS 

00910 

06.26 

35.19 

27.69 

1491.4 

OBS 

00980 

05.56 

35.10 

27.71 

1489.6 

OBS 

01000 

05.56 

35.12 

27.72 

1490.0 

OBS 

01100 

04.98 

35.06 

27.75 

1489.2 

OBS 

01200 

04.61 

35.01 

27.75 

1489  .3 

OBS 

01300 

04.44 

35.00 

27.76 

1490.2 

OBS 

01400 

04.29 

34.99 

27.77 

1491.3 

OBS 

01500 

04.11 

34.98 

27.78 

1492.2 

348 
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REFID 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  04334 

AIR  TEMP  23.3 

DIR  HOT  PER 

WlND-DlA 

12 

INST 

STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0103 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET  BULB  21.9 

13  2 3 

WINO-SPO 

06 

TRACE 

DIR 

0 

5 

SOU A RE 

4 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

26 

OATA  USE 

1 

6AP0METR  1029.1 

SEA 

WIND-FOR 

OUR AT (ON 

00.4 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

02  U 

HOUR 

23.4 

AREA 

05 

CLCUD  T/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E42  103 

1 

SQUARE 

5B 

CASTNON/TINi 

LVLTVP 

OEPTH 

TEHP 

SAL  SIGMA-T 

DVNDPTH  snd  vel 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

SI03 

PH 

23.4  06S  00000 

OBS  00010 

oes  00020 

OBS  000  30 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

OBS  00125 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  00250 

OBS  00264 

OBS  C0282 

OBS  002  87 

OBS  00300 

OBS  00400 

OBS  00420 

OBS  00500 

OBS  00600 

OBS  006  54 

OBS  00675 

OBS  00690 

OBS  00700 

OBS  00730 

OBS  00760 

OBS  00770 

OBS  00789 

OBS  00800 

OBS  00849 

OBS  00900 

OBS  00955 

OBS  00967 

OBS  01000 

OBS  01069 

OBS  01100 

OBS  01200 

OBS  01300 

OBS  01400 

OBS  01500 


24.11 

36.34 

24.64 

1534.2 

22.39 

36.42 

25.20 

1530.2 

21.59 

36.32 

25.35 

1528.2 

19.76 

36.29 

25.83 

1523.5 

17.48 

36.31 

26.42 

1517.4 

16.92 

36.30 

26.5  5 

1516.1 

16.67 

36.29 

26.60 

1515.8 

16.54 

36.26 

26.61 

1515.7 

16.32 

36.23 

26.64 

1515.4 

15.82 

36.13 

26.68 

1514.6 

15.14 

36.00 

26.7  3 

1513.2 

14.90 

35.99 

26.77 

1512.6 

14.66 

35.97 

26.77 

1512.8 

14.67 

35.94 

28.79 

1512.2 

14.63 

35.93 

26.79 

1512.3 

13.67 

35.80 

26.8  9 

1510.6 

13.59 

35.79 

26.90 

1510.7 

12.24 

35.58 

27.01 

1507.2 

10.44 

35.33 

27.15 

1502.2 

09.12 

35.21 

27.28 

1498.2 

OB. 96 

35.21 

27.31 

1497.9 

08.63 

35.17 

27.33 

1496.9 

08.64 

35.18 

27.34 

1497.1 

08.  16 

35.19 

27.42 

1495.8 

07.94 

35.21 

27.47 

1495.5 

07.59 

35.15 

27.47 

1494.2 

07.43 

35.18 

27.52 

1493.9 

07.54 

35.22 

27.63 

1494.6 

07.32 

35.21 

27.56 

1494.6 

06.66 

35.18 

27.63 

1492.9 

06.54 

35.18 

27.64 

1493.2 

06.22 

35.13 

27.65 

1492.1 

05.94 

35.13 

27.68 

1491.5 

05.60 

35.11 

27.71 

14'*'..  3 

05.22 

35.06 

27.72 

1490.2 

04.89 

35.02 

27.73 

1490.4 

04.55 

35.01 

27.76 

1490.7 

04.41 

35.00 

27.76 

1491  .8 

04.23 

34.99 

27.78 

1492.7 

REEID  31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTDP  04206 

AIR 

TEMP  23. 

.2 

DIP  HOT  PER 

CONSEC 

0104 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET 

8UI  f«  21. 

.7 

13  1 

1 3 

LAT  34 

56  N 

DAY 

27 

DATA  USE 

1 

6AACMETP  1029, 

.5 

SEA 

LONG  048 

03  W 

HOUR 

06.1 

AREA 

05 

CL0U3  T/3 

CL/TR 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNC  VEL 

06.1 

OBS 

00000 

23.86 

36.39 

24.7  5 

1533.7 

OBS 

00010 

22.34 

3t».34 

25.16 

1530.0 

OBS 

00020 

20.84 

3«.32 

25.56 

1526.3 

OBS 

00030 

19.35 

36.32 

25.96 

15£2.4 

OBS 

00050 

18.09 

36.26 

26.25 

1519.1 

OBS 

00075 

16.92 

36.28 

26.53 

1516.1 

OBS 

00100 

16.71 

36.26 

26.58 

1515.9 

OBS 

00125 

16.59 

36.2  8 

26.61 

1515.9 

OBS 

00150 

16.34 

36.25 

2o.c5 

1515.5 

OBS 

00200 

15.91 

36.17 

26.69 

1514.9 

OBS 

002  50 

15.47 

36.07 

26.71 

1514.3 

OBS 

00300 

1 4.8  6 

35.97 

26.77 

1513.1 

OBS 

00400 

13.74 

35.79 

26.67 

1510.9 

OBS 

005  00 

11.96 

35.51 

27.01 

1506.2 

CBS 

00550 

10.99 

35.40 

27.11 

1503.5 

CBS 

00600 

10.48 

35.37 

£7.18 

15  02  .4 

OBS 

006  80 

08.48 

35.15 

27.34 

1496.1 

OBS 

007  00 

08.51 

35.21 

27.38 

1496  .6 

OBS 

00712 

08.69 

35.31 

27.43 

1497.6 

OBS 

00760 

07.47 

35.15 

27.49 

1493.6 

OBS 

00775 

07.55 

35.20 

£7.52 

1494.2 

OBS 

00782 

07.34 

35.16 

27.52 

1493.5 

OBS 

00800 

07.40 

35.21 

27.55 

1494.1 

OBS 

00812 

07.39 

35.23 

27.56 

1494.2 

OBS 

00845 

07.14 

35.23 

27.o0 

1493. P 

OBS 

00860 

06.76 

35.17 

*7.61 

1492.5 

OBS 

00900 

06.46 

35.19 

27.66 

1492.0 

OBS 

009  74 

05.76 

35.11 

27.69 

1490.3 

OBS 

01000 

05.70 

35.12 

27.71 

1490.5 

OBS 

01020 

05.57 

35.11 

£7.71 

1490.3 

OBS 

01035 

05.57 

35.12 

£7.72 

1490  .6 

OBS 

01100 

05.10 

35.07 

27.74 

1489.7 

OBS 

01170 

04.74 

35.03 

27.75 

1489.3 

OBS 

01200 

04.74 

35.04 

27.76 

1489.9 

OBS 

01210 

04.80 

35.05 

27.76 

1490.3 

OBS 

01225 

04.67 

35.03 

£7.76 

1490  .0 

OBS 

01250 

04.69 

35.04 

27.76 

1490.5 

OBS 

01300 

04.56 

35.02 

27.76 

1490.8 

OBS 

01310 

04.47 

35.01 

27.76 

1490.5 

OBS 

01400 

04.33 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.16 

34.99 

27.76 

1492.4 

WINT-OIR 

IS 

INST 

STD  PECOPDER 

TEN  SO  1206 

M1NO-SPO 

Ob 

TRACE 

01* 

0 

5 

SQUARE 

2 

ft  1 NO-EOP 

OURAT I ON 

00.6 

2 

SQUARE 

48 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E42  104 

1 

SQUARE 

48 

3XYG 

P34 

TOT  P 

N02 

N03 

SI  ?3 

PM 

349 
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REF  10 

51 

8177 

YEAR 

1970 

80T0P  04459 

AIR  TEPP  24.1 

01 R HGT  PER 

WINO-OIR 

14 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

0105 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  22.2 

14  2 3 

WIND-SPO 

03 

TRACE  OIR 

1 

IAT 

35 

01  N 

DAY 

27 

OATA  USE 

1 

BAROHETR  1030.3 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.1 

LONG 

047 

56  6 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLGU0  T/A 

cl/tr 

WEATHER 

XI 

ORIG  E42  105 

CASTNUN/TINE 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGPA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OKYG 

PQ4 

TOT  P NO 2 

N03 

□BS 

00000 

23.33 

36.48 

24. 9e 

1532.5 

OBS 

00010 

22.16 

36.42 

25.26 

1529.7 

06  S 

00020 

19.63 

36.20 

25.79 

1522.9 

OPS 

00030 

18.58 

36.23 

26.09 

1520.1 

OBS 

00050 

17.33 

36.31 

26.46 

1516.9 

GBS 

00075 

16.88 

36.31 

26.57 

1516.0 

OBS 

00100 

16.65 

36.30 

26.61 

1515.7 

OBS 

00125 

16.39 

36.26 

26.64 

1515.3 

GBS 

00150 

16.26 

36.24 

2 o.t>6 

1515.3 

OBS 

00200 

15.91 

36.18 

26.69 

1515.0 

OBS 

002  50 

15.30 

36.05 

26.73 

1513.7 

CBS 

00300 

14.73 

35.98 

26. BO 

1512.7 

OBS 

00400 

13.38 

35.76 

26.92 

1509.6 

OBS 

00440 

12.95 

35.69 

26.96 

1508  .8 

OBS 

00490 

11.97 

39.53 

27.02 

1506.1 

OBS 

00500 

11.91 

35.54 

27.04 

1506.0 

oes 

00520 

11.78 

35.50 

27.04 

1505.9 

ObS 

006  00 

10.48 

35.34 

27.15 

1502.4 

CBS 

00700 

08.65 

35.21 

27.36 

1497.2 

OBS 

00730 

08.36 

35.20 

27.40 

1496.6 

OBS 

00800 

07.36 

35.15 

27.51 

1493.8 

OBS 

00865 

06.57 

35.12 

27.59 

1491.8 

OBS 

00670 

06.63 

35.17 

27.62 

1492.2 

OBS 

00875 

06.53 

35.15 

27.62 

1491 .8 

OBS 

00885 

06.68 

35.20 

27.64 

1452.6 

OBS 

00900 

06.50 

35.18 

27.65 

1492.2 

OBS 

00910 

06.57 

35.19 

27.65 

1492  .6 

OBS 

00930 

06.20 

35.12 

27.64 

1491 .4 

OBS 

00940 

06.26 

35.17 

27.67 

1491 .8 

OBS 

00950 

05.94 

35.12 

27.68 

1490.7 

OBS 

009  55 

06.13 

35.19 

27.71 

1491 .6 

OBS 

00960 

05.97 

35.15 

27.70 

1491.0 

OBS 

01000 

05.83 

35.15 

27.71 

1491.1 

GBS 

01025 

05.83 

35.16 

27.72 

1491.5 

OBS 

01050 

05.45 

35.10 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

05.13 

35.07 

27.74 

1489.  B 

OBS 

01200 

04.74 

35.02 

27.74 

1489.8 

OBS 

01300 

04.45 

35.00 

27.76 

1490.3 

CBS 

01372 

04.32 

34.99 

27.77 

1490.9 

OBS 

01380 

04.24 

34.98 

27.77 

1490.7 

OBS 

01400 

04.20 

34.97 

27.76 

1490.9 

GBS 

01500 

04.13 

34.97 

27.77 

1492.3 

TEN  SQ  120* 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


$103  PH 


350 
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AEF1D 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTOP  02743 

AIR  TE HP  24.5 

OIR  HGT  PER 

HlYO-OIR 

17 

INST  STO  RECOROCR  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0106 

nonth 

06 

SHIP  OU 

WET  BULB  22.1 

17  2 3 

WINO-SPD 

05 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

07  N 

OAV 

27 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1027.4 

SEA 

WlNO-FjR 

DURATION  00.4  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

49  W 

HOUR 

18.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEA  THE* 

11 

ORIG  E 42  1 06  | 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T1HE 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL  SI5NA— T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  *03  $103 

PH 

08S 

ooooo 

24.00 

36.38 

24.71 

08  S 

00010 

22.78 

36.42 

25.09 

08S 

000  2 0 

20.88 

36.37 

25.59 

08  S 

00030 

20.08 

36.24 

25.70 

08  S 

00050 

17.98 

36.35 

26.33 

oes 

00075 

16.96 

36.32 

26.55 

08  s 

00100 

16.61 

36.30 

26.62 

08S 

00125 

16.50 

36.29 

26.64 

OBS 

00150 

16.33 

36.27 

26.66 

08S 

00200 

15.83 

36.16 

26.70 

OBS 

00250 

15.22 

36.07 

26.76 

OSS 

00300 

14.80 

36.00 

26.80 

OBS 

00361 

14.18 

35.87 

26.64 

OSS 

00400 

13.50 

35.81 

26.94 

OSS 

00441 

13.07 

35.76 

26.98 

OSS 

00500 

11.97 

35.59 

27.07 

OSS 

00535 

11J55 

35.52 

27.10 

OSS 

00540 

11.33 

35. 4e 

27.11 

OBS 

005  70 

11.08 

35.48 

27.15 

OSS 

006  00 

10.36 

35.35 

27.18 

OBS 

00623 

09.67 

35.31 

27.27 

OBS 

00668 

09.23 

35.31 

27.34 

OBS 

00700 

08.49 

35.18 

27.36 

OBS 

00730 

07.98 

35.20 

27.45 

oes 

00744 

08.00 

35.25 

27.49 

OBS 

00780 

07.19 

35.16 

27.54 

OBS 

00800 

07.16 

35.18 

27.56 

OBS 

00818 

06.91 

35.17 

27.59 

oes 

00870 

06.82 

35.17 

27.60 

OBS 

00900 

06.32 

35.16 

27.66 

OBS 

00932 

06.10 

35.16 

27.69 

OBS 

00960 

05.61 

35.08 

27.69 

OBS 

00961 

05.72 

35.11 

27.70 

OBS 

00980 

05.67 

35.11 

2 7.7C 

OBS 

oiooo 

05.45 

35.08 

27.71 

OBS 

01055 

05.36 

35.09 

27.72 

OBS 

01068 

05.17 

35.07 

27.73 

OBS 

01091 

05.34 

35.10 

27.74 

OBS 

01100 

05.13 

35.06 

27.73 

OBS 

01120 

04.84 

35.03 

27.74 

OSS 

01200 

04.66 

35.02 

27.75 

OBS 

01300 

04.32 

34.98 

27.76 

OBS 

01400 

04.29 

34.99 

27.77 

OBS 

01450 

04.21 

34.98 

27.77 

OBS 

01500 

04.33 

35.01 

27.78 

1)34.0 

1531.2 

1526.4 

1524.3 

1518.9 

1516.3 

1515.6 

1515.7 

1515.5 
1514. T 

1513.5 

1512.9 

1511.8 

1510.1 

1509.3 

1506.3 

1505.3 

1504.6 

1504.2 

1502.0 

1499.8 

1498.9 

1496.5 

1495.1 

1495.5 

1492.8 

1493.1 

1492.4 

1492.9 
1491  .4 

1491.1 

1489.5 

1490.0 

1490.1 

1489.5 
1490.0 

1489.5 

1490.6 
14  89.8 

1488.9 

1489.5 

1489.7 

1491.3 

1491.8 

1493.2 
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Rff  10 

(Jnsec 

31 

8177 

YEAR 

1970 

BOTDP  042C6 

AIM  TEMP 

2i.7 

OIP  MG 7 PER 

WIND-DIP 

16 

0107 

HONTH 

06 

SHIP  OU 

WET  BUI  e 

21.4 

16  ? 3 

WINO-SPD 

0° 

CAT 

35 

00  N 

OAY 

27 

OATA  USE  1 

8AP0HFT* 

1C-  30.1 

SEA 

HIND-F3R 

LONG 

C40 

01  W 

HOUR 

23.6 

AREA  05 

CLLU.Y  T/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TINE 

IVITYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

Sir.Pf-T 

DVNOPTH  SND  VEl  UXYG 

23.6 

08  S 

COOOO 

23.97 

36.43 

24.75 

1534.0 

DBS 

00010 

22.93 

36.34 

2**.‘*9 

1531 .5 

OSS 

00020 

21.43 

36.26 

25.3  5 

1527.7 

08  S 

00030 

19.53 

36.27 

2 5.67 

1522.8 

085 

00050 

17.68 

36.29 

26.36 

1517.9 

08  S 

000  75 

16.60 

36.27 

26.60 

1515.1 

DBS 

00100 

16.44 

36.27 

26.64 

1515.0 

CBS 

00125 

16.33 

36.26 

26.06 

1515.1 

08S 

00150 

16.25 

36.25 

26.67 

1515.3 

OBS 

00200 

15.78 

36.16 

26.71 

1514.5 

08  S 

002  50 

15.26 

36.08 

26.76 

1513.6 

OBS 

00300 

14.  78 

36.00 

26.81 

1512.8 

OBS 

00400 

13.53 

35.77 

26.90 

1510.1 

OB! 

00500 

11.96 

35.53 

27.03 

1506.2 

OB! 

00559 

10.90 

35.39 

27.12 

1503.3 

OBS 

00593 

10.56 

35.37 

27.16 

1502.6 

OBS 

006  00 

10.28 

35.31 

27.16 

1501.6 

OeS 

00650 

09.23 

35.19 

27.25 

1498.5 

OBS 

006  BO 

08.98 

35.22 

27.31 

1498.1 

OBS 

00700 

08.51 

35.20 

27.37 

1496 .6 

OBS 

00740 

07.93 

35.15 

27.4  2 

1495.0 

OBS 

00762 

07.  84 

35.16 

27.44 

14  95.1 

OBS 

00770 

07.9? 

35.26 

27.51 

1495.6 

DBS 

00800 

07.57 

35.  19 

27.51 

1494.7 

OBS 

00808 

07.  18 

35.11 

27.50 

1493.2 

OBS 

00830 

06.87 

35.12 

27.55 

1492 .4 

GBS 

00840 

06.87 

35.13 

27.56 

1492.5 

OBS 

009  00 

06.43 

35.15 

27.64 

1491 .9 

OBS 

00920 

06.37 

35.17 

27.66 

1492.0 

OBS 

00935 

06.06 

35.11 

27.65 

1490.9 

OBS 

00963 

05.98 

35.14 

27.69 

1491.1 

OBS 

00960 

05.73 

35.09 

27.68 

1490.3 

OBS 

01000 

05.77 

35.13 

27.71 

1490.8 

OBS 

01020 

05.65 

35.13 

27.72 

1490.7 

OBS 

01038 

05.76 

35.18 

27.75 

1491 .5 

OBS 

01050 

05.56 

35.15 

27.75 

1490  .8 

OBS 

01055 

05.36 

35.11 

27.74 

1490.1 

OBS 

01060 

05.45 

35.12 

27.74 

149C.5 

OBS 

01100 

04.93 

35.05 

27.74 

1489.0 

OBS 

01119 

04.83 

35.04 

27.75 

1488.9 

OBS 

01130 

04.95 

35.06 

27.75 

1489.6 

OBS 

01170 

04.73 

35.03 

27.75 

1489.3 

OBS 

01200 

04.74 

35.04 

27.76 

1489.9 

OBS 

01300 

04.48 

35.02 

27.77 

1490.4 

OBS 

01400 

04.22 

34.99 

27.78 

1491 .0 

oes 

015  00 

04.05 

34.99 

27.79 

1492.0 

INST  STD  RECORDER 
TRACE  SIR  0 

DURATION  On. 4 

0«IG  E A?  107 


TEN  SO  1206 
S SQUARE  4 
2 SQUARE  4ft 
1 SOUAftf  58 


TOT  P NO?  NG3 


PH 


352 
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REFID 

31 

6177 

YE  *6 

1970 

BOTOP  04461 

A I P 

TEMP  23. C 

CGNSEC 

0108 

MONTH 

06 

SHIP  GU 

MET 

BULB  20.6 

LAT 

34 

57  N 

04Y 

26 

DATA  USE 

1 

6 AROMETR  1026. 6 

LONG 

046 

11  W 

HOUR 

06.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TlME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.2 

06  S 

oocoo 

23.33 

36.43 

24.94 

08S 

000 10 

23.22 

36.41 

24. V6 

06S 

00020 

21.02 

36.  06 

25.31 

oes 

00030 

16.72 

36.16 

26.01 

OBS 

00050 

16.97 

36.28 

26.52 

OBS 

000  75 

16.67 

36.33 

26.63 

06  S 

00100 

16.44 

36.28 

2o.65 

OBS 

00125 

16.30 

36.27 

26.67 

OBS 

00150 

16.06 

3o.22 

26.69 

OBS 

00200 

15.49 

36.12 

26.74 

OBS 

002  50 

14.94 

36.02 

26.79 

OBS 

00300 

14.37 

35.94 

26.65 

OBS 

C0400 

13.37 

35.79 

26.95 

OBS 

00440 

13.02 

36.73 

26.**  7 

OBS 

00500 

11.96 

35.54 

27.03 

OBS 

006  00 

10.26 

35.34 

27.19 

OBS 

006  4 0 

09.44 

35.24 

27.25 

OBS 

00655 

09.54 

35.29 

27. 28 

OBS 

00700 

08.46 

35.18 

27.36 

OBS 

00705 

08.31 

35.19 

27.40 

OBS 

007  55 

06.21 

35.24 

27.45 

oes 

00785 

07.49 

35.17 

27.50 

OBS 

00800 

07.58 

35.22 

27.53 

OBS 

00670 

06.65 

35.15 

27.61 

OBS 

00900 

05.92 

35.09 

27.65 

OBS 

00905 

C6.00 

35.10 

27.65 

OBS 

00910 

05.93 

35.09 

27.65 

OBS 

00930 

06.10 

35.15 

27.68 

OBS 

00950 

05.94 

35.14 

27.69 

oes 

00970 

05.92 

35.15 

2T.70 

OBS 

00960 

05.62 

35.13 

27.70 

OBS 

01000 

05.76 

35.14 

27.71 

oes 

01055 

05.36 

35.09 

27.72 

OBS 

01100 

05.36 

35.12 

27.75 

OBS 

01120 

05.51 

35.16 

27.76 

OBS 

01130 

05.35 

35.13 

27.76 

OBS 

01145 

05.55 

35.18 

27.77 

OBS 

01200 

05.25 

35.14 

27.78 

OBS 

01220 

05.02 

35.10 

27.77 

OBS 

01300 

04.77 

35.07 

27.78 

OBS 

01400 

04.50 

35.05 

27.79 

OBS 

01460 

04.29 

35.03 

27.80 

OBS 

01500 

04.37 

35.05 

27. 81 

REFIO 

31 

•177 

YEAR  1970 

BOTOP 

03658 

AIK  TEMP 

23.9 

CONSEC 

0104 

MONTH  06 

SHIP 

OU 

MET  BULB 

21.0 

LAT 

35 

05  N 

DAY  28 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1029.5 

LONG 

048 

45  N 

HOUR  12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TINE 

LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

23.32 

36.46 

24.97 

OBS 

00010 

22.67 

36.43 

25.13 

OBS 

00020 

20.84 

36.34 

25. SB 

OBS 

00030 

19.57 

36.26 

25.85 

OBS 

00050 

17.57 

36.33 

26.41 

OBS 

00075 

16.72 

36.31 

26.60 

OBS 

00100 

16.52 

36.30 

26.64 

OBS 

00125 

16.35 

36.28 

26.67 

OBS 

00150 

16.25 

36.27 

26.68 

OBS 

00200 

15.69 

36.17 

26.74 

OBS 

00250 

15.15 

36.07 

26.78 

OBS 

00300 

14.67 

35.90 

26.62 

OBS 

00400 

13.52 

35.79 

26.92 

OBS 

005  00 

11.93 

35.54 

27.04 

OBS 

00600 

10.32 

35.36 

27.20 

OBS 

006  08 

10.12 

35.35 

27.22 

OBS 

00615 

10.17 

35.30 

27.24 

OBS 

00640 

09.27 

35.26 

27.30 

OBS 

00695 

00.80 

35.23 

27.35 

OBS 

00700 

00. B5 

35.29 

27.34 

OBS 

00710 

09.00 

35.33 

27.40 

OBS 

00760 

OB.  21 

35.20 

27.42 

OBS 

00770 

OB. 44 

35.32 

27.48 

OBS 

00000 

00.12 

35.28 

27.50 

OBS 

00900 

07.02 

35.23 

27.62 

OBS 

01000 

06.00 

35.16 

27.69 

OBS 

01100 

05.39 

35.10 

27.73 

OBS 

01140 

05.21 

35.00 

27.73 

OBS 

01200 

04.90 

35.04 

27.77 

OBS 

01260 

04.46 

35.09 

27.77 

OBS 

01300 

04.76 

35.06 

27.77 

OBS 

01360 

04.56 

35.05 

27.74 

OBS 

01400 

04.51 

35.04 

27.70 

OBS 

01500 

04.27 

35.02 

27.74 

DIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

16 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

MINO-SPO 

13 

TRACE  OIR 

0 

5 

SOUARE 

2 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00. • 

2 

SOUARE 

40 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E42  108 

1 

SOUARE 

40 

IOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

▼OT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

1592.4 

1532.3 

1526.4 

1520.5 
1515.  B 

1515.4 

1515.1 

1515.0 

1514.6 

1513.6 

1512.6 

1511.5 

1509.6 

1509.1 

1506.3 

1501.6 

1499.2 

1499.6 

1496.4 

1455.9 

1496.5 

1494.1 

1494.6 

1492.2 

1469.7 

1490.1 

1465.9 

1491 .0 

1490.7 

1491 .0 

1490.7 

1490.6 

1490.1 

1490.9 

1491 .6 

1491.3 

1492 .4 

1492.1 

1491.4 

1491.7 

1492.2 

1492.7 

1493.4 


OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

IT 

INST  STO  XECOROER 

TEN  SO  1206 

13  2 2 

MINO-SPO 

15 

TRACE  OIR  0 

5 

SOUARE 

4 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION  00.5 

2 

SOUARE 

40 

CL/TR 

NEA THER 

XI 

ORIG  E42  104 

1 

SOUARE 

50 

QVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  NOS 

SI33 

PH 

1532.4 

1530.9 

1526.3 
1522  .9 

1517.7 

1515.5 

1515.3 

1515.2 

1515.3 

1514.3 

1513.3 

1512.5 

1510.1 

1506.1 

1501.9 

1501.3 

1501.6 

1496.6 

1497.7 
1496.0 

1496.0 

1496.5 

1497.7 

1496.9 

1494.3 

1492.1 

1490.9 

1490.6 

1490.9 

1491.6 

1491.6 

1491.6 

1492.3 

1492.9 
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TABLE  XXD.-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DUANE  at  Ocean  Station  ECHO,  30  June  1970  - 22  July  1970,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  • 1655. 


REMO 

31  l 655 

YEAR 

1970 

BOTOP  04352 

AIR 

TEMP  24.0 

OIR 

HQT  PER 

WlNO-OIR 

13 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0001 

MONTH  04 

SHIP  DU 

WET 

BULB  20.5 

13 

2 4. 

WINO-SPO 

06 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAI 

35  03  N 

OAY 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1031.6 

SEA 

WlNO-FOR 

duration 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

049  02  m 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CL  000  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

£43  001 

1 

SQUARE 

56 

castnum/time 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

0XY6 

P04 

TOT  P 

N02 

NO  3 

S 103 

PM 

13.4 

oes 

00000 

23.56 

36.512 

24.93 

1533.1 

13.4 

06  S 

00023 

21.26 

36.470 

25.55 

1527.6 

13.4 

06S 

00046 

17.62 

36.353 

26.42 

1517.8 

13.4 

06  S 

00072 

16.60 

36.307 

26.58 

1515.7 

13.4 

06S 

00096 

16.59 

36.307 

2o.63 

1515.5 

13.4 

GBS 

00144 

16.25 

36.260 

26.66 

1515.2 

13.4 

oes 

00192 

15.83 

36.190 

26.72 

1514.6 

13.4 

oes 

00269 

36.003 

13.4 

oes 

003  64 

13.99 

35.872 

26.88 

1511 .5 

13.4 

oes 

T 004 81 

12.64 

35.659 

26.99 

1506.4 

13.4 

oes 

T 005  76 

10.64 

35.368 

27.15 

1502.7 

13.4 

oes 

007  73 

35.160 

13.4 

oes 

00969 

04.25 

35.172 

27.68 

1492.3 

13.4 

oes 

T01466 

04.19 

66 

REMO 

31  1655 

YEAR 

1970 

BOTOP  04535 

AIR 

TEMP  25.3 

OIR 

hgt  PER 

W1NO-OIR  12 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CGNSEC 

0002 

MONTH  07 

SHIP  OU 

WET 

8UL6  21.0 

12 

2 2 

WlNO-SPD  04 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  58  N 

OAY 

01 

OATA  USE 

1 

dAROMETA  1029.5 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047  55  W 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  3/3 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E43  002 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

13.0 

oes 

00000 

23.61 

36.473 

24.69 

1533.2 

13.0 

oes 

00025 

21.08 

36.436 

25.58 

1527.1 

13.0 

OBS 

00051 

17.32 

36.313 

26.46 

1516.9 

13.0 

oes 

00076 

16.70 

36.261 

26.59 

1515.4 

13.0 

oes 

0Q102 

16.45 

36.274 

26.64 

1515.1 

13.0 

oes 

00152 

16.24 

36.255 

26.67 

1515.3 

13.0 

OBS 

00203 

36.204 

13.0 

oes 

00305 

14.85 

36.012 

26.60 

1513.2 

13.0 

OBS 

T 00406 

13.88 

35.866 

26.90 

1511.5 

13.0 

OBS 

00508 

12.59 

35.648 

26.99 

1508.6 

13.0 

OBS 

T 00609 

10.34 

35.336 

27.17 

1502.0 

13.0 

OBS 

00812 

06.85 

35.100 

27.54 

1492  .0 

13.0 

oes 

01015 

05.45 

35.092 

27.72 

1469.7 

13.0 

oes 

T01523 

04.15 

34.996 

27.79 

1492  .8 

•• 

REPID 

31 

1655 

YEAR 

1970 

BOTOP  03200 

AIR 

TEMP  25.0 

OIR 

hgt  per 

WINO-OIR 

18 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  07 

SHIP  OU 

hET 

BULB  21. 0 

18 

2 2 

WlNO-SPD 

10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56  N 

OAY 

02 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1027.6 

SEA 

wINO-FCR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

046 

02  W 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  9/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E43  003 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PU4 

TOT  P NO 2 

N03 

S 103 

PH 

12.9 

oes 

00000 

23.67 

36.473 

24.61 

1533.8 

12.9 

oes 

00024 

21.53 

36.402 

25.43 

1528.2 

12.9 

oes 

00049 

17.90 

36.300 

26.31 

1518.6 

12.9 

oes 

000  72 

17.09 

36.337 

26.54 

1516.6 

12.9 

OBS 

00097 

16.73 

36.331 

26.62 

1515.9 

12.9 

oes 

00145 

16.37 

36.2  86 

26.67 

1515.6 

12.9 

OBS 

T 00193 

16.02 

36.218 

26.70 

1515.2 

12.9 

oes 

00290 

14.93 

36.039 

26.81 

151 4.2 

12.9 

oes 

T 003 65 

13.79 

35.849 

26.90 

1510.9 

12.9 

oes 

00462 

12.56 

35.o53 

27.00 

1506.2 

12.9 

oes 

T00577 

10.73 

35.386 

27.14 

1503  .0 

12.9 

oes 

00773 

06.02 

35.227 

27.47 

1496.0 

12.9 

oes 

009  71 

05.64 

35.126 

27.69 

1490.6 

12.9 

oes 

101471 

04.07 

34.965 

27.79 

1491.5 
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TABLE  XXII. — Continued 


REPIO 

31  1 655 

YEAR 

1970 

60 TOP  06663 

AIR 

TEMP  23.5 

01 R HOT  PC  R 

■ IN  0-01  R 

15 

INST  NANSEN  CAST 

MONTH  07 

SHIP  OU 

«ET 

OOLb  20.5 

1 6 c 

2 

-INO-SPO 

12 

TRACE  01R 

35  06  N 

DAY 

03 

OATA  JSE 

1 

OAK 

.4ETfc  1026.6 

ScA 

MI ND-f OR 

OUR AT  ION 

067  55  m 

hour 

12.3 

AREA 

05 

CL  Quo  T/A  i/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OR  10  E63  006 

1 

SQUARE 

5? 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAc 

S IGMA-I 

OVNOPTm 

SN0  VEL 

UXVG 

PQ6 

TOT  P N02  N03 

S103 

Pm 

12.3 

oas 

00000 

23.95 

36.666 

26.77 

1536  .0 

12.3 

06  S 

00026 

20.93 

36.362 

25.58 

1526.6 

12.3 

06S 

00066 

17.97 

36.360 

26.36 

151o.d 

12.3 

06  S 

00070 

17.13 

36.352 

26.56 

1516.7 

12.3 

08  S 

00092 

16. d4 

36 . 363 

26.60 

151o.2 

12.3 

06S 

00139 

16.51 

06.296 

26.66 

1515.9 

12.3 

06  S 

00185 

36.267 

12.3 

oes 

002  77 

15.39 

36.121 

26.77 

1516.5 

12.3 

06  S 

T 003  70 

16.26 

35.927 

2e  . 66 

1512 .3 

12.3 

06S 

00665 

13.  13 

35.735 

2o.95 

150*. o 

12.3 

oes 

T00561 

11.13 

35.629 

27.10 

1506.2 

12.3 

oes 

00756 

08.31 

35.256 

27.65 

1690.0 

12.3 

oes 

T 009  5 1 

05.90 

35.110 

27. o7 

1690.5 

12.3 

oes 

T016*6 

06.16 

36.997 

27.79 

1651  .9 

REPIO 

31 

1655 

YEAR 

1970 

60T0P  06666 

AIR 

TEMP  23.6 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

26 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1 >06 

CONSEC 

0005 

MONTH  07 

SHIP  DU 

MET 

8UL6  21.6 

26  2 

! 2 

MIND-SPD 

16 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

CAT 

36 

53  N 

DAY 

06 

OATA  USE 

1 

6AR0META  1026.2 

SEA 

MlNO-fOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

067 

56  M 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E63  005 

1 

SQUARE 

67 

CASTNUN/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P 

N02  N03 

S103 

PH 

11.9 

06S 

000  00 

26.23 

36.529 

26.75 

1536.7 

11.9 

06  S 

00022 

21.93 

36.656 

25.36 

1529.3 

11.9 

06S 

00066 

17.77 

36.616 

26.63 

1518.2 

11.9 

oes 

00066 

17.17 

3e.396 

26.56 

1516.6 

11.9 

oes 

ooo  ee 

17.07 

36.393 

26.56 

1516.9 

11.9 

oes 

00132 

16.96 

36.369 

26.61 

1517 .2 

11.9 

oes 

00175 

36.350 

11.9 

oes 

00259 

15.55 

36.136 

26.76 

1516.8 

11.9 

oes 

T00363 

16.50 

35.993 

26.86 

1512.6 

11.9 

oes 

00626 

16.39 

35.997 

26.89 

1513.7 

11.9 

oes 

T00516 

13.60 

35.62  7 

26.93 

1512.3 

11.9 

oes 

006  86 

09.36 

35.227 

27.26 

1699.0 

11.9 

oes 

T00666 

06.62 

35.079 

2 7.55 

1691 .9 

11.9 

oes 

T01366 

06.63 

35.069 

27.76 

1651 .9 

REPIO 

31  1655 

YEAR 

1970 

BOTOP  06660 

AIR 

TEMP  26.6 

OIR  PUT  PER 

MINO-OIR  25 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  07 

SHIP  DU 

MET 

euia  22.e 

25 

3 2 

MINO-SPD  16 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35  03  N 

OAY 

05 

CATA  USE 

1 

BARONET  R 1021.2 

SEA 

mind-por 

DURATION 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

066  06  M 

hour 

13.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/3 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  t63  006 

1 

Square 

58 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  PU6 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

13.5 

0BS 

00000 

23.96 

36.561 

26.63 

1536.1 

13.5 

oes 

00025 

21.67 

36.633 

25.67 

1526.1 

13.5 

oes 

0006  8 

18.96 

36.367 

26.11 

1521.7 

13.5 

oes 

00072 

lt.oa 

36.361 

26.33 

1519.6 

13.5 

oes 

00096 

17.62 

36.369 

26.50 

1516.0 

13.5 

oes 

00166 

16.69 

36.318 

26.62 

1516.o 

13.5 

oes 

T00191 

16.32 

36.268 

26.6? 

1516.2 

13.5 

oes 

002  66 

15.35 

36.080 

26.76 

1516.5 

13.5 

oes 

T00361 

16.36 

35.933 

26.85 

1512.7 

13.5 

oes 

006  76 

12.79 

35.662 

26.97 

1506.6 

13.5 

oes 

T00571 

11.07 

35.660 

27.12 

1506.2 

13.5 

oes 

00766 

07.61 

35.193 

27.67 

1695.0 

13.5 

oes 

T 009 76 

05.99 

35.128 

27.68 

1691 .3 

13.5 

oes 

T01S56 

06.61 

35.056 

27.61 

1696.5 

REPIO  31  1655 

YEAR 

1970 

BOTOP  06023 

AIR 

TEMP  24.0 

UIR 

PUT  PER 

MIND-OIR  26 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0007 

MONTH  07 

SHIP  OU 

MET 

6UL6  22.7 

26 

2 2 

MINO-SPD  14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  02  N 

OAY 

06 

OATA  USE  • 

oAPCMETR  1021.4 

SEA 

mind-por 

OUR  AT  10?. 

2 

SQUARE 

46 

LONG  066  03  M 

HOUR 

12.6 

AREA  05 

CLOUO  T/A  6/4 

Cl/tp 

HEATHER  XI 

GRIG  E4i  007 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUH/T IME 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TCT  P N02  N03 

S 10  3 

PH 

12.6 

04S 

000  00 

24.05 

36.532 

24.61 

1534.3 

12.6 

oes 

00026 

20.77 

3o.441 

25.67 

1526.3 

12.4 

oes 

00050 

17.76 

36.405 

26.42 

1516.3 

12.6 

oes 

000  76 

17.14 

3o. 38o 

26.56 

1516.9 

12.4 

oes 

00101 

16.97 

36.397 

26.61 

1 > 16 . 6 

12.4 

oes 

00152 

14.77 

36.366 

26.63 

1517.0 

12.6 

oes 

00202 

16.56 

36.336 

24.66 

1517.2 

12.6 

oes 

00303 

15.61 

36.189 

26.72 

1516.3 

12.6 

oes 

T00606 

14.04 

35.66* 

26.66 

1512.0 

12.4 

oes 

00506 

12.04 

35.564 

27.04 

1506.6 

12.4 

oes 

T00407 

10.06 

35.305 

27.20 

1501 .0 

12.6 

oes 

00810 

07.41 

35.162 

27.52 

1496  .2 

12.6 

aes 

T01015 

05.56 

35.095 

27.70 

1490.3 

12.6 

oes 

TO  1551 

04.41 

35.062 

27.61 

1494.4 

355 


^ ...  - Til  II  ------ — ■ — — — M 


TABLE  XXII.— Continued 


REFIO 

31 

1655 

YEAH 

1870 

80T0P  04618 

AIR 

TEMP  24 

.5 

01 R 

hgt  per 

MIMO-OIR 

03 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

oooa 

MONTH  07 

SHIP  OU 

MET 

8UL8  23 

.5 

29 

2 2 

tolND-SPO 

08 

TRACE  01 A 

5 

SQUARE 

4 

L AT 

35 

00  N 

OAT 

07 

OATA  USE 

l 

6ARGMETR  1022 

.7 

SEA 

HIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  to 

HOUR 

12*3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OAIG  £43  008 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6MA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P NO 2 N03 

S 103 

PH 

12.3 

oes 

00000 

24.24 

36.509 

24.73 

1534.7 

12.3 

08  s 

00025 

21.32 

36.430 

25.51 

1527.7 

12.3 

oes 

00051 

18.88 

36.402 

26.14 

1521  .5 

12.3 

oes 

000  76 

17.50 

36.400 

26.48 

1518.0 

12.3 

08  s 

00102 

17.10 

36.376 

26.56 

1517.2 

12.3 

oes 

00152 

16.77 

36.345 

26.62 

1517.0 

12.3 

oes 

T00203 

16.60 

36.318 

26.64 

1517.4 

12.3 

oes 

00306 

15.59 

36.145 

26.74 

1515.7 

12.3 

oes 

T 004 07 

14.01 

35.846 

2o.86 

LSll  .9 

12.3 

08  S 

00509 

12.32 

35.584 

27.00 

1507.7 

12.3 

oes 

T 006  1 1 

10.10 

35.306 

27.19 

1501 .2 

12.3 

08S 

00817 

07.38 

35.171 

27.52 

1494  .2 

12.3 

oes 

TO 10 22 

05.  75 

35.121 

27.70 

1491  .1 

12.3 

oes 

T01537 

04.42 

35.050 

27.80 

1494.2 

15.2 

oes 

T02009 

03.83 

35.008 

27.83 

1499.7 

15.2 

oes 

02516 

03.31 

34.970 

27.85 

1506.0 

15.2 

oes 

T03016 

02.84 

34.937 

27.87 

1512.7 

15.2 

oes 

03519 

02.49 

34.910 

27.88 

1519.9 

15.2 

oes 

06021 

02.28 

34.893 

27.88 

1527.8 

15.2 

oes 

T 06644 

02.21 

34.676 

27.88 

• ••i 

»•« 

1535.0 

•• 

REF  10 

31  1655 

TEAR 

1970 

BOTOP  04114 

AIR 

TEMP  25.0 

OIR 

hgt  PER 

HIM  0-01 R 

04 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

000* 

MONTH  07 

SHIP  OU 

• ET 

8UL8  23.0 

30 

3 3 

HIMO-SPO 

06 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  03  N 

OAV 

08 

OATA  USE 

1 

8AAGNETA  1023.1 

SEA 

H1N0-F0R 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  58  to 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/7 

CL/TR 

HEA THER 

XI 

ORIG 

£43  009 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LYLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

□XV  G 

P04 

TOT  P 

N02  NO 3 

SI03 

PH 

12.7 

oes 

00000 

24.90 

36.555 

24.57 

1536.3 

12.7 

oes 

00025 

22.04 

36.497 

25.36 

1529.7 

12.7 

oes 

00051 

18.72 

36.427 

26.20 

1521.1 

12.7 

oes 

000  76 

17.60 

36.416 

26.47 

1518.3 

12.7 

oes 

00103 

17. 15 

36.397 

26.57 

1517.4 

12.7 

oes 

00153 

16.94 

36.360 

26.60 

1517.5 

12.7 

oes 

T 002 04 

16.68 

36.326 

26.63 

1517.5 

12.7 

oes 

00307 

15.74 

36.164 

26.72 

1516.2 

12.7 

oes 

T00408 

14.40 

35.920 

26.83 

1513.3 

12.7 

oes 

00511 

12.53 

35.617 

26.98 

1508.4 

12.7 

oes 

T006  1 2 

10.37 

35.335 

27.17 

1502.2 

12.7 

oes 

00817 

07.49 

35.176 

27.51 

1494.6 

12.7 

oes 

TO  1021 

05.  77 

35.101 

27.68 

1491 .1 

12.7 

oes 

T01532 

04.12 

34.984 

27.78 

1492.8 

•• 

REF  10  31  1655 

YEAR 

1970 

BOTOP  04389 

AIR 

TEMP  26.5 

DIR  HGT  PER 

HINO-OIR  31 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0010 

month 

07 

SHIP  OU 

HET 

BULB  24.1 

31  2 

2 

HIMO-SPO  05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  01  N 

OAV 

09 

OATA  USE 

1 

8ARCMETR  1024.7 

SEA 

H1ND-F0R 

OURATION 

2 

SOUARE 

48 

LONG  046  02  H 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CL GUO  T/A  8/6 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E43  010 

1 

SwUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

□XV G P04 

TOT  P N02  NU3 

S 103 

PH 

12.9 

oes 

00000 

25.37 

36.574 

24.44 

1537.4 

12.9 

oes 

00025 

21.49 

36.450 

25.48 

1528.2 

12.9 

oes 

00051 

18.18 

36.406 

26.32 

1519.5 

12.9 

□as 

00077 

17.29 

36.399 

26.53 

1517.4 

12.9 

oes 

00103 

17.06 

36.380 

26.50 

1517.1 

12.9 

oes 

00153 

16.9% 

36.391 

26.61 

1517.6 

12.9 

oes 

T00204 

16.74 

36.336 

26.62 

1517.7 

12.9 

oes 

00307 

15.72 

36.146 

26.71 

1516.1 

12.9 

oes 

T 00408 

14.08 

35.854 

26.85 

1512.2 

12.9 

oes 

00511 

12.61 

35.628 

26.98 

1508.7 

12.9 

oes 

T 006 12 

10.48 

35.341 

27.15 

1502.6 

12.9 

oes 

00817 

07.57 

35.156 

27.46 

1494.9 

12.9 

oes 

TO  1020 

05.70 

35.092 

27.68 

1490.8 

12.9 

oes 

T01531 

04.50 

35.054 

27. eo 

1494.4 

356 


TABLE  XXII. — Continued 


REf  ID 

31 

1655 

YEAR  1970 

BOTOP 

6 

O 

-r 

o 

AIR  TEMP 

25.2 

OIR  HGT 

PER 

M I V D-DI R 00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  07 

SHIP 

OU 

MET  BULB 

20. C 

00  0 

X 

MINO-SPO  00 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  * 

LAT 

35 

03  N 

OAV  10 

OATA 

USE  1 

BAROMETk 

1025.7 

SEA 

MIND— FOR 

OUR AT  ION 

2 SQUARE  *8 

LONG 

0*8 

00  M 

HOUR  12.* 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/* 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  £*3  Oil 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

12.* 

OSS 

00000 

25.17 

12.* 

08  S 

00025 

20.72 

12.* 

OSS 

00050 

18.12 

12.* 

OSS 

00075 

17.25 

12.* 

OBS 

00100 

17.09 

12.* 

OSS 

00150 

16.96 

12.* 

OBS 

T 002 01 

16.7* 

12.* 

OSS 

00301 

15.57 

12.* 

OBS 

T00*02 

1*.  25 

12.* 

OSS 

00502 

12.65 

12.* 

CBS 

T0Q603 

10.68 

12.* 

OBS 

00805 

07.69 

12.* 

OBS 

T01009 

05.81 

12.* 

OBS 

T01521 

0*.  15 

SAL  SIGMA-T  OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 


36.55*  2*. *8  1537.0 

36. *72  25.71  1526.2 

36. *10  26.3*  1519.3 

36.399  26.5*  1517.2 

36.397  2o.58  1517.1 

36.398  20.61  1517.6 

36.357  26.63  1517.7 

36.125  26.73  1515.5 

35.895  26.8*  1512.7 

35.o*2  26.98  1508.7 

35.385  27.15  150J.2 

35.205  27.50  1*95.3 

35.106  27.68  1*51.1 

3*. 990  27.78  1*92.7 


PO*  TOT  P N02  N03  SI03  PM 


REF10 

31 

1655 

YEAR 

1970 

BOTOP 

03931 

AIR  TEMP 

25.0 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH 

07 

SHIP 

OU 

WET  bulb 

21.5 

*9  1 X 

MINO-SPO  07 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  * 

LAT 

35 

0*  N 

DAY 

il 

OATA 

USE  1 

8ARCMETR 

1023.6 

SEA 

MIND- FOR 

DURATION 

2 SQUARE  *8 

LONG 

0*8 

01  6 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CL GUO  T/A 

8/5 

CL/TR 

MEATHER  Xi 

ORIG  E*3  012 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

OBS 

00000 

2*. 97 

36.538 

2*. 53 

12.9 

OBS 

00025 

20.1* 

36. *02 

25.81 

12.9 

OSS 

00051 

18.22 

36.386 

26.30 

12.9 

OBS 

00077 

17.** 

36.379 

26. *8 

12.9 

OBS 

00103 

17.01 

36.356 

26.57 

12.9 

OSS 

00153 

16.70 

36.337 

26.63 

12.9 

OSS 

T00205 

16. *0 

36.285 

26.66 

12.9 

OBS 

00307 

15.33 

36.082 

26.75 

12.9 

OSS 

T00*09 

13.88 

35.831 

26.87 

12.9 

OSS 

00512 

12.  *8 

35.618 

26.99 

12.9 

OSS 

T 006 1 3 

10.56 

35.378 

27.17 

12.9 

OSS 

00818 

07.53 

35.170 

27.50 

12.9 

OBS 

TO  102* 

05.73 

35.115 

27. 7C 

12.9 

OSS 

TO  15*1 

0*.** 

35.053 

27.80 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PJ*  TOT  P N02  N03  S103  PH 

1536.5 
1 52* .6 

1519.6 

1517.8 

1516.9 
1516.8 

1516.7 
151*. 8 
1511  .5 

1508.3 
1503.0 
1*9*. 8 
1*91.1 
1*9*.* 


*EFID  31  1655  YEA*  1970  80TDP  038*0  AIP  TEMP  26.0 

CONSEC  0013  MONTH  07  SHIP  Du  oET  8ULB  22.0 

LAT  35  00  N DAY  12  DATA  USE  1 BAkOMETR  1022.7 

LONG  0*7  58  W HO UP  12.6  AREA  05  CLCUO  T/A  8/3 


OIR  ht*T  PER  wIND-DIR  1*  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  120* 

1*  0 2 rfINO-SPU  10  TRACE  OIR  5 SQUARE  * 

SEA  RIND- FOR  DURATION  2 SQUARE  *6 

CL/TR  LEATHER  XI  OR  I G E*3  013  l SQUARE  57 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  OEPTM  TEMP  SAl  SIGMA-T 

12.*  OSS  00000  2*. 95  36. *80  2*. *9 

12.6  OSS  00025  21.05  36. *21  25.58 

12.6  OSS  00050  18.23  36.392  26.30 

12.6  OSS  00075  17.32  36.37o  26.51 

12.6  OSS  00100  16.99  36.^95  26.60 

12.*  OSS  00150  16.56  36.317  26.65 

12.*  OSS  T 002 00  1*.*0  36.29*  26.67 

12.*  OSS  00300  15. *9  36.132  26.75 

12.6  QSS  T 00*00  1*.31  35.923  26.85 

12.6  OSS  00500  12.80  35.69*  26.99 

12.6  OSS  700600  11.08  35.*3C  27.11 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PO*  TOT  P N02  N03  SI 03  PH 

1536.* 

1527.0 

1519.6 
1517.* 

1516.8 

1516.3 

1516.6 

1515.2 

1512.9 

1509.3 
150*. 7 


RtPIO  31  1655  YEAR  1970  BOTOP  0*389  AIR  TEMP  28.2 

CONSEC  001*  MONTH  07  SHIP  DU  MET  BULB  23.1 

LAY  35  03  N OAV  13  OATA  USE  1 SAROMETR  1022.8 

LONG  0*8  01  M HOUR  16.3  AREA  05  CLOUD  T/A  8/2 


OIR  HGT  PER  mINO-OIR  19  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

19  2 2 MIND-SPD  15  TRACE  OIR  5 SQUARE  * 

SEA  mINO-FOR  DURATION  2 SQUARE  *S 

CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E*3  01*  1 SQUARE  58 


CASTNUM/1 IMt 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PO*  TOT  P N02 

N03  S103 

PH 

16.3 

OSS 

00000 

2S.*9 

36.538 

26.37 

1537.7 

16.3 

UBS 

00022 

20.85 

36.506 

25.70 

1526.5 

16.3 

OSS 

000** 

IS. *6 

36. *2* 

26.26 

15*0 .2 

16.3 

OSS 

000b  j 

17.50 

36. *20 

26.50 

1517.8 

16.3 

OSS 

00087 

17.17 

36. *09 

26.57 

1517.2 

16.3 

OSS 

00130 

17.02 

36. *10 

26.61 

1517.* 

16.3 

OSS 

T001 73 

16.83 

36.380 

26.63 

1517.5 

16.3 

OSS 

002  55 

16. *3 

36.303 

26.67 

1517.6 

16.3 

OSS 

T00335 

15.52 

36.130 

26.7* 

1515.9 

16.3 

OSS 

00*1* 

1*«26 

35.903 

26.85 

1512.9 

16.3 

OSS 

700*92 

13.36 

35.778 

26.9* 

1511.1 

16.3 

OSS 

00651 

10. *9 

35.380 

27.18 

1503.3 

16.3 

OBS 

T 038  IS 

07.59 

35.153 

27. *• 

1*95.0 

16.3 

OSS 

T0I252 

0*.  99 

35.083 

27.76 

1*91.8 

357 


TABLE  XXII.— Continued 


REP  10 

31  1**5 

YEAR 

1970 

BOTOP  0*3*9 

AIR 

TEHP  25.0 

OIR  HGT  PER 

mINO-OIR 

35 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC 

001 S 

MONTH  07 

SHIP  OU 

NET 

BULB  20.0 

35 

3 2 

WlND-SPO 

18 

TRACE  OIR 

CAT 

35  02  N 

DAY 

IS 

DATA  USE 

1 

BAROHETR  1023.2 

SEA 

U I NO- FOR 

DURATION 

LONG 

0*0  02  W 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/6 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG  E*3  015 

1 SQUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

GXYG 

PG4 

TCT  P N02  NO 3 

S 133  PH 

13.2 

GBS 

00000 

25.22 

36.915 

2*.** 

1537.0 

13.2 

OSS 

00026 

21. *1 

36. *73 

25.52 

152e.O 

13.2 

OBS 

000  52 

IB. 27 

36.381 

26.28 

1519.8 

13.2 

OBS 

00079 

17. *2 

36.399 

26.50 

1517.8 

13.2 

CBS 

00105 

17.08 

36.983 

26.57 

1517.2 

13.2 

OBS 

00159 

16.93 

36.377 

26.60 

1517.6 

13.2 

OBS 

T00212 

16. a* 

30.367 

26.*2 

1518.2 

13.  2 

GBS 

00319 

16.22 

36.252 

26.60 

1517.9 

13.2 

OBS 

TOO* 26 

l*.  B2 

35.900 

26.78 

1515.0 

13.2 

GBS 

00535 

13.00 

35.695 

26.9  5 

1510.5 

13.2 

GBS 

TOOo** 

10.9* 

35.408 

27.12 

150*.  9 

13.2 

OBS 

00662 

07.25 

35.150 

27.5* 

1*94.* 

13.2 

OBS 

T0107B 

05.68 

35.101 

27.69 

1*91  .7 

13.2 

OBS 

TO  162  0 

0*.  1 7 

35.011 

27.80 

1*94.6 

REFIO 

31 

1655 

YEAR 

1970 

BOTOP  03200 

AIR 

TEMP  22. C 

OIR  HUT  PER 

WIND-JIR 

03 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  LO  1 Jdk 

CONSEC 

0016 

MONTH  07 

SHIP  OU 

MET 

BULB  17.0 

35 

6 9 

wlNO-SPO 

19 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

16 

DATA  USE 

1 

BAROHETR  1025. c 

SEA 

HIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

0*8 

03  M 

HOUR 

13.1 

AREA 

05 

CL  GUO  T/A  <»/  * 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E*3  016 

1 

SQUARE 

58 

castnum/tine 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNG  VEL 

UXYG 

PJ* 

T CT  P NO* 

N03 

S 1 J 3 

PH 

13.1 

GBS 

00000 

2*.  *3 

36.470 

24.64 

1555.1 

13.1 

OBS 

00025 

20.56 

36.404 

25.76 

1525.0 

13.1 

OBS 

00049 

17.82 

36.44* 

26.4* 

151o.5 

13.1 

OBS 

000  7* 

17.32 

36.437 

26.56 

1517.4 

13.1 

OBS 

00098 

17.19 

36.420 

2u.  5 6 

1917.4 

13.1 

OBS 

001*8 

17.10 

36.408 

26.59 

1? 18 .0 

13.1 
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TABLE  XXIII. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ABSECON  at  Ocean  Station  ECHO,  22  July  1970  - 14  August  1970,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 1682. 


REFIO 

31  1682 

YEAR 

1970 

BOTOP  05212 

AIR 

TEMP  2o.O 

01R  MGT  PER 

HlVD-DIA 

07 

0001 

MONTH  07 

SHIP  A2 

MET 

BULB  22.0 

21 

3 3 

HlND-SPD 

05 

TRACE  01R 

l*T 

34  52  N 

26 

DATA  USE 

1 

oARCMETR  1021.0 

SEA 

■IND-FCR 

LONG 

047  57  M 

HOUR 

18.1 

AREA 

05 

CLOuO  T/A  3/7 

CL/TR 

HEA THER 

XI 

GRIG  E44  001 

1 

SQUARE 

47 

C A STNUM/T (ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMa-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI01 

PH 

18.1 

08  S 

000  00 

24.26 

36.195 

24.49 

1534.4 

18.1 

08  S 

00023 

20.59 

36.308 

25.62 

1525.6 

18.1 

OBS 

00048 

18.29 

36.345 

26.25 

1519.7 

18.1 

CBS 

00072 

17.75 

36.503 

26.50 

1518.7 

18.1 

08  S 

00097 

17.62 

36.463 

26.50 

1518.7 

18.1 

08  S 

00144 

17.48 

36.516 

26.58 

1519.2 

18.1 

08$ 

00289 

17.08 

36.445 

26.62 

1520.3 

18.1 

08  S 

00385 

16.62 

36.337 

26.65 

1520.3 

18.1 

08$ 

00482 

14.19 

35.886 

26.85 

1513.8 

18.1 

08$ 

005  79 

35.568 

18.1 

08$ 

00773 

07.84 

35.105 

27.40 

1455.2 

18.1 

08$ 

T 0096 7 

06.30 

35.159 

27.66 

1452.4 

18.1 

08$ 

T01455 

04.63 

35.078 

27.80 

1493.7 

REF  1 0 

31 

1682 

YEAR 

1970 

80 TOP  04755 

AIR 

TEMP  22.3 

01R  t-GT  PER 

WINO-OIR 

07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH 

07 

SHIP  A l 

MET 

BULB  18.3 

4 2 

HlND-SPD 

13 

TRACE  01  R 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

28 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.9 

SEA 

HlND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  N 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/1 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OR 1G  £44  002 

l 

SQUARE 

48 

CASTMUM/T1NE 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

$103 

PH 

12.5 

08$ 

00000 

24.15 

35.873 

24.28 

1533.8 

12.5 

08  S 

00022 

22.59 

35.846 

24.71 

1530.3 

12.5 

08$ 

00043 

19.39 

36.434 

26.03 

1522  .8 

12.5 

08  S 

00065 

18.33 

36.435 

26.^1 

1520.2 

12.5 

08$ 

000  81 

17.97 

36.453 

26.41 

1519.5 

12.5 

08  S 

00131 

17.49 

36.472 

26.54 

1518.9 

12.5 

08  S 

00174 

17.15 

36.459 

26.61 

1518.6 

12.5 

oes 

00260 

16.97 

36.449 

26.65 

1519.5 

12.5 

08$ 

T 00346 

16.36 

36,277 

26.66 

1518.8 

12.5 

OBS 

00435 

15.69 

36.159 

26.73 

1518.1 

12.5 

08$ 

00522 

14.50 

35.911 

26.80 

1515.5 

12.5 

08$ 

00700 

35.389 

12.5 

08$ 

T00879 

07.65 

35.200 

27.50 

• ••••a 

1496.3 

* 

REF  10 

31 

1682 

YEAR 

1970 

BOTOP  04572 

AIR 

TEMP  23.4 

OIR 

HGT  PER 

MIVO-OIR 

07 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  07 

SHIP  A2 

HET 

BULB  18.9 

4 2 

aIND-SPD 

10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

DAY 

29 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1025.5 

SEA 

HINO-FOR 

OUR AT I ON 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

58  M 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/3 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIG  E44  003 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

JXVG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.4 

OSS 

00000 

24.26 

35.904 

24.27 

1534.1 

12.4 

OBS 

00027 

21.01 

35.994 

25.27 

1526.4 

12.4 

08$ 

00053 

18.69 

36.389 

26.18 

1521.0 

12.4 

08$ 

00079 

18.16 

36.462 

16.37 

1520.0 

12.4 

OBS 

00105 

17.85 

36.491 

26.47 

1519.6 

12.4 

OBS 

00159 

17.61 

36.473 

26.51 

1519.7 

12.4 

08$ 

002 12 

17.31 

36.438 

26.56 

1519.7 

12.4 

oes 

00317 

17.00 

36.410 

26.61 

1520.5 

12.4 

OBS 

T00422 

15.70 

36.146 

26.71 

1517.9 

12.4 

OBS 

00529 

13.93 

35.824 

26.86 

1513.6 

12.4 

OBS 

T0Q634 

12.83 

35.670 

26.96 

1511.5 

12.4 

OBS 

00845 

07.66 

35.124 

27.44 

1445.7 

REF  I 0 

31 

1682 

YEAR 

1970 

BQTOP  04846 

AIR 

TEMP  24.0 

CONSEC 

0004 

MONTH  07 

SHIP  A2 

HET 

8UL8  21.5 

LAT 

34 

56. 2N 

OAY 

30 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1024.7 

LONG 

047 

54  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/4 

CASTNUM/T1NE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.3 

OBS 

00000 

24.18 

36.137 

24.47 

12.3 

OBS 

0002? 

24.12 

36.227 

24.55 

12.3 

oes 

00049 

19.58 

30.328 

25.90 

12.3 

oes 

00074 

17.77 

36.314 

26.35 

12.3 

oes 

00098 

17.52 

36.430 

26.50 

12.3 

oes 

00199 

17.12 

36.430 

26.60 

12.3 

oes 

00300 

16.82 

36.366 

26.62 

12.3 

oes 

T 00402 

15.76 

36.171 

26.72 

12.3 

oes 

00505 

14.30 

35.916 

26.85 

12.3 

oes 

T00609 

12.46 

35.590 

26.98 

12.3 

oes 

00815 

07.89 

35.123 

27.41 

12.3 

oes 

TO  1021 

05.40 

35.044 

27.68 

12.3 

oes 

TO  1542 

04.03 

34.975 

27.78 

DIR  HGT  PER 

HlNO-OlR 

10 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

14  1 2 

HINO-SPD 

13 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

SEA 

HIND- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

CL/TR 

nEA  THER 

XI 

ORIG 

E44  004 

1 

SQUARE 

47 

OYNOPTH  $N0  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

SI03 

PH 

1534.2 

1534.5 

1523.3 

1518.6 

1518.4 
1518.9 

1519.6 

1517.8 

1514.6 

1509.8 
1496.1 

1489.6 

1492.6 
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REF  1 0 31  1682 

YEAR 

1970 

BC TOP  04800 

AIR 

TEMP  26.1 

OIR 

HGT  PER 

M1NO-OIR  05 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0005 

MONTH  07 

SHIP  AZ 

MET 

BULB  23.3 

3 2 

MINO-SPO  12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  56  N 

OAY 

31 

OATA  USE 

1 

8AR0METR 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  55  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

cloud  t/a  8/3 

CL/TR 

MEATHER  XI 

OR  IG  E44  005 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T ine 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TCT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

08  S 

oocoo 

24.21 

36.128 

24.45 

1534.2 

12.3 

OBS 

00027 

23.20 

36.314 

24.89 

1532.4 

12.3 

OSS 

00052 

18.72 

36.476 

26.24 

1521 .2 

12.3 

OBS 

00078 

17.85 

36.479 

26.46 

1519.1 

12.3 

OBS 

00104 

17.43 

36.439 

20.53 

1518.3 

12.3 

OBS 

00156 

17.19 

36.431 

26.56 

1518.4 

12.3 

OBS 

00208 

17.12 

36.427 

26.60 

1519.0 

12.3 

OBS 

00312 

16.37 

36.244 

26.64 

1518.3 

12.3 

OBS 

00418 

14.90 

36.029 

26.80 

1515.2 

12.3 

OBS 

00524 

35.794 

12.3 

OBS 

0063  L 

10.86 

35.402 

27.13 

1504.3 

12.3 

JBS 

00845 

06.80 

35.076 

27.53 

1492.3 

12.3 

OBS 

T01061 

05.43 

35.110 

27.73 

1490.4 

12.3 

OBS 

T 01606 

03.97 

34.994 

27.61 

1493.4 

»• 

REF  10  31  1682 

YEAR 

19  70 

BOTOP  04800 

AIR 

TEMP  24.4 

OIR  HGT  PER 

nINi)-01  R 

07 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0006 

MONTH  08 

SHIP  AZ 

MET 

BULB  21.6 

3 2 

MINO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  56  N 

OAY 

01 

OATA  USE 

1 

6AR0METR 

SEA 

MlNO-FuR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  04  8 00  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/a  9/5 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E44  006 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

PU4 

T CT  P N02 

N03 

SIJ3 

PM 

12.3 

OBS 

00000 

24.29 

36.126 

24.43 

1534.4 

12.3 

OBS 

00028 

22.52 

36.315 

25.  UV 

15  30.7 

12.3 

OBS 

00054 

19.13 

30.394 

26.07 

1522  .3 

12.3 

OBS 

00082 

17.74 

56.393 

26.42 

1518.  a 

12.3 

OBS 

00109 

17.65 

36.383 

2 6.43 

15  18  .9 

12.3 

OBS 

00164 

16.83 

36.350 

2o.o  1 

1517.4 

12.3 

OBS 

T00219 

16.65 

36.329 

26.63 

1517.7 

12.3 

OBS 

00328 

15.92 

36.194 

26.70 

1517.1 

12.3 

OBS 

T 00438 

14.32 

35.875 

26.61 

1515.5 

12.3 

OBS 

00548 

12.88 

35.084 

26.96 

1510. 3 

12.3 

OBS 

T 006 5 8 

10.63 

35.362 

27.14 

1503  .9 

12.3 

OBS 

008  79 

06.90 

35.109 

27.54 

1495.3 

12.3 

OBS 

T 01099 

05.24 

35.075 

27.73 

1490.3 

12.3 

OBS 

T01648 

03.97 

34.989 

27.80 

1494.1 

REFID 

31 

1682 

YEAR 

1970 

CONSEC 

0007 

MONTH 

08 

LAT 

34 

39  N 

CAY 

02 

LONG 

048 

07  M 

HOUR 

12.4 

BOTOP  04939 
SHIP  AZ 
DATA  USE  1 
AREA  05 


AIA  TEMP  24.4  OIR  HGT  PER 

MET  BULB  23.9  13  l 3 

6AR0METR  1029.1  SEA 

CLOUD  T/A  8/7  CL/TR 


MlND-OIR  13 
MINO-SPO  12 
MIND- FOR 
MEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E44  007 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

12.4 

OBS 

00000 

24.55 

12.4 

OBS 

00025 

22.47 

12.4 

OBS 

00051 

18.63 

12.4 

OBS 

00076 

18.01 

12.4 

OBS 

00102 

17.50 

12.4 

OBS 

00152 

17.15 

12.4 

OBS 

T 002  03 

17.01 

12.4 

OBS 

00305 

16.40 

12.4 

OBS 

00508 

13.96 

12.4 

OBS 

T00609 

12.47 

12.4 

OBS 

00812 

07.69 

12.4 

OBS 

T01015 

05.48 

12.4 

OBS 

TO  1523 

04.22 

SAL  S1GNA-T  OTNDPTM  SND  VEL  OXVG 


36.022  24.27  1534.9 
36.352  25.13  1530.6 

36.299  26.13  1520.7 
36.J99  26.36  1519.4 
36.456  26.53  1516.5 
36.419  26.58  1518.2 
36.414  26.61  1518.6 

36.300  26.67  1518.3 
35.863  26.88  1513.4 
35.631  27.01  1509.9 
35.114  27.43  1495.2 
35.051  27.68  1489.8 
35.004  27.79  1493.1 


P04  TOT  P N02  N03  SI03  PM 


REF  10 

31  1682 

YEAR 

1970 

BOTOP  04572 

AIR 

TEMP  24.7 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR  13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  08 

SHIP  AZ 

MET 

BULB  21.3 

16 

1 2 

MINO-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  56  N 

OAY 

03 

OATA  USE 

1 

BARONE  TR  1029.3 

SEA 

MIND-FOR 

OUR AT  ION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  02  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

MEATHER  XI 

ORIG  E44  008 

1 

SQUARE 

48 

castnum/tihe 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  NOi 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

24.80 

36.587 

24.62 

1536*1 

1 2.2 

OBS 

00024 

24.66 

36.547 

24.63 

1536  .2 

12.2 

OBS 

00050 

19.72 

36.389 

25.91 

1523.  8 

12.2 

OBS 

00074 

18.12 

36.396 

26.33 

1519.7 

12.2 

OBS 

00099 

17.37 

36.397 

26.51 

1518.0 

12.2 

OBS 

00147 

16.82 

36.344 

26.61 

1517.0 

12.2 

OBS 

TOOI 95 

16.60 

36.310 

26.63 

1517.1 

12.2 

OBS 

00291 

16.03 

36.201 

26.68 

1516.6 

12.2 

OBS 

T 003 85 

15.06 

36.036 

26.77 

1515.2 

12.2 

OBS 

00481 

13.40 

35.724 

26. 89 

1511.0 

12.2 

OBS 

T00571 

12.44 

35.606 

26.99 

1509.1 

12.2 

OBS 

00756 

08.87 

35.174 

27.29 

1498*9 

12.2 

OBS 

T00952 

05.83 

35.001 

27.60 

1490.1 

12.2 

OBS 

701423 

04.46 

35.010 

27.77 

1492.4 

361 


Ml 
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REFID  31 

lob2 

YEAR 

1970 

BOTOP  06572 

AIR 

TEMP  25 .0 

DIR  hGT  Pt  R 

WiND-DIR 

OB 

INST  HANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  08 

SHIP  AZ 

WET 

BULB  18.9 

3 2 

oIND-SPD 

12 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE  2 

LAT  36 

57  N 

OAY 

06 

OATA  USE 

1 

ttAROMETR  1026.1 

SEA 

wlND-FOk 

DURATION 

2 

SQUARt  68 

LONG  066 

05  H 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E66  009 

1 

SQUARE  68 

CaSTnUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTh 

SNb  VEL 

OXYG 

PG6 

TOT  P N02  N03 

SIJ3 

PH 

12.6 

UBS 

00000 

26.82 

36.552 

26.59 

1536.1 

12.6 

OBS 

00022 

22.29 

36.627 

25.26 

1530.2 

I2.6 

08S 

00065 

19.62 

36.630 

25.92 

1526.1 

12.6 

OBS 

00068 

18.02 

36.602 

26.36 

1519.3 

12.6 

OBS 

00091 

17.37 

36. 378 

26.30 

1517.8 

12.6 

OBS 

00136 

17.01 

36.359 

26.57 

1517.6 

12.6 

OBS 

T 001 8 1 

16.86 

36.366 

26.60 

1517.7 

1 ? .6 

OBS 

00272 

16.36 

36.269 

26.66 

1517.6 

12.6 

OBS 

T 00362 

15.76 

36.163 

2o.72 

1517.1 

12.6 

OBS 

006  52 

16.07 

35.833 

26.8  * 

1312 .9 

12.6 

OBS 

T00539 

12.65 

35.615 

26.96 

15179.  j> 

12.6 

OBS 

00716 

35.397 

12.6 

OBS 

T 00687 

07.01 

35.09C 

27.51 

16Sj .8 

12.6 

ues 

TO  1309 

06. 58 

35.016 

27.7c 

1691 ,j 

REFID 

31 

1662 

YEAR 

1970 

BOTOP 

03656 

AIR  TEMP 

26.7 

DIR  HOT 

PER 

WIND-DIR 

10 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0010 

month 

06 

SHIP 

AZ 

WET  BULB 

20.9 

16  2 

2 

WINO-SPO 

ll 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

00 

N 

DAY 

05 

OATA 

USE 

1 

BAPOMETR 

1030.1 

SEA 

WIND-F3R 

DURA  T I ON 

2 

SQUARE 

68 

LONu 

068 

01 

W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E66  010 

1 

SQUARE 

58 

CA^TNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL  UXYG 

PC-*  TOT  P N02 

N03  SI03 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

26.  86 

36.561 

26.59 

1536.2 

12.2 

OBS 

00023 

23.97 

36.528 

26.83 

1536.5 

12.2 

OBS 

0006  7 

19.03 

36.396 

2o.  1 0 

1521 .9 

12.2 

U6S 

00069 

17.95 

36.600 

26.37 

1519.2 

12.2 

OBS 

00093 

17.26 

36.372 

26.53 

1517.6 

12.2 

OBS 

00138 

16.90 

36.352 

26.59 

1517.1 

12.2 

OBS 

T00185 

16.76 

36.360 

26.62 

1517.6 

12.2 

OBS 

002  76 

16.23 

36.260 

26.66 

1517.3 

12.2 

OBS 

T00366 

15.37 

36.103 

26.76 

1515.9 

12.2 

OBS 

00656 

16.16 

35.881 

26.86 

1513.2 

12.2 

OBS 

T00566 

12.66 

35.6 1 C 

26.95 

1509.6 

12.2 

CBS 

00720 

09.76 

35.287 

27.26 

1501 .7 

12.2 

OBS 

T00895 

07.16 

35.126 

27.52 

1696.6 

12.2 

OBS 

T01362 

06.67 

35.017 

27.75 

1691 .9 

ftEFiD  31  168 2 YEAR  1970  80TDP  06801  AIR  TEMP  26.8  OIR  HGf  Pt  R wlND-DIR  07 

CONSEC  0011  MONTH  08  SHIP  A2  WET  BULB  22.0  13  1 2 WINO-SPO  16 

LAT  „ 56  N OAY  06  OATA  USE  1 dARCME TR  1031.5  SeA  WlND-FDR 

LONG  C68  02  N HOUR  12.6  AREA  05  CLOUD  T/A  8/2  CL/TR  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  E66  Oil 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  <.8 
l SQUARE  68 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.6 

OBS 

00000 

26.86 

36.595 

26.61 

12.6 

OBS 

00023 

26.80 

36.597 

26.63 

12.6 

OBS 

00065 

18.77 

36.353 

26.13 

12.6 

OBS 

0006  7 

17.66 

36.396 

26.66 

12.6 

OBS 

00089 

17.56 

36.666 

2 6.50 

12.6 

OBS 

00136 

17.02 

36.371 

26.58 

12.6 

OBS 

T00179 

16.86 

36.352 

26.61 

12.6 

OBS 

00265 

16.61 

36.286 

26.66 

12.6 

OBS 

00351 

15.67 

36.117 

26.76 

12.6 

OBS 

00636 

16.66 

35.962 

26.85 

12.6 

OBS 

T 005  16 

13.37 

35.762 

2 6.93 

12.6 

OBS 

00675 

35.681 

12.6 

OBS 

T01268 

05.02 

35.057 

27.76 

DYNOPTh  $N0  VEL  UXYG  P06  TOT  P N02  NOJ  SI03  PH 

1536.3 

1536.5 

1521 .0 

1518.3 

1518.6 

1517.5 

1517.6 

1517.7 

1516.0 

1516.0 
1511 .5 

1691  .8 


REF  1 0 31  1682 

YEAR 

1970 

BOTOP  06938 

AIR 

TEMP  2a.O 

OIK  HGT  PER 

mIND-OIR 

OS 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0012 

MONTH  06 

SHIP  A 2 

WET 

BULB  22.0 

06 

2 2 

wINO-SPO 

11 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  36  56. ON 

DAY 

07 

DATA  USE  1 

8AR0METR  1028.9 

SEA 

WIND- FDR 

DURATION 

2 

SQUARE 

66 

LONG  067  57. SW 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  666  012 

1 

SQUARE 

67 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

UXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03 

S 10  3 

PH 

12.2 

OBS 

OCOOO 

25.00 

36.613 

26.58 

1536.6 

12.2 

OBS 

00023 

26.15 

36.56b 

26.e0 

1536.9 

12.2 

OBS 

00065 

19.37 

36. 388 

26.00 

1522.8 

12.2 

DBS 

00067 

17.76 

36.392 

26.61 

1518.6 

12.2 

OBS 

00J89 

17.20 

36. 382 

26.56 

1517.3 

12.2 

OBS 

00136 

36.376 

12.2 

OBS 

T 001 77 

16.73 

36. 355 

26.66 

1517.3 

12.2 

OBS 

00263 

16.12 

3o.232 

26.68 

1516.7 

12.2 

OBS 

00365 

15.32 

36.085 

26.75 

1515.6 

12.2 

OBS 

00628 

16.18 

35.906 

26‘.  8 7 

1512 .9 

12.2 

OBS 

T 00510 

13.16 

35.728 

26.96 

1510.7 

12.2 

DBS 

00675 

10.12 

35.369 

27.26 

1502  .6 

12.2 

OBS 

T00866 

08.57 

35.386 

27.51 

1699.5 

12.2 

OBS 

T01295 

06.57 

35.002 

27.75 

1690.7 

Mi 
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io 

31 

1682 

YEAR 

1970 

80TDP 

04755 

AIR  TEMP 

25.5 

OIR  MGT  PER 

WINO-OIR  05 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MCNTh 

08 

SHIP 

AZ 

WET  BULB 

21.0 

09  2 3 

WINO-SPD  13 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

55  N 

OAV 

08 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1025.7 

SEA 

WlND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

08  N 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/1 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR 1G  E44  013 

1 SQUARE  48 

CASTNUM/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.2 

08  S 

00000 

24.91 

36.514 

24.53 

1536.3 

12.2 

OBS 

00029 

20.84 

36.198 

25.47 

1526.3 

12.2 

uBS 

0005  7 

17.98 

36.417 

26.38 

1519.1 

12.2 

CBS 

00066 

17.31 

36.398 

26.53 

1517.6 

12.2 

OBS 

00115 

16.89 

36.357 

26.60 

1516.7 

12.2 

OBS 

00173 

16.76 

36.356 

26.63 

1517.3 

12.2 

OBS 

T 00230 

16.38 

36.294 

26.67 

1517.0 

12.2 

OBS 

00345 

15.27 

36.092 

26.77 

1515.2 

12.2 

CBS 

T00457 

13.76 

35.814 

26.86 

1511  .9 

12.2 

JBS 

00569 

12.46 

12.2 

OBS 

T 006  78 

10.52 

35.392 

27.19 

1503  .9 

12.2 

OBS 

00996 

06.05 

12.2 

OBS 

TO  11 1 3 

05.81 

12.2 

OBS 

T01703 

04.02 

34.998 

27.80 

1495.3 

REF  I 0 

31 

1682 

YEAR 

1970 

BOTOP  04663 

AIR  TEMP 

23.8 

OIR  hGT 

PER 

WIND-DIR  05 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

08 

SHIP 

AZ 

WET  BULB 

20.3 

Ob  2 

3 

WIND-SPO  14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57 

N 

DAY 

09 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1023.1 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

09 

W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG  E44  014 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  UXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

24.97 

36.535 

24.53 

1536.5 

12.2 

OBS 

00023 

24.84 

36.520 

24.56 

1536.5 

12.2 

OBS 

00044 

18.85 

36.386 

26.14 

1521 .3 

12.2 

OBS 

00067 

17.50 

36.394 

26.48 

1517.8 

12.2 

OBS 

00089 

17.09 

36.480 

26.65 

1517.1 

12.2 

OBS 

00134 

16.75 

36.369 

26.64 

1516.7 

12.2 

OBS 

T00178 

16.61 

36.352 

26.66 

1516.9 

12.2 

OBS 

00268 

15.93 

36.212 

26.71 

1516.2 

12.2 

OBS 

T003  56 

15.07 

36.062 

26.79 

1514.8 

12.2 

OBS 

00445 

14.10 

35.886 

26.8  7 

1512.9 

12.2 

OBS 

T 00533 

12.80 

35.653 

26.96 

1509.8 

12.2 

OBS 

00710 

10.09 

35.361 

27.24 

1502.8 

12.2 

OBS 

T 00886 

08.38 

35.397 

27.55 

1499.5 

12.2 

OBS 

TO  1328 

04.81 

35.056 

27.76 

1492.3 

REFIO 

31 

1682 

YEAR  1970 

BOTOP  01280 

AIR  TEMP 

24.5 

OIR  HGT 

PER 

WINO-OIR 

07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH  08 

SHIP  AZ 

WET  BULB 

22.7 

WIND-SPO 

10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

52 

N 

DAY  10 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1023.6 

SEA 

4 

WIND-FUR 

OURAT I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

10 

* 

HOUR  12.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E44  015 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNC  VEL  UXYG 

PJ4  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

25.04 

36.550 

24.52 

1536.7 

12.1 

OBS 

00022 

23.26 

36.305 

24.87 

1332.5 

12.1 

OBS 

00045 

19.53 

36.390 

25.96 

1523.2 

12.1 

OBS 

00066 

18.13 

36.457 

26.37 

1519.7 

12.  1 

OBS 

00089 

17.59 

36.472 

26.52 

1518.5 

12.1 

OBS 

00132 

17.14 

36.422 

26.59 

1517.8 

12.1 

OBS 

T00175 

17.08 

36.454 

26.63 

1518.4 

12.1 

OBS 

00259 

16.62 

36.354 

26.66 

1518.3 

12.1 

OBS 

00341 

15.85 

36.237 

26.75 

1517.2 

12.1 

OBS 

00423 

14.68 

35.999 

26.83 

1514.5 

12.1 

OBS 

T 00503 

13.52 

35.786 

26.91 

1511  .6 

12.1 

OBS 

00660 

35.482 

12.1 

OBS 

T 008 16 

09.09 

35.356 

27.40 

1500.9 

12.1 

OBS 

T 0 1 1 99 

04.78 

34.998 

27.72 

1489.9 

363 


TABLE  XXIII. — Continued 


REF  1 0 

31 

1682 

YEAR  1970 

BOTOP  03931 

AIR  TEMP 

26.8 

OIR  HGT 

PER 

W IND-DI R 

09 

CCNSEC 

0016 

MONTH  08 

SHIP 

AZ 

WET  BULB 

21.9 

16  2 

3 

WIN  0-  SPD 

06 

LAT 

36 

56 

N 

OAY  11 

OATA 

USE 

1 

8AR0METR 

1028.0 

SEA 

Ml  NO- FOR 

LONG 

C68 

03 

W 

HOUR  12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/7 

CL/TR 

WEA  THER 

XI 

CASTNOM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEl  OXYG 

P06 

12.3 

OBS 

COO  00 

26.76 

36.363 

26.65 

1535.8 

12.3 

Q*S 

000  23 

21.09 

36.310 

25.68 

1527.0 

12.3 

OBS 

00066 

18.68 

36.618 

26.25 

1520.3 

12.3 

06S 

00066 

17.96 

36.665 

26.63 

1519.2 

12.3 

OBS 

00089 

17.73 

36.693 

26.50 

1519.0 

12.3 

OBS 

00131 

17.18 

36.620 

26.58 

1517.9 

12.3 

Oo 

T00175 

17.10 

36.629 

26.60 

1518.6 

12.3 

OB  6 

00257 

16.81 

12.3 

OBS 

00360 

16.25 

36.260 

26.68 

1518.6 

12.3 

UBS 

00621 

15.  C7 

36.036 

26.7  7 

1515.8 

12.3 

OBS 

TOO? 00 

16.05 

35.866 

26.85 

1513.7 

12.3 

OBS 

006  55 

35.696 

12.3 

OBS 

T0Q8C9 

08.52 

35.268 

27.61 

1698.5 

12.3 

OBS 

T011 96 

06.95 

35.032 

27.73 

1690.6 

13.9 

OBS 

T 01663 

06.06 

13.9 

OBS 

01888 

03.86 

13.9 

OBS 

T 021 1 5 

03.66 

13.9 

OBS 

T02366 

03.68 

13.9 

OBS 

T 02583 

03.26 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  oir 
DURATION 
ORIG  E66  016 


TOT  P N02  N03 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  68 


S 103  PH 


REFID 

31 

1682 

YEAR  1970 

BOTDP 

06572 

AIR  TEMP 

26.6 

OIR  HGT 

PER 

MINO-DIR  26 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0017 

MONTH  08 

SHIP 

A2 

WET  BULB 

22.0 

16  2 

2 

WlNO-SPO  03 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

36 

5 B 

N 

OAY  12 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1029.5 

SEA 

WlND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

068 

15 

W 

HOUR  12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/1 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E66  017 

1 

SQUARE 

68 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P06  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

26.96 

36.537 

26.53 

1536.5 

12.3 

OBS 

00025 

19.92 

36.620 

25.86 

1526.0 

12.3 

OBS 

000  50 

18.58 

36.501 

26.25 

1520.8 

12.3 

08  S 

000  76 

17.91 

36.692 

26.65 

1519.2 

12.3 

OBS 

00099 

17.70 

36.660 

26.68 

1515.0 

12.3 

OBS 

00168 

17.37 

36.653 

26.56 

1518.8 

12.3 

OBS 

T00197 

17.10 

36.616 

26.59 

1518. 8 

REF  10 

31 

1682 

YEAR 

1970 

BOTDP  06389 

AIR  TEMP 

26.9 

OIR  HGT  PER 

nIVD-OIK  28 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0018 

MONTH 

08 

SHIP 

A2 

WET  BULB 

22.0 

16  2 2 

WIND-SPO  03 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  6 

LAT 

35 

01  N 

OAY 

13 

OATA 

USE  1 

BAROMETA 

1027.5 

SEA 

WlND-FLE 

0URAT10N 

2 SQUARE  68 

LONG 

06  8 

02  ■ 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

Cl ouo  t/a 

8/1 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E66  018 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

12.3 

OBS 

00000 

26.71 

12.3 

OBS 

00025 

21.53 

12.3 

OBS 

00050 

18.57 

12.3 

OBS 

000  75 

17.79 

12. 3 

OBS 

00  LOO 

17.66 

12.3 

UBS 

00150 

12.3 

OBS 

00200 

17.11 

12.3 

DBS 

00299 

16.87 

12.3 

OBS 

T 00399 

16.21 

12.3 

DBS 

00698 

16.76 

12.3 

UBS 

T00598 

13.10 

12.3 

OBS 

00798 

09.25 

12.3 

OBS 

T 00998 

05.95 

12.3 

OBS 

T 0 1696 

06.36 

SAL  SIGMA-T  DYNDPTM  SND  V6L  OXYG 


3o.328  26.65  1335.0 
36.372  25.61  152e.2 
36.665  26.25  1520.7 
36.663  26.65  1516.8 
36.650  26.56  151*. 1 
36.625 

.>6.666  *6.61  1516.9 
3o.367  26.63  151V. 7 
36.267  26.67  1519.2 
35.957  26.78  1515.9 
35.698  26.93  1511  .9 
35.295  27.33  1501.1 
35.065  27.62  1651  .-t 
36.999  27.77  1653.2 


Pu6  TOT  P N02  NO 3 SIJ3  PH 


TABLE  XXIV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 


BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  14  August  1970  - 

6 September  1970,  prepared  from  NODC 

listing  No.  31 

1684 

• 

REF  1 0 31  1684 

YEAR 

1910 

80TDP  04938 

AIR 

TEMP  26.5 

OIR  FGT  PER 

w IN 0- 01 R 24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  120* 

CONSEC  0001 

MONT  f 

l 08 

SHIP  8X 

WET 

BULB  23.4 

28  2 

: 6 

WIND-SPD  03 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT  34  53  N 

OAV 

15 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1027.4 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

4i 

LONG  048  06  M 

HOUR 

12.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A  3/5 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E45  001 

1 SQUARE 

68 

CA  STNUM/T IHfc 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  NO 3 

S 103  PH 

12.9 

OBS 

00000 

25.76 

36.134 

23.98 

1537 .9 

12.9 

08  S 

00024 

25.02 

36.595 

24.56 

1537.1 

12.9 

OBS 

00050 

19.55 

36.454 

26.01 

1523.4 

12.9 

OBS 

00074 

17.90 

36.457 

26.43 

1519.2 

12.9 

OBS 

00100 

17.49 

36.460 

26.53 

1518.4 

12.9 

OBS 

00148 

17.12 

36.430 

26.60 

1518.1 

12.9 

08  S 

T 00198 

17.  11 

36.425 

26.60 

1518.8 

12.9 

OBS 

002  99 

16.71 

36.342 

26.63 

1519.2 

12.9 

OBS 

00396 

15.59 

36.128 

26.73 

1517.1 

12.9 

OBS 

00496 

13.70 

35.779 

26.87 

1512.3 

12.9 

OBS 

T00594 

12.52 

35.752 

27.05 

1509.9 

12.9 

C6S 

00792 

09.15 

35.281 

27.33 

1500.6 

12.9 

OBS 

00989 

05.98 

35.070 

27.63 

1491 .4 

12.9 

08S 

TO  1484 

03.92 

35.066 

27.67 

1491  .2 

REF  10 

31 

1684 

YEAR 

1970 

BOTDP 

02743 

AIR  TEMP 

27.9 

Oik  HGT  PER 

WINO-OIR  23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH 

08 

SHIP 

BX 

MET  BULB 

23.7 

24  2 4 

wINO-SPD  10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58. 6N 

DAY 

16 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1024.3 

SEA 

WINO-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

01. 3W 

HOUR 

15.7 

AREA 

05 

CL  CUD  T/A 

8/3 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  £45  002 

1 

SQUARE 

46 

CASTNGM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH  SND  VEL  JXVG 

PQ4  TOT  P Nu2 

NO  3 

SI03 

PH 

15.7 

UBS 

00000 

25.98 

36.114 

23.90 

1538.3 

15.7 

OBS 

00021 

23.29 

36.325 

24.87 

1532  .5 

15.7 

OBS 

00043 

19.66 

36.439 

25.97 

1523.6 

15.7 

OBS 

00064 

18.40 

36.475 

26.32 

1520.5 

15.7 

OBS 

00084 

17.82 

36.462 

26.45 

1519.1 

15.7 

OBS 

00128 

17.37 

36.447 

26.55 

1518.5 

15.7 

OBS 

T 001 7 1 

17.09 

36.407 

26.59 

1518.3 

15.7 

OBS 

002  59 

17.02 

36.414 

26.61 

1519.6 

15.7 

OBS 

00347 

16.50 

36.302 

26.65 

1519.3 

15.7 

OBS 

00437 

15.47 

36.116 

26.74 

1517.4 

15.7 

OBS 

T 00529 

14.54 

36.051 

2t>. 90 

1515.9 

15.7 

OBS 

00720 

11.67 

35.532 

27.08 

1508.8 

15.7 

OBS 

00915 

07.98 

35.189 

27.45 

1498.2 

15.7 

OBS 

T01412 

04.74 

35.043 

27.76 

*••*< 

149a. 4 

REF  ID 

31 

1684 

YEAR 

1970 

BOTDP  04572 

AIR 

TEMP  26.2 

01 P HGT  PER 

wIND-01  R 

24 

INST  NANSEN  CAST 

TcN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

i 08 

SHIP  BX 

»fcT 

BULB  2a. 3 

30  2 

4 

WIND- SPG 

17 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57. 5N 

DAY 

17 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1022.9 

SEA 

WINO-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

53. 5w 

HOUR 

13.4 

AREA  05 

CLOUD  T/A  9/5 

CL/TR 

nEATHER 

XI 

GRIG  E45  003 

1 

Square 

47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

JXYG 

PJ4 

TUT  P NO 2 N03 

Slui 

PH 

13.4 

00  S 

00000 

25.50 

36.071 

24.02 

1537.2 

13.4 

OBS 

00024 

24.04 

36. 103 

24.48 

1534.2 

13.4 

UBS 

00046 

20.58 

36.412 

25. 7C 

1526.1 

13.4 

OBS 

00069 

18.65 

36.475 

26.26 

1521  .2 

13.4 

OBS 

00093 

17.84 

38.439 

26.43 

1514.J 

13.4 

OBS 

00139 

17.36 

36.432 

26.54 

1516.6 

13.4 

OBS 

T00186 

17.13 

36.415 

26.59 

1518.7 

13.4 

OBS 

00282 

17.00 

3o.4l0 

26.61 

1519.9 

13.4 

OBS 

T 003  77 

16.47 

36.298 

26.65 

1519.7 

13.4 

OBS 

00475 

15.14 

36.052 

26.77 

15  16  .9 

13.4 

OBS 

T 005  75 

13.43 

35.943 

27.05 

1512  .9 

13.4 

OBS 

00790 

09.32 

35.^97 

27.32 

1501 .3 

13.4 

OBS 

01117 

06.81 

35.196 

27.62 

1497.0 

13*4 

OBS 

TO  16  35 

04.12 

34.978 

27.76 

1494.5 

365 


TABLE  XXIV.— Continued 


REF  | 0 

31 

1684 

YEAR 

1970 

80T0P  04938 

AIR 

TEMP  26.2 

01 R HGT  PER 

WlNO-OlR 

28 

INSt  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS  EC 

0004 

MONTH 

08 

SHIP  BX 

MET 

BULB  23.5 

28 

3 6 

WlNO-SPD 

10 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

CAT 

34 

55. ON 

DAY 

18 

DATA  USE 

1 

0ARGMETR  1018.9 

SEA 

WINO-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

53. OM 

HOUR 

14.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  9/7 

CL/TR 

WEATHER 

Xo 

ORIG  E 45  004 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oyndptm 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  NOB 

S 103 

PH 

14.0 

OBS 

00000 

25.49 

35.982 

23.95 

1537.1 

14.0 

OBS 

00027 

25.36 

36.654 

24.50 

1538.0 

14.0 

OBS 

00052 

20.67 

36.453 

25.71 

1526.5 

14.0 

OBS 

00079 

18.71 

3o.496 

26.26 

1521  .6 

14.0 

OBS 

00105 

17.88 

36.471 

26.45 

1519.6 

14.0 

DBS 

00158 

17.25 

36.417 

26.56 

1518.6 

14.0 

OBS 

T 002 10 

16.95 

36.365 

26.59 

1518.5 

14.0 

OBS 

00315 

16.38 

36.263 

26.65 

1518.4 

14.  C 

06  S 

T 004 20 

15.22 

36.052 

26.75 

1516.3 

14.0 

OBS 

00526 

13.63 

35.791 

26.89 

1512.6 

14.0 

OBS 

00632 

11.98 

35.652 

27.12 

1508.6 

14.  G 

OBS 

00847 

08.15 

35.175 

27.41 

1497.7 

14.0 

OBS 

T01063 

06.46 

35.208 

27.68 

1494.7 

14.0 

OBS 

TO  16  1 3 

04.16 

34.987 

2 7. 76 

1494.3 

* 

REFID 

31  1664 

YEAR 

1970 

80TDP  04938 

AIR 

TEMP  26.9 

DIR  HGT  PER 

MINO-DIR 

28 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH  08 

SHIP  BX 

MET 

BULB  24.0 

29 

2 5 

MIND-SPO 

11 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  56  N 

DAY 

19 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1015.9 

SEA 

WIND-FGR 

OURATI JN 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  58  M 

HOUR 

21.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/a  3/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E45  005 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SNC  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

21.6 

OBS 

00000 

26.21 

36.190 

23.84 

1538.9 

21.6 

OBS 

00025 

24.96 

36.548 

24.54 

1536.9 

21.6 

OBS 

00051 

19.16 

36.423 

26.08 

1522.3 

21.6 

OBS 

000  76 

17.85 

36.467 

26.45 

1519.1 

21.6 

OBS 

00102 

17.49 

36.444 

26.52 

1518.4 

21.6 

OBS 

00152 

17.09 

36.3*7 

26.56 

1518.0 

21.6 

OBS 

T 00202 

17.04 

30.412 

26.61 

1518.7 

21.6 

OBS 

00304 

16.23 

36.260 

26.68 

1517.7 

21.6 

OBS 

00405 

15.02 

36.039 

26.79 

1515.4 

21.6 

OBS 

00507 

13.70 

35.803 

26.89 

1512.5 

21.6 

OBS 

00608 

12.03 

35.622 

27. OB 

1508.3 

21.6 

OBS 

00810 

08.54 

35.202 

27.37 

1498.0 

21.6 

OBS 

T01013 

06.76 

35.197 

27.63 

1495.1 

21.6 

OBS 

T01521 

04.28 

34.992 

27.77 

1493.3 

REF  ID 

31  1684 

YEAR 

1970 

BOTOP  04709 

AIR 

TEMP  25.6 

OIR  HGT  Pfc  R 

WHD-DIR  03 

INST  NANSEN 

CAST 

CONSEC 

0006 

MONTH  08 

SHIP  BX 

WET 

BULB  23.6 

312  6 

WIND-SPD  00 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE  4 

LAT 

35  02. ON 

DAY 

21 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1020.9 

SEA 

WIND-FOR 

CURA  TUN 

2 

LONG 

047  58. OM 

HOUR 

12.3 

AREA  05 

CL  QUO  T/A  1/2 

CL/TR 

mEATHEk  XI 

GRIG  E45  006 

l 

SQUARE  57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNC  VEL 

OXYG  P 04 

TOT  P N02 

NC3 

SIJ3 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

26.01 

36.150 

23.92 

1538  .4 

12.3 

OBS 

00025 

25.73 

36.204 

24.05 

1538.3 

12.3 

OBS 

000  50 

20.96 

36.419 

25.60 

1527.2 

12.3 

OBS 

000  74 

18.29 

36.385 

26.28 

1520.2 

12.3 

OBS 

00099 

17.38 

36.382 

26.50 

1518. 0 

12.3 

OBS 

00148 

16.90 

36.368 

26.60 

1517.3 

12.3 

OBS 

T00197 

16.56 

36.260 

2o.  62 

1517.0 

12.3 

OBS 

00296 

15.78 

36.170 

26.71 

1516.1 

12.3 

OBS 

00394 

14.49 

35.906 

26.60 

1513. j 

12.3 

OBS 

00492 

13.54 

35.784 

26.91 

1511 .7 

12.3 

OBS 

T0Q590 

12.41 

35.752 

27.11 

1509.5 

12.3 

OBS 

00786 

08.94 

35.227 

27.32 

1499.7 

12.3 

OBS 

T00981 

06.85 

35.189 

27.61 

1454  .9 

12.3 

OBS 

TO 14 71 

04.56 

35.028 

27.77 

1493.6 

REF  ID 

31  1684 

YEAR 

1970 

BOTOP  04846 

AIR 

TEMP  28.6 

DIR 

HGT  PER 

wlND-Dl  R 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

08 

SHIP  BX 

MET 

BULB  24.7 

34 

3 6 

N1N0-SPD 

15 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  02. ON 

OAV 

22 

DATA  USE  l 

BAROMETR  1022.9 

SEA 

MI  NO- FOR 

CURAT  ION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  14.0M 

HOUR 

14.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A  6/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E45  007 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P NO 2 N03 

S 103 

PH 

14.5 

OBS 

00000 

26.19 

36.146 

23.86 

1538.9 

14.3 

OBS 

00019 

25.85 

36.130 

23.97 

1538.4 

14.5 

OBS 

00039 

24.00 

36.525 

24.82 

1534.8 

14.5 

OBS 

00058 

20.46 

36.432 

23.75 

1526.0 

14.5 

OBS 

00078 

18.54 

36.390 

26.22 

1521.0 

14.5 

OBS 

00118 

17.11 

36.363 

26.55 

1517.5 

14.5 

OBS 

00157 

36.373 

14.3 

OBS 

002  35 

16.57 

36.309 

26.64 

1517. T 

14.3 

OB  S 

00313 

15.92 

36.197 

26.70 

1516.9 

14.5 

OBS 

003  90 

15.27 

36.073 

26.76 

1516.0 

14.5 

OBS 

T00465 

14.24 

35.967 

26.90 

1513.8 

14.5 

OBS 

00613 

35.640 

14.5 

OBS 

T00753 

10.19 

35.375 

27.23 

1503.9 

14.5 

OBS 

TO  1 1 32 

03.17 

35.006 

27.68 

1490.4 

366 


, . 


TABLE  XXIV.— Continued 


REF  10  31  1684 

YEAR 

1970 

BOTOP  03640 

AIR 

TEMP  26.9 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0008 

MONTH  08 

SHIP  BX 

mET 

BULB  24.2 

21 

2 5 

W1ND-SP0 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE  4 

LAT  35  00  N 

DAY 

23 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1024.0 

SEA 

WlND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE  48 

LONG  048  00  W 

HOUR 

14.1 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E45  008 

1 

SQUARE  58 

CASTNUM/T 1 ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PU4 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

14.1 

OBS 

OQOOO 

26.14 

36.165 

23.84 

1538.8 

14.1 

OBS 

00026 

24.51 

36.248 

24.45 

1535.5 

14.1 

OBS 

00051 

21.63 

36.437 

25.43 

1529.0 

14.1 

OBS 

00078 

18.89 

36.430 

26.16 

1522.0 

14.1 

OBS 

00104 

17.87 

36.438 

26.42 

1519.5 

14.1 

OBS 

00155 

17.12 

36.386 

26.5  7 

1518.1 

14.1 

OBS 

00206 

3«.368 

14.1 

OBS 

00308 

16.32 

36.274 

26.67 

1518.1 

14.1 

OBS 

00409 

15.40 

36.106 

26.75 

1516.7 

14.1 

OBS 

00511 

13.91 

35.829 

26.86 

1513.3 

14.1 

OBS 

T00612 

12.74 

35.814 

27.05 

1511.1 

14.1 

OBS 

00816 

09.07 

35.274 

27.34 

1500.7 

14.1 

OBS 

TO 1021 

06.53 

35.166 

27.63 

1494.3 

14.1 

OBS 

T01568 

04.34 

35.011 

27.78 

1494.3 

REF  10  31  1684 

CONS EC  0009 

LAT  35  02  N 
LONG  047  56.  5W 


YEAR  1970 
MONTH  08 
OAY  25 
HOUR  18.8 


BOTDP  04481 
SHIP  BX 
OATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEMP  27.9 
WET  BULB  24.1 
BAROMETR  1024.5 
CLOUD  T/A  8/2 


OIR  HGT  PER 
27  l 3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIA  22 
WINO-SPD  05 
4 IND-FOR 
WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
GRIG  E45  009 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.6 

16.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

16.8 

18.8 

18.8 


LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

26.67 

36.127 

23.69 

1539.9 

OBS 

00025 

25.67 

36.109 

23.99 

1538.0 

OBS 

00051 

21.47 

36.450 

25.49 

1528.6 

OBS 

000  76 

19.22 

36.478 

26.11 

1523.0 

OBS 

00102 

18.33 

36.478 

26.34 

1520.9 

OBS 

00152 

17.69 

36.474 

26.49 

1519.9 

OBS 

T00203 

17.20 

36.414 

26.57 

1519.2 

OBS 

003  05 

16.90 

36.389 

26.62 

1519.9 

OBS 

T 00406 

16.02 

36.194 

26.68 

1516.7 

OBS 

00508 

14.84 

35.987 

26.79 

1516.4 

OBS 

T006  09 

13.30 

35.748 

26.93 

1512.8 

OBS 

00812 

08.92 

35.194 

27.30 

1500.0 

OBS 

01015 

07.49 

35.304 

27.61 

1498.1 

REF  10 

31 

1684 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR 

TEMP  26.4 

OIR 

HGT  PER 

W1ND-0IR 

23 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  08 

SHIP  BX 

NET 

BULB  24.0 

29 

2 7 

WINO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59  N 

DA> 

27 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.8 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

10  W 

HOUR 

22.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E4S  010 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNP  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

22.6 

OBS 

00000 

26.56 

36.175 

23.76 

1539.7 

22.6 

OBS 

00025 

26.17 

36.146 

23.87 

1539.2 

22.6 

OBS 

00050 

22.54 

36.437 

25.17 

1531.3 

22.6 

OBS 

00075 

20.49 

36.505 

25.80 

1526.4 

22.6 

OBS 

00100 

19.25 

36.524 

26.14 

152.9  • 5 

22.6 

OBS 

00149 

17.92 

36.482 

26.44 

1520.5 

22.6 

OBS 

TOO 199 

17.50 

36.444 

26.52 

1520.0 

22.6 

OBS 

00299 

16.95 

36.384 

26.61 

1520.0 

22.6 

OBS 

T 00398 

15.96 

36.190 

26.69 

1518.4 

22.6 

OBS 

00499 

14.92 

36.030 

26.  BC 

1516.6 

22.6 

OBS 

T00598 

13.50 

35.762 

26.90 

1513.3 

22.6 

OBS 

00797 

09.80 

35.310 

27.25 

1503.2 

22. 6 

OBS 

00998 

07.87 

35.348 

27.59 

1499.3 

REF  10 

31  1684 

YEAR 

1970 

80T0P  04938 

AIR 

TEMP  26.8 

OIR  HGT  PER 

WlND-OIR 

22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  08 

SHIP  BX 

WET 

8ULB  24.4 

26 

2 6 

WIND-SPO 

13 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  52  N 

OAY 

28 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.5 

SEA 

WINO-FOR 

ouration 

2 

SQUARE 

46 

LCNG 

047  56  w 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E45  Oil 

1 

SQUARE 

47 

CA STRUM/ T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

13.0 

OBS 

00000 

26.27 

36.225 

23.85 

1539.1 

13.0 

OBS 

00030 

25.01 

36.173 

24.24 

1536.7 

13.0 

OBS 

00059 

21.48 

36.472 

25.50 

1526.8 

13.0 

OBS 

00089 

19.88 

36.522 

25.97 

1525.1 

13.0 

OBS 

00119 

18.45 

36.441 

26.28 

1521.5 

13.0 

OBS 

00178 

17.61 

36.460 

26.50 

1520.0 

13.0 

OBS 

T00237 

17.14 

36.410 

26.58 

1519.6 

13.0 

OBS 

00356 

16.72 

36.349 

26.63 

1520.2 

13.0 

OBS 

T00475 

14.84 

35.972 

26.77 

1515.9 

13.0 

OBS 

00597 

13.27 

35.  729 

26.92 

1512.5 

13.0 

OBS 

T00720 

11.31 

35.485 

27.11 

1507.5 

13.0 

OBS 

009  72 

07.92 

35.349 

27.56 

1499.1 

13.0 

OBS 

01229 

05.28 

35.085 

27.73 

1492.6 

13.0 

OSS 

T01884 

03.94 

34.991 

27.81 

1498.0 

367 


TABLE  XXIV. — Continued 


REFID 

31  1684 

VEAA 

1970 

80TDP  04572 

AIR  TEMP  24.7 

OIR  HGT  PER 

WlND-OIR  30 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SU  1206 

CONS EC 

0012 

NONTH  09 

SHIP  BX 

WET  8UC0  20.1 

*0 

3 6 

MlNO-SPD  11 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  57  N 

OAV 

04 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  1016.4 

SEA 

wIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  44  M 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD 

T/a  2/© 

CL/TR 

LEATHER  XI 

ORIG 

E45  012 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUN/T1NE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynopth 

SNO  VEL 

OXYG  PC4 

TLT  p 

N02 

NO* 

$103 

PH 

12.6 

06  S 

ooooo 

25.86 

36.268 

24.05 

1536.2 

12.6 

06S 

00022 

25.81 

36.274 

24.07 

1538.5 

12.6 

08  S 

00044 

23.70 

36.448 

24.85 

1534.1 

12.6 

06$ 

00066 

18.72 

36.487 

26.25 

1521.4 

12.6 

06  S 

00088 

18.04 

36.494 

26.42 

1519.8 

12.6 

08  S 

00132 

17.50 

36.456 

26.53 

1518.9 

12.6 

06  S 

T001 75 

17.13 

36.428 

26.60 

1518.5 

12.6 

06S 

00258 

17.06 

36.425 

26.61 

1519.7 

12.6 

06S 

T 00340 

16.87 

36.383 

26.62 

1520.4 

12.6 

08  S 

00427 

16.53 

36.314 

26.o5 

1520.7 

12.6 

08  S 

T0051S 

16.10 

36.237 

26.69 

1520.6 

12.6 

08$ 

00704 

13.61 

35.797 

26.90 

1515.4 

12.6 

06$ 

00401 

09.65 

35.271 

27.24 

1504.3 

12.6 

06$ 

TO 14 21 

04.75 

35.006 

27.73 

1493.5 

12.6 

08S 

T02347 

03.60 

34.976 

27.85 

1504  .4 

12.6 

06$ 

T02923 

03.03 

34.953 

27.67 

1511  .9 

12.6 

08$ 

03511 

02.56 

34.923 

27.88 

1520.1 

12.6 

06  S 

T04120 

02.30 

34.901 

27.89 

1529.6 

12.6 

06S 

T04216 

02.27 

34.897 

27.89 

1531.2 

368 


TABLE  XXV. —Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  6 September  1970  - 29  September  1970,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  - 8186. 


REMO  31 

81  86 

YEAR 

1*70 

BO TOP  0A938 

AIR 

TEMP  28 

• 3 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

13 

CONSEC 

0001 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

MET 

BULB  23 

.3 

09  1 

2 

MIND-SPO 

05 

CAT  3A 

54  N 

DAY 

06 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1020 

.0 

SEA 

HIND- FOR 

LONG  04* 

AO  W 

HOUR 

1 B.O 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

castnun/tine 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dyndpth 

SND  VEL 

OXYG 

P34 

18.0 

08  S 

00000 

24.28 

36.18 

23.86 

1539.1 

OBS 

00010 

25.93 

36.27 

24.03 

1538.6 

OBS 

00020 

22.  5A 

36.27 

25.05 

1530 .6 

OBS 

00100 

17.30 

36.41 

26.54 

1517. B 

GBS 

00125 

17.08 

36.43 

26.61 

1517.6 

OBS 

00150 

17.00 

36.43 

26.63 

1517.7 

OBS 

00200 

16.80 

36.40 

26.65 

1517.9 

OBS 

00250 

16.51 

36.34 

26.68 

1517.8 

OBS 

00300 

16.10 

36.25 

26.70 

1517.3 

OBS 

00*00 

15.00 

36.07 

26.81 

1515.3 

OBS 

00500 

13.88 

35.86 

26.89 

1513.1 

OBS 

00600 

12. A7 

35.64 

27.01 

1509.7 

OBS 

00700 

10.60 

35.42 

27.1* 

1504.6 

OBS 

00800 

08.95 

35.26 

27.35 

1500.0 

OBS 

008  AO 

08.91 

35.33 

27.41 

1500  .6 

OBS 

00900 

07.7* 

35.22 

27.50 

1497.2 

OBS 

000  20 

07.36 

35.23 

27.57 

1495.9 

OBS 

00960 

07. Al 

35.29 

27.61 

1496.9 

OBS 

00*90 

07.09 

35.25 

27.62 

1496.1 

OBS 

01000 

07.06 

35.29 

27.66 

1496.2 

OBS 

01090 

05.95 

35.15 

27.70 

1493.1 

OBS 

01100 

06.03 

35.19 

27.72 

1493  .6 

OBS 

01200 

05.51 

35.13 

27.74 

1493.1 

OBS 

01300 

05.01 

35.11 

27.78 

1492.7 

OBS 

01*00 

04.75 

35.08 

27.79 

1493.3 

OBS 

01500 

0A.A6 

35.06 

27.81 

1493.8 

OBS 

017*0 

04.03 

35.02 

27.82 

1496.0 

08  S 

01750 

04.16 

35.05 

27.83 

1496.7 

OBS 

02000 

03.78 

35.01 

27.84 

1499.3 

OBS 

02500 

03.33 

34.98 

27.86 

1505.9 

OBS 

03000 

02.96 

34.95 

27.87 

1512.9 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1204 
TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

DURATION  00. 7 2 SQUARE  At 

ORIG  EA4  001  I SQUARE  At 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REEID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

80T0P  04938 

AIR  TEMP 

25.0 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

08 

CONSEC 

0002 

MONTH 

09 

SHIP  AI 

WET  BULB 

19.4 

05  3 2 

MIMO-SPD 

06 

LAT 

34 

57  N 

OAY 

07 

OATA  use  1 

8APCMETR 

1020.0 

SEA 

HIND-EOR 

LONG 

049 

22  M 

HOUR 

00.5 

AREA  05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04 

00.5 

OBS 

00000 

26.06 

35.98 

23.77 

1538.4 

OBS 

00010 

25.93 

36.17 

23.96 

1538.5 

OBS 

00020 

25.50 

36.21 

24.12 

1537.7 

OBS 

00030 

23.98 

36.26 

24.62 

1534.3 

OBS 

00050 

21.49 

36.43 

25.47 

1528.6 

OBS 

00075. 

19.70 

36.50 

2o.00 

1524.3 

OBS 

00100 

17.95 

36.37 

26.35 

1519.6 

OBS 

00107 

17.75 

36.43 

26.45 

1519.2 

OBS 

00118 

17.84 

36.52 

26.49 

1519.8 

OBS 

001  25 

17.75 

36.51 

26.51 

1519.6 

OBS 

00150 

17.51 

36.47 

26.54 

1519.3 

OBS 

00200 

17.12 

36.44 

26.61 

1518.9 

OBS 

002  50 

17.03 

36.44 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

16.99 

36.44 

26.64 

1520.2 

OBS 

00375 

16.70 

36.30 

26.66 

1520.5 

OBS 

004  00 

16.41 

36.31 

26.68 

1519.9 

OBS 

005  00 

15.25 

36.11 

26.79 

1517.7 

OBS 

00570 

14.15 

35.91 

26.88 

1515.1 

OBS 

006  00 

13.94 

35.89 

26.90 

1514.9 

OBS 

007  00 

12.20 

35.57 

27.01 

1510.4 

OBS 

00800 

10.10 

35.36 

27.23 

1504.4 

OBS 

00855 

08.86 

35.20 

27.32 

1500.5 

OBS 

00875 

09.05 

35.29 

27.36 

1501.7 

OBS 

00900 

08.61 

35.27 

27.41 

1500.4 

OBS 

00925 

08.35 

35.26 

27.44 

1499.8 

OBS 

00940 

08.48 

35.33 

27.48 

1500.7 

OBS 

00960 

07.80 

35.27 

27.54 

1498.3 

OBS 

00990 

07.90 

35.32 

27.56 

1499.3 

OBS 

01000 

07.67 

35.28 

27.56 

1498.5 

OBS 

01040 

06.47 

35.12 

27.61 

1494.3 

OBS 

01055 

07.05 

35.25 

27.63 

1497.0 

OBS 

01100 

06.79 

35.23 

27.65 

1496  ■ 7 

OBS 

01125 

06.86 

35.29 

27.69 

1497.5 

OBS 

01200 

05.67 

35.12 

27.71 

1493.7 

OBS 

01250 

05.31 

35.08 

27.72 

1493.1 

OBS 

01270 

05.39 

35.10 

27.73 

1493.8 

OBS 

01300 

05.25 

35.09 

27.74 

1493.7 

OBS 

01330 

05.23 

35.11 

27.76 

1494.1 

OBS 

01400 

04.92 

35.07 

27.76 

1494  .0 

OBS 

01440 

04.72 

35.05 

27.77 

1493.8 

OBS 

01500 

04.64 

35.04 

27.77 

1*94.5 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  DIR  D 5 SQUARE  2 

DURATION  00. A 2 SQUARE  48 

ORIG  EA6  002  1 SQUARE  A9 


TOT  P N02  N03  SID3  PH 


369 


TABLE  XXV. — Continued 


REF  I 0 

ii 

8186 

YEAR 

1970 

BUTDP 

05121 

AIR  T F A*F  ?3.9 

OIR  HGT  Pi  R 

CDNSEC 

0003 

MONTH 

09 

SHIP 

A I 

WET  RULE  22.2 

09  1 2 

IAT 

35 

08 

N 

DAY 

07 

DATA 

USE  1 

TARDMETB  101d.6 

SEA 

LONG 

04° 

14 

W 

hour 

06.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/*r 

CASTNUH/TIME 

lvltyp 

DE°TH 

TEMP 

SAL 

SI'-MA-T 

DVNOPTH  SND  VEL 

06.5 

08  S 

00000 

25.82 

36.00 

21.86 

1537.8 

08S 

00010 

25.82 

36.24 

24.05 

1538.3 

UBS 

00020 

25.49 

3o.29 

*4.19 

1537.7 

CBS 

00030 

23.00 

36.36 

?4.9e 

1532.0 

PBS 

00050 

20.00 

36.56 

25.9  7 

15*4.9 

OBS 

00075 

18.78 

36.54 

*•>•  2 7 

1521 .8 

P6S 

00100 

18.18 

36.53 

i.4.  a 2 

1 5 20  • 5 

PBS 

00125 

17.93 

36.53 

<0.48 

1520.2 

OBS 

00150 

17.51 

3o.49 

26.  5 5 

1515.3 

PBS 

00160 

17.57 

36.51 

26.55 

1515.7 

PBS 

002  00 

17.28 

36.48 

26.60 

1519.4 

ObS 

002  50 

17.11 

36.46 

26.62 

15  1°  . 7 

CBS 

00300 

17.04 

36.45 

26. 1 3 

1520.3 

PBS 

004  00 

16.35 

36.30 

26.68 

1519.7 

CBS 

00500 

15.20 

36.09 

26.78 

1517.6 

ObS 

006  00 

14.00 

35.89 

2o.85 

1515.1 

OBS 

00700 

12.27 

35.59 

23.01 

1510.6 

OBS 

00900 

10.06 

.>5.30 

27.19 

1504.1 

OBS 

00660 

09.25 

35.27 

27.31 

1502.1 

OBS 

00890 

C8.4R 

35.20 

27.38 

1495.7 

DBS 

009  00 

08.66 

35.30 

27.43 

1500.6 

ObS 

01000 

07.96 

35.27 

27.51 

1495.6 

OBS 

01050 

07.59 

35.31 

27.00 

1499.1 

OBS 

01070 

07.25 

35.27 

27.62 

1499.0 

OBS 

01090 

07.41 

35.36 

27. t 6 

1499.1 

OBS 

01100 

07.36 

35.32 

27.64 

1499.0 

CBS 

01200 

05.32 

35.03 

27.o8 

1492.2 

DBS 

01225 

05.19 

35.04 

27.71 

1492.1 

OBS 

01255 

05.63 

35.15 

27.74 

1494.5 

CBS 

01300 

05.40 

35.11 

27.74 

1494.3 

UBS 

01400 

04.68 

35.02 

27.75 

1492.9 

OBS 

01410 

04.76 

35.04 

27.76 

1403.5 

OBS 

01425 

04.63 

35.03 

27.76 

145a. 2 

OBS 

01445 

04.86 

35.07 

27.77 

1494.5 

OBS 

01500 

04.65 

35.05 

27.78 

1494.5 

KINO-DIP  If 
WINC-SPO  05 
MIND-FIR 
KF.ATHEC  XI 


oxv  g pdb 


INST  STO  RECPRr£P  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  0 5 SQUARE  4 
DURATION  00.8  2 SQUARE  48 
ORIG  E46  003  1 SQUARE  59 


TOT  P NO?  N03  SID3  PH 


BEFID 

31 

8106 

YEAR 

1970 

80T0P  04572 

AIR  TEMP 

26.1 

OIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

12 

CONSfcC 

0004 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

MET  BULB 

21.1 

12  1 2 

WIND-SPD 

04 

LAT 

35 

15 

N 

DAY 

07 

DATA  USE  1 

8AR0METR 

1019.0 

SEA 

MINO-FOR 

LONG 

049 

10 

M 

HD  UR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/T IMF 

IVLT VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA— T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

P34 

12.2 

DBS 

00000 

25.78 

36.24 

24.06 

1538.0 

CBS 

00010 

25.74 

36.25 

24.08 

1536.1 

CBS 

00020 

24.79 

36.18 

24.32 

1536.0 

05* 

00030 

23.50 

36.25 

24.75 

1533.1 

06  S 

00075 

18.  S6 

36.44 

26.1  7 

1521  .9 

oes 

00100 

18.05 

36.49 

26.42 

1520.1 

PBS 

00125 

17.82 

36.52 

26.50 

1519.8 

CBS 

00150 

17.60 

36.49 

2o.53 

1519.6 

ubS 

002  00 

17.22 

36.45 

26.59 

1519.2 

UBS 

002  50 

17.12 

36.45 

26.61 

1519.8 

OBS 

00300 

17.03 

36.45 

26.64 

1520.3 

oes 

00400 

16.70 

36.37 

26.65 

1520.9 

OBS 

00500 

15.75 

36.17 

26.7? 

1519.4 

oes 

00600 

14.25 

35.92 

26.86 

1516.0 

OBS 

00700 

13.12 

35.73 

26.95 

1513.7 

CBS 

00800 

11.88 

35.56 

27.07 

1510.9 

OBS 

00900 

09.61 

35.29 

27.26 

1504.1 

CBS 

00985 

07.98 

35.21 

27.46 

1499.3 

OBS 

01000 

08.04 

35.26 

27.49 

1499.9 

OBS 

01018 

08.21 

35.33 

27.52 

1500.9 

OBS 

01100 

06.67 

35.15 

27.60 

1496.1 

OBS 

01142 

06.26 

35.13 

27.64 

1495.2 

OBS 

01165  ' 

06.36 

35.17 

27.66 

1496.0 

OBS 

01200 

05.  87 

35.11 

27.68 

1494.5 

OBS 

01280 

05.59 

35.12 

27.72 

1494.0 

CBS 

01300 

05.16 

35.06 

27.73 

1493.3 

res 

01340 

05.  L2 

35.07 

27.74 

1493.8 

OBS 

01400 

04.80 

35.04 

27.75 

1493.4 

OBS 

01435 

04.57 

35.01 

27.75 

1493.0 

OBS 

01500 

04.63 

35.04 

27.77 

1494.4 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 
TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 
DURATION  00.4  2 SQUARE  48 
ORIG  E46  004  1 SQUARE  59 


TOT  P N02  NOB  S133  PH 


TABLE  XXV. — Continued 


REF  1 D 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  02926 

AIR  TEMP  28.3 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0005 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

WET  dUL 5 23.9 

30 

LAT 

35 

10 

N 

OAV 

07 

OATA  USE  1 

8AR06ETR  1017.9 

SEA 

3 

LONG 

068 

51 

W 

HOUR 

18.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SloMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

06.2 

OBS 

00050 

17.07 

36.67 

26.66 

1516.3 

38  S 

000  75 

17.07 

36.67 

26.66 

1516.8 

OBS 

00100 

17.00 

36.65 

26.66 

1516.9 

OBS 

00125 

16.93 

36.66 

26.65 

1517.1 

OBS 

00150 

16.87 

36.62 

26.65 

1517.3 

OBS 

00200 

16.60 

36.36 

26.67 

1517.3 

OBS 

002  50 

16.30 

36.31 

26.70 

1517.1 

OBS 

00300 

15.95 

36.25 

26.76 

1516.8 

OBS 

00600 

16.56 

35.96 

26.83 

1513.7 

OBS 

00500 

13.19 

35.75 

26.95 

1510.6 

OBS 

00600 

11.50 

35. SO 

27.09 

1506  .2 

OBS 

00700 

10.06 

35.36 

27.23 

1502.5 

oes 

008  00 

07.76 

35.19 

27.68 

1695.6 

OBS 

00865 

06.83 

35.15 

27.58 

1692.8 

OBS 

009  00 

07.66 

35.33 

27.63 

1696.1 

OBS 

01000 

05.92 

35.13 

27.69 

1691.4 

OBS 

01055 

05.12 

35.06 

27.71 

1689.0 

OBS 

01080 

05.18 

35.06 

27.72 

1689.7 

OBS 

01100 

05.02 

35.06 

27.73 

1609.3 

OBS 

01160 

06.86 

35.03 

27.76 

1689.3 

OBS 

01200 

06.99 

35.09 

27.7? 

1690.9 

OBS 

01300 

06.78 

35.07 

27.78 

1691.7 

OBS 

01600 

06.59 

35.05 

27.78 

1692  .6 

0B£ 

01500 

06.61 

35.03 

27.79 

1693.5 

wlND-DlR  1$ 
WlNO-SRO  0% 
WINO-FOR 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.8 

OR  16  E66  005 


▼EN  SO  1206 
6 SQUARE  6 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  58 


OXVG 


P06  TOT  P N02  N03  SI  33 


PH 


REFID  31  0186 

CONSEC  0006 

CAT  35  13  N 
LONG  068  30  W 


CASTNUM/T1ME 

00.0 


YEAR 

1970 

BCTDP  06206 

AIR  TEMP 

25. e 

OIR  HGT 

PER 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

WET  BULB 

21.1 

30 

OAY 

08 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1019.6 

SEA 

3 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-t 

DVNDPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

25.80 

36.60 

*6.17 

1538.2 

OBS 

00010 

25.66 

36.62 

26.23 

1530.1 

OBS 

00020 

26.83 

36.61 

26.66 

1 5 36 . 3 

OBS 

00030 

22.26 

36.62 

25.25 

1530.2 

OBS 

00050 

20.66 

36.66 

25.71 

1526.6 

OBS 

00075 

10.26 

36.69 

26.3  7 

1520.2 

OBS 

00100 

17.75 

36.69 

26.65 

1519.2 

OBS 

00125 

17.66 

36.67 

?o.  5 5 

1516.7 

OBS 

00150 

17.27 

36.65 

26.56 

1516.6 

OBS 

00170 

17.16 

36.65 

26.6  1 

1516.5 

OBS 

00200 

17.15 

36.66 

26.62 

151*'. 0 

OBS 

00250 

17.09 

36.65 

26.62 

1515.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.65 

26.6  3 

1520.6 

OBS 

00600 

16.70 

36.38 

26.66 

1521  .1 

OBS 

00500 

16.67 

36.32 

26.6  7 

1521  .0 

OBS 

00600 

15.89 

36.21 

2b. 72 

1521  .5 

OBS 

00700 

16.60 

35.91 

26.82 

1518.1 

OBS 

008  00 

12.90 

35.67 

26.95 

1516.5 

OBS 

009  00 

10.39 

35.31 

27.16 

1507.0 

OBS 

00950 

08.91 

35.16 

27.28 

1502.2 

OBS 

01000 

00.63 

35.20 

27.30 

1501.3 

OBS 

01100 

07.00 

35.12 

27.53 

1697.6 

OBS 

01115 

06.88 

35.16 

27.56 

1657.2 

OBS 

01135 

07.23 

35.26 

27.60 

1659.0 

OBS 

01200 

05.90 

35.07 

27.66 

1696  .6 

OBS 

01265 

05.08 

35.12 

27.68 

1695.7 

OBS 

01300 

05.79 

35.12 

27.70 

1695.9 

OBS 

01380 

05.10 

35.06 

27.72 

1696.3 

OBS 

01600 

05.  19 

35.06 

27.72 

1695.1 

OBS 

01620 

05.28 

35.09 

27.73 

1655.8 

OBS 

01500 

05.16 

35.08 

27.76 

1696.6 

WIND-OIR  IS 
WIND-SPD  06 
wIND-FDR 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG  E66  0 06 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  6 
2 SOUARE  68 
1 SOUARE  58 


OXVG 


P06  TOT  P N02  N03 


S 133 


PH 


TABLE  XXV. — Continued 


REFIO 

31 

8184 

YEAR 

1970 

BOTOP  03931 

AIR 

TEMP  25. t 

DIP 

HOT  PER 

WIND-0!  R 

09 

CONSEC 

0007 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

NET 

BULB  22.6 

30 

0 2 

WIMO-SPO 

05 

LAT 

35 

13  N 

OAV 

08 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.3 

SEA 

W1ND-FGR 

LONG 

048 

12  W 

HOUP 

06.3 

AREA 

05 

CLOUD  Y/A 

CL/TR 

weather 

XI 

CASTNUff/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTM 

SN0  VEL 

OXYG 

P34 

06.3 

OBS 

00000 

25.91 

36.21 

23.99 

1538.3 

OBS 

000 10 

25.90 

36.22 

24.01 

1538.4 

OBS 

00020 

24.58 

36.22 

24.41 

1535.5 

OBS 

00030 

23.28 

36.40 

24.93 

1532.8 

OBS 

00050 

20.78 

36.43 

25.66 

1526.7 

OBS 

00075 

18.11 

36.49 

26. 4C 

1519.8 

OBS 

CO  100 

17.62 

36.48 

26.52 

1516.8 

OBS 

00125 

17.31 

36.46 

26.58 

1518.3 

OBS 

00150 

17.15 

36.45 

26.61 

1518.2 

OBS 

00200 

17.08 

36.45 

?6.62 

1518.8 

OBS 

00250 

17.05 

36.45 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

16.99 

3o.44 

26.64 

1520.2 

oes 

00400 

L6.67 

36.37 

26.66 

1520.8 

OBS 

00500 

16.31 

36.30 

26.69 

1521.3 

06S 

00600 

15.47 

36.13 

26.75 

1520.1 

OBS 

00700 

13.92 

35.87 

26.89 

1516.5 

OBS 

00800 

12.25 

35.58 

27.01 

1512.2 

OBS 

00900 

10.22 

35.37 

27.22 

1506.5 

OBS 

01000 

08.22 

35.20 

27.42 

1500.5 

OBS 

oiioo 

06.66 

35.15 

27.60 

1496.1 

OBS 

01200 

06.04 

35.12 

27.66 

1495.2 

OBS 

01300 

05.22 

35.05 

27.71 

1493.5 

OBS 

01400 

04.94 

35.05 

27.74 

1494.0 

OBS 

01500 

04.77 

35.04 

27.75 

1495.0 

INST  STO  RECOROER 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.7 

ORIC  E46  007 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  58 


NQ2  N03  SI  03  PH 


REE  10 

31 

8166 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR  TEMP  26.7 

01 R HGT  PER 

W IN  0-01 B 

10 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET  BULB  22.2 

10  1 3 

W1NO-SPO 

04 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

54  N 

OAY 

09 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1023.4 

SEA 

WINO-FOR 

OUPATION 

00.4 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

51  W 

HOUP 

06.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E46  008 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNC  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P *402 

*403 

S 1 03 

PH 

06.2  OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

00010 

00020 

00030 

00050 

00075 

00100 

00125 

00150 

00200 

002  50 

003  00 
00400 
00500 
00600 
00610 
00625 
00700 
00800 
00900 
01000 
01100 
01160 
OUQO 
01200 
01300 
01400 
01500 


26.07 

25.82 

24.58 

23.52 
21.24 
18.91 
18.23 

18.01 

17.53 

17.16 

17.10 

17.01 

16.49 

15.42 
14.00 

13.87 

13.97 
12.72 
10.79 
08.93 
07.18 
05.66 
05.29 

05.38 

05.10 
04.85 
04.51 
04.26 


36.16 

36.16 

36.25 

36.33 

36.42 

36.49 

36.50 

36.50 
36.47 

36.44 

36.45 
36.44 
36.31 

36.10 
35.84 
35.84 

35.88 
35.67 

35.38 
35.24 
35.14 

35.03 

35.03 

35.07 

35.02 

35.04 
34.99 

34.98 


23.91 

23.99 

24.43 
24.81 

25.53 
26.20 

26.38 

20.44 

26.53 
26.60 
26.62 

26.63 
26.66 

26.74 
26.85 

26.88 

26.89 

26.99 
27.13 
27.34 
27.52 

27.64 

27.69 
27.71 

27.70 

27.7  5 

27.74 
27.76 


1538  .6 

1538.2 

1535.6 

1533.3 
1527.9 

1522.1 

1520.6 
15  20.4 

1519.3 

1519.0 

1519.7 

1520.2 

1520.2 

1518.3 

1515.1 

1514.8 

1515.4 

1512.3 

1506.9 
1501.6 
1496  .4 

1491.9 

1491.4 

1492.2 
1491  .3 
1492.0 
1492.2 
1492.  B 
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TABLE  XXV. — Continued 


REFID 

31 

6186 

YEAR 

1970 

BOTDP 

04846 

AIR  TEMP  25.0 

DIP  HGT  PER 

MIVD-OIR  ll 

INST  STO  RECOPOER 

CONS  EC 

0009 

MONTH 

09 

SHIP 

A I 

WET  BUL 6 21.1 

13  0 2 

MIND- SPO  05 

TRACE  DIR  I 

LAT 

34 

47 

N 

DAY 

09 

OATA 

USE 

1 

BAROMETP  1025.4 

SEA 

MIND-FCR 

DURATION  00*! 

LONG 

047 

46 

N 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

4EA  THER  XI 

ORIS  E46  009 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

CEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

NO  3 

12.1 

OBS 

00000 

25.96 

36.08 

23.88 

1538.3 

08S 

00010 

25.91 

36.07 

23.89 

1538.3 

OBS 

00020 

25.73 

36.08 

23.95 

1538.1 

GBS 

000  30 

24.23 

36.23 

24.52 

1534.9 

OBS 

00050 

21.08 

36.31 

25.49 

1527.4 

OBS 

00075 

19.  13 

36.45 

26.1  1 

1522.7 

OBS 

00100 

18.05 

36.47 

26.40 

1520.0 

OBS 

00125 

17.73 

36.50 

26.50 

1519.6 

OBS 

00150 

17.51 

36. 48 

26.54 

1519.3 

OBS 

002  00 

17.20 

36.44 

26.59 

1519.2 

GBS 

00250 

17.06 

36.44 

26.62 

1519.6 

OBS 

003  00 

17.01 

36.43 

26.63 

1520.2 

OBS 

00400 

16.55 

36.  32 

26.65 

1520.4 

OBS 

00500 

15.41 

36.11 

26.7  5 

1 5 IB  .2 

OBS 

006  00 

13.95 

35.85 

26.87 

1514.9 

OBS 

00609 

13.99 

35.90 

26.90 

1515.3 

OBS 

00700 

12.91 

35.69 

26.96 

1512.9 

OBS 

00800 

10.42 

35.34 

27.16 

1505.5 

OBS 

00900 

08.79 

35.23 

27.35 

1501 .0 

OBS 

01000 

07.15 

35.14 

27.5  3 

1496.3 

OBS 

01046 

06.05 

35.03 

27.59 

1492.6 

OBS 

01100 

05.59 

35.03 

27.65 

1491 .6 

oes 

01190 

05.22 

35.03 

27.69 

1491 .6 

OBS 

01200 

05.30 

35.07 

27.72 

1492.2 

OBS 

01300 

04.91 

35.03 

27.73 

1492.2 

OBS 

01400 

04.64 

35.03 

27.76 

1492.8 

OBS 

01500 

04.23 

34.98 

27.77 

***** 

1492.7 

REFID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BO  TOP 

04755 

AIR  TEMP  28.3 

DIR  HGT 

PER 

MIND-OIR  09 

INST  STO  RECOROER 

CONSEC 

0010 

MONTH 

09 

SHIP 

A I 

MET  BULB  22. 8 

13 

M19D-SPD  05 

TRACE  DIR  1 

LAT 

34 

55 

N 

OAY 

09 

DATA 

USE 

1 

BARONETR  1024.7 

SEA 

2 

MIND-  FOR 

DURATION  00.4 

LLNG 

047 

49 

h 

HOUR 

ie.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEATHEP  XI 

ORIG  E46  010 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

18.5 

OBS 

000  00 

26.03 

36.06 

23.84 

1538.4 

GBS 

00010 

25.74 

36.15 

24.00 

1538.0 

OBS 

00020 

24.79 

36.20 

24.33 

1536.0 

OBS 

00050 

20.03 

36.43 

25.86 

1524.7 

OBS 

00075 

18.69 

36.49 

26.26 

1521.5 

OBS 

00100 

17.96 

36.47 

26.42 

1519. 8 

OBS 

00125 

17.64 

36.47 

2 6.50 

1519.3 

OBS 

00150 

17.45 

36.47 

26.55 

1519.1 

OBS 

00200 

17.18 

36.44 

26.59 

1519.1 

OBS 

00250 

17.08 

36.45 

26.62 

1519.6 

OBS 

00300 

17.01 

36.44 

26.63 

1520.2 

OBS 

00400 

16.58 

36.35 

26.67 

1520.5 

OBS 

00500 

15.49 

36.13 

26.75 

1518.5 

OBS 

00600 

14.17 

35.90 

26.86 

1515.7 

OBS 

00700 

12.62 

35.69 

27.02 

1511 .9 

OBS 

00800 

10.32 

35.37 

27.20 

1505.2 

OBS 

00900 

08.74 

35.26 

27.38 

1500.9 

OBS 

01000 

07.10 

35.18 

27.57 

1496.2 

OBS 

01100 

05.54 

35.04 

27.66 

1491  .4 

OBS 

01200 

05.27 

35.08 

27.73 

1492.1 

OBS 

01300 

04.77 

35.05 

27.76 

1491 .7 

OBS 

01400 

04.57 

35.05 

27.79 

1492.5 

OBS 

01500 

04.38 

35.04 

27.80 

1493.4 

OBS 

01550 

04.14 

35.01 

27.80 

1493.2 

OBS 

01600 

04.24 

35.03 

27.81 

1494.5 

OBS 

01750 

04.02 

35.02 

27.82 

1496.1 

OBS 

02000 

03.86 

35.01 

27.83 

1499.6 

OBS 

02500 

03.39 

35.00 

27.87 

1506.2 

OBS 

03000 

02.94 

34.96 

27.88 

1512.8 

YEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  *6 
1 SQUARE  47 


S 1 33  PH 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SOUARE  46 
1 SQUARE  47 


S 1 0 3 PH 
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TABLE  XXV. — Continued 


• CflO  31  01 86  YEAR  1970  30T0P  09755  AIR  TEMP  26.1 

COM  EC  0011  MONT*  09  SHIP  A|  MET  BULB  22.8 

L6T  36  55  N OAY  1C  OAT  A USE  1 BAROMETR  1025.6 

LONG  067  69  M HOUR  00.2  AREA  05  ClOUO  T/A 


CASTNUM/TtRE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00.2 

OBS 

00000 

26.15 

36.09 

23. S3 

OBS 

0001  3 

25.90 

36.06 

23.88 

CBS 

COD  20 

25.82 

36.09 

23.93 

OBS 

OOCiO 

25.26 

36.12 

26.13 

OBS 

00050 

21.26 

36.33 

25.66 

OBS 

000  75 

19.0° 

36.67 

26.16 

OBS 

00100 

18.25 

36.68 

26.36 

OBS 

00125 

17.85 

36.51 

26.68 

OBS 

00150 

17.69 

36.67 

26.69 

OBS 

00200 

17. 22 

36.66 

26.58 

CBS 

002  50 

17.12 

36.65 

26.61 

OBS 

00300 

17.07 

36.66 

26.62 

CBS 

006  00 

16.58 

36.33 

2 6.65 

OBS 

00500 

15.50 

36.16 

?6.  T6 

OBS 

00600 

16.65 

35.97 

26.86 

◦BS 

00700 

12.60 

35.61 

27.00 

OBS 

00800 

10.53 

35.35 

27.15 

OBS 

00900 

08. ol 

35.20 

27.36 

OBS 

01000 

06.92 

35. U 

27.56 

◦BS 

01065 

05.95 

35.06 

27.61 

OBS 

01100 

05.66 

35.06 

27.65 

CBS 

01160 

05.13 

35.01 

27.69 

OBS 

01200 

C5.  20 

35.05 

27.71 

OBS 

01300 

06.72 

35.00 

27.73 

OBS 

01360 

06.76 

35.03 

27.75 

OBS 

01600 

06.57 

35.02 

27.76 

CBS 

01500 

06.33 

35.00 

27.77 

010  HGT  PER  WINO-DIR  19  INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

16  0 2 M1ND-SPD  03  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  M1ND-F3R  DURATION  00.3  2 SOUARE  66 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E66  011  1 SQUARE  67 


OVNOPTM  SNO  VEL  OXVG  PD6  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1538.7 

1536.3 

1530.3 

1537.1 

1527.0 

1522.6 

1520.6 
1519.9 

1519.8 

1519.2 

1519.8 

1520.6 

1520.5 

1516.8 

1516.7 

1511.1 

1505.9 

1500.3 

1695.6 

1692.2 

1691 .9 

1690.7 

1691.7 

1691 .6 

1692.2 

1692.5 

1693.1 


REF  1 0 31  0186  YEAR  1970  BCTDP  06866  AIR  TEMP  25.6 
CCiNSEC  0012  MCNTh  09  SHIP  AI  WET  BULB  23.3 
l AT  35  51  N DAY  10  DATA  USE  1 BARCME*R  1023.6 
LCNG  067  67  W HOUR  06.2  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TINE  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIS“A-T 

06.2  OBS  00000  25.89  36.11  23.5 3 

DBS  00010  25.72  36.12  23.95 

OBS  00020  25.60  36.16  26.05 

OBS  00030  26.99  36.20  26.27 

G6S  00050  21.39  36.69  25.56 

ObS  00075  19.69  36.69  26.05 

OBS  00100  IB. 57  36.56  26.33 

OBS  00125  18.12  36.53  th.*3 

OBS  00150  17.86  36.51  2o.6B 

GeS  00200  17.36  36.66  26.57 

DBS  00250  17.12  36.66  26.61 

OBS  00300  17.01  36.63  26.67 

OBS  00600  16.69  36.32  26.67 

OBS  00500  15.20  36.08  26.78 

CBS  00600  13.73  35.80  26.88 

OBS  00700  11.80  35.69  27.03 

CBS  00800  10.16  35.32  27.20 

OBS  00900  08.25  35.17  27.39 

OBS  01000  06.28  35.02  27.55 

OBS  01060  05.57  35.01  2 7.66 

OBS  01080  05.70  35.07  27.67 

OBS  CllOO  05.50  35.05  27. 08 

DBS  01200  06.89  35.01  27.72 

.08S  01300  06.66  36.99  27.75 

OBS  01600  06.35  3«».99  27.76 

OBS  01690  06.32  36.99  27.77 


OIR  HOT  PER  WIND-01R  1>  INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

16  1 3 MHO-SPD  07  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  6 

SEA  WIND-FjR  OURATION  00.8  2 SQUARE  66 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  666  012  1 SQUARE  57 


DYNOPTH  SNO  VEL  3XYG  P36  TOT  P N02  NOS  S133  PH 

1538.1 

1537.9 

1537.8 
1536  .6 

1528.6 

1523.7 

1521 .6 

1520.7 

1520.3 

1519.6 

1519.7 

1520.2 

1520.2 

1517.6 

1516.1 

1508.9 

1506.5 

1698.9 

1692.7 

1690.9 

1691 .8 

1691.3 
1690  .6 

1690.2 

1691 .5 

1692.9 
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TABLE  XXV. — Continued 


REF  10 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  04938 

AIR  TEMP  26. 

.1 

DIR 

HGT  PER 

WIND-01  R 

15 

INST 

STD  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH 

09 

SHIP  At 

WET  BULB  22 

.8 

17 

0 3 

WlND-SPD 

03 

TRACE 

DIR 

D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAV 

10 

DATA  USE 

1 

BARONETR  1025 

.4 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

07  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E44  013 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T I HE 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

N02 

N03 

SI03 

PH 

12.0 

06  S 

00000 

25.84 

36.24 

24.04 

1536.2 

06  S 

00010 

25.74 

36.26 

24.09 

1538.1 

06  S 

00020 

23.74 

36.  12 

24.59 

1533.4 

06S 

000  3U 

21.99 

36.42 

25.32 

1529.5 

06  S 

00050 

19.68 

36.43 

25.95 

1523.8 

oes 

00075 

18.34 

36.48 

26.36 

1520.5 

06  S 

001  00 

17.85 

36.49 

26.47 

1519.5 

36S 

00125 

17.52 

36.48 

26.54 

1518.9 

06S 

00150 

17.31 

36.46 

26.58 

1518.7 

06S 

002  00 

17.12 

36.46 

26.62 

1518.9 

06S 

00250 

17.10 

36.46 

26.63 

1519.7 

oes 

003  00 

17.04 

36.44 

26.63 

1520.3 

oes 

00400 

16.64 

36.36 

26.66 

1520.7 

oes 

00500 

15.97 

36.24 

26.73 

1520.1 

oes 

006  00 

14.66 

35.96 

26.80 

1517.3 

oes 

00  7 00 

13.25 

35.76 

26.95 

1514.1 

oes 

008  00 

11.54 

35.51 

27.09 

1509.7 

oes 

00900 

09.34 

35.27 

27.29 

1503.1 

oes 

01000 

07.65 

35. 19 

27.50 

1498.3 

oes 

01100 

06.26 

35.11 

27.63 

1494.4 

oes 

01200 

05.62 

35.09 

27.69 

1493.5 

oes 

01300 

04.98 

35.03 

27.72 

1492.5 

DBS 

01320 

04.  79 

35.01 

27.73 

1492.0 

oes 

01350 

04.92 

35.05 

27.75 

1493.1 

oes 

01400 

04.79 

35.04 

27.75 

1493.4 

oes 

01500 

04.65 

35.03 

27.76 

*•' 

1494.5 

*• 

REF  10 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTDP  04387 

AIR  TEMP 

25.0 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIR 

25 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

WET  BULB 

22.2 

20  0 

2 

WINO-SPO 

04 

TRACE  0!R  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01 

N 

OAV 

11 

OATA  USE  1 

BARONETR 

1023.4 

SEA 

WIND-F3R 

OURATION  00.4 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

54 

W 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E46  014 

1 

S0UAOE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

depth 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  PJ4  TOT  P N02 

N03 

SID3 

PH 

00.0 

oes 

00000 

26.66 

36.24 

23.78 

1540.0 

oes 

00010 

25.98 

36.23 

23.99 

1538.6 

oes 

00020 

25.83 

36.22 

24.03 

1538.4 

oes 

00030 

22.83 

36.34 

25.02 

1531 .6 

oes 

00050 

20.73 

36.40 

25.65 

1526.6 

oes 

00075 

19.03 

36.48 

26.16 

1522.4 

oes 

00100 

18.22 

36.50 

26.38 

1520.6 

oes 

00125 

17.80 

36.51 

26.49 

1519.8 

oes 

00150 

17.60 

36.49 

26.53 

1519.6 

oes 

00200 

17.25 

36.45 

26.58 

1519.3 

oes 

002  50 

17.11 

36.45 

26.6  2 

1519.7 

oes 

00300 

17.05 

36.45 

26.63 

1520.4 

oes 

00400 

16.44 

36.31 

26.67 

1520.0 

oes 

00500 

15.74 

36.16 

26.7  3 

1519.4 

oes 

00600 

14.57 

35.97 

26.83 

1517.1 

oes 

00700 

13.04 

35.73 

26.97 

1513.4 

oes 

00800 

11.55 

35.52 

27.10 

1509.7 

oes 

00900 

09.46 

35.27 

27.27 

1503.6 

oes 

00925 

09.11 

35.25 

27.32 

1502.7 

oes 

00930 

09.24 

35.32 

27.35 

1503.3 

oes 

01000 

08.  11 

35.23 

27.46 

1500.1 

oes 

01100 

06.  18 

35.07 

27.61 

1494.1 

oes 

01200 

05.60 

35.08 

27.69 

1493.4 

oes 

01230 

05.58 

35.12 

27.72 

1493.9 

oes 

01300 

05.14 

35.08 

27.74 

1493.2 

oes 

01400 

04.86 

35.07 

27.77 

1493.7 

oes 

01500 

04.62 

35.04 

27.77 

1494.4 

375 


TABLE  XXV. — Continued 


TABLE  XXV. — Continued 


REF  10  91  8186  YEAR  1970 

CONSEC  0017  MONTH  09 

LAT  35  01  N DAY  12 
LONG  068  06  N HOUR  00.2 


CASTNUM/TIME  IVLTYP  OE  PTH 

00.2  08 S 00000 

OBS  00010 

08 S 00020 

08S  00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

OBS  00125 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  00250 

OBS  00300 

OBS  00600 

OBS  00500 

OBS  00530 

OBS  00600 

OBS  00700 

OBS  00800 

OBS  00900 

OBS  01000 

OBS  01025 

OBS  01060 

OBS  01075 

OBS  01100 

OBS  01200 

OBS  01300 

OBS  01355 

OBS  01600 

OBS  01500 


BOTOP  02195  AIR  TEMP  25.6 
SHIP  A I MET  BULB  21.7 
OATA  USE  1 BAROHETR  1022.0 
AREA  05  CLOUO  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

26.28 

36.12 

23.81 

25.98 

36.21 

23.97 

26.98 

36.15 

26.26 

22.73 

36.28 

25.00 

20.78 

36.69 

25.71 

19.63 

36.51 

26.08 

18.68 

36.69 

26.31 

17.83 

36.68 

26.66 

17.68 

36.67 

26.56 

17.16 

36.65 

26.61 

17.10 

36.66 

26.63 

17.06 

36.66 

26.6  3 

16.79 

36.38 

26.66 

16.09 

36.23 

26  . t>9 

15.88 

36.22 

26.73 

16.69 

35. °6 

26.80 

13.36 

35.75 

26.92 

11.73 

35.55 

27.09 

09.73 

35.31 

27.26 

07.85 

35.15 

27.63 

07.37 

35.08 

27.65 

07.75 

35.16 

27.66 

07.53 

35.12 

27.66 

06.66 

35.10 

27.56 

05.72 

35.07 

27.66 

05.26 

35.08 

27.73 

05.15 

35.08 

27.76 

06.89 

35.05 

27.7  5 

06.69 

35.05 

27.77 

OIR  HGT  PER  MIYD-DIR  06 

16  0 3 WlYD-SPD  06 

SEA  MIYD-FCR 

cl/tr  MEATHER  XI 


DYNOPTH  SNO  VEL  0XV6  PD6 

1539.0 

1538.6 
1536  .6 
1531.3 

1526.8 

1523.6 
1521  .3 

1519.8 

1519.2 

1519.1 

1519.7 

1520.3 

1521.2 

1520.5 

1520.3 

1517.6 

1516.6 

1510.6 

1506 .6 

1699.0 

1697.5 

1699.3 

1699.0 

1696.0 

1693.9 

1693.6 

1696.2 

1693.8 

1696.7 


INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 
TRACE  OIR  D 5 SQUARE  6 
DURATION  00.2  2 SQUARE  68 
CRIG  E66  017  1 SQUARE  58 


TCT  P N02  N03  S1J3  PH 


REF  ID  31  6186  YEAR  1970  oCTDP  02560  AIR  TEMP  25. < 

CONSEC  0018  MONTH  09  SHIP  AI  WET  9UL8  22.6 

LAT  35  02  N OAY  12  DATA  USE  1 BAROMETR  1C20.7 

LONG  068  06  W HOUR  06.0  AREA  05  CLOUD  Y/ ft 


CASTNUM/TIME  IVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

06.0  OBS  00000  26.29  36.19  23.86 

OBS  00010  26.02  36.17  23.93 

OBS  00020  25.98  36.20  23.97 

OBS  00030  26.10  36.22  26.55 

OBS  00050  20.78  36.66  25.68 

OBS  00075  19.03  36.50  26.18 

OBS  00100  18.01  36.50  2o.66 

OBS  00125  17.78  36.50  2o.69 

OBS  00150  17.50  36.68  26.55 

CBS  00200  17.12  36.66  26.61 

OBS  00250  17.09  36.65  26.62 

08S  00300  17.02  36.63  26.62 

CBS  00600  16.65  36.35  26.65 

OBS  0C500  15.95  36.22  26.71 

OBS  0C600  16.68  35.9*  26.63 

DBS  00700  13.00  35.71  26.96 

OBS  00800  11.26  35.67  27.11 

OBS  00900  08.85  35.22  27.33 

OBS  00950  08.12  35.22  27.65 

OBS  C0960  08.27  35.26  27.66 

OBS  01000  07.90  35.28  27.53 

PBS  01060  07.22  35.18  27.55 

OBS  01070  07.16  35.20  ?7.58 

CBS  01100  06.36  35.09  27.60 

OBS  01200  05.51  35.07  2 7.69 

OBS  01260  05.19  35.08  27.76 

OBS  01300  05.08  35.07  2 7.76 

OBS  01600  06.77  35.06  2 7.75 

PBS  01660  06.60  35.03  27.77 

OBS  01500  06.58  35.06  27.78 


DIR  HGT  PER  MIND-OIR  09  INST  STD  Of CORPER  TEN  SO  1206 

16  l 3 WIND-SPD  03  TRACE  DIR  D 5 SOUAPE  6 

SEA  M!ND-F?R  DURATION  00.3  2 SQUARE  68 

CL/TR  WEATHEB  XI  OR IG  E66  018  l SQUARE  58 


DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P06  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1539.1 

1538.7 

1538.8 

1536.5 

1526.8 

1522.6 

1520.0 

1519.7 

1519.3 

1518.9 

1519.7 

1520.3 

1520.7 

1520.1 

1516.7 

1513.3 

1508.6 
1501  .2 

1699.3 

1500.1 

1699.6 

1697.3 

1697.5 

1696.7 
1693.0 

1692.6 
1693.0 

1693.3 

1693.3 

1696.2 


TABLE  XXV.— Continued 


REFIO  31  8196  YEAR  1970  BOTOP  02377  A|P  TEMP  26.1 
COMSEC  0019  MONTH  09  SHIP  Al  MET  BULB  22.2 
LAY  95  02  N OAV  12  DATA  USE  1 8AR0NETR  1022.0 
LONG  048  00  M HOUR  12.1  AREA  05  ClOUO  T/A 


CASTNUH/T IME 

tVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.1 

OBS 

00000 

26.22 

36.16 

23.86 

OBS 

00010 

26.18 

36.16 

23.87 

OBS 

00020 

25.87 

36.09 

23.92 

OBS 

000  30 

24.47 

36.25 

24.47 

OBS 

00050 

20.67 

36.47 

25.67 

OBS 

00075 

19.17 

36.47 

26.12 

OBS 

00100 

18.17 

36.50 

26.40 

OBS 

00125 

17.84 

36.49 

26.47 

OBS 

00150 

17.57 

36.48 

26.53 

OBS 

00200 

17.13 

36.43 

26.60 

OBS 

00250 

17.06 

36.45 

26.63 

OBS 

00300 

16.99 

36.43 

26*63 

OBS 

00400 

16.48 

36.30 

26.65 

OBS 

00500 

15.54 

36.11 

26.72 

OBS 

00600 

14.10 

35.87 

26.86 

OBS 

00645 

13.76 

35.83 

26.90 

OBS 

00700 

12.97 

35.67 

26.94 

OBS 

00800 

11.35 

35.44 

27.07 

OBS 

00900 

09.41 

35.32 

27.32 

OBS 

01000 

08.10 

35.23 

27.46 

OBS 

01075 

06.94 

35.13 

27.55 

OBS 

01090 

07.06 

35.19 

27.58 

OBS 

Oil  OG 

06.83 

35.14 

27.57 

OBS 

01200 

05.62 

35.07 

27.68 

OBS 

01300 

05.15 

35.06 

27.73 

OBS 

01385 

05.11 

35.08 

27.75 

OBS 

01400 

04.98 

35.06 

27.75 

OBS 

01500 

04.62 

35.03 

27.76 

OIR  HGT  PER  MINO-OIR  09  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

14  1 3 MIND-SPD  04  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  MINO-FOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  XI  TRIG  E46  019  1 SQUARE  58 


DYNOPTM  SMO  VEL  OXYG  P04  TCT  P N02  N03  SI33  PH 

1538.9 

1539.0 

1538.4 

1535.5 

1527.0 

1522.8 

1520.4 

1519.9 

1519.5 

1518.9 
1 5lQ  .6 
1520.2 

1520.1 

1518.7 

1515.4 

1515.0 

1513.1 

1508.9 

1503.6 

1500.1 

1496.7 

1497.5 

1496.7 

1493.5 

1493.2 

1494.5 

1494.2 
1494.4 


REF10 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  02470 

AIR  TEMP  27.2 

OIR  HGT  PER 

MINO-DIR 

11 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0020 

MONTH 

09 

SHIP  A | 

MET  BULB  23.3 

12 

WINO-SPO 

04 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

05  N 

DAY 

12 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.0 

SEA  2 

MINO-FOR 

DURATION  00.3 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03  M 

HOUR 

18.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  £46  020 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

3XYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

SI  33 

PH 

18.1  OBS  00000  26.70  36.10  23.66  1539.9 

OBS  00010  25.93  36.09  23.90  1538.4 

OBS  00020  25.90  36. 13  23.94  1538.5 

OBS  00030  24.30  36.22  24.49  1535.0 

OBS  00050  21.24  36.40  25.51  1527.9 

OBS  00075  19.40  36.46  26.07  1523.5 

OBS  00100  18.38  34.48  26.33  \52\  .0 

OBS  00125  17.94  36.52  26.47  1520.2 

OBS  00150  17.63  36.50  26.53  1519.7 

OBS  00200  17.16  36.44  26.59  1519.1 

OBS  00250  17.05  36.44  26.62  1519.5 

OBS  00300  17.02  36.44  26.63  1520.3 

OBS  00400  16.53  36.33  26.66  1520.3 

OBS  00500  15.64  36.16  26.74  1519.0 

OBS  00600  14.26  35.91  26.85  1516.0 

OBS  00700  12.94  35.70  26.96  1513.0 

OBS  00600  10.90  35.38  27.11  1507.3 

OBS  00900  09.32  35.31  27.33  1503*1 

OBS  01000  08.04  35.25  27.48  1499.9 

OBS  01048  06.60  35.09  27.54  1495.7 

OBS  01100  06.16  35.09  27.62  1494.0 

OBS  01200  05.94  35.09  27.70  1493.2 

OBS  01220  05.55  35.11  27.72  1493.6 

OBS  01300  05.24  35.10  27.75  1493.6 

OBS  01400  04.75  35.04  27.76  1493.2 

OBS  01500  04.49  35.03  27.76  1493.8 


TABLE  XXV.— Continued 


RERID 

31 

8186 

YEAR  1970 

80TDP 

02560 

AIR  TEMR  27.2 

DIR  HGT  PER 

HINO-DI  R 

07 

CONSEC 

0021 

MONTH  09 

SHIR 

At 

MET  BUI 8 22.2 

13 

MHD-SPD 

03 

LAT 

35 

02 

N 

DAY  13 

DATA 

USE  1 

BAAOMETR  1022.7 

SEA  3 

MIND-FOR 

LONG 

068 

05 

W 

HOUR  00.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SND  VEL  OXYG 

P36 

00.0 

OBS 

00000 

26.23 

36.10 

23.61 

1538.9 

OSS 

00010 

26.17 

36.17 

23.68 

1539.0 

OBS 

00020 

26.06 

36.22 

23.96 

15  38.9 

OBS 

00030 

26.68 

36.13 

26.37 

1535.6 

OBS 

00050 

21.00 

36.32 

25.52 

1527.2 

OBS 

00075 

19.03 

36.66 

26.15 

1522.6 

OBS 

00  too 

18.36 

36.67 

26.33 

1520.9 

OBS 

00125 

17.92 

36.51 

26.67 

1520.1 

OBS 

00150 

17.63 

36.68 

26.51 

1519.6 

OBS 

00200 

17.25 

36.66 

26.58 

1519.3 

OBS 

002  50 

17.10 

36.66 

26.61 

1519.7 

OBS 

00300 

16.99 

36.63 

26.63 

1520.2 

OBS 

00600 

16.66 

36.30 

26.66 

1520.1 

OBS 

00500 

15.76 

36.19 

26.76 

1519.6 

OBS 

00600 

16.36 

35.96 

26.86 

1516.3 

OBS 

00700 

13.16 

35.76 

26.96 

1513.8 

OBS 

ooeoo 

10.96 

35.61 

27.12 

1507.5 

OBS 

00900 

09.62 

35.29 

27.30 

1503.6 

OBS 

009  7 0 

08.61 

35.22 

27.60 

1500.7 

OBS 

00985 

08.66 

35.32 

27.65 

1502.0 

OBS 

01000 

06.17 

35.22 

27.66 

1500.3 

OBS 

01100 

06.61 

35.07 

27.58 

1695.0 

OBS 

01160 

05.61 

35.06 

27.65 

1692.7 

OBS 

01200 

05.60 

35.09 

27.70 

1693.6 

OBS 

01233 

05.66 

35.12 

27.71 

1696.2 

OBS 

01300 

05.19 

35.07 

27.73 

1693.6 

OBS 

01600 

06.83 

35.05 

27.76 

1693.6 

OBS 

01500 

06.66 

35.06 

27.77 

1696.5 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  D!«  I 
DURATION  00. 
ORIG  E66  021 


TOT  P N32  N03 


REFID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BQTOP  01666 

AIR  TEMP 

25.6 

OIR  HGT 

PER 

MIYO-DIR 

08 

INST  STO  RECOROER 

CONSEC 

0022 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

HET  BULB 

22.2 

13 

HIND-SPD 

OL 

TRACE  OIR  ( 

LAT 

35 

06  N 

DAY 

13 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1022.7 

SEA 

2 

HI ND-F3R 

DURATION  00.: 

LONG 

068 

05  H 

HOUR 

05.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E66  022 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL  3XVG 

P36  TOT  P N02 

N03 

05.9 

OBS 

00000 

26.23 

36.20 

23.89 

1539.0 

* 

OBS 

00010 

26.09 

36.  19 

23.92 

1538.8 

OBS 

00020 

25.26 

36.20 

26.19 

1537.1 

OBS 

00030 

23.36 

36.27 

26.82 

1532.8 

OBS 

00053 

21.26 

36.61 

25.52 

1527.9 

OBS 

000  75 

19.09 

36.65 

2o.  1 2 

1*22.6 

OBS 

00100 

18.26 

36.69 

26.37 

1520.6 

OBS 

00125 

17.89 

36.69 

26.66 

1520.0 

OBS 

00150 

17.66 

36.68 

26.51 

1519.7 

OBS 

002C0 

17.22 

36.66 

26.58 

1519.2 

OBS 

002  50 

17.06 

36.66 

26.62 

1519.6 

OBS 

00300 

16.96 

36.61 

26.6  3 

1520.0 

OBS 

00600 

16.62 

36.30 

26.67 

1519.9 

OBS 

00500 

15.63 

36.17 

26.75 

1519.0 

OBS 

00600 

16.09 

35.88 

26.87 

1515.6 

OBS 

00700 

12.80 

35.69 

26.99 

1512.6 

OBS 

00800 

10.85 

35.63 

27.16 

1507.1 

OBS 

00900 

09.12 

35.29 

27.35 

1502.3 

OBS 

00960 

08.62 

35.21 

27.39 

1500.3 

OBS 

00965 

08.66 

35.36 

27.66 

1501.8 

OBS 

01000 

08.60 

35.31 

27. 6e 

1501 .3 

OBS 

01100 

06.06 

35.07 

27.62 

1693.6 

OBS 

01165 

05.58 

35.07 

27.68 

1692.7 

OBS 

01200 

05.58 

35.11 

27.71 

1693.6 

OBS 

Cl  300 

05.16 

35.07 

27.76 

1693.2 

OBS 

01600 

06.87 

35.05 

27.75 

1693.7 

OBS 

01500 

06.61 

35.03 

27.77 

1696.3 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SOUARE  *8 
l SOUARE  $8 


S 103  PM 


TEN  SO  1206 
5 SOUARE  6 
2 SQUARE  68 
I SOUARE  58 


SI03  RH 


379 


TABLE  XXV. — Continued 


IfFlO 

Si 

8186 

YEA* 

1970 

BOTOP  04206 

AIK 

TENP  29.4 

OIK  HGT  PER 

WINO-OI A 

15 

INST  $70  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CON? ic 

0023 

40NTH 

09 

SHIP  *| 

MET 

BULB  24.4 

12 

1 3 

WIND- SPO 

0* 

TRACE  01 « 

0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

07  N 

OAY 

14 

DATA  USE 

1 

8AR0HETR  1023.4 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.7 

2 

SQUARE 

48 

long 

041 

02  M 

HOUR 

It. 5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E46  023 

1 

SQUARE 

58 

CASTMUN/Tixf 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

Pu4 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

It. 5 

ots 

00000 

26.52 

36.17 

23.77 

1539.6 

08  S 

000  10 

26.51 

36.16 

23.77 

1539.8 

OSS 

00020 

26.16 

36.16 

23.88 

1539.1 

08S 

000  30 

26.  12 

36.15 

23.88 

1539.2 

OSS 

00075 

20.10 

36.41 

25.63 

1525.3 

OSS 

001 00 

It. 24 

36.50 

26.38 

1520.6 

48S 

00125 

17.81 

36.49 

26.48 

1519.8 

OSS 

00150 

17.56 

36.48 

26.53 

1519.4 

ots 

00200 

17.16 

36.45 

26.61 

1519.1 

OSS 

002  50 

17.10 

36.46 

26.63 

1519.7 

OSS 

00300 

17.04 

36.45 

26.63 

1520.3 

OSS 

00*00 

16.61 

36.35 

26.66 

1520.6 

OSS 

00500 

15.88 

36.21 

26.72 

1519.8 

OSS 

0C600 

14.17 

35.90 

26.86 

1515.7 

OSS 

00700 

12.84 

35.69 

26.98 

1512.7 

OSS 

008  00 

10.94 

35.46 

27.16 

1507.5 

OSS 

00900 

08.89 

35.27 

27.37 

1501.5 

OSS 

01000 

07.73 

35.17 

27.47 

1498.6 

OSS 

01100 

06.10 

35.09 

27.63 

1493.8 

OSS 

01200 

05.61 

35.11 

27.71 

1493.5 

OSS 

01300 

04.87 

35.07 

27.77 

1492.1 

OSS 

0140C 

04.68 

35.07 

27.79 

1493.0 

OSS 

01500 

04.24 

35.02 

27.80 

1492.8 

OSS 

01750 

04.01 

35.01 

27.81 

1496.0 

OSS 

02000 

03.83 

35.00 

27.83 

1499.5 

OSS 

02500 

03.42 

34.99 

27.86 

150o.3 

OSS 

03000 

02.92 

34.96 

27.88 

1512. 8 

REPID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

80T0P  04110 

AIR 

TENP  27 

.8 

01 R HGT  PER 

«*  IN 0-0 1 P 

10 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0024 

HONTH 

09 

SHIP  A 1 

WET 

9ULA  22 

.8 

12 

l 2 

W l M 0-  Sp  0 

04 

TRACE  01R 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01  N 

OAY 

15 

DATA  USE 

1 

SAPONETR  1023 

.C 

SEA 

W I NO-FDR 

DURATION 

00.3  2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

01  M 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

weather 

XI 

ORIG  E46  024 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LYLTYP 

depth 

TENP 

SAL 

SliHA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

3XYG 

P34 

TOT  P N02 

N03  5133 

PH 

00.0 

CSS 

00000 

26.37 

36.14 

23.80 

1539.2 

OSS 

00010 

26.19 

36.17 

23.68 

1539.0 

OSS 

00020 

26.23 

36.24 

23.42 

1539.4 

OSS 

00030 

25.98 

36.27 

24.02 

1539.0 

OSS 

00050 

22.13 

36.31 

25.19 

1530.1 

OSS 

00075 

It. 59 

36.47 

26.27 

1521  .2 

UBS 

00100 

17.99 

36.47 

26.42 

1519.9 

OSS 

00125 

17.76 

36.49 

26.49 

1519.6 

OSS 

00150 

17.55 

36.48 

26.53 

1519.4 

OSS 

00200 

17.17 

36.44 

26.60 

1519.1 

OSS 

00250 

17.13 

36.45 

26.6  1 

1519.8 

UBS 

00300 

17.05 

36.44 

26. o2 

1520.4 

OSS 

00400 

16.68 

36.  36 

26.65 

1520.8 

OSS 

00500 

15.81 

36.18 

26.72 

1519.6 

OSS 

006  00 

14.13 

35.89 

26.66 

1515.5 

UBS 

00700 

12.50 

35.65 

27.01 

1511.5 

OSS 

006  00 

10.70 

35.41 

27.17 

1506.6 

OSS 

00900 

08.78 

35.22 

27.35 

1501.0 

OSS 

01000 

06.84 

35.08 

27.52 

1495.0 

OSS 

01100 

05.89 

35.08 

27.65 

1492.9 

OSS 

01188 

05.51 

35.08 

27.70 

1442. S 

nss 

01200 

05.26 

35.04 

27.70 

1492.0 

OSS 

C1235 

05.19 

35.05 

27.71 

1492.3 

IBS 

01255 

04.87 

35.01 

27.72 

1491 <3 

OSS 

01300 

04.89 

35.05 

27.75 

1492.2 

OSS 

01400 

04.65 

35.04 

27.77 

1492.0 

OSS 

01460 

04.33 

35.01 

27.76 

1492.5 

OSS 

01500 

04.33 

35.01 

27.78 

1493.1 

380 


TABLE  XXV.— Continued 


REF  1 0 

31 

8186 

YEAR 

1970 

80T0P 

0*206 

AIR  TEMP 

25.0 

CONSEC 

0025 

MONTH 

09 

SHIP 

A I 

WET  BULB 

22.2 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

15 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1022.7 

LONG 

0A8 

01  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.0 

08  S 

00000 

26. A2 

36. 2A 

23.86 

OBS 

00C10 

26.16 

36.23 

23.93 

OBS 

00020 

26.06 

36.26 

23.99 

OBS 

00030 

25.86 

36.25 

2A.0A 

OBS 

00050 

20.  A9 

36.3  7 

25.69 

OBS 

000  75 

18.59 

36.  A6 

26.26 

OBS 

00100 

17.87 

36. A9 

26.  A6 

OBS 

00125 

17.71 

36.  A9 

26.50 

OBS 

00150 

17.53 

36.  A8 

26.  5A 

OBS 

00200 

17.17 

36.  AA 

26.60 

OBS 

002  50 

17.12 

36.  A5 

26.61 

OBS 

00300 

17.06 

36. AA 

26.62 

OBS 

003  50 

16.97 

36.  A2 

26.63 

OBS 

00*00 

16.68 

36.35 

26.  6A 

OBS 

005  00 

15.63 

36.16 

26. 7A 

OBS 

00600 

1A.01 

35.88 

26.88 

OBS 

00700 

12*31 

35.61 

27.02 

OBS 

008  00 

10.23 

35.33 

27.15 

CBS 

00900 

08.65 

35.20 

27.35 

OBS 

01000 

06.59 

35. 2A  P 

27.680 

OBS 

01060 

06.32 

35.08 

27.59  • 

OBS 

01100 

05.81 

35.05 

2 7.6A 

OBS 

01200 

05.05 

35.03 

27.71 

OBS 

01270 

0A.92 

35. OA 

27.7* 

dBS 

01300 

0A.70 

35.02 

27.75 

OBS 

01  *00 

0A.53 

35.02 

27.77 

OBS 

015C0 

0A.20 

3A.99 

27.78 

REF  10 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  0AA80 

AIR  TEMP  26. 

CONSEC 

0026 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET  BULB  23 

LAT 

35 

00 

N 

DAY 

15 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1022 

LONG 

0*7 

50 

W 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

26.13 

36.19 

23.91 

OBS 

00010 

26.10 

36.18 

23.91 

OBS 

00020 

25.96 

36.  1A 

23.93 

OBS 

00030 

2 5.2* 

36.13 

2A.1* 

OBS 

00050 

21.8* 

36.33 

25.29 

OBS 

00075 

19.92 

36. A3 

25.89 

OBS 

00 100 

18.75 

36. A6 

26.22 

OBS 

00125 

18.05 

36. *8 

26.  *1 

OBS 

00150 

17.78 

36.  A7 

26. *7 

OBS 

00200 

17. AA 

36.A6 

2b. 5A 

OBS 

002  50 

17. 1A 

36. A3 

26.59 

OBS 

003  00 

17.05 

36. A3 

26.62 

OBS 

00*00 

16.55 

36.32 

26.65 

OBS 

00500 

15.15 

36.03 

26.75 

OBS 

006  00 

13.60 

35.79 

26.90 

OBS 

00700 

11.12 

35. AO 

27.08 

OBS 

00800 

09.25 

35.19 

27.25 

OBS 

009  00 

06.78 

35.05 

27.51 

OBS 

00970 

06.52 

35.08 

27.57 

OBS 

01000 

06.17 

35.11 

27. 6A 

OBS 

01009 

06.25 

35.13 

27. 6A 

OBS 

01025 

05.72 

35.05 

27.65 

OBS 

01100 

05.36 

35.05 

27.69 

OBS 

01130 

05.10 

35.02 

27.70 

OBS 

01170 

05.  12 

35.05 

27.72 

OBS 

01200 

0A.95 

35. OA 

27.73 

OBS 

01300 

OA.  68 

35.03 

27.76 

OBS 

01A00 

0A.A7 

35.02 

27.77 

OBS 

01500 

OA.  18 

3A.98 

27.77 

DIR  HGT  PER  UIND-DIR  IS  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  120* 

12  1 3 HINO-SPO  0*  TRACE  OIR  0 5 SOUARE  * 

SEA  WIND-FOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  *• 

CL/TR  WEATHER  Xl  ORIG  E A*  025  1 SOUARE  5« 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXVG  PDA  TOT  P N02  N03  SI03  RH 

1539.5 

1539.0 

1539.0 

1538.7 
1525.9 

1521.2 

1519.5 

1519.5 

1519.  A 

1519.1 

1519.8 

1520.  A 

1520.9 

1520.8 

1519.0 

1515.1 

1510.8 
150A.  6 

1500.5 

1A9A.0 

1A92.5 

1*91.1 

1A91 .8 
1A91 .3 
1A92.3 
1A92.6 


OIR  HGT  PER  WIND-OIR  00  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1204 

12  l 3 WIND-SPD  00  TRACE  OIR  0 5 SOUARE  A 

SEA  4IND-F0P  DURATION  00. A 2 SOUARE  A* 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  EA6  026  1 SQUARE  57 


OVNDPTH  SNO  VEL  DXYG  PDA  TOT  P N02  N03  SI13  PM 

1538.8 

1538.8 

1538.7 

1537.1 
1529. A 
152A.8 

1522.0 

1520.5 

1520.1 

1519.9 

1519.8 

1520.3 
1520. A 

1517.3 
1513.7 
1506  .A 

1501 .0 
1A93.1 
1A93.3 
1A92.A 
IA92 .9 
1A90.9 
1A90.7 
1A90.1 
1A90.9 
1A90.7 
1*91.3 
1A92.1 
1A92.5 


TABLE  XXV. — Continued 


REF  ID 

31 

8136 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR 

TEMP  27.8 

DIR  HIT  PER 

WIND-OIR 

19 

IN*  f STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0027 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET 

BULB  25.o 

16 

WIND-SPD 

04 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

IAT 

35 

00  N 

DAY 

15 

DATA  USE 

1 

BARCMETR  1021. j 

SEA 

3 

•IN0-F3R 

OUR  AT ION 

00.5  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

45  W 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CL  UUO  T/A 

CL/TR 

Mb  A THE P 

XI 

PRIG  E 46  027 

1 

SQUARE 

57 

C ASTNUH/T 1 ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

?XYC- 

P04 

TOT  P NJ2 

NO  3 SIJ3 

PH 

10.0 

08S 

00000 

26.44 

36.23 

23.84 

1539.5 

DBS 

000 10 

26.09 

36.21 

23.94 

1538.9 

OPS 

00020 

23.99 

36. 2* 

24.59 

1534.1 

oBS 

000  30 

22.71 

36.39 

25.09 

1531  .3 

DBS 

00050 

20.99 

36.44 

25.61 

1527.3 

OBS 

00075 

19.00 

36.50 

26.18 

1522.4 

OBS 

00100 

16.08 

30.49 

26.41 

1520.1 

CBS 

00125 

17.84 

36.50 

26.4  8 

1519.9 

OBS 

00150 

17.61 

36.49 

26.53 

1519.6 

OBS 

002  00 

17.24 

36.45 

26.59 

1519.3 

OBS 

002  50 

17.12 

36.46 

26.62 

1519.8 

OBS 

003  00 

17.01 

36.44 

26.63 

1520.2 

OBS 

00400 

16.56 

36.33 

26.66 

1520.4 

OBS 

00500 

15.42 

36.10 

26.74 

1518.3 

PBS 

00600 

13.65 

35.80 

26.90 

1513.9 

OBS 

007  00 

12.24 

35.55 

26.95 

1510.5 

OBS 

00800 

09.62 

35.22 

27.21 

1502.4 

n«S 

00900 

07.94 

35.19 

27.45 

1497.8 

OBS 

01000 

06.51 

35.14 

27.62 

1493.8 

OBS 

01100 

05. 5© 

35.09 

27.70 

1491.6 

OBS 

01175 

04.96 

35.05 

27.74 

1490.4 

CBS 

01200 

05.04 

35.07 

27.75 

1491.1 

PBS 

01300 

04.68 

35.05 

27.77 

1491 .3 

OBS 

01400 

04.50 

35.05 

27.75 

1492.2 

OBS 

01500 

04.20 

35.02 

27.80 

1492.6 

OBS 

01600 

04.02 

35.01 

27.81 

1493.5 

OBS 

01750 

03.92 

35.01 

27.82 

1495.7 

CBS 

02  COO 

03.78 

35.02 

27.85 

1499.3 

OBS 

02500 

03.28 

35.00 

27.88 

1505.7 

OBS 

03C00 

02.87 

34.97 

27.89 

1512.6 

REFID 

31 

0106 

YEAR 

1970 

80 TOP  04755 

AIR  TEMP 

25.6 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0028 

MONTH 

05 

SHIP  A 1 

WET  BULB 

21.7 

16  1 

2 

LAT 

34 

54 

N 

DAY 

15 

OATA  USE  1 

8AR0METR 

1021.3 

SEA 

LONG 

047 

56 

W 

HOUR 

23.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

DYNDPTH  SND  VEL 

23.9 

OBS 

00000 

26.49 

36.22 

23.02 

1539.6 

OBS 

00010 

26.15 

36.19 

23.90 

1539.0 

OBS 

00020 

25.68 

36.16 

24.03 

1538.0 

OBS 

00030 

24.26 

36.25 

24.53 

1535.0 

OBS 

0C050 

21.87 

36.36 

25.31 

1329.5 

OBS 

00075 

19.16 

36.47 

26.12 

1522.8 

OBS 

00100 

18.31 

36.45 

26.32 

1520.8 

CBS 

0C125 

17.78 

36.46 

26.48 

1519.7 

OBS 

00150 

17.55 

36.46 

26.52 

1519.4 

OBS 

002  00 

17.21 

36.45 

26.59 

1519.2 

OBS 

00250 

17.11 

36.45 

26.62 

1519.7 

OBS 

00300 

17.06 

36.44 

26.62 

1520.4 

OBS 

003  50 

16.95 

36.42 

26.63 

1520.9 

OBS 

00400 

16.62 

36.34 

26.65 

1520.6 

OBS 

00500 

15.44 

36.11 

26.7  5 

1518.3 

OBS 

00600 

13.65 

35.80 

26.90 

1513.9 

OBS 

00700 

11.50 

35.47 

27.07 

1507.0 

OBS 

00800 

09.56 

35.26 

27.25 

1502.3 

CBS 

008  50 

00.83 

35.21 

27.33 

1500.3 

OBS 

00690 

07.62 

35.11 

27.44 

1496.3 

OBS 

00900 

07.62 

35.14 

27.46 

1496.5 

OBS 

01000 

06.72 

35.15 

27.60 

1494.6 

CBS 

01060 

05.75 

35.07 

27.66 

1491.7 

OBS 

01100 

05.62 

35.00 

27. 68 

1491 .8 

OBS 

01172 

05.41 

35.00 

27.71 

1492.2 

OBS 

01200 

05.07 

35.06 

27.74 

1491  .2 

OBS 

01225 

05.11 

35.00 

27.75 

1491 .8 

OBS 

01300 

04.04 

35.06 

27.76 

1492.0 

OBS 

01324 

04.57 

35.02 

27.76 

1491  .2 

OBS 

01355 

04.66 

35.04 

27.77 

1492.1 

OBS 

01370 

04.51 

35.04 

21.78 

1491  .7 

08  S 

01400 

04.49 

35.03 

27.78 

1492.2 

OBS 

01500 

04.41 

35.02 

27.78 

1493.5 

WlND-DIR  24 
MIMO-SPD  04 
WIN0-F0R 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIC  E46  02S 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
I SQUARE  47 


OXYG 


P04  TOT  P N02  N03 


S 103  PH 


TABLE  XXV.— Continued 


REFID 

31 

6186 

YEAR 

1970 

80TDP  04755 

AIR  TEMP  25.6 

OIR  HG T 

PER 

MIND-OI  R 

21 

CONS EC 

0029 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

MET  BULB  21.7 

18 

MINO-SPD 

06 

IAT 

34 

33 

N 

OAV 

16 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1020.3 

SEA 

i 

MINO-FOR 

LONG 

047 

57 

H 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL  OXYG 

PD  4 

o 

o 

o 

08  S 

00000 

26.06 

36.16 

23.91 

1538.6 

OBS 

00010 

26.06 

36.17 

23.92 

1538.7 

OBS 

00020 

25.89 

36.10 

23.92 

1538.4 

OBS 

00030 

25.59 

36.09 

24.00 

1537.9 

OBS 

00050 

21.99 

36.33 

25.25 

1529.8 

OBS 

000  75 

19.39 

36.41 

26.01 

1523.3 

OBS 

00100 

18.39 

36.47 

26.32 

1521.0 

OBS 

00125 

17.84 

36.48 

26.46 

1519.9 

OBS 

00150 

17.64 

36.49 

26.52 

1519.7 

OBS 

00200 

17.31 

36.45 

26.57 

1519.5 

OBS 

002  50 

17.14 

36.45 

26.61 

1519.8 

OBS 

00300 

17.06 

36.44 

26.62 

1520.4 

OBS 

00400 

16.64 

36.34 

26.6  5 

1520.7 

OBS 

00500 

15.32 

36.09 

26.76 

1517.9 

OBS 

00600 

13.65 

35.81 

26.50 

1513.9 

OBS 

00700 

12.18 

35.56 

27.01 

1510.3 

OBS 

00800 

09.  70 

35.27 

27.23 

1502.8 

OBS 

009  00 

07.51 

35.06 

27.41 

1495  .9 

OBS 

00965 

07.08 

35.13 

27.53 

1495.4 

OBS 

01000 

06.43 

35.08 

27.58 

1493.4 

OBS 

01090 

05.55 

35.05 

27.6  7 

1491  .3 

OBS 

01100 

05.20 

35.01 

27.68 

1490.0 

OBS 

01115 

05.07 

35.02 

27.70 

1489.8 

OBS 

01150 

05.22 

35.06 

£7.72 

1491.0 

OBS 

01200 

05.05 

35.06 

27.74 

1491.1 

OBS 

01300 

04.63 

35.02 

27.75 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.29 

34.99 

27.77 

1491.3 

OBS 

01500 

04.15 

34.98 

27.78 

1492.4 

INST  STD  RECOROER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG  E46  029 


TFN  SO  1206 
5 SOUARE  2 
2 SOUARE  46 
l SOUARE  47 


TOT  P N02  NOJ  SI03  PH 


REF  ID 

31 

8186 

YEAR 

197G 

BC. TOP  04846 

AIR  TFMP  25.6 

DIR  HG T 

PER 

CONSEC 

0030 

MONTH 

C9 

SHIP  A I 

MET  8UL*  22.8 

18 

LAT 

35 

40  N 

DAY 

16 

DATA  USE  1 

PAPOMETP  1019.6 

SEA 

3 

LONG 

047 

54  « 

HOUR 

11.9 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

CL/TR 

CASTNUK/T IME 

LVLTYP 

OF  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

11.9 

OBS 

OOGOO 

26.11 

36.19 

23.  52 

1536.7 

OBS 

00010 

26.04 

36.16 

23.92 

153e.7 

OSS 

00020 

25.31 

36.  19 

24.1  7 

1537.2 

OBS 

00030 

23.84 

36.31 

2 4.7C 

1534.0 

OBS 

00050 

21.49 

36.53 

25.54 

1528.7 

OBS 

00075 

19.24 

36.48 

26.  1 1 

1523.0 

0B« 

00100 

18.45 

36.51 

26.33 

1521.2 

QBS 

00  V 25 

17.84 

36.49 

26.47 

1519.9 

OBS 

00150 

17.61 

36.49 

26.53 

1519.6 

OBS 

00*0  0 

17.24 

36.45 

26.59 

1519.3 

OBS 

002  50 

17.05 

36.43 

26.62 

1519.5 

OBS 

00300 

16.97 

36.42 

26.63 

1520.1 

OBS 

00400 

16.23 

36.25 

26.67 

1519.3 

06S 

00500 

14.73 

35.99 

26.8  1 

1516.0 

OBS 

00600 

13.22 

35.73 

26.93 

1512 .4 

OBS 

007  00 

11.19 

35.43 

27.09 

1506.7 

OBS 

00800 

08.96 

35.21 

27.31 

1500.0 

OBS 

00832 

08.24 

35.14 

27. .,7 

1497.7 

OBS 

00645 

08.35 

35.20 

27.40 

1498.4 

OBS 

00880 

07.47 

35.10 

27.45 

1495.5 

OBS 

009  00 

07.43 

35.13 

27.48 

1495.7 

CBS 

00910 

07.53 

35.19 

27.51 

1496.4 

OBS 

01000 

06.  18 

35.08 

27.61 

1492.4 

CBS 

01065 

05.50 

35.05 

27.68 

1490.7 

OBS 

01100 

05.47 

35.07 

27.70 

1491 .2 

CBS 

01200 

04.99 

35.05 

27.74 

1490.9 

OBS 

01300 

04.65 

35.02 

27.75 

1491 .1 

OBS 

01400 

04.52 

35.03 

27.76 

1492.3 

OBS 

01500 

04.35 

35.01 

27.78 

1493.2 

WIND-DI  R 

2> 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

WIND-'PD 

14 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

mIND-FCP 

GJPATION 

00.4  2 

SOUARE 

4fc 

»*  FA  T HEP 

XI 

CPJG  E46  030 

1 

SOUARF 

57 

OXYG 

P j4 

TOT  P N02 

N03  S I 33 

PH 

383 


TABLE  XXV. — Continued 


PEF10  31 

8166 

YE  *8 

1970 

BOTOP  03675 

AIR 

TEMP  27.2 

DIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

25 

INST 

STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0051 

MONTH 

0C 

SHIP  A I 

NET 

BULB  22.2 

18  2 3 

WlNfr-SPD 

15 

TRACE 

OIR 

D 5 

SQUARE 

6 

LAT  35 

OC  N 

OAV 

16 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1020.0 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION 

00.6  2 

square 

68 

LONG  0*8 

10  W 

NT  08 

17.9 

APEA 

05 

CLOUO  7/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG 

£66  031 

l 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIHt 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S13MA-T 

DVNDPTM  SNO  VEL 

OXYG 

PD* 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

17.9 

CBS 

00000 

25.il 

35.87 

23.77 

1537.7 

JB< 

00010 

25.79 

35.86 

23.77 

1537.8 

OBS 

00020 

25.33 

35.86 

23.91 

1536.9 

08  S 

00030 

25.36 

35.96 

23.96 

1537.2 

OBS 

00075 

19.51 

36.56 

26.10 

1523.9 

CBS 

OBS 

OB* 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

LBS 

OBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 


OOIOO 
0012* 
00150 
002  00 
002*0 
00300 
00*00 
00500 
00600 
00700 
006  00 
00900 
01000 
01100 
01200 
01300 
01*00 
01*00 
01750 
02000 
02500 
03000 


18.75 
18.23 

17.98 
1 7.  *8 
17.11 

17.03 
16.  I* 
13.8* 

13.01 
10.39 
06.36 

06.98 
0$.63 
05.2* 

06.75 
0*.** 
06.28 
06.22 
C6.00 

03.75 
03.32 
02.85 


36.56 

36.53 

36.53 

36.69 

36.65 

36.66 
36.23 
35.78 
35.71 
35.30 
35.16 
35.15 

35.08 

35.09 
35.06 

35.03 

35.03 

35.02 

35.02 
35.01 

36.99 
36.96 


26. 2B 
26.60 
26.*  7 

26.56 
26.62 
26.63 
26.68 
26.8* 
26.96 
27.16 
27.35 

27.56 
27.68 
27.7* 

27.76 
27.78 
27.80 
27.60 
27.82 
27.8* 
27.87 
27.89 


1522.1 

1521.0 

1520.7 
1520  .0 

1519.7 

1520.3 

1519.0 

1512.8 

1511.6 

1503.7 
1697.6 

1696.0 
1*90.2 
1*90.3 
1*89.9 
1*90.3 

1691.3 
1*92.7 
1*96.0 
1*99.2 

1505.9 


REP  10  31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  0**80 

AIR  TEMP  25.0 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

2* 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  l 

206 

CONSEC 

0032 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

WET  BULB  22.2 

18 

W1ND-SPD 

1* 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

* 

LAT  35 

02  N 

DAY 

17 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1017.9 

SEA  3 

WlNO-FDR 

DURATION  00.*  2 

SOUARE 

*8 

LONG  0*6 

00  M 

HOUR 

oo.o 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR 1G  E*6  032  1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TJME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGNA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PD* 

TOT  P N02  N03  SID3 

PH 

OBS 

00000 

25.55 

35.68 

23.71 

OBS 

00010 

25.55 

35.68 

23.71 

OBS 

00020 

25.30 

35.92 

23.96 

OBS 

00030 

26.86 

36.06 

26.18 

OBS 

00050 

20.98 

36.35 

25.5* 

OBS 

00075 

18.93 

36.68 

26.19 

OBS 

00100 

17.93 

36.51 

26. *6 

OBS 

00125 

17.62 

36.51 

26.5* 

OBS 

00150 

17.33 

36.67 

26.58 

OBS 

00200 

17.05 

36.63 

26.6  2 

OBS 

002  50 

16.80 

36.38 

26.6* 

OBS 

00300 

16.36 

36.28 

26.67 

OBS 

00*00 

15.15 

36.07 

26.78 

OBS 

00500 

13.96 

35.66 

26.85 

OBS 

00600 

12.60 

35.63 

26.96 

OBS 

00700 

09.99 

35.27 

27. L8 

OBS 

00778 

08.68 

35.18 

27.33 

OBS 

00795 

08.83 

35.29 

27.39 

OBS 

00800 

OB.  76 

35.26 

27.38 

OBS 

00900 

06.65 

35.09 

27.56 

OBS 

009*0 

06.06 

35.03 

27.59 

OBS 

00955 

06.38 

35.16 

27.63 

OBS 

00975 

06.60 

35.16 

27.65 

OBS 

01000 

06.18 

35.16 

27.66 

OBS 

01055 

05.20 

35.03 

27.70 

OBS 

01100 

05.39 

35.10 

27.73 

OBS 

01200 

05.12 

35.08 

27.75 

OBS 

01300 

06.57 

35.01 

27.75 

OBS 

01330 

06.37 

36.98 

27.75 

OBS 

01*00 

06.25 

36.99 

27.77 

OBS 

01620 

06.22 

36.98 

27.77 

OBS 

01630 

06.38 

35.01 

27.77 

OBS 

01500 

06.27 

36.99 

27.77 

1536  .9 

1537.0 
1536.9 
1536.2 
1527  .2 

1522.1 

1519.7 

1519.2 

1518.8 
1518.7 

1518.7 

1518.1 

1515.7 

1513.3 

1510.2 

1502.2 
1*98.5 
1*99.5 
1*99.2 
1692.6 

1690.8 
1692  .5 
1*93.0 
1*92.5 
1*89.3 
1*90.9 
1*91.5 
1*90.8 
1*90.6 

1691.1 

1691 .3 

1692.2 
1*92.9 


TABLE  XXV. — Continued 


REFIO 

31 

0166 

YEAR 

1970 

8CTDP  05029 

AIR  TEMP  25.6 

OIP  HGT 

PER 

WIND-DIP 

25 

CONSEC 

0033 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

WET  BULB  22.2 

16 

m|yD-S®0 

17 

LAT 

3* 

53 

N 

DAY 

17 

OATA  USE  1 

6 ARCMETF  1017.3 

SEA 

3 

WIN0-F3F 

LONG 

040 

06 

M 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CL DUO  T/A 

CL/TR 

mE A the p 

XI 

CASTNUM/T |*E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISKA-T 

OYNDPTh  SNO  VEL  DXVG  PC' 

06.0 

OSS 

00000 

25.86 

36.11 

23.93 

1538.1 

oas 

000  10 

26.33 

36.59 

24.15 

1539.8 

OSS 

00020 

26.08 

36.65 

24.2  7 

1539.5 

08S 

000  30 

23.98 

36.46 

24.77 

1534.5 

08  S 

000  50 

20.32 

36.38 

25.75 

1525.4 

06S 

000  75 

18.03 

36.41 

26.36 

1519.5 

OSS 

00100 

17.33 

36.41 

26.53 

1517.9 

08  S 

00125 

17.06 

36.42 

26.61 

1517.5 

08  S 

00150 

16.99 

36.42 

26.62 

1517.7 

08  S 

00200 

16.79 

36.39 

26.65 

1517.9 

OSS 

002  50 

16.46 

36.33 

26.68 

1517.6 

PBS 

00300 

15.95 

36.21 

26.71 

1516.8 

08  S 

00*00 

14.42 

35.93 

26.83 

1513.2 

08  S 

00500 

13.19 

35.71 

26.92 

1510.6 

OBS 

00600 

11.44 

35.49 

27.09 

1506.0 

OBS 

00700 

09.14 

35.20 

27.27 

1499.0 

OSS 

00775 

07.93 

35.17 

27.64 

1495.6 

CBS 

00600 

07.88 

35.22 

27.48 

1495.9 

OBS 

00020 

08.07 

35.29 

27.51 

1497.1 

CBS 

00900 

07.10 

35.21 

2 7.59 

1494  .5 

OBS 

01000 

06.00 

35.11 

27.66 

1491 .7 

OBS 

0105C 

05.71 

35.13 

27.71 

1491 .4 

OBS 

01100 

05.67 

35.14 

27.73 

1492.1 

OBS 

01150 

05.32 

35.10 

27.74 

1491.5 

OBS 

01160 

05.45 

35.13 

27.75 

1492.2 

OBS 

01200 

05.37 

35.12 

27.  75 

1492.5 

OBS 

01300 

05.03 

35.10 

27.77 

1492.8 

OBS 

01400 

04.50 

35.05 

27.70 

1492.6 

OBS 

01500 

04.35 

35.02 

2 7.79 

1493.2 

INST  sto  recorder 
TRAC  C OIR  0 

0URATI3N  00.3 

OR|G  E46  033 


TE*  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  40 
I SQUARE  *0 


▼OT  P NO?  N03 


S 1 0 3 


Pm 


REF  10  31  8106 

CONSEC  003* 
LAT  3*  30  N 
LONG  047  50  W 


CASTNUH/TIHE 

12.1 


YEAR  1970 

BOTDP  04389 

AIR  TEMP 

26.1 

OIR  HGT 

PER 

MONTH  09 

SHIP  A I 

WET  BULB 

22.2 

25 

OAY  17 

DATA  USE  1 

BAROMETK 

1C  15.5 

SEA 

3 

HOUR  12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

08  S 

00000 

25.63 

35.69 

23.69 

1537.1 

aes 

00010 

25.62 

35.70 

23.70 

1537.2 

OBS 

00020 

25.30 

36.00 

24.03 

1537.0 

OBS 

00030 

23.27 

36.25 

24.82 

1532.6 

OBS 

00050 

19.74 

36.40 

25.92 

1523.9 

OBS 

000  75 

18.35 

36.43 

26.30 

1520.4 

OBS 

001  00 

17.91 

36.49 

26.45 

1519.7 

OBS 

00125 

17.62 

36.49 

26.52 

1519.2 

OBS 

00150 

17.37 

36.47 

26.5  7 

1510.9 

OBS 

00200 

17.12 

36.45 

26.61 

1510.9 

OBS 

002  50 

16.87 

36.40 

26.64 

1519.0 

OBS 

003  00 

16.37 

36.29 

26.67 

1518.1 

OBS 

003  50 

15.49 

36.09 

26.72 

1516.0 

OBS 

00400 

15.22 

36.10 

26.79 

1516.0 

OBS 

00500 

14.05 

35.91 

26.90 

1513.7 

OBS 

006  00 

12.37 

35.60 

27.00 

1509.3 

OBS 

00700 

10.01 

35.29 

27.20 

1502.3 

OBS 

00775 

08.71 

35.22 

27.36 

1498.6 

OBS 

00790 

08.92 

35.30 

27.39 

1499.8 

OBS 

008  00 

00.73 

35.28 

27.40 

1499.2 

OBS 

00900 

06.58 

35.09 

27.57 

1492.3 

OBS 

00915 

07.03 

35.18 

27.58 

1494.5 

OBS 

00960 

05.96 

35.04 

27.61 

1490.0 

OBS 

00980 

06.13 

35.11 

27.64 

1491.9 

OBS 

01000 

05.66 

35.09 

27.66 

1491.1 

OBS 

01015 

05.67 

35.06 

27.66 

1490.6 

OBS 

01035 

05.95 

35.14 

27.69 

1492.1 

OBS 

01100 

05.49 

35.10 

27.72 

1491 .3 

OBS 

01135 

05.41 

35.11 

27.73 

1491.6 

OBS 

01150 

05.59 

35.16 

27.75 

1492.6 

OBS 

01200 

05.07 

35.08 

27.75 

1491  .3 

OBS 

01200 

04.56 

35.02 

27.76 

1490.4 

OBS 

01300 

04.75 

35.06 

27.77 

1491.6 

OBS 

01315 

04.67 

35.04 

27.77 

1491.5 

OBS 

01330 

04.81 

35.00 

27.78 

1492.4 

OBS 

014  00 

04.54 

35.05 

27.79 

1492.4 

OBS 

01500 

04.38 

35.02 

27.78 

1493.4 

WlVD-DIR 

24 

INST 

STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

WIN  D-SJ  0 

21 

TRACE 

DIR 

D 5 

SQUARE 

2 

wind-fdr 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

46 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E46  034 

1 

SQUARE 

47 

OXYG 

PD4 

TOT  P 

N02 

N03  S 133 

PH 

385 


TABLE  XXV. — Continued 


REP  10 

31 

8106 

YEAR 

1970 

BOTOP 

05121 

AIR  TEMP  24.4 

01P  HGT 

PER 

WINO-OIR 

25 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

C035 

NCNTH 

ov 

SHIP 

A I 

WET  BULB  22. 8 

25 

WIYD-SPO 

30 

TRACE  01  P 0 

5 SQUARE 

2 

CAT 

34 

50 

N 

OAY 

17 

OATA 

USE 

1 

BARONETR  1012.9 

SEA 

4 

WIND-FOR 

DURATION  00.6 

2 SOUARE 

46 

LONG 

047 

55 

W 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CL  OUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG  E46  035 

1 SOUARE 

47 

CASTNUN/TME 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1GMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

18.0 

OBS 

00000 

26.03 

36.23 

23.97 

1538.6 

OBS 

COO  10 

26.01 

36.23 

23.98 

1538.7 

OBS 

00020 

25.23 

36.10 

24.  12 

1536.9 

OBS 

000  30 

22.69 

36.21  0 

24.96Q 

OBS 

00050 

20.32 

36.43 

25.78 

1525.5 

OBS 

00075 

19.06 

36.51 

26.18 

1522.5 

OBS 

CO  100 

18.33 

36.49 

26.35 

1520.9 

OBS 

00125 

17.95 

36.53 

26.47 

1520.2 

OBS 

00150 

17.68 

36.49 

26.51 

1519.0 

OBS 

00200 

17.36 

36.48 

26.58 

1519.7 

OBS 

002  50 

17.  13 

36.44 

26.  ©0 

1519.8 

OBS 

00300 

17.02 

36.44 

26.63 

1520.3 

OBS 

00400 

16.35 

36.30 

26.68 

1519.7 

OBS 

00500 

15.08 

36.07 

26.00 

1517.2 

OBS 

006  00 

12.  *B 

35.61 

26.99 

1509.7 

OBS 

00700 

10.33 

35.36 

27.  19 

1503.5 

OBS 

OOB  00 

OB. 00 

35.12 

27.39 

1496.2 

OBS 

00830 

07.88 

35.22 

27.46 

1496.4 

OBS 

00900 

06.59 

"*5.13 

27.60 

1492.4 

OBS 

01000 

05.65 

35.07 

27.67 

1490.3 

OBS 

01055 

05.20 

35.04 

27. 7C 

1489.3 

OBS 

01080 

05.33 

35.09 

27.73 

1490.3 

OBS 

01100 

05.25 

35.08 

27.73 

1490.3 

OBS 

01200 

04.86 

35.07 

27.77 

1490.4 

OBS 

01300 

04.56 

35.05 

27.79 

1490.8 

OBS 

01400 

04.35 

35.02 

27.79 

1491.6 

OBS 

01500 

04.24 

35.02 

27.00 

1492.3 

OBS 

01750 

04.00 

35.00 

27.81 

1496.0 

OBS 

02000 

03.70 

34.99 

27.83 

1498.9 

OBS 

02500 

03.24 

34.96 

27.85 

1505.5 

OBS 

03000 

02.87 

34.92 

27.85 

1512.5 

P34  TOT  P N02  N03  5133  PH 


REFID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTDP 

04  755 

AIR  TEMP 

25.0 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0036 

MONTH 

09 

SHIP 

A I 

WET  BULB 

22. e 

25 

LAT 

34 

51  N 

DAY 

18 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1011.2 

SEA  4 

LONG 

04  7 

58  W 

HOUR 

00.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

00.2 

OBS 

OCOOO 

26.00 

36.  16 

23.93 

1538.4 

OBS 

000 10 

25.98 

36.21 

23.97 

1538.6 

OBS 

00020 

25.97 

36.21 

23.98 

1538.8 

OBS 

00030 

25.85 

36.2V 

24.0V 

1538.6 

OBS 

00050 

21.81 

36.35 

25.32 

1529.3 

OBS 

000  75 

18.93 

36.44 

26.16 

1522.1 

OBS 

00100 

18.05 

36.48 

26.41 

1520.0 

OBS 

00125 

17.75 

36.51 

26.51 

1519.6 

OBS 

00150 

17.58 

36.49 

26.53 

1519.5 

OBS 

00200 

17.1B 

36.45 

26.60 

1519.1 

OBS 

00250 

17.07 

36.46 

26.63 

1519.6 

OBS 

00300 

17.00 

36.45 

26.64 

1520.2 

OBS 

004  00 

16.29 

36.28 

26.68 

1519.5 

OBS 

00500 

15.23 

36.10 

26.79 

1517.7 

OBS 

00600 

13.48 

35.79 

26.92 

1513.3 

OBS 

00700 

11.34 

35.42 

27.06 

1507.2 

OBS 

00800 

09.57 

35.26 

27.25 

1502.3 

OBS 

00880 

07.62 

35.09 

27.42 

1496.1 

o?s 

00900 

07.70 

35.13 

27.44 

1496.8 

OBS 

00945 

06.57 

35.06 

27.55 

1493.0 

CBS 

009  70 

06.59 

35.  10 

27.57 

1493.6 

OBS 

01000 

06.24 

35.06 

27.59 

1492.6 

OBS 

01100 

05.57 

35.06 

27.68 

1491 .6 

OBS 

01180 

05.06 

35.02 

27.71 

1490.8 

06  S 

01200 

05.20 

35.07 

27.73 

1491  .8 

OBS 

01265 

04.75 

35.01 

27.73 

1490.9 

OBS 

01280 

04.84 

35.05 

27.75 

1491 .6 

OBS 

01300 

04.70 

35.02 

2 7.7« 

1491 .3 

OBS 

01335 

04.42 

35.01 

27.77 

1490.7 

OBS 

01400 

04.  33 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.  14 

34.97 

27.77 

1492 .3 

WIND-DIP  26 
WIND-SPG  25 
WINO-FQR 
WEATHER  XI 


INST  STD  PECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG  E46  036 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  67 


OXYG 


PDA  TOT  P N02 


N03  S 103  PH 


386 


TABLE  XXV. — Continued 


REFID 

31 

81  66 

YEAR 

1970 

BOTDP  0*206 

AIR 

TEMP  21.1 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

20 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0037 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET 

BULB  16.1 

36  2 

3 

WIND-SPD 

06 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

♦ 

LAT 

35 

2*  N 

DAY 

20 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.9 

SEA 

WlNO-FOR 

OUR A T | ON 

00.*  2 

SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

*2  W 

HOUR 

06.1 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

xo 

OR IG  E*6  031 

\ 

SQUARE 

51 

CASTNUM/TIME 

IVLTYR 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PO* 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PM 

06.  1 

08  S 

00000 

2 5.  *3 

36.19 

2*. 13 

1537.2 

OBS 

00010 

2 5. *3 

36.19 

2*. 13 

1537.3 

OBS 

000  20 

2 5.  *3 

36.19 

2*.  13 

1537.5 

OBS 

000  30 

2*. 51 

36.30 

2*. *9 

1535.6 

OBS 

00050 

21.07 

36.51 

25.6* 

1527.6 

OBS 

000  75 

19.38 

36.53 

26.11 

1523  . 5 

OBS 

00 100 

18.20 

36.50 

2o.39 

1520.5 

OBS 

00125 

1 7.85 

36.50 

26. *7 

1519.9 

OBS 

00150 

17.61 

36.51 

26.5* 

1519.6 

OBS 

00200 

17.35 

36. *9 

26.59 

1519.7 

OBS 

002  50 

17.03 

36.** 

26.63 

1519.5 

OBS 

00300 

16.83 

36.39 

26.6* 

1519.6 

OBS 

00*00 

15.33 

36.07 

26.7* 

151o.3 

OBS 

00*20 

15. *1 

36.13 

26.77 

1517.0 

OBS 

00500 

1*.** 

35.90 

26.81 

151*. 9 

OBS 

OOfcOO 

12.82 

35.67 

26.97 

1510.9 

OBS 

00700 

10.75 

35. *2 

27.  17 

1505.1 

OBS 

00800 

09.32 

35.31 

27.33 

1501 .* 

OBS 

00900 

06.95 

35.05 

27. *9 

l*9j  .7 

OBS 

01000 

05.99 

35.07 

27.63 

1*91 .6 

OBS 

01100 

05.15 

35.03 

27.70 

1*89.8 

OBS 

01170 

05.21 

35.08 

27.73 

1*91.3 

OPS 

01200 

05.08 

35.07 

27.7* 

1*91 .3 

OBS 

01250 

0*.93 

35.0* 

27.7* 

1*91.5 

OBS 

01300 

0*.  90 

35.06 

27.76 

1*92.2 

OBS 

01*00 

0*.  59 

35.03 

27.77 

1*92 .6 

OBS 

01500 

o*.*e 

35.03 

27.78 

***** 

1*93.8 

REFID 

31 

8166 

YEAR 

1970 

BOTDP  03111 

AIR  TEMP  25.0 

DIR  HGT 

PER 

UIYD-DIP 

21 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0038 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET  BULB  21.1 

0* 

WIND-SPD 

15 

TRACE  DIR  D 

5 

SQUARE 

* 

LAT 

35 

06  N 

OAY 

20 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1013.2 

SEA 

2 

WIND-FOR 

DURATION  01.3 

2 

SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

53  W 

HOUR 

09.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E *6  038 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PO*  TOT  P N02 

N03 

S 1 33  PH 

09.3 

OBS 

00000 

25.29 

36.10 

2*.  10 

1536.7 

OBS 

00010 

25.29 

36.10 

2*.  10 

1536.9 

OBS 

00020 

25.30 

36.12 

2*.  12 

1537.1 

OBS 

00030 

2*.  53 

36.23 

2*. *3 

1535.6 

OBS 

00050 

21. *3 

36. *3 

25. *8 

1528.* 

OBS 

00075 

18.86 

36.5* 

26.2  5 

1522.0 

OBS 

00100 

18.33 

36.5* 

26.39 

1520.9 

OBS 

00125 

18.00 

36.53 

26. *6 

1520.* 

OBS 

00150 

17.78 

36.53 

26.52 

1520.1 

OBS 

00200 

17. *0 

36. *8 

26.57 

1519.8 

OBS 

002  50 

17.  10 

36. *5 

26.62 

1519.7 

OBS 

003  00 

16.96 

36. *2 

26.63 

1520.1 

OBS 

00*00 

16.21 

36.28 

26.70 

1519.3 

OBS 

00500 

1*.68 

35.99 

26.82 

1515.8 

OBS 

00508 

1*.  78 

36.03 

26.83 

1516.3 

OBS 

00600 

12.89 

35.70 

26.97 

1511  .2 

OBS 

00635 

12.56 

35.68 

27.03 

1510.7 

OBS 

007  00 

10.56 

35.37 

27.16 

150*.* 

OBS 

OOP  00 

08.72 

35.26 

27.39 

1*99.1 

OBS 

006  10 

08.70 

35.32 

27.** 

1*99.3 

OBS 

00860 

07.16 

35.07 

27. *7 

1*93.9 

OBS 

00900 

06.80 

35.05 

27.51 

1*93.2 

OBS 

01000 

06.03 

35.08 

27.63 

1*91 .8 

OBS 

01100 

05. *1 

35.06 

27.69 

1*90.9 

OBS 

01200 

0*.  95 

35.05 

27.7* 

1*90.7 

OBS 

01275 

0*  .65 

35.03 

27.76 

1*90.7 

OBS 

01300 

0*  . 66 

35.0* 

27.77 

1*91  .2 

OBS 

01*00 

0*.  50 

35.01 

27.76 

1*92.2 

OBS 

01600 

0*.  23 

3*.  99 

27. 7B 

1*92.7 
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TABLE  XXV.— Continued 


REEIO 

31 

8186 

YEAR 

IQ70 

BOTDP  04392 

AIR 

TEMP  26.7 

DIP  Ml»T  PER 

2IN0-0IR 

U 

INST  STD  1FC0B0EA  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0039 

MONTH 

09 

SHIP  41 

WET 

BUI  C 22.8 

28 

WIND-SPC 

2 3 

TRACE  0 1 4 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

OAV 

20 

D4TA  USE  1 

8AR0METR  1010.5 

SEA 

3 

W1ND-E  ip 

DUPATI  >• 

00.5  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

59  W 

HOUR 

17.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LEATHER 

*2 

OR  I G E 46  039 

1 

SQUARE 

57 

C * STNUM/ T I ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DVND°TH 

SND  VEL 

OXYG 

Pj4 

TOT  P N02 

N03  SI03 

PM 

17.9 

oes 

00000 

25.29 

36.  L6 

24.15 

1536 .S 

IBS 

00010 

25.26 

36.15 

24.1  5 

1536.9 

oes 

00020 

25.22 

36.13 

24.15 

1 3 36  .9 

OBS 

000  30 

24.22 

36.  19 

24.50 

1534.8 

J6J. 

C0050 

20.72 

36.43 

25.66 

1526.6 

CBS 

COO  75 

19.06 

36.47 

26.15 

1522.5 

OBS 

00100 

18.42 

36.52 

2e.3f 

1521 .2 

JBS 

00125 

17.92 

36.50 

26.46 

1520.1 

OBS 

OC  i 50 

1 7.68 

36.51 

26.52 

1515.8 

OBS 

00200 

17. 4o 

36.50 

26.57 

1520.0 

OBS 

00250 

17.23 

36.47 

2e.  60 

1520.1 

OBS 

OOiOO 

17.06 

36.46 

?6.6? 

1520.5 

UBS 

00400 

16.46 

36.32 

26.67 

1520.1 

08S 

00500 

15.02 

36.05 

26.79 

1516.9 

OBS 

006  00 

13.59 

35.81 

26.52 

1513.7 

oes 

00700 

11.33 

35.50 

27.12 

1507.3 

OBS 

008  00 

09.40 

35.28 

27.25 

1 01 .7 

OBS 

0CB6G 

08.61 

35.33 

27.46 

1499.8 

OBS 

00900 

07.67 

35.26 

27.65 

1496.8 

oes 

010C0 

06.27 

35.12 

27.63 

1492.8 

OBS 

01100 

05.56 

35.11 

27.72 

1491 .6 

OBS 

01200 

05.08 

35.09 

27.76 

1491  .3 

OBS 

01300 

04.64 

35.06 

27.75 

1491 .1 

"es 

01400 

04.52 

35.05 

27.79 

1452.3 

QoS 

01500 

04.40 

35.06 

27.61 

1493.5 

oes 

Cl  750 

C4.05 

35.03 

27.83 

1496.2 

OBS 

02C00 

03.82 

35.03 

27.85 

1490.5 

OBS 

02500 

03.28 

34.99 

2 7.67 

1505.7 

OBS 

02400 

Oc.88 

34.96 

2 7.P9 

1510.9 

REf  ID 

31 

81P6 

YEAR 

1970 

onTDP  04846 

AIR  TEMP 

25.  C 

OIR  HGT 

PER 

WIND-DIP 

35 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0040 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET  BULB 

21.7 

22  2 

2 

WINO-SPO 

13 

TRACE  OIR  D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

51 

N 

DAY 

21 

CATA  USE  i 

BAROMETR 

1012.9 

SEA 

WIND-FOP 

DURATION  00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONC 

047 

58 

W 

HOUR 

00.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEA  THER 

XI 

CRIG  E46  040 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

PD4  TOT  P N02  N03  SID3  PM 

00.2 

DBS 

00000 

25.32 

36.12 

24.11 

1536  .8 

DBS 

00010 

25.31 

36.13 

24.12 

1537.0 

OBS 

00020 

25.33 

36.  I j 

24.11 

1537.2 

OBS 

00030 

25.33 

36.15 

24.13 

1537.4 

OBS 

00050 

20.97 

36.43 

25.61 

1527.2 

OBS 

00075 

19.02 

36.49 

26.1  7 

1522.4 

OBS 

OOiOO 

10.12 

36.52 

26.42 

1520.3 

DBS 

00125 

17.82 

36.51 

26.49 

1519.8 

OBS 

00150 

17.55 

36.50 

26.55 

1519.4 

OBS 

00200 

17.18 

36.46 

26.61 

1519.1 

OBS 

002  50 

17.11 

36.47 

26.63 

1519.7 

OBS 

00300 

16.96 

36.44 

26.65 

1520.1 

OBS 

J03  70 

16.58 

36.36 

26.67 

1520.0 

OBS 

0C400 

16.25 

36.28 

26.69 

151V. 4 

oes 

00500 

14.82 

36.02 

26.82 

1516.3 

OBS 

00600 

12.73 

35.66 

26.96 

1510.6 

OBS 

00700 

11.19 

35.47 

27.12 

1506.7 

OBS 

OCR  00 

09.49 

35.20 

27.21 

1501 .9 

oes 

00880 

07.39 

35.09 

27.45 

1495.2 

OBS 

0G900 

07.31 

35.11 

27.48 

1495.2 

OBS 

01000 

06.05 

35.07 

27.62 

1491 .9 

DBS 

01100 

05.35 

35.07 

27.71 

1490.7 

OBS 

01170 

04.99 

35.03 

27.72 

1490.4 

OBS 

01200 

05.00 

35.06 

27.74 

1490.9 

OBS 

01300 

04.61 

35.02 

27.76 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.27 

34.<"- 

27.77 

1491.2 

OBS 

Cl  460 

04.33 

35.01 

27.78 

1492.5 

OBS 

01500 

04.20 

35.02 

27.80 

1492.6 

388 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFID 

31 

81 86 

YEAR 

1970 

BOTOP  06389 

AIR  TE*»P  25.0 

DIR  MGT  PER 

wivo-oir 

01 

INST 

STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0061 

MONTH 

09 

SHIP  A| 

WET  BULB  21.1 

22  2 3 

WINO-SPO 

12 

TRACE 

OlR 

D 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

05  N 

OAY 

21 

OATA  USE 

l 

BAROMETR  lOU.c 

SEA 

W1ND-EPA 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

65 

LONG 

068 

09  to 

HOUR 

06.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E66  061 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

Sal  sigma-t 

OVNOPTH  SNO  VEL 

3XYG 

P36 

TOT  P 

N02 

NOS 

S133 

PH 

06.2  OBS  00000  25.00  35.99  26.03  1535.8 

OBS  00010  25.01  35.53  26.06  1536.1 

OBS  00020  26.73  36.13  26. *0  1535.6 

OBS  00050  20.63  36.50  25.70  1526.9 

OBS  00075  19.28  3o.S0  26.11  1523.1 

OBS  00100  18.68  36.66  26.30  1521.3 

OBS  00125  17.63  36.51  26.65  1519.9 

OBS  00150  17.76  36.53  26.52  1520.0 

OBS  00200  17.53  36.51  26.56  1520.2 

OBS  00250  17.28  36.6?  26.59  1520.3 

OBS  00300  17.10  36.65  26.62  1520.5 

OBS  00600  16.77  36.39  26.65  1521.1 

OBS  00500  16.89  36.02  26.60  1516.5 

OBS  00600  13.20  35.70  26.91  1512.3 

OBS  00700  10.99  35.63  27.13  1506.0 

OBS  00800  09.16  35.20  27.27  1500.6 

OBS  00650  08.66  35.26  27.63  1698.9 

OBS  00665  06.53  35.29  27.66  1699.6 

OBS  00900  07.92  35.26  27.51  1697.6 

OBS  00990  06.17  35.12  27.65  1692.3 

OBS  01C00  06.25  35.13  27.66  1692. B 

OBS  01010  06.01  35.09  27.66  1691.9 

OBS  01100  05.66  35.07  27.70  1691.2 

OBS  01150  05.09  35.06  27.72  1690.5 

OBS  01200  05.07  35.06  27.76  1691.2 

OBS  01300  06.79  35.06  27.75  1691.7 

OBS  01600  06.36  35.00  27.77  1691.6 

OBS  01500  06.25  35.00  27.78  1692. B 


REflO  31  8166  YEAR  1970  8070**  01667  AIR  TEMP  23.3 

CONSEC  0062  MONTH  09  SHIP  AI  WET  BULB  18.9 

LAT  35  10  N OAY  21  OATA  USE  l bARCMETR  1017.3 

LONG  068  09  N HOUR  12.6  AREA  05  CLOUD  T/A 


C A STNUM/T 1 ME 

lvltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.6 

OBS 

000 00 ' 

26.55 

35.75 

26. C6 

OBS 

00010 

26.55 

35.75 

26.06 

OBS 

00020 

26.55 

35.76 

26. C7 

DBS 

00030 

26.55 

36.31 

26.69 

OBS 

00050 

21.59 

36.50 

25.69 

OBS 

00075 

19.83 

36.63 

25. SI 

OBS 

00100 

18.68 

36.68 

26.25 

OBS 

00125 

18. IB 

36.52 

26.61 

OBS 

00150 

17.80 

36.51 

26.69 

CBS 

00200 

17.56 

36.50 

26.55 

ces 

0C2  50 

17.26 

36.65 

26.59 

OBS 

00300 

16.98 

36.63 

26.63 

OSS 

00360 

16.86 

36.60 

26.66 

OBS 

006  00 

15.62 

36.09 

26.76 

OBS 

00500 

13.59 

35.79 

26.90 

OBS 

00600 

12.59 

35.63 

26.98 

OBS 

00700 

09.96 

35.25 

27.18 

OSS 

00715 

09.97 

35.35 

27.25 

OBS 

00750 

08.85 

35.16 

27.29 

OBS 

00800 

08.17 

35.16 

27.39 

OBS 

00900 

06.85 

35.08 

27.52 

OBS 

00910 

06.79 

35.10 

27.55 

OBS 

009  22 

07.12 

35.20 

27. 5B 

OBS 

00930 

06.92 

35.17 

27.58 

OBS 

00950 

07.  16 

35.25 

27.61 

OBS 

OICOO 

06.53 

35.18 

27.65 

OBS 

01075 

05.90 

35.12 

27.68 

OBS 

01090 

05.68 

35.09 

27.71 

OBS 

01100 

05.75 

35.15 

27.72 

OBS 

01160 

C5.10 

35.06 

27.73 

OBS 

01180 

05.37 

35.13 

27.76 

OBS 

01200 

05.30 

35.12 

27.76 

DBS 

01300 

05.15 

35.11 

27.77 

OBS 

01600 

06.68 

35.06 

27.77 

OBS 

01500 

06.51 

35.03 

27.78 

DIR  HGT  PER  WIND-DIP  31  INST  $T0  RECORDER  TEN  SO  1206 

32  WIND-SPD  10  TRACE  OlR  0 5 SQUARE  6 

SEA  3 AINC-PDR  OUR  ATI ON  00.3  2 SQUARE  68 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E66  062  1 SQUARE  58 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PD6  TOT  P N02  N03  SI03  PM 

1536  .6 

1536.8 

1536.9 

1535.7 

1526.9 

1526.6 
1521  .8 

1520.9 

1520.2 

1520.2 

1520.1 

1520.1 

1520.3 

1516.6 

1512.0 

1510.1 
15C2.0 

1502.5 

1698.7 

1696.9 

1693.6 

1693.6 

1695.0 

1696.3 

1695.7 

1693.9 

1692.6 

1691.1 

1692.6 

1690.7 

1692.2 

1692.3 

1693.3 

1693.0 
1693/9 
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TABLE  XXV. — Continued 


REFID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTDP  02195 

AIR  TEMP  26.7 

DIR  MGT  PER 

WIND-DIR 

03 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0043 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET  BULB  21.1 

32  2 3 

W1ND-SPD 

09 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

10  N 

DAY 

21 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1016.6 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

10  W 

HOUR 

18.3 

AREA 

05 

Cloud  t/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E46  043 

1 

SQUARE 

58 

castnun/t ime 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03  SI03 

PH 

OBS 

00000 

24.72 

35.88 

24.11 

OBS 

000 10 

24.64 

35.89 

24.14 

OBS 

000  20 

24.64 

35.90 

24.15 

OBS 

00030 

24.23 

35.93 

24.30 

OBS 

00100 

18.74 

36.48 

26.24 

OBS 

00125 

18.11 

36.52 

26.43 

OBS 

001  5C 

17.86 

36.52 

26.49 

OBS 

00200 

17.58 

36.51 

26.55 

OBS 

00250 

17.38 

36.48 

26.57 

OBS 

00300 

17.09 

36.42 

26.60 

06S 

00400 

16.39 

36.29 

26.67 

OBS 

005  00 

14.39 

35.90 

26.82 

OBS 

00600 

13.11 

35.73 

26.95 

OBS 

00700 

10.84 

35.39 

27.13 

OBS 

00800 

08.40 

35.16 

27.36 

OBS 

00840 

07.72 

35.14 

27.45 

OBS 

00870 

07.94 

35.24 

27.49 

OSS 

00900 

07.82 

35.29 

27.55 

OBS 

00970 

07.20 

35.27 

27.62 

OBS 

00980 

07.44 

35.34 

27.64 

OBS 

01000 

06.95 

35.25 

27.64 

OBS 

01100 

05.77 

35.13 

27.71 

OBS 

01200 

05.31 

35.09 

27.73 

OBS 

01300 

04.98 

35.08 

27.76 

OBS 

01400 

04.70 

35.05 

27.77 

OBS 

01500 

04.52 

35.03 

27.78 

OBS 

01530 

04.49 

35.04 

27.79 

1535 .2 

1535.1 

1535.3 

1534.5 

1522.0 

1520.7 

1520.4 

1520.4 

1520.6 

1520.5 

1519.8 

1514.8 

1512.0 

1505.4 

1497.8 

1495.9 

1497.3 

1497.4 

1496.2 

1497.4 

1495.7 

1492.5 

1492.3 
1492  .6 

1493.1 
1494.0 

1494.4 


REFID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  04522 

AIR 

TEMP  22 

.2 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

0044 

MONTH 

09 

SHIP  AI 

WET 

BULe  18 

.3 

32 

2 2 

LAT 

35 

04  N 

OAY 

22 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1019 

.3 

SEA 

LONG 

048 

16  W 

HOUR 

00.0 

AREA 

OS 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

00.0 

OBS 

00000 

24. 01 

35.89 

24.09 

1535.4 

OBS 

00010 

24.66 

35.91 

24.15 

1535.2 

OBS 

00020 

24.66 

35.91 

24.15 

1535.4 

OBS 

00030 

24.65 

35.91 

24.16 

1535.5 

OBS 

00050 

21.75 

36.42 

25.39 

1529.3 

OBS 

00075 

19.43 

36.46 

26. C 4 

1523.5 

OBS 

00100 

18.47 

36.51 

26.33 

1521.3 

OBS 

00125 

18.02 

36.50 

26.43 

1520.4 

OBS 

00150 

17.86 

36.51 

26.48 

1520.4 

OBS 

00200 

17.58 

36.49 

26.53 

1520.3 

OBS 

002  50 

17.29 

36.46 

26.58 

1520.3 

OBS 

00300 

17.05 

36.43 

26.62 

1520.3 

OBS 

00360 

16.78 

36.38 

26.64 

1520.5 

OBS 

00400 

16.20 

36.19 

26.63 

1519.1 

OBS 

00500 

14.35 

35.92 

26.64 

1514.6 

OBS 

00600 

12.66 

35.65 

26.98 

1510.4 

OBS 

00625 

12.40 

35.60 

27.00 

1509.9 

OBS 

00659 

12.09 

35.61 

27.06 

1509.4 

OBS 

00700 

11.00 

35.41 

27.11 

1506.0 

OBS 

00800 

09.00 

35.20 

27.29 

1500.1 

OBS 

008  55 

07.72 

35.11 

27.42 

1496.1 

OBS 

00865 

08.00 

35.22 

27.47 

1497.4 

OBS 

00875 

07.77 

35.18 

27.47 

1496.7 

OBS 

00900 

07.94 

35.28 

27.52 

1497.9 

OBS 

01000 

07.63 

35.36 

27.63 

1498.5 

OBS 

01015 

07.57 

35.36 

27.64 

1498.5 

OBS 

01100 

06.20 

35.17 

27.66 

1494.3 

OBS 

01150 

05.47 

35.12 

27.74 

1492.1 

OBS 

01200 

05.28 

35.11 

27.75 

1492.2 

OBS 

01300 

04.64 

35.06 

27.76 

1492.0 

OBS 

01400 

04.53 

35.04 

27.78 

1492.3 

OBS 

01500 

04.23 

35.02 

27.60 

1492.7 

WIND-DIR  zr 
W1NO-SPO  13 
WIND-FOR 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  01 R 0 

OUR A T ION  00.3 

ORIG  E46  044 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


OXYG 


P04  TOT  P N02 


N03  S 1 03  PH 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFIO 

31 

8186 

YEAR 

1970 

8OT0P  03931 

AIR  TEMP  22. 

CONSEC 

0045 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

WET  BULB  18, 

IAT 

35 

08 

N 

OAV 

22 

OATA  USE  1 

BAROMET*  1016, 

LONG 

048 

06 

W 

HOUR 

06.2 

AREA  05 

CLOUD  T/6 

castnuh/tine 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

06.2 

08  S 

00000 

24.45 

35.60 

23.98 

08  S 

00010 

26.46 

35.60 

23.98 

OBS 

00020 

24.46 

35.60 

2 3.98 

OBS 

00030 

24.46 

35.61 

23.99 

OBS 

00050 

22.98 

36.11 

24.80 

OBS 

000  75 

19.93 

36.47 

25.92 

OBS 

00100 

18.48 

36.53 

26.34 

OBS 

00125 

18.16 

36.53 

26.42 

OBS 

00150 

17.75 

36.52 

26.51 

OBS 

002  00 

17.29 

36.45 

26.57 

OBS 

002  50 

16.86 

36.41 

26.65 

OBS 

00300 

16.27 

36.il 

26.71 

OBS 

00400 

14.67 

35.99 

26.82 

OBS 

00500 

13.37 

35.77 

26.93 

OBS 

00600 

11.95 

35.55 

27.04 

OBS 

00700 

09.70 

35.25 

27.22 

OBS 

00800 

07  .,87 

35  13 

27.42 

OBS 

00825 

07.62 

35.12 

27.44 

OBS 

00845 

07.95 

35.25 

27.50 

OBS 

00900 

07.57 

35.27 

27.57 

OBS 

01000 

06.02 

35.11 

27.66 

OBS 

01100 

05.33 

35.08 

27.72 

OBS 

01200 

04.89 

35.06 

27.76 

OBS 

01300 

04.59 

35.04 

27.78 

08? 

01400 

04.45 

35.03 

27.78 

OBS 

01500 

04.27 

35.02 

27.79 

OBS 

01510 

04.27 

35.02 

27.79 

DIR  HGT  PER 

WlVD-DIR 

06 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

33 

WIND-SPO 

05 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

SEA  3 

WINO-FQR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E46  045 

1 

SOUARE 

58 

DYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TCT  P N02 

N03  S 133 

PH 

1534.2 

1534.4 

1534.5 

1534.7 
1532  .0 
1524.9 

1521.3 

1520.8 

1520.0 

1519.4 

1518.9 
1517  .9 

1514.1 

1511.3 

1507.8 

1501.1 

1495.8 

1495.2 

1497.0 

1496.4 

1491.8 

1490.6 

1490.5 

1490.9 

1492.0 

1492.9 

1493.1 


REFIO 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTDP 

03749 

AIR  TE**P 

23. 

CONSEC 

0046 

MONTH 

09 

SHIP 

A I 

WET  BULB 

20, 

LAT 

35 

08  N 

OAY 

22 

OATA 

USE  1 

8AR0METR 

1019, 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUH/TINE 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

11.9 

OBS 

00000 

24.30 

35.56 

24.00 

OBS 

00010 

24.27 

35.56 

24.00 

OBS 

00020 

24.26 

35.57 

24.02 

OBS 

00030 

24.18 

35.60 

24.06 

OBS 

00050 

23.03 

36.32 

24.94 

OBS 

000  75 

18.78 

36.24 

26.04 

OBS 

00 100 

17.78 

36.40 

26.42 

OBS 

00125 

17.43 

36.46 

26.55 

OBS 

00150 

17.18 

36.43 

26.59 

OBS 

00200 

16.90 

36.40 

26.63 

OBS 

002  50 

16.54 

36.31 

26.65 

OBS 

00300 

15.84 

36.18 

26.71 

OBS 

00400 

14.54 

35.94 

26.81 

OBS 

00500 

13.29 

35.75 

26.93 

OBS 

00600 

11.50 

35.48 

27.08 

OBS 

00700 

09.67 

35.37 

27.32 

OBS 

00720 

09.84 

35.40 

27.31 

OBS 

00755 

08.62 

35.18 

27.34 

OBS 

00800 

07.80 

35.14 

27.43 

OBS 

00820 

07.25 

35.09 

27.47 

OBS 

00855 

07.19 

35.13 

27.51 

OBS 

00880 

07.64 

35.30 

27.58 

OBS 

00900 

07.59 

35.28 

27.57 

OBS 

01000 

05.81 

35.08 

27.66 

OBS 

01025 

05.88 

35.14 

27.70 

OBS 

onoo 

05.36 

35.08 

27.72 

OBS 

01200 

05.05 

35.08 

27.75 

OBS 

01300 

04.77 

35.06 

27.77 

OBS 

01400 

04.52 

35.04 

27.78 

OBS 

01500 

04.34 

35.02 

27.79 

DIR  HOT  PER  WINO-OIR  03  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

30  2 2 W1N0-SP0  04  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOB  DURATION  00.3  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E46  046  1 SQUARE  58 


DVNDPTH  SNO  VEl  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1533.8 

1533.9 
1534.0 

1534.0 
1532  .4 
1521.4 

1519.2 

1518.6 

1518.3 

1518.2 

1517.8 

1516.4 

1513.6 

1511.0 

1506.2 

1501.2 

1502.1 

1497.9 
1495  .5 

1493.6 
1494.0 

1496.4 

1496.5 

1490.9 

1491.7 

1490.8 

1491 .2 
1491.7 

1492.3 

1493.2 


TABLE  XXV.— Continued 


REFID 

31 

81B6 

YEAR  1970 

BOTDP 

1 0*1 1 A 

AIR  TEMP 

23.9 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

06 

CONSEC 

00*7 

MONTH  09 

SHIP 

A 1 

MET  BULB 

20.0 

29 

MINO-SPD 

09 

LAI 

35 

00  N 

OAY  23 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021.3 

SEA  3 

MINO-FOR 

LONG 

0*8 

00  M 

HOUR  00.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTh  SNO  VEL  OXYG 

PP* 

00.3 

CBS 

00000 

2A.28 

35.6* 

26.06 

1533.8 

DBS 

000  10 

2A.22 

35.66 

2*.  ’0 

1533.9 

OBS 

00020 

24.13 

35.66 

26.12 

1533.8 

OSS 

OOP  30 

24.08 

35.70 

2*. 17 

1533.9 

OBS 

00050 

21. 38 

36.22 

25.3* 

1528.1 

DBS 

00055 

21.70 

36.  *9 

25.  *5 

1529.3 

OBS 

000  75 

20.23 

36.13 

25.58 

1525.3 

OBS 

00100 

18.15 

36.35 

26.2  9 

1520.2 

OBS 

00125 

17.59 

36.** 

?6.*9 

1519.1 

CBS 

00150 

17.26 

36.  *1 

26.5  5 

1518.5 

OBS 

00200 

16.99 

36. *1 

26.62 

1518.5 

PBS 

C02  50 

16.57 

36.33 

26.65 

1518.0 

CBS 

00300 

16. OA 

36.22 

26.69 

1517.0 

OBS 

00*00 

1A.73 

35.99 

26.81 

1516.3 

OBS 

00500 

13.33 

35.78 

26.95 

1511.1 

OBS 

0C600 

11.75 

35. *8 

27.03 

1507.1 

OBS 

006  75 

09. 6A 

35.25 

27.23 

1500.5 

OBS 

00700 

09.91 

35.37 

27.28 

1502.0 

OBS 

00730 

08.72 

35.20 

27.3* 

1*97.9 

OBS 

00800 

07.75 

35.11 

27. *2 

1*95.3 

OBS 

00815 

07.52 

35.11 

27. *5 

1*96.6 

OBS 

00850 

07.85 

35.27 

27.53 

1*96.7 

OBS 

00900 

07.60 

35.27 

27.57 

1*96.6 

OBS 

00955 

06.88 

35.13 

27.56 

1*96.5 

◦BS 

01000 

06.02 

35.10 

27.65 

1*91.8 

OBS 

010*0 

05.5* 

35.07 

27.69 

1*90.5 

OBS 

011C0 

05.27 

35.07 

27.72 

1*90.* 

OBS 

01200 

0*.92 

35.07 

27.76 

1*90.6 

OBS 

01300 

0*.67 

35.06 

27.78 

1*91 .3 

OBS 

01*00 

0*.  *8 

35.03 

27.78 

1*92.1 

OBS 

01500 

0*.  3* 

35.02 

27.79 

1*93.2 

INST  STO  RECOAOER  TEN  SO  1206 

TRACE  01 A 0 5 SQUARE  6 

DURATION  0.3  2 SQUARE  At 

OR  1C  EA6  OAT  1 SQUARE  58 


TOT  P N02  NO!  Sill  PH 


REF  10  31  8166  YEAR  1970  BOTOP  0*389  AIR  TEMP  23.? 

CONSEC  00A6  MONTH  09  SHIP  A!  WET  BUIP  2 0.0 

LAT  35  02  N OAY  23  DATA  USE  l 8AR0METR  1021.3 

LONG  OAT  58  M HOUR  06.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME  IVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SI3MA-T 

06.0  OBS  00000  2A.12  35.6*  2*. 11 

QBS  00010  2*. 02  35.6*  2A.1* 

OdS  00020  2*. 02  35.6*  2*.l* 

OBS  00030  2A.02  35.6*  2*.l* 

OBS  000  75  20.13  36.56  25.93 

OBS  00100  19. *8  36.51  26.07 

OBS  00125  18.33  36.50  26.36 

OBS  00150  17.23  36.30  26.A7 

OBS  00200  16.95  36.37  26.59 

OBS  00220  16.9*  36. *1  26.63 

OBS  00250  16.70  36.37  2o.65 

OBS  00300  16.29  36.26  2a. 67 

OBS  00*00  l*. 7*  35.9*  26.77 

OBS  0C*S0  13.95  35.66  2 6.86 

OBS  00500  13.6*  35. 7e  26.86 

UBS  00600  11.91  35.55  27.05 

PBS  00700  10.13  35.31  27.19 

OBS  00730  09. *0  35.21  27.2* 

neS  007*0  C9.50  35.30  27.29 

OBS  OOBOO  08.15  35.1*  27.38 

PBS  008  30  07.51  35.11  27. *5 

PBS  00850  07.85  35.2*  27.50 

OBS  00900  C7.6*  35.28  27.57 

OBS  01000  06.13  35.12  27.65 

OBS  01100  05.35  35.08  27.72 

OBS  01200  0*. 97  35.07  27.76 

PBS  01300  0*. 59  35.03  27.77 

OBS  01*00  0*. *2  35.02  27. 7e 

OBS  01500  C*. 1 7 35.00  27.79 


DIR  HGT  PER  MINO-OIR  07  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

25  2 3 MIND-SPD  Ob  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  * 

SEA  MIND-FOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  *6 

CL/TR  HEATHER  XI  OR  I G E*6  0*8  1 SQUARE  57 


DVNOPTH  SND  VEL  OXYG  PC'*  TOT  P N02  N03  SI33  PH 

1533.* 

1533  .A 

1533.5 

1533.7 

1525.5 
152*. 1 

1521 .3 

1518.3 

1518.3 

1518.7 
1518.* 

1517.9 
151*. 3 

1513.1 

1512.2 
15G7.7 

1502.8 

1500.5 
1501 .1 
1*96.8 
1*94.  8 
1*96 .7 
1*56.7 
1*°2 .3 
1*50.7 
1*90.8 
1*50.9 
1*51 .9 
1*02.5 
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TABLE  XXV.— Continued 


REE  | 0 

31 

8186 

YEAR 

1970 

80TDP 

02926 

AIR  TEMP 

24.4 

OIR  HGT  PER 

MINO-DIR  08 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0049 

MONTH 

09 

SHIP 

A 1 

MET  8ULB 

22.2 

29 

MIND-SPO  09 

TRACE  OIR  0 

9 SQUARE 

4 

LOT 

39 

02  N 

OAY 

23 

DATA 

USE 

1 

barometr 

1022.7 

SEA  3 

M1ND-F3R 

DURATION  00.3 

2 SQUARE 

♦ 8 

LONG 

048 

07  N 

HOUR 

12.2 

AREA 

oi 

ClOUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER  XI 

OR  IG  E46  049 

1 SQUARE 

98 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

OSS 

00000 

23.99 

35.63 

24.14 

OBS 

00010 

23.99 

35.64 

24.15 

OBS 

00020 

24.01 

35.65 

24.15 

OBS 

00030 

23.99 

35.67 

24.17 

08$ 

000  90 

23.14 

35.72 

24.46 

08$ 

00075 

18.28 

36.12 

26.08 

OBS 

00100 

18.39 

36.47 

26.32 

08$ 

00125 

18.04 

36.47 

26.40 

08  S 

00150 

17.65 

36.39 

26.44 

08$ 

00200 

17.15 

36.40 

26.57 

OBS 

002  50 

16.98 

36.41 

26.62 

08$ 

00300 

16.50 

36.31 

26.66 

08$ 

00^00 

15.00 

36.12 

26.85 

08$ 

00500 

13.55 

35.79 

26.91 

08$ 

00600 

11.75 

35.51 

27.05 

08S 

00605 

11.41 

35.42 

27.05 

08  S 

00<  50 

11.10 

35.46 

27.13 

08$ 

00700 

09.90 

35.28 

27.21 

08$ 

00750 

08.95 

35.18 

27.29 

08$ 

00800 

06.65 

35.25 

27.39 

06$ 

00840 

07.51 

35.07 

27.42 

08  S 

009  00 

06.83 

35.08 

27.53 

OoS 

0C970 

06.59 

35.16 

27.62 

08$ 

00980 

06.90 

35.24 

27.64 

08$ 

01000 

06.45 

35.17 

27.65 

08$ 

01060 

05.34 

35.07 

27.71 

OPS 

01100 

05.21 

35.04 

27.70 

08$ 

01115 

05.12 

35.05 

27.72 

CBS 

01135 

05.41 

35.12 

27.74 

08$ 

01160 

05.09 

35.07 

27.74 

OBS 

01200 

05.26 

35.12 

27.76 

0B< 

01270 

05.20 

35.13 

27.78 

C9S 

01300 

04.97 

35.09 

27.77 

06S 

01400 

04.45 

35.04 

27.79 

OBS 

01500 

04.27 

35.02 

27.79 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  HO*  SI03  PM 

1933.1 

1933.3 

1933.9 
1933.7 

1932.0 

1519.9 

1921.0 

1920.4 

1919.6 

1919.0 

1919.3 

1910.9 

1919.3 
1911  .9 

1907.1 

1909.9 

1909.6 

1901 .9 

1499.1 

1498.9 

1499 .0 

1493.3 

1493.6 

1499.1 

1493.6 

1490.0 

1490.1 

1490.0 

1491 .6 

1490.7 

1492.1 

1493.0 

1492.5 

1492.0 

1492.9 


REE  1 D 

31  8186 

YEAR 

1970 

BOTDP  03843  AIR 

TEMP  26.7 

OIR  HGT  PER 

MIND-OIR 

11 

CONSEC 

0050 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

MET 

8UL8  22.8 

09 

MIMO-SPO 

06 

LAT 

3$  03  N 

OAY 

23 

DATA  USE 

1 3AR0METR  1021.0 

SEA 

3 

MIND-F3R 

LONG 

048  10  M 

HOUR 

18.5 

AREA 

05  CLOUO  T/A 

CL/TP 

MEATHER 

XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

06.5 

OBS 

00000 

24.05 

35.57 

24.08 

1533.2 

08$ 

00010 

23.58 

35.65 

24.16 

1533.3 

OBS 

00020 

24.00 

35.66 

24.16 

1533.5 

OBS 

00030 

23.38 

35.71 

24.38 

1532.2 

OBS 

00050 

20.98 

36.32 

25.52 

1527.1 

OBS 

00075 

19.23 

36.22 

25.91 

1522.7 

OBS 

00100 

18.35 

36.38 

26.26 

1520.8 

OBS 

00125 

18.18 

36.49 

26.39 

1520.8 

OBS 

00150 

17.98 

36.49 

26.43 

1520.7 

OBS 

00200 

17.53 

36.44 

26.51 

1520.1 

OBS 

002  50 

16.97 

36.41 

26.62 

1519.3 

OBS 

00300 

16.51 

36.33 

26.67 

1518.6 

OBS 

00400 

14.99 

36.05 

26.80 

1515.2 

OBS 

00500 

13.49 

35.80 

26.93 

1511 .7 

OBS 

00600 

12.04 

35.59 

27.06 

1508.2 

OBS 

00700 

09.82 

35.32 

27.25 

1501 .6 

OBS 

00770 

08.71 

35.20 

27.34 

1498.5 

OBS 

00780 

09.01 

35.31 

27.38 

1500.0 

OBS 

00800 

08.49 

35.23 

27.40 

1498.2 

OBS 

009  00 

06.75 

35.12 

27.57 

1493.1 

OBS 

00920 

07.31 

35.32 

27.65 

1495.8 

OBS 

01000 

06.29 

35.19 

27.69 

1493.0 

OBS 

01100 

05.44 

35.15 

27.76 

1491.2 

08$ 

01180 

05.24 

35.12 

27.76 

1491.7 

06$ 

01200 

05.39 

35.16 

27.78 

1492.7 

OBS 

01300 

04.90 

35.  10 

27.79 

1492.3 

OBS 

01400 

04.62 

35. C8 

27.80 

1492.8 

OBS 

01500 

04.42 

35.07 

27.82 

1493.6 

OBS 

01750 

04.03 

35.05 

27.84 

1496.2 

CBS 

02000 

03.78 

35.05 

27.87 

1499  .4 

OBS 

02500 

03.22 

35.00 

27.89 

1505.5 

OBS 

03000 

02.74 

34.07 

27.91 

1512.0 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 
TRACE  0!R  D 5 SQUARE  4 
DURATION  00.6  2 SQUARE  48 
CR1G  E46  05 0 1 SQUARE  58 


TOT  P N02  NO 3 SI33  PH 


393 


TABLE  XXV.— Continued 


REMO  31  8186  YEAP  1970  60T0P  06389  AIR  TEMP  27.2  OIF  MOT  PF  A WlND-OIR  1/  INST  STl>  PEC0*0*R  Tr  N SO  1 206 

CONSEC  0051  MONTH  05  SHIP  Al  WET  BULB  23. c 10  l 3 WlNO-SPD  C'  TRACE  01"  0 5 SQUARE  6 

LAT  35  00  N OAY  26  OATA  USt  1 BAROMETP  1022.7  SEA  WlND-ECR  0URAT|3n  00.2  2 SQUARE  68 

LONG  068  08  W MCUP  00.2  AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR  WEAThER  *1  C® IG  E66  051  1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIHE  LVLTVP  DEPTH  T 6 HP  SAL  SIG“A-T  OYNOPTH  SNO  VEL  3XYG  P^6  TPT  P N02  N03  SI03  PH 


OB' 

00000 

23.99 

35.59 

26.11 

1533.1 

OBS 

COO  10 

23.99 

35.59 

26.11 

1533.2 

DBS 

00020 

23.73 

35.53 

26.16 

1532.7 

OBS 

C0030 

23.78 

35.62 

26.  ?G 

1533.1 

OBS 

00050 

22.68 

35.77 

26.69 

1530.6 

OBS 

0C075 

19.68 

36.20 

25.83 

1523.3 

OBS 

OCIOO 

18.62 

36.68 

26.27 

1521  .7 

OBS 

00125 

18.  13 

36.65 

26.37 

15*0.7 

OBS 

00150 

17.70 

36.66 

26.67 

1519.8 

oes 

00200 

17.26 

36.65 

26.59 

1510.3 

OBS 

002  50 

16.92 

36.60 

26.62 

15ie. 1 

OBS 

00300 

16.63 

36.36 

26.65 

1519.0 

OBS 

00365 

16.36 

36.30 

26. e8 

1 5 IS  .9 

oes 

00600 

15.36 

36.06 

26. 7* 

1516.3 

OBS 

00500 

13.63 

35.81 

26.91 

1512.2 

OBS 

00600 

12.50 

35.63 

27.00 

1509. 8 

OBS 

00660 

11.66 

35.69 

27.09 

1506.6 

OBS 

00c.  70 

11.39 

35.69 

27.11 

1506.9 

CBS 

00700 

10.15 

35.31 

27.  19 

1502  .8 

OBS 

008  00 

08.23 

35.16 

27.38 

1607.2 

OBS 

00875 

07.29 

35.13 

27.50 

1696.8 

OBS 

00900 

07.55 

35.28 

27.58 

1696.6 

OBS 

00920 

07.63 

35.31 

27.59 

1697.1 

OBS 

01C00 

06.26 

35.16 

27.65 

1692.8 

OBS 

01100 

05.66 

35.09 

27.71 

1691 .2 

CBS 

01200 

05.06 

35.07 

27.75 

1691.1 

OBS 

01300 

06.76 

35.06 

27.76 

1691 .6 

OBS 

01600 

06.55 

35.03 

27.77 

1692.6 

OBS 

01500 

06.51 

35.06 

27.78 

1693 .9 

REEIO 

31 

8186 

VEAP 

1970 

80 TOP  06572 

AIR  TEMP  25.0 

01 R HGT 

PER 

WlND-OlR  15 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  120* 

CONSEC 

0052 

MONTH 

09 

SHIP  AI 

MET  SUL B 20.6 

10  1 

3 

WIND-SPO  0* 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE  2 

LAT 

36 

56  N 

DAY 

26 

DATA  USE  1 

BAROMETP  1C21.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION  00.2 

2 SQUARE  68 

LONG 

068 

01  W 

HOUP 

06.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER  xo 

ORIG  E 66  0 52 

1 SQUARE  68 

CASTNUM/TIME  LVLTVP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA -T  OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P06  TQT  P N02  N03  SI33  PH 


oes 

00000 

26.00 

35.62 

26.13 

1533.1 

oes 

00010 

23.98 

35.42 

24.14 

2533.3 

CBS 

00020 

23.98 

35.65 

26.16 

1533.6 

DBS 

00030 

23.97 

35.66 

26.17 

1533.6 

OB' 

00050 

21.32 

36.06 

25.22 

1527.7 

oes 

000  75 

18.  37 

36.28 

26.1  3 

1520.9 

OBS 

00085 

18.97 

36.62 

26.13 

1522.3 

OBS 

00100 

18.67 

36.68 

26.25 

1521.8 

CBS 

00125 

18.16 

36.67 

26.38 

1520.7 

OBS 

C0150 

17.83 

36.39 

26.60 

1520. 1 

OBS 

002  00 

17.29 

36.65 

26.57 

1510.4 

OBS 

002  50 

I6.5e 

36.  *0 

26.61 

1519.3 

oes 

00300 

16.57 

36.33 

26.65 

1518.8 

OBS 

00600 

15.19 

36.06 

26.76 

1515.8 

CBS 

0C500 

13.66 

35.83 

26.92 

1512.2 

oes 

00600 

12.00 

35.55 

27.03 

1508.0 

OBS 

00625 

11.56 

35.68 

27.06 

1506.9 

oes 

00*60 

11.7! 

35.54 

27.08 

1507.7 

OB' 

00700 

10.21 

35.36 

27.20 

1503.1 

OBS 

00800 

08.35 

35.15 

27.36 

1497.6 

OBS 

00825 

07.87 

35.17 

27.65 

1496.2 

CBS 

00860 

08.12 

35.30 

27.51 

1457.9 

CBS 

00900 

07.75 

35.29 

27.56 

1497.2 

OBS 

00960 

07.03 

35.21 

27.60 

1495.3 

OBS 

01000 

06.06 

35.09 

27.66 

1461 .9 

OBS 

01100 

05.36 

35.06 

27. 1C 

1490.7 

OBS 

01130 

05.51 

35.11 

27.72 

1461.9 

OBS 

01200 

05.06 

35.07 

27.7 5 

1491 .1 

OBS 

01300 

06.78 

35.06 

27.77 

1491.7 

OBS 

01600 

06.68 

35.06 

27.79 

1492.1 

OBS 

01500 

06.32 

35.03 

27.80 

1453.1 

TABLE  XXV. — Continued 


REF  1 0 

31 

8186 

VCAR 

1970 

BOTOP  06038 

AIR  T E**P  26.1 

01 R HUT  PER 

MIND-D1R  22 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

0053 

MONTH 

09 

SHIP  A l 

teET  8016  22.2 

11  l ? 

MlND-SPD  C* 

TRACE  DIR  D 

LAT 

36 

67  N 

DAY 

26 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1C22.7 

SEA 

mino-for 

DURATION  00.3 

LONG 

067 

59  M 

hour 

12.0 

AREA  05 

CL QUO  T/i 

CL/TP 

heather  XI 

0A1G  E 66  053 

CASTNUM/TIME 

LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  vel  oxvg 

P06  TOT  P N02 

N03 

12.0 

08  S 

000  00 

23.98 

35.59 

26.11 

1533.1 

08  S 

00010 

23.93 

35.59 

26.13 

1533.1 

OBS 

00020 

23.97 

35.65 

26.16 

1533.6 

OBS 

00030 

23.87 

35.72 

26.26 

1533.6 

OBS 

00050 

20.97 

36.02 

25.30 

1526.7 

oes 

00070 

18.88 

36.09 

25.90 

1521  .5 

OBS 

00075 

19.22 

36.32 

25.99 

1522.8 

OBS 

00100 

18.57 

36.69 

26.29 

1521 .5 

OBS 

00125 

18.16 

36.51 

26.61 

1520.8 

OBS 

00150 

17.58 

36.39 

26.66 

1519.6 

OBS 

00155 

17.86 

36.53 

26.50 

1520.6 

OBS 

00200 

17.53 

36.68 

26.56 

1520  .2 

OBS 

002  50 

16.98 

36.69 

26.68 

1519.6 

OBS 

00300 

16.53 

36.35 

26.68 

1513.7 

OBS 

00600 

15.08 

36.05 

26.78 

1515.5 

OBS 

00500 

13.68 

35.77 

26.91 

1511.6 

OBS 

00600 

11.99 

35.56 

27.06 

1508.0 

OBS 

006  60 

11.30 

35.52 

27.16 

1506.2 

OBS 

00700 

09.96 

35.33 

27.26 

1502.1 

OBS 

00765 

08.58 

35.19 

27.35 

1698.0 

OBS 

00782 

08.90 

35.30 

27.39 

1699.6 

OBS 

00800 

08.59 

35.26 

27.61 

1 698 . 7 

OBS 

008  70 

07.89 

35.26 

27.51 

1697.2 

OBS 

00900 

06.89 

35.12 

27.55 

1693.6 

OBS 

00920 

06.53 

35.08 

27.57 

1692.5 

OBS 

01000 

05.95 

35.08 

27.66 

1691.5 

OBS 

01080 

05.60 

35.09 

27.70 

1691 .6 

OBS 

01100 

05.65 

35.07 

27.70 

1691.1 

OBS 

01200 

06.86 

35.06 

27.76 

1690.3 

OBS 

01300 

06.60 

35.05 

27.78 

1691 .0 

OBS 

01600 

06.66 

35.06 

27.79 

1692.0 

OBS 

01510 

06.26 

35.03 

27.80 

1693.1 

REFIO  31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTDP  06206 

AIR  TEMP  28.5 

DIR  HCT  PfP 

WIND-DIR 

30 

INST  STD  RtCPBCER 

CONSEC 

0056 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

MET  BULB  26.6 

112  3 

mind-spd 

06 

TRACE  01 R 

1 

LAT  36 

59  N 

DAY 

26 

DATA  >JSE  1 

BAROMETR  1021.0 

SEA 

MIND-FOR 

DURA T I ON 

00. 

LONG  068 

00  M 

HOUR 

18.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

heather 

XI 

ORIG  E66  056 

CASTNUM/TIMf 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNDPTh  SNO  VcL 

OXVG 

PU6 

TTT  P N02 

N03 

OBS 

00000 

23.67 

35.39 

26.05 

1532.1 

OBS 

00010 

23.67 

35.63 

26.16 

1531.8 

08  S 

GOO  20 

23.26 

35.66 

26.23 

1531 .6 

OBS 

00030 

23.21 

35.66 

26.26 

1531 .5 

OBS 

00050 

20.92 

36.08 

25.36 

1526.7 

OBS 

000  75 

18.96 

36.26 

26.02 

1521.9 

OBS 

00100 

18.22 

36.60 

26.31 

1520.6 

oes 

00125 

17.92 

36.53 

26.68 

1520.1 

OBS 

001  50 

17.63 

36.50 

26.53 

1519.7 

OBS 

002  00 

17.26 

36.65 

26.58 

1519.6 

TBS 

002  50 

16.97 

36.60 

26.6  1 

1519.2 

OBS 

00300 

16.39 

36.32 

26.69 

1516.2 

CBS 

00600 

16.68 

35.95 

26.86 

1513.5 

OBS 

00500 

13.18 

35.73 

26.96 

1510.6 

OBS 

006  00 

11.51 

35.51 

27.10 

1506.3 

OBS 

00700 

09.38 

35.25 

27.27 

1699 .9 

OBS 

00785 

07.78 

35.16 

27.66 

1695.2 

OBS 

00b  00 

07.99 

35.26 

27.50 

1696  .6 

OBS 

00900 

06.79 

35.17 

27. 6C 

1693 .3 

OBS 

01C00 

05.65 

35.10 

27.70 

1690.3 

OBS 

01100 

05.31 

35.10 

27.76 

1690  . 6 

OBS 

01200 

06.86 

35.07 

27.77 

1690.3 

OBS 

01300 

06.58 

35.06 

27.79 

1690.9 

OBS 

01600 

06.28 

35.03 

27.80 

1691 .3 

OBS 

01500 

06.15 

35.02 

27.81 

1652.6 

OBS 

01750 

03.88 

35.03 

27.86 

1655.5 

OBS 

02C00 

03.67 

35.01 

27.  B5 

1698 .8 

OBS 

02500 

03.23 

36.9V 

27.88 

1505.5 

OBS 

03000 

02.81 

36.95 

27.88 

1512.3 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
I SQUARE  67 


SI  39  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  69 


S 103  PH 


TABLE  XXV. — Continued 


RtFIO 

31 

6166 

YEAR 

1970 

BOTDP  04572 

AIR  TEMP 

23.3 

DIR  HGT 

PER 

WlND-DtR 

26 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0055 

MONTH 

05 

SHIP  A I 

WET  BUIE 

20.0 

11  1 

3 

WIND-SPD 

05 

TRACE  DIP  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

3* 

56 

N 

day 

25 

OATA  USE  1 

BAPOMETR 

1022.4 

SEA 

WIND-FOP 

DORATI DN  00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

52 

W 

HOUR 

00. 3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG  E46  055 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTh  sno  vel  oxyg 

PD4  TOT  P N02 

N03  SI  33 

PH 

00.3 

06  S 

00000 

23.91 

35.37 

23.97 

1532  .6 

DBS 

000  10 

23.59 

35.37 

24.06 

1532.0 

08  S 

000  20 

23.55 

35.36 

24.07 

1532.1 

CBS 

000  30 

23.41 

35.46 

24.18 

1532.0 

oes 

00050 

19.58 

36.07 

25.60 

1524.1 

res 

000  75 

16.  75 

36.38 

26.15 

1521 .6 

oas 

001  00 

18.33 

36.52 

2 6.37 

1520.9 

CBS 

00125 

17.58 

36.52 

26.46 

1520.3 

oes 

0015  0 

17.70 

36.51 

26.52 

1519.9 

06S 

00200 

17.41 

36.48 

26.57 

1519.8 

PBS 

002  50 

16.59 

36.39 

26.6  0 

1519.3 

CBS 

00300 

16.51 

36.31 

26.65 

1518.6 

OBS 

00400 

14.75 

35.98 

26.80 

1514.4 

oes 

00500 

13.50 

35.80 

26.93 

1511.7 

ObS 

006  00 

11.99 

35.57 

27.05 

1508.0 

OBS 

00700 

10.08 

35.35 

27.23 

1502 .6 

CBS 

00790 

08.22 

35.19 

27.41 

14c7 .0 

oes 

006  00 

08.60 

35.29 

27.43 

1498.7 

OBS 

009  00 

06.75 

35.08 

27.54 

1493.0 

CBS 

01000 

05.68 

35.08 

27.68 

1490.4 

CBS 

01100 

05.10 

35.06 

27.73 

1489.7 

oes 

012  00 

04.70 

35.04 

27.76 

1489.7 

DBS 

01300 

04.57 

35.04 

27.78 

1490.8 

OBS 

01400 

04.46 

35.03 

27.78 

1492.0 

OBS 

01500 

04.  16 

35.00 

27.79 

1492.4 

REF  ID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP  23.9 

DIP  HGT 

PER 

WIND-DIR 

26 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0056 

MONTH 

09 

SHIP  A I 

WET  BULB  20.6 

11  0 

3 

WIND-SPD 

04 

TRACE  01 R D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57 

N 

DAY 

25 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1022.4 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION  00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

53 

W 

HOUR 

06.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E46  C56 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dyndpth  snd  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

06.0 

OBS 

00000 

23.71 

35.39 

24.04 

1532.2 

OBS 

00010 

23.71 

35.39 

24.04 

1532.3 

OBS 

00020 

23.61 

35.40 

24.08 

1532.3 

OBS 

000  30 

23.58 

35.46 

24.13 

1532.4 

CBS 

00050 

21.63 

35.98 

25.06 

1528.4 

OBS 

000  75 

20.98 

36.52 

25.67 

1527.8 

OBS 

00100 

IB.  33 

36.42 

26.2  9 

1520.8 

OBS 

00125 

17.67 

36.44 

26.47 

1519.3 

oes 

00130 

17.89 

36.51 

26.47 

1520.1 

OBS 

00150 

17.71 

36.51 

26.52 

1519.9 

OBS 

00200 

17.38 

36.48 

26.57 

1519.7 

oes 

002  50 

16.79 

36.39 

26.65 

1518.7 

OBS 

00300 

16.44 

36.29 

26.65 

1518.3 

oes 

00400 

14.69 

35.95 

26.79 

1514.1 

OBS 

00500 

13.26 

35.73 

26.92 

1510. S 

OBS 

006  00 

11.79 

35.54 

27.07 

1507.3 

oes 

00700 

09.51 

35.25 

27.25 

1500.4 

oes 

00745 

08.70 

35.20 

27.34 

1498. 1 

oes 

00760 

09.03 

35.31 

27.38 

1499.7 

oes 

00800 

08.42 

35.25 

27.43 

1498.0 

oes 

00900 

06.35 

35.06 

27.58 

1491.4 

OBS 

01000 

05.71 

35. OB 

27.67 

1490.5 

oes 

010S0 

05.20 

35.05 

27.71 

1489 . 7 

oes 

01100 

05.19 

35.07 

27.73 

1490.1 

oes 

01140 

04.85 

35.03 

27.74 

1489.3 

oes 

01200 

04.67 

35.03 

27.76 

1489.6 

oes 

01300 

04.43 

35.01 

27.77 

1490.2 

oes 

01400 

04.28 

35.01 

27.79 

1491 .3 

oes 

01500 

04.19 

35.00 

27.79 

1492.6 

396 


TABLE  XXV. — Continued 


REF  1 0 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTOP  06206 

AIR  TEMP  25.0 

OIR  HOT  PER 

mind-di* 

25 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0057 

MONTH 

09 

SHIP  A 1 

met  bulb  21.1 

31 

MINO-SPO 

1C 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

25 

DATA  USE  1 

BAROHETR  1019.6 

SEA  2 

MINO-FOR 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

*6 

LONG 

067 

59  M 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

MEATHEP 

XI 

ORIG  E66  057 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P36 

TOT  P N02 

N03 

S 1 03 

PH 

OBS 

00000 

26.08 

35.85 

26.28 

06S 

00010 

26.06 

35.86 

26.29 

OBS 

0C020 

23.96 

35.86 

26.31 

OBS 

00030 

23.95 

35.87 

26.33 

OBS 

00050 

21.33 

35.79 

25.02 

OBS 

00060 

19.68 

36.03 

25.70 

OBS 

00068 

19.63 

36.33 

25.89 

OBS 

000  75 

18.55 

36.27 

26.12 

OBS 

00100 

18.01 

36.62 

26.37 

OBS 

00105 

17.76 

36.38 

26.61 

OBS 

00110 

17.88 

36.65 

26.63 

OBS 

00125 

17.53 

36.61 

26.68 

OBS 

00150 

17.38 

36.62 

26.53 

OBS 

00200 

17.  18 

36.66 

26.59 

OBS 

002  30 

16.93 

36.61 

26.63 

OBS 

002  50 

16.99 

36.66 

26.66 

OBS 

00300 

16.16 

36.22 

26.67 

OBS 

00600 

16.66 

35.92 

26.82 

OBS 

00670 

13.61 

35.75 

26.91 

OBS 

00680 

13.56 

35.80 

26.92 

OBS 

00500 

13.60 

35.78 

26.93 

OBS 

00600 

11.93 

35.56 

27.06 

OBS 

00700 

09.89 

35.30 

27.22 

OBS 

00762 

08.91 

35.20 

27.31 

OBS 

00750 

09.05 

35.26 

27.33 

OBS 

008  00 

07.75 

35.16 

27.66 

OBS 

00830 

07.25 

35.15 

27.52 

OBS 

00853 

07.67 

35.28 

27.56 

OBS 

00900 

06.90 

35.16 

27.56 

OBS 

00910 

06.55 

35.16 

27.61 

OBS 

009  50 

06.30 

35.13 

27.66 

08$ 

00970 

05.75 

35.08 

27.67 

OBS 

01000 

05.63 

35.08 

27.68 

OBS 

01060 

05.50 

35.08 

27.70 

OBS 

01070 

05.19 

35.06 

27.71 

OBS 

01100 

05.10 

35.06 

27.73 

OBS 

01200 

06.75 

35.05 

27.77 

OBS 

01300 

06.58 

35.06 

27.78 

OBS 

01600 

06.36 

35.02 

27.78 

OBS 

01500 

06.05 

36.98 

27.79 

1533.6 

1533.6 

1533.6 

1533.8 

1527.6 

1522.9 

1523.8 

1520.8 

1519.9 

1519.2 

1519.7 

1518.9 

1518.8 

1519.1 

1518.8 

1519.6 

1517.3 

1513.3 

1510.9 

1511 .5 

1511.6 

1507.8 

1501 .9 

1696.8 

1699.6 

1695.3 

1693.9 

1696.1 

1693.7 

1692.5 

1692.1 

1690.2 

1690.2 

1690.7 

1689.5 

1689.7 

1689.9 

1690.9 
1691  .6 

1691.9 


REFID 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTDP  06389 

AIR 

TEMP  26. 

7 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

0058 

MONTH 

0° 

SHIP  AI 

MET 

BULB  22. 

8 

31 

1 3 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

25 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1018. 

3 

SEA 

LONG 

067 

55  M 

HOUR 

17.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

D??7  n 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

17.8 

08  S 

OCGOO 

23.83 

35.53 

26.11 

1532.6 

OBS 

00010 

23.53 

35.66 

26.15 

1532.0 

OSS 

00020 

23.68 

35.52 

26.21 

1532.1 

OBS 

00030 

23.36 

35.58 

26.29 

1532.0 

OBS 

00050 

21.13 

36.23 

25.61 

1527.6 

CBS 

00075 

19.08 

36.27 

25.99 

1522.3 

OBS 

00100 

17.88 

36.61 

26.60 

1519.5 

06  S 

00125 

18.03 

36.53 

26.65 

1520.5 

OBS 

00150 

17.63 

36.51 

26.56 

1519.7 

OBS 

00200 

17.23 

36.66 

26.60 

1519.3 

OBS 

002  50 

16.73 

36.36 

26.66 

1518.5 

OBS 

00300 

16.23 

36.28 

26.70 

1517.7 

OBS 

00600 

16.26 

35.90 

26.  85 

1512.6 

OBS 

00500 

13.06 

35.69 

26.96 

1510.1 

OBS 

006  00 

11.26 

35.68 

27.12 

1505.3 

OBS 

00700 

08.99 

35.19 

27.29 

1698.6 

OBS 

00760 

08.15 

35.17 

27.60 

1695.9 

OBS 

00760 

08.56 

35.30 

27.65 

1697.9 

OBS 

00800 

08.22 

35.29 

27.69 

1697.3 

OBS 

00900 

06.19 

35.10 

27.63 

1690.8 

OBS 

01000 

05.63 

35.10 

27.72 

1689.6 

OBS 

01 100 

05.00 

35.08 

27.76 

1689.3 

OBS 

01200 

06.70 

35.09 

27.80 

1689.8 

OBS 

01300 

06.51 

35.07 

27.81 

1690.6 

OBS 

01600 

06.27 

35.05 

27.82 

1691.3 

OBS 

01500 

06.10 

35.03 

27.62 

1692.2 

OBS 

01750 

03.85 

35.02 

27.86 

1695.6 

OBS 

02000 

03.67 

35.01 

27.85 

1698.8 

OBS 

02500 

03.26 

36.99 

27.87 

1505.6 

OBS 

03000 

02.82 

36.95 

27.88 

1512.3 

MINO-OIR 

31 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

MIND-SPO 

16 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

MINO-FOR 

OUR AT  I ON 

00.7  2 

SQUARE 

66 

MEATHER 

X2 

ORIG  E66  058 

1 

SQUARE 

57 

OXYG 

P36 

TOT  P N02 

N03  SI03 

PH 

397 


TABLE  XXV.— Continued 


MB  10 

31 

8186 

YEAR 

1970 

BOTDP 

04  755 

AIR  TEMP  22.6 

DIR  MGT 

PER 

WlND-OIR  04 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

0059 

MONTm 

i 09 

SHIP 

At 

MET  BULB  19.4 

30  l 

3 

WIND-SPD  15 

TRACE  DIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

54  H 

OAV 

26 

DATA 

USE  1 

BAROMETR  1019.6 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

46 

LO*C 

047 

55  M 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

Cl/TR 

WEATHER  X2 

ORIG  E46  05  9 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUft/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTM  SND  VEl  OXYG 

PJ4  TOT  P 

NO? 

N03 

S 103 

PH 

00.0 

CBS 

00000 

24.14 

35.74 

24.18 

1533.6 

OBS  00010  23.98  35.71  24.20  1533.4 

OBS  00020  24.00  35.81  24.27  1533.7 

OBS  00030  24.00  35.81  24.27  1533.8 

OBS  00030  23.78  35.80  24.33  1533.6 

CBS  00075  20.32  36.27  25.66  1525.7 

OBS  00100  IB. 73  36.31  26.11  1521.8 

OBS  00125  17.87  36.43  26.42  1519.9 

OBS  00150  17.68  36.43  26.46  1519.7 

OBS  00200  17.30  36.44  26.56  1519.5 

OBS  00290  16.99  36.39  26.60  1519.3 

OBS  00300  16.51  36.31  26.65  1518.6 

OBS  00400  15.06  36.04  26.78  1515.4 

OBS  00500  13.51  35.79  26.92  1511.7 

OBS  00600  11.97  35.54  27.03  1507.9 

OBS  00700  09.99  35.30  27.21  1502.2 

OBS  00792  08.01  35.15  27.41  1496.2 

OBS  00800  08.25  35.23  27.44  1497.3 

OBS  00815  08.48  35.29  27.45  1498.5 

OBS  00900  06.64  35.07  27.54  1492.6 

OBS  01000  05.77  35.08  27.67  1490.8 

OBS  01080  05.10  35.02  27.70  1489.3 

OBS  01100  05.17  35.06  27.72  1490.0 

OBS  01115  05.24  35.07  27.72  1490.5 

OBS  01200  04.87  35.05  27.75  1490.4 

OBS  01300  04.60  35.04  27.77  1490.9 

OBS  01400  04.49  35.02  2 7.77  1492.1 

OBS  01500  04.29  35.01  27.78  1493.0 


TABLE  XXVL-Observed  and  interpolated  oceanog-aphic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHASE  at  Ocean  Station  ECHO,  29  September  1970  - 22  October  1970,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8226. 


REE  10  31 

8226 

YEAR 

1970 

BO TOP  04846 

AIR 

TEMP  25. 

01 R HGT  PEP 

WIND-DIP 

12 

INST 

STD  RECOR0ER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0001 

MONTH 

09 

SHIP  El 

WET 

BULB  23. 

23 

4 2 

WIND-SPD 

15 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

50  N 

OAY 

29 

OATA  USE  1 

BAROHETR  1027.1 

SEA 

WIND-FJ* 

DURA  T I ON 

00.6  2 

SQUARE 

48 

LONG  048 

04  M 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

C10U0  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E47  001 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

oeptm 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

otnopth 

SND  VEL 

3XVG 

PD4 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

23.95 

35.74 

24.24 

1533.1 

OPS 

00010 

23.82 

35.69 

24.24 

1532.9 

OPS 

00020 

23.55 

35.69 

24.32 

1532.4 

OBS 

00030 

23.54 

35.71 

24.33 

15  32  .6 

OBS 

00050 

24.07 

35.94 

24.35 

1534  .5 

OeS  00075  20.47 
OPS  00100  19.07 
CBS  00125  16.06 
0BS  00150  17.71 
0BS  00200  17.60 
OBS  00250  17.24 
OBS  00300  16.97 
OPS  00400  15.56 
OBS  00500  13.90 
OBS  00600  12.31 
OBS  00675  10.46 
OBS  00700  10.69 
OBS  00725  09.84 
OBS  00745  09.97 


OBS 

00600 

08.21 

35.12 

27.36 

1497.0 

OBS 

00845 

07.71 

35.15 

27.45 

1495.9 

09S 

00860 

08.  10 

35.27 

27.49 

1497.8 

OBS 

009  00 

06.82 

35.09 

27.54 

1493.3 

OBS 

00920 

06.61 

35.09 

27.56 

1492.8 

OBS 

00950 

07.03 

35.23 

27.62 

1495.1 

CBS 

01000 

06.07 

35.09 

27.64 

1492.0 

OBS 

01100 

05.33 

35.06 

27.72 

1490.6 

OBS 

01200 

04.94 

35.07 

27.76 

1490.7 

OBS 

01300 

04.62 

35.04 

27.77 

1491 .0 

OPS 

01400 

04.49 

35.03 

21.lt 

1492.1 

OBS 

01500 

04.34 

35.02 

27.79 

1493.2 

REFID 

31 

8226 

YEAR  1970 

BOTDP  04938 

AIR  TEMP 

28. 

OIR  HGT 

PER 

WIMO-OIR 

13 

CONSEC 

0002 

MONTH  09 

SHIP  El 

WET  BULB 

25. 

10  o 

2 

WIND-SPO 

12 

LAT 

34 

52 

N 

DAY  29 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

SEA 

WINO-FOR 

LONG 

048 

07 

W 

HOUR  18.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNPPTH  SND  VEL  OXYG 

P34 

18.1 

OBS 

00000 

24.57 

OBS 

00010 

24.22 

OBS 

00020 

24.22 

OBS 

00030 

24.23 

OBS 

00050 

23.02 

OBS 

000  75 

20.27 

OBS 

00100 

18.37 

OBS 

00125 

16.10 

OBS 

00150 

17.72 

OBS 

00200 

17.43 

OBS 

00250 

17.16 

OBS 

00300 

17.06 

OBS 

00400 

15.79 

oes 

00500 

13.82 

CBS 

00600 

12.27 

CBS 

00700 

10.01 

DBS 

00725 

10.14 

OBS 

00760 

08.76 

OBS 

00800 

08.05 

35.12 

27.38 

1496.3 

OBS 

008  30 

07.76 

35.12 

27.42 

1495.7 

OBS 

00842 

07.87 

35.18 

27.45 

1496.4 

OBS 

00885 

06.97 

35.11 

27.53 

1493.6 

OBS 

00900 

07.63 

35.28 

27.57 

1496.6 

OPS 

01000 

05.63 

35.07 

27.65 

1490.9 

OBS 

01040 

05.47 

35.05 

27.68 

1490.1 

CBS 

01100 

05.29 

35.08 

27.73 

1490.4 

OBS 

01200 

04.95 

35.07 

27.76 

1490.7 

OBS 

01300 

04.64 

35.05 

27.78 

1491 .0 

CBS 

01400 

04.49 

35.02 

27.77 

1492  .0 

OBS 

01500 

04.32 

35.01 

27.78 

1493.0 

INST  ST0  RECORDER 
TRACE  OtA  0 

OUPATION  00.4 

OR  10  E47  002 


TEN  SO  1204 
5 SQUIRE  2 
2 SQUARE  44 
1 SQUARE  48 


TOT  P N02  N03  SI03  RM 


399 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  1 0 

91 

• 226 

YEAR  1970 

BOTDP  05029 

AIR  TEMP 

24. 

OIR  HGT 

PER 

W1NO-OIP 

12 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  09 

SHIP  El 

WET  8UL6 

23. 

13  l 

2 

* IND-SPD 

12 

TRACE  OIR.  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57 

N 

DAY  30 

DATA  USE  l 

BARONE  TR 

1026.1 

SEA 

WINO-FjR 

DURATION  00.6 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

58 

W 

HOUR  00.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XO 

ORIG  E47  003 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/ TINE  LYLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH  ShO  VEL  UKYG  PDA  TOT  P NO?  NOD  SIOD  PH 


OBS 

00000 

24.45 

OBS 

00010 

24.44 

OBS 

00020 

24.25 

OBS 

00030 

24.23 

OBS 

00050 

22.77 

OBS 

000  75 

19.95 

OBS 

00100 

18.60 

OBS 

00125 

18.17 

OBS 

00150 

17.82 

OBS 

00200 

17.42 

OBS 

002  50 

17.18 

OBS 

00300 

17.10 

OBS 

00340 

16.89 

OBS 

00400 

16.07 

OBS 

00500 

14.17 

OBS 

00600 

12.67 

OBS 

00700 

C9.86 

OBS 

00715 

09.72 

OBS 

00722 

09.99 

OBS 

00732 

09.71 

OBS 

00740 

09.81 

OBS 

00800 

08.31 

OBS 

00843 

07.47 

35.11 

27.46 

1494 .8 

OBS 

00850 

07.84 

35.20 

27.47 

1496.5 

OBS 

00900 

06.74 

35.10 

27.55 

1492.9 

OBS 

00935 

07.11 

35.23 

27.60 

1495.1 

OBS 

01000 

06.02 

35.  10 

27.65 

1491.7 

OBS 

01100 

05.19 

35.05 

27.71 

1489  .9 

OBS 

01130 

05.25 

35.06 

27.71 

1490.7 

OBS 

01200 

05.02 

35.07 

27.75 

1490.9 

OBS 

01300 

04.72 

35.05 

27.77 

1491  .3 

OBS 

01400 

04.53 

35.03 

27.77 

1492.2 

OBS 

01500 

04.35 

35.02 

27.79 

1493.1 

REF  ID 

31 

8226 

YEAR 

1970 

80T0P  04938 

A I P TEMP  2*». 

DIR  HuT  PFR 

• ISO-DIR 

10 

I N4T  ST,-  fECORDER  TfN  <0  1206 

CONSFC 

0004 

MONTH 

09 

S*IP  El 

WET  BULB  23. 

10  0 2 

NINO-SRI 

15 

TP  AC  E DIR  0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

DAY 

30 

OATA  USE  1 

BARONETR  1024.4 

SEA 

WIN"-- ?R 

DURATION  00.5  2 

SQUARE 

4° 

LONG 

048 

10  W 

HOUR 

06.2 

AREA  05 

CL CUD  T/A 

CL/TR 

WEA  THM 

XI 

CRIG  F47  004  1 

SOUARE 

48 

CASTNUH/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SI3MA-T 

OYhOPTh  S*40  VEL 

QXY  G 

P04 

T CT  P N02  N03  SID3 

PH 

OBS 

00000 

23.39 

OBS 

00010 

23.43 

OBS 

00020 

23.57 

OBS 

000  30 

23.45 

OBS 

00050 

20.08 

OBS 

000  75 

18.39 

CBS 

00100 

17.88 

CBS 

00125 

17.50 

OBS 

00150 

17.41 

OBS 

002  00 

17.  10 

OBS 

00250 

16.66 

CBS 

00300 

15.77 

OBS 

00400 

14.18 

OBS 

00500 

12.90 

OBS 

00540 

12.36 

OBS 

00580 

11.12 

OBS 

00592 

11.29 

OBS 

00600 

11.01 

PBS 

00700 

09.06 

OBS 

00730 

08.48 

OBS 

00745 

08.69 

CBS 

008  00 

07.35 

35.14 

27.50 

1493.7 

UBS 

00845 

06.58 

35.10 

27.58 

1491 .3 

OBS 

00900 

06.25 

35.13 

27.64 

1491 .0 

OBS 

C1000 

05.37 

35.09 

27.72 

1489.1 

OBS 

Cl  100 

04.89 

35.08 

27.77 

1488.8 

CBS 

01200 

04.66 

35.06 

27.78 

1489.4 

OBS 

01300 

04.38 

35.04 

27.80 

1489.9 

PBS 

01400 

04.24 

35.02 

27.80 

1491  .0 

OBS 

01500 

04.  10 

35.01 

27.81 

1492.1 

400 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO 

31 

8226 

YEAP 

1970 

CONSEC 

00C5 

MONTH 

09 

LAT 

34 

44 

N 

DAY 

30 

LONG 

047 

54 

M 

HCUR 

12.2 

BOTOP  04938  AIR  TEMP  25. 

SHIP  El  MET  BULB  23. 

DATA  USE  I BAROMETR  1023.0 

A«EA  05  CLOUD  T/A 


DIR  HGT  PER 
07  2 2 

SEA 
CL/TR 


MINO-Olk  12 
MINO-SPD  12 
MIND-FOR 
MEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.0 

ORIG  E47  005 


TEN  $0  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  44 
1 SQUARE  47 


CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

12.2 

GBS 

00000 

23.56 

OBS 

00010 

23.59 

◦BS 

00020 

23.  75 

OBS 

00030 

23.70 

OBS 

00050 

22.27 

OBS 

00075 

18.99 

OBS 

00100 

18.24 

OBS 

00125 

17.84 

OBS 

00150 

17.67 

OBS 

00190 

17.20 

OBS 

00200 

17.26 

OBS 

002  50 

16.87 

GBS 

00300 

16.50 

OBS 

004  00 

14.98 

OBS 

00500 

13.23 

OBS 

00600 

11.79 

GBS 

006  75 

<\9.93 

OBS 

006  90 

10.29 

OBS 

00700 

09.64 

OBS 

007B9 

07.92 

OBS 

OOP  00 

08.00 

OBS 

0CL05 

08.37 

CBS 

OOR  30 

08.25 

OBS 

OOSOO 

06.62 

35.16 

27.62 

1492.5 

<5bs 

004  20 

06.32 

35.16 

27.66 

1491 .6 

OBS 

004  4 0 

06.35 

35.16 

27.65 

1492.1 

OBS 

01000 

05.76 

35.12 

27.70 

1490.7 

OBS 

01020 

05.81 

35.15 

27.72 

1491 .2 

OPS 

01060 

05.38 

35.12 

27.7  5 

1490.1 

OBS 

01100 

05.28 

35.11 

27.75 

1490.4 

OBS 

01200 

04.80 

35.09 

27.79 

1490  .0 

OBS 

01300 

04.64 

35.08 

27.  eo 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.41 

35.05 

27.80 

1491.7 

OBS 

01500 

04.23 

35.05 

27.82 

1492.7 

P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REF  10  31  8226 

CONSEC  0006 

LAT  34  55  N 
LONG  048  05  M 


CASTNUM/T IME 
18.2 


YEAR 

1970 

80TDP  02926 

AIR  TEMP  25.6 

OIR  HGT 

PER 

MONTH 

09 

SHIP  El 

WET  BULB  23.3 

09  4 

3 

OAV 

30 

OATA  USE  1 

BAROHETR  1021*0 

SEA 

HOUR 

18.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

24.09 

OBS 

00010 

24.09 

OBS 

00020 

24.01 

OBS 

00030 

23.89 

OBS 

00035 

24.06 

OBS 

00050 

22.96 

OBS 

000  7$ 

20.25 

OBS 

00 100 

19.01 

OBS 

00125 

18. IB 

OBS 

00150 

17.96 

OBS 

00200 

17.62 

OBS 

00250 

17.33 

OBS 

00300 

17.16 

OBS 

003  70 

16.96 

OBS 

00400 

16.59 

OBS 

00500 

14.14 

OBS 

00532 

13.91 

OBS 

00600 

12.65 

OBS 

00700 

10.39 

OBS 

00755 

09.63 

OBS 

00760 

09.78 

OBS 

008  00 

08.36 

OBS 

00900 

06.77 

35.13 

27.57 

1493.0 

OBS 

00915 

06.83 

35.18 

27.60 

1493.6 

OBS 

01000 

05.82 

35.14 

27.71 

1490.9 

OBS 

01080 

05.22 

35.10 

27.75 

1489.8 

OBS 

01100 

05.21 

35.12 

27.77 

1490.1 

OBS 

01200 

04.97 

35.11 

27.79 

1490.8 

OBS 

01300 

04.81 

35.10 

27.80 

1491  .8 

OBS 

01400 

04.47 

35.06 

27.80 

1492.0 

OBS 

01500 

04.22 

35.04 

27.82 

1492.6 

WIND-DIR 

12 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

WIND-SPD 

15 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

WIN0-F3R 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

MEATHET 

XI 

ORIG  647  006 

l 

SQUARE 

48 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03  sm 

PH 
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TABLE  XXVI.— Continued 


R6FI0  31  8226  VEAP  1970 

CONSEC  0007  MONTH  10 

LAT  35  05  N DAY  01 

LONG  048  18  M HOUR  00.5 


castnum/time  LVLTVP  OEPTH 

00.5  oes  ooooo 

OBS  00010 
OB  S 00020 
OBS  000 ^0 
CBS  00050 
OBS  00075 
OBS  00100 
OBS  00125 
OBS  00150 
OBS  00200 
OBS  00250 
OBS  00300 
OBS  00368 
OBS  00400 
OBS  00500 
06 S 00600 
OBS  00700 
OBS  00800 
OBS  009  55 
OBS  C0900 
OBS  01000 
CBS  01100 
OBS  01200 
OBS  01300 
OBS  01400 
OBS  01500 


SfITOP  04389  AIR  TEMP  24. 

SHIP  El  MET  3Ul 6 22. 

OATA  USE  1 BAROMETF  1019.3 

AREA  05  CLOUD  T/A 


TEMP  SAL  SIGMA-T 

23.2’ 

24.2 
24.23 
24.14 
22.51 
20.26 
18.96 
18.26 
16.04 
17.69 
17.46 
17.13 
16.99 
16.55 
14.92 
12.75 

09.83 

08.27  35.10  27.33 

07.08  35.16  27.55 

07.03  35.19  27.58 

06.00  35.17  27.71 

05.35  35.15  27.77 

04.84  35.13  27.82 

04.49  35.09  2 7.83 

04.26  35.06  27.83 

04.22  35.07  27. P4 


OIR  HGT  PER  4IV0-01R  13 

10  2 2 M INO-SPP  13 

SEA  M1ND-C0P 

CL/TR  WEATHt*  XC 


OYNJPTh  SND  VEL  OXVG  PJ4 


1497.1 

1493.6 

1494.1 

1491 .7 

1490.7 
1490.3 
1490.5 

1451 .1 

1492.7 


INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

TRACE  01 P 0 5 SQUARE  4 

CURAT  I ON  00.5  2 SQUARE  *« 

0® IG  647  007  1 SQUARE  58 


OT  P NQ2  N03  S133  PH 


REF  10 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTDP  04938 

AIR  TEMP  24.  DIR  HGT  PER 

MIND-OIA 

13 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0008 

MONTH 

1C 

SHIP  El 

MET  BULB  21.  09  2 4 

MIND-SPO 

16 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

CAY 

01 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1018.3  SEA 

mIND-FDR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

56  W 

HO  UP 

06.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A  CL/TR 

MEATHEP 

XI 

ORIG  E47  008 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T  DVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03  S I 33 

PH 

OBS 

OOOOO 

23.48 

OBS 

00010 

23.50 

OBS 

000  20 

23.42 

OBS 

00030 

23.21 

OBS 

00050 

22.41 

OBS 

00075 

19.49 

OBS 

00100 

18.66 

OBS 

00125 

18.17 

OBS 

00150 

17.91 

OBS 

00200 

17.35 

OBS 

002  50 

16.94 

OBS 

00300 

16.40 

OBS 

00400 

14.64 

OBS 

00500 

13.50 

OBS 

006  00 

11.74 

OBS 

00635 

10.55 

OBS 

00700 

09.35 

OBS 

008  00 

07.25 

35.13 

27.51 

1493.3 

OBS 

00820 

07.53 

35.24 

27.55 

1494.8 

OBS 

00835 

06.96 

35.16 

27.57 

1492.8 

OBS 

00850 

07.55 

35.28 

27.58 

1495.5 

OBS 

00900 

06.25 

35.12 

27.64 

1491  .0 

OBS 

01000 

05.53 

35.12 

27.73 

1489.7 

OBS 

01100 

05.13 

35.11 

27.77 

1489.8 

OBS 

01200 

04.66 

35.08 

27.80 

1489.5 

OBS 

01300 

04.41 

35.06 

27.81 

1490.1 

OBS 

01400 

04.24 

35.05 

27.82 

1491.0 

OBS 

01490 

04.17 

35.04 

27.62 

1492.3 
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TABLE  XXVI. — Continued 


REFID 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BO TOP  04755 

AIR  TEMP 

24. 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0009 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET  BULB 

22. 

12 

CAT 

3* 

57  N 

DAY 

01 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1018.3 

SEA  3 

LONG 

047 

57.5W 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

ClOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

12.2 

OBS 

00000 

23.43 

08  S 

00010 

23.42 

OBS 

00020 

23.08 

OBS 

00030 

23.03 

OBS 

00050 

22.07 

OBS 

00075 

19.20 

OBS 

00100 

18.51 

OBS 

00125 

17.91 

OBS 

00150 

17.83 

OBS 

002  00 

17.47 

OBS 

002  50 

17.22 

OBS 

00300 

16.97 

OBS 

00400 

16.17 

OBS 

00485 

14.48 

OBS 

00492 

14.57 

OBS 

00500 

14.26 

OBS 

00600 

11.99 

OBS 

00700 

09.19 

OBS 

008  00 

07.11 

35.11 

27.51 

1492.7 

OBS 

00855 

06.50 

35.17 

27.64 

1491 .3 

OBS 

OGBRO 

06.57 

35.19 

27.65 

1492.0 

OBS 

00900 

06.03 

35.13 

27.67 

1490.1 

OBS 

00930 

06  15 

35.19 

27.70 

1491 .2 

OBS 

01000 

05.  V5 

35.12 

27.74 

1489.4 

OBS 

01100 

05.10 

35.12 

27.78 

1489  .7 

OBS 

01200 

04.  75 

35.10 

27.80 

1489.9 

OBS 

01260 

04.44 

35.07 

27.82 

1489.6 

OBS 

01300 

04.44 

35.07 

27.82 

1490.2 

OBS 

01400 

04.20 

35.05 

27.83 

1490.9 

OBS 

01500 

04.08 

35.04 

27.83 

• •••< 

1492.0 

WlND-DI  R 

15 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  I 

?')b 

WlND-SPO 

12 

TRACE  DIR 

D 5 

SOUARE 

2 

WINO-FGR 

DURATION 

00.5  2 

SOUARE 

46 

WEATHER 

XI 

ORIG  E47  009 

1 

SOUARE 

47 

3XYG 

PQ4 

T OT  P N02 

N<13  SI03 

PH 

REFID 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTOP  04846 

AIR  TEMP 

25.6 

DIR  Hi 

CONSEC 

0010 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET  BULB 

22.2 

10  , 

LAT 

35 

00 

N 

DAY 

01 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1015.9 

SEA 

LONG 

047 

50 

W 

HOUR 

18.3 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

CL/TR 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T  DYNDPTH 

18.3 

CBS 

00000 

23.67 

OBS 

00010 

23.64 

OBS 

00020 

23.70 

OBS 

00030 

23.30 

OBS 

000  50 

23.00 

OBS 

00075 

19.60 

OBS 

00100 

18.70 

OBS 

00125 

18.14 

OBS 

00150 

17.85 

OBS 

00200 

17.47 

OBS 

002  50 

17.17 

OBS 

00300 

17.10 

OBS 

003  50 

16.82 

OBS 

00400 

16.22 

OBS 

00500 

14.46 

oes 

00600 

12.31 

OBS 

00700 

09.80 

OBS 

00800 

07.38 

OBS 

00867 

06.61 

OBS 

00880 

06.69 

OBS 

00900 

06.51 

OBS 

00918 

06.71 

OBS 

00945 

05.91 

OBS 

01000 

05.46 

OBS 

01100 

04  88 

OBS 

01200 

04.5b 

OBS 

01300 

04.39 

OBS 

01400 

04.26 

OBS 

01490 

04.13 

WIND-DIR  lb 
W I N D-  S P D 15 
wIND-FTR 
WEATHER  XI 


OXVG  Pj4 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.5 

GRIG  E47  010 


TEN  S3  1206 
5 SQUARE  4 
2 SOUARE  <.6 
l SOUARE  57 


TOT  P NO?  N03  S 1 03  PH 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REF  10 

31 

8226 

YEAR 

197C 

80 TOP  04846 

AIR  TEMP 

24. 

CONSEC 

0011 

MONTH 

1C 

SHIP  El 

MET  BULB 

22 

LAT 

34 

52  N 

OAV 

02 

OATA  USE  l 

BAPOMETR 

1017, 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

00.0 

AREA  OS 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/T  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

00.0 

OBS 

00000 

24.10 

35.96 

24.36 

OBS 

00010 

24.10 

35.96 

24.36 

OBS 

00020 

24.10 

35.99 

24.38 

OBS 

000  30 

24.16 

36.16 

24.49 

OBS 

00050 

22.25 

36.31 

25.16 

OBS 

000  75 

19.57 

36.57 

26.09 

OBS 

00100 

18.76 

36.57 

26.  30 

OBS 

00125 

18.08 

36.55 

26.46 

OBS 

00150 

17.89 

36.56 

26.51 

OBS 

00200 

17.45 

36.52 

26.59 

OBS 

002  50 

17.18 

36.49 

26.63 

OBS 

00265 

17.08 

36.47 

26.64 

OBS 

00300 

17.08 

36.48 

26.65 

OBS 

00340 

16.88 

36.46 

26.68 

OBS 

004  00 

15.75 

36.22 

26.76 

OBS 

00500 

14.04 

35.92 

26.91 

OBS 

00600 

11.87 

35.54 

27.05 

OBS 

00700 

09.67 

35.28 

27.25 

OBS 

00800 

07.37 

35.09 

27.46 

OBS 

00BB5 

06.84 

35.11 

27.55 

OBS 

00890 

06.96 

35.18 

27.59 

OSS 

009  00 

06.74 

35.13 

27.58 

OBS 

00910 

06.44 

35.09 

27.59 

OBS 

00930 

06.86 

35.22 

27.63 

OBS 

009  55 

06.01 

35.11 

27.66 

OBS 

01000 

05.81 

35.10 

27.68 

OBS 

01100 

05.15 

35.08 

27.74 

OBS 

01200 

04.79 

35.07 

27.78 

OBS 

01300 

04.53 

35.06 

27.80 

OBS 

01400 

04.37 

35.04 

27.80 

OBS 

01500 

04.25 

35.03 

27.80 

**•< 

*EBID 

31 

8226 

YEAR 

1970 

80T0P  04755 

AIR  TEMP 

24, 

CONSEC 

3012 

MONTH 

10 

SHIP  El 

MET  BULB 

23 

LAT 

34 

56  N 

PAY 

02 

OATA  USE  1 

BARONET  R 

1016 

LONG 

0*8 

CO  M 

MCUR 

06.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

C ASTNL'M/T  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

C6.6 

OBS 

00000 

23.92 

35.90 

24.37 

OBS 

00010 

23.91 

35.90 

24.37 

OBS 

COO  20 

23.93 

35.94 

24.39 

OBS 

00030 

24.09 

36.11 

24.47 

OBS 

00034 

24.18 

36.21 

24.52 

CBS 

00C50 

23.90 

36.30 

24.67 

OBS 

COO  75 

20.70 

36.57 

25.79 

OBS 

00 100 

19.50 

36.63 

26.15 

DBS 

00125 

18.65 

36.58 

26.34 

OBS 

00150 

18.21 

36.58 

26.45 

OBS 

00200 

17.80 

36.56 

26.53 

OBS 

00225 

17.57 

36.51 

26.55 

OBS 

GO*  50 

17.57 

36.53 

26.57 

OBS 

00300 

17.29 

36.51 

26.62 

OBS 

00345 

17.08 

36.48 

26.65 

OBS 

004  00 

16.36 

36.29 

26.67 

OBS 

00500 

14.88 

36.05 

26.82 

OBS 

00600 

12.72 

35.69 

27.  CO 

OBS 

007  00 

10.35 

35.34 

27.  ie 

OBS 

00800 

07.89 

35.14 

27.42 

OBS 

00862 

06.91 

35.10 

27.53 

CBS 

00900 

06.83 

35.16 

27.59 

OBS 

01000 

05.82 

35.12 

27.69 

OBS 

01050 

05.39 

35.09 

27.72 

OBS 

010  70 

05.61 

35.15 

27.74 

OBS 

01100 

05.47 

35.15 

27.76 

OBS 

01200 

04.95 

35.08 

27.77 

OBS 

01300 

04.57 

35.05 

27.79 

OBS 

01400 

04.53 

35.07 

27.81 

OBS 

01500 

04.29 

35.05 

27.82 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

14 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

10  2 4 

MINO-SPO 

07 

TRACE  OIR 

0 

5 SQUARE  2 

SEA 

MIND-POR 

OURATION 

00.5 

2 SQUARE  48 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E47  Oil 

1 SQUARE  48 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P NO? 

N03 

SI03  PH 

1533.8 

1533.9 

1534.1 
1534  .6 

1530.4 

1524.0 
1522  .2 

1520.6 

1520.5 

1520.0 

1520.0 

1519.9 

1520.5 

1520.5 

1517.0 

1513.6 

1507.5 

1501 .0 
1493.8 

1493.1 

1493.8 

1493.0 

1492.0 

1494.1 

1491 .0 

1491 .0 

1489.9 

1490.1 

1490.7 

1491.7 

1492.8 


DIR  HGT  PER 

mIMO-DI  r 

17 

INST  STD  0 ECOROER  TEN  SQ  1206 

12 

MIND-SPD 

15 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

SEA  3 

MINO-FDR 

OURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

MEATHE3 

XI 

ORIG  E47  012 

1 

SOUARE 

48 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

T CT  P N02 

NOT  S 133 

PH 

1533.3 

1533.4 

1533.7 

1534.4 

1534.8 

1534.5 

1527.1 

1524.3 

1522.3 

1521.4 

1521.1 

1520.7 

1521.2 

1521.2 

1521.2 

1519.7 

1516.5 

1510.6 

1503.6 

1495.8 

1493.0 

1493.4 

1491 .0 

1490.1 

1491 .4 

1491 .3 
1490  .8 

1490.8 

1492.4 
1493.0 


404 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  10  31  8226  YEAP  1970 

CONSEC  0013  MONTH  10 

LAT  35  01  N OAY  02 
LONG  047  59  N HOUR  12.1 


CASTNUM/T1HE  LVLTyP  DEPT* 

12.1  JBS  00000 

DBS  00010 

ORS  00020 

OBS  00030 

OBS  00037 

ORS  00050 

CBS  00075 

OR'  00100 

CRS  00125 

OBS  00150 

JPS  002  00 

CBS  00250 

OPS  00300 

I'bS  00400 

OBS  00:'.  00 

°BS  00505 

UBS  CC600 

OBS  00700 

OBS  00740 

CBS  OOEOO 

OBS  00850 

CBS  00870 

OBS  00500 

OBS  01000 

OBS  01C30 

nBS  01045 

OBS  01080 

ObS  C1100 

ORS  01200 

TBS  01300 

3R«  01400 

GBS  01500 


BOTOP  04572  AIR  TEMP  24.4 
SHIP  El  MET  BULB  23.3 
DATA  USE  1 BAROMETP  1016.6 
AREA  05  CLOUT  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

24.25 

36.16 

24.46 

24.23 

36.16 

24.47 

24.23 

36.17 

24.48 

24.24 

36.21 

24.51 

24.30 

36.23 

24.50 

24.16 

36.24 

24.55 

20.75 

36.60 

23.60 

19.05 

36.56 

2o.22 

18.50 

36.54 

26.34 

18.00 

36.55 

26.46 

17.62 

36.53 

26.5  5 

17.31 

36.50 

26.6  1 

17.08 

36.46 

26.63 

16.17 

36.29 

26.72 

14.22 

35.00 

26.85 

14.27 

35.53 

26.67 

12.16 

35.60 

2 7.C4 

C9.50 

35.27 

27.27 

09.06 

35.24 

27.32 

07.10 

*5.05 

27.46 

06.65 

5.07 

27.54 

06.82 

35.  16 

27.55 

06.42 

35.15 

27.64 

05.62 

35.10 

2 7.7C 

05.37 

35.09 

2 7.7? 

05.47 

35.11 

27.73 

05.26 

35.11 

27.75 

05.29 

35.12 

27.76 

04.91 

35.10 

27.75 

04.59 

35.07 

27.  PC 

04.24 

35.02 

27.80 

04.  12 

35.01 

27.60 

DIR  HGT  PER  WlND-OIR  17 

22  -IND-SPO  ID 

SEA  3 MIND-FOR 

CL/TR  LEATHER  XI 


DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  Pj4 

1534.3 

1534.5 
1534  .6 
1534  .9 

1535.2 
15  35.1 

1527.3 

1523.0 

1521 .8 

1520.8 

1520.5 

1520.4 

1520.5 

1519.2 

1514.2 

1514.5 

1508.6 

1500.4 

1499.4 

1452.7 

1491 .8 

1492.9 

1491 .8 

1490. 2 

1489.7 

1490.3 

1490.1 

1490.5 

1490.6 

1450.9 

1491.1 

1492.3 


INST  STD  RECOROER  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 

DURATION  00.4  2 SQUARE  46 

ORIG  E47  013  l SQUARE  57 


TCT  P N02  N03  SI03  PH 


PEFID  31  8226  YEAP  1970  BOTDP  03499  AIR  TEMP  25.0 

CONSEC  0014  MONTH  10  SHIP  El  MET  BULB  23.9 

CAT  35  01  N OAY  02  DATA  USE  1 BAROMETR  1015.9 

LONG  047  00  W HOUR  18.2  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/T1ME  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

18.2  OBS  00000  24.32  36.24  24.50 

CBS  00010  24.30  36.24  24.51 

OBS  00020  24.26  36.24  24.5 2 

OBS  00030  24.23  36.24  24.53 

OBS  00050  22.10  36.44  25.30 

OBS  00075  19.57  36.46  26.01 

OBS  00100  18.60  36.49  26.28 

OBS  00125  18.00  36.52  26.45 

OBS  00150  17.74  36.54  26.53 

OBS  00200  17.48  36.53  26.59 

OBS  00250  17.21  36.50  26.63 

OBS  00300  17.12  36.49  26.65 

CBS  00345  16.87  36.45  26.67 

OBS  00400  16.04  36.27  26.73 

OBS  00500  14.26  35.95  26.88 

OBS  00600  12.14  35.60  27.05 

OBS  00700  09.79  35.32  27.26 

UBS  00718  09.85  35.39  27.30 

OBS  00800  07.39  35.07  27.44 

OBS  00655  06.63  35.08  27.55 

OBS  00900  06.64  35.17  27.62 

OBS  01000  05.74  35.12  27.70 

OBS  01C40  05.31  35.09  27.73 

CBS  01072  05.41  35.12  27.74 

OBS  01100  05.34  35.12  27.75 

OBS  01200  04.96  35.11  27.79 

OBS  01300  04.56  35.07  0 27.800 

OBS  01400  04.33  35.02  27.75 

OBS  01445  04.15  35.00  27.75 

OBS  01500  04.15  35.00  27.79 


DIP  HGT  PER  MINO-DIR  15  INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

11  2 3 MIND-SPD  11  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOP  DURATION  00.5  2 SQUARE  46 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E47  014  1 SQUARE  57 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PD4  TOT  P N02  NOS  SI03  PH 

1534.6 

1534.7 

1534.8 
1534  .9 

1530.2 

1523.9 

1521.6 

1520.4 

1520.0 

1520.1 

1520.1 

1520.6 

1520.6 

1518.7 

1514.4 

1508.6 

1501 .5 

1502.1 

1493.8 

1491 .8 

1492.7 

1490.7 

1489.6 

1490.6 

1450.7 

1490.9 

1491.5 

1491 .5 
1492.4 


405 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  ID  31  8226 

CONSEC  0015 
LAT  34  56  N 
LONG  046  04  W 


castnum/time 

00.1 


YEAR 

1970 

BOTOP  04206 

AIR  TE**P 

24. 

OIR  HOT 

PER 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET  BULB 

24. 

22  2 

4 

DAY 

03 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1016.9 

SEA 

HOUR 

00.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

24.54 

36.29 

24.48 

1535.2 

OBS 

000  10 

23.85 

36.31 

24.70 

1533.7 

OBS 

00020 

23.25 

36.38 

24.92 

1532.5 

OBS 

00030 

21.35 

36.42 

25.50 

1527.9 

OBS 

00050 

19.12 

36.53 

26.18 

1522.3 

OBS 

00075 

18.35 

36.55 

26.39 

1520.6 

OBS 

00100 

17.95 

36.55 

26.49 

1519.8 

OBS 

00125 

17.75 

36.55 

26.54 

1519.7 

OBS 

00150 

17.58 

36.54 

26.57 

1519.6 

OBS 

00200 

17.32 

36.49 

26.60 

1519.6 

CBS 

002  50 

17.24 

36.49 

26.62 

1520.2 

OBS 

00300 

16.89 

36.41 

26.64 

1519.8 

OBS 

00400 

15.64 

36.17 

26.7  5 

1517.4 

OBS 

00500 

13.55 

35.77 

26. 6S 

1511.9 

OBS 

00600 

12.03 

35.57 

27.04 

1508.1 

OBS 

00700 

09.44 

35.26 

27.27 

1500.2 

OBS 

00800 

07.44 

35.08 

27.44 

1494.0 

OBS 

00852 

06.61 

35.06 

27.54 

1491 .6 

OBS 

00880 

06.66 

35.14 

27. 6C 

1492.4 

OBS 

00900 

06.51 

35.14 

27.62 

1492.1 

OBS 

01000 

05.81 

35.13 

27. 7C 

1491 .0 

OBS 

01060 

05.26 

35.09 

27.74 

1489.  T 

OBS 

01100 

05.32 

35.11 

27.75 

1490.7 

OBS 

01200 

04.74 

35.08 

27.79 

1489.9 

OBS 

01300 

04.62 

35.07 

27.80 

1491.1 

OBS 

01400 

04.42 

35.06 

27.81 

1491 .9 

OBS 

01500 

04.  16 

35.02 

27.  ei 

1492.5 

M IS 0-0 I R 18 
WlND-SPD  15 
MlND-FDR 
LEATHER  X2 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  01 R 0 

DURATION  00.5 

ORIG  E47  015 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


OXYG 


•04  TOT  P N02 


N03  S 1 03  PH 


REF  1 0 31  8226 

CONSEC  0016 

LAT  35  10  N 
LONG  048  14  W 


CASTNUH/TI-E 

18.0 


YEAR 

1970 

BOTCP  03109 

AIR  TENt>  24. 

OIR  HGT  PER 

MONTH 

10 

SHIP  El 

mET  BUI  6 23. 

21  2 ? 

DAY 

03 

OATA  USE  1 

oAFOMETS  1017. t 

SFA 

HOUR 

18.0 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

CL/TP 

lvltvp 

DEPTH 

TE“P 

SAL 

5IGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

24.58 

36.  12 

24.34 

1535.1 

CBS 

00010 

24.26 

36.10 

24.42 

1534.5 

CBS 

00020 

24.09 

36.16 

24.51 

1534.3 

OBS 

00030 

22.51 

36.28 

25.06 

1530.7 

CBS 

00050 

20.51 

36.47 

25.76 

1526.1 

OBS 

00075 

19.21 

3o.52 

26.15 

1523.0 

OBS 

00100 

18.31 

36.50 

26.36 

1520.8 

ObS 

00125 

17.85 

36.51 

26. 4E 

1519.9 

OBS 

00150 

17.64 

36.51 

26.53 

1519.7 

OBS 

00200 

17.34 

36.49 

26.59 

1519.6 

OBS 

002  50 

17.16 

36.47 

26.62 

1519.9 

PBS 

00300 

17.10 

36.47 

26.64 

1520.5 

UBS 

00350 

16.93 

36.44 

26.6  5 

1520.8 

CttS 

00400 

16.51 

36.35 

26.68 

1520.3 

OBS 

00500 

15.11 

36.07 

26.79 

1517.3 

CBS 

006C0 

12.84 

35.66 

26.95 

1511.0 

°BS 

007  00 

10.50 

35.39 

27.19 

1504.2 

OBS 

00800 

08.13 

35.17 

27.41 

1496.8 

OBS 

00970 

06.04 

35.12 

27.54 

1493.3 

OBS 

00900 

06.93 

35.14 

27.56 

1493.8 

OBS 

009  15 

06.93 

35.18 

27.59 

1494.1 

CBS 

009  eo 

05.95 

35.12 

27.67 

1491.2 

OBS 

01000 

05.97 

35.13 

27.68 

1491.6 

CBS 

01050 

05.44 

35.09 

27.72 

1490.3 

OBS 

01080 

05.45 

35.11 

27.73 

1490  .8 

OBS 

01100 

05.27 

35.11 

27.75 

1490.4 

CBS 

01170 

04.93 

35.07 

27.76 

1490  .2 

OBS 

01200 

04.94 

35.07 

27.76 

1490.7 

CBS 

01240 

04.87 

35.07 

27.77 

1491 .1 

nos 

01250 

04.74 

35.07 

27.78 

1490.7 

OBS 

01300 

04.69 

35.07 

27.79 

1491.4 

035 

01400 

04.48 

35.06 

27.80 

1492.2 

LBS 

01500 

04.36 

35.05 

27.61 

1493.3 

KlNO-DlR  25 
* I N 0-  S P 0 18 
WIND-FOP 
WtATHfa  XI 


r XY  0 PC  4 


INST  STO  RECORDER 
T°  AC  E OIR  n 

DURATION'  00.6 

ORIG  E47  016 


TEN  SQ  1206 
5 SQUAOF  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


T CT  P N02  N03  S 103 


PH 


TABLE  XXVI.— Continued 


4EFID 

31 

822  6 

YEAR 

1970 

80T0P  04663 

AIR  TEMP  24.  OIF  HOT  PEP 

WIND-DIP 

25 

INST  STO  PECOPOEP 

TEN  SO  120* 

CONSEC 

0017 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET  BULB  23.  22  2 2 

WINO-SPO 

06 

TRACE  DIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

L AT 

34 

57  N 

DAY 

04 

DATA  USE  1 

BABOMETP  1020.0  SEA 

WlND-FOR 

DURATION 

00.6 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

55  W 

HOOF 

00.0 

ABEA  05 

CLOUD  T/A  CL/TR 

weather 

XI 

ORIG  E47  017 

1 

SQUARE 

47 

CASTM,M/T|ME 

LVLTYO 

OE  PTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T  OYNOPTh  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

$103 

PH 

00. C CBS 
06  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

oes 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

GBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

CBS 

OBS 

OBS 


000 00  24.30 
00010  24.29 
0C020  24.30 
00030  24.26 
00050  24.06 
00075  20.52 
00100  19.01 
00125  17.96 
00150  17.80 
00200  17.51 
00250  17.26 
00300  17.10 
00347  16.93 
00400  16. C8 
00500  14.41 
00600  12.01 
00700  09.42 
OOfOO  07.31 
00640  06.65 
00eB2  06.64 
00900  06.39 
0098  0 05.58 
01000  05.65 
01017  05.83 
01100  05.14 
01200  04.76 
01300  04.43 
01400  04.21 
01503  04.10 


36. 

15 

24. 

,44 

36. 

.15 

24. 

.44 

36. 

15 

24. 

,44 

36. 

,17 

24. 

,47 

36. 

24 

24. 

.58 

36. 

.52 

25. 

.80 

36. 

.53 

4.  6. 

.20 

36. 

.51 

26. 

, 4 6 

36. 

.53 

26. 

.51 

36. 

,53 

26. 

.58 

36. 

,48 

26. 

60 

36. 

.46 

26. 

.63 

36. 

,44 

26. 

.65 

36. 

.26 

26. 

.72 

35. 

,91 

26. 

.82 

35. 

,53 

27, 

.02 

35. 

,29 

27. 

.30 

35. 

,04 

27. 

.43 

35. 

.06 

27. 

,53 

35. 

.12 

27, 

.58 

35. 

.12 

27. 

.62 

35. 

.10 

27. 

.71 

35. 

.11 

27, 

.70 

35. 

.18 

27, 

.74 

35. 

.09 

27, 

.75 

35. 

.08 

27. 

. 79 

35. 

.03 

27 

.79 

35. 

.02 

27, 

.80 

35. 

.02 

27, 

.f  1 

1534.5 
1534  .6 
1534.8 
1534  .9 

1534.8 

1526.5 

1522.8 
1520.2 
1520.2 
1520.2 

1520.2 

1520.5 

1520.8 

1518.9 

1514.8 

1508.0 

1500.1 

1493.5 

1491 .6 

1492.3 

1491 .6 

1489.7 
1490  .3 

1491.4 

1489.9 

1490.1 

1490.2 
1491 .0 

1492.3 


REF  10 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTOP  04755 

AIR 

TEMP  23. 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0018 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET 

BULB  23. 

24 

LAT 

35 

52  N 

DAY 

04 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.0 

SEA 

3 

LONG 

048 

00  w 

HOUR 

06.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

06.2 

OBS 

00000 

24.32 

36.14 

24.43 

1534.5 

OBS 

00010 

24.32 

36.13 

24.42 

1534  .6 

OBS 

00020 

24.26 

36.  14 

24.45 

1534.7 

OBS 

000  30 

24.20 

36.22 

24.52 

1534.8 

OBS 

00050 

22.16 

36.28 

25.16 

1530.1 

OBS 

00075 

19.21 

36.46 

2o.  10 

1522.9 

OBS 

00 100 

IB. 57 

36.46 

26.26 

1521  .5 

OBS 

00125 

17.93 

36.48 

26.44 

1520.1 

OBS 

00150 

17.75 

36.48 

26.48 

1520.0 

OBS 

00200 

17.43 

36.49 

26.57 

1519.9 

OBS 

00250 

17.22 

36.45 

26.59 

1520.1 

OBS 

002  80 

17.01 

36.41 

26.61 

1519.9 

OBS 

002  90 

17.10 

36.44 

26.61 

1520.3 

OBS 

00300 

16.88 

36.37 

26.61 

1519.8 

OBS 

00320 

17.09 

36.46 

26.63 

1520.8 

OBS 

00400 

16.30 

36.26 

26.66 

1519.5 

OBS 

00500 

14.96 

35.98 

26.75 

1516.7 

OBS 

006  00 

12.77 

35.65 

26.96 

1510.6 

OBS 

00700 

09.56 

35.28 

27.26 

1500.6 

OBS 

00715 

09.67 

35.36 

27.31 

1501 .4 

OBS 

00740 

08.38 

35.12 

27.33 

1496.7 

OBS 

00800 

06.98 

35.04 

27.47 

1492.2 

OBS 

008  40 

06.68 

35.05 

27.52 

1491.7 

OBS 

00880 

06.60 

35.11 

27.58 

1492.1 

OBS 

00900 

06.36 

35.11 

27.61 

1491.5 

OBS 

00940 

06.02 

35.10 

27.65 

1490.8 

OSS 

00960 

06.13 

35.13 

27.66 

1491.6 

OBS 

01000 

05.71 

35.09 

27.68 

1490.5 

OBS 

01100 

05.02 

35.04 

27.73 

1489.3 

oes 

01200 

04.70 

35.04 

27.76 

1489.7 

oes 

01300 

04.45 

35.03 

27.  78 

1490.3 

oes 

01400 

04.25 

35.02 

27.80 

1491.2 

oes 

01495 

04.14 

35.01 

27.80 

1492.3 

wIND-OIR 

24 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  l 

20  6 

wind-spd 

05 

trace  dir  d 

5 SQUARE 

4 

WIND-FOR 

DURATION  00.4 

2 SQUARE 

48 

WEATHER 

X2 

ORIG  E47  018 

1 SQUARE 

58 

oxyg 


PD4  TOT  P N02  N03 


S 103 


PM 


407 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  1 0 

31 

8226 

YEAR 

1970 

80TDP  01691 

AIR  TEMP 

26. 

DIR  HGT  PER 

NlNO-OIR 

07 

CONSEC 

0019 

MONTH 

10 

SHIP 

El 

NET  3UL0 

26. 

11  2 

Ml  YO-SPD 

07 

CAT 

35 

02 

N 

DAY 

06 

OATA 

USE 

1 

8AR0METP 

1019.3 

SEA 

■INO-FOR 

LCNC 

068 

07 

M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOU*)  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X6 

CASTNUM/TME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGma-T 

OVNDPTH  SND  VEL  DAY G 

PQ6 

12.2 

UBS 

000  00 

26.10 

35.98 

26.3  7 

1533.8 

OBS 

00010 

26.11 

35.98 

26.37 

1536.0 

CBS 

00020 

26.11 

36.06 

26.63 

1536.2 

CBS 

00030 

26.26 

36.12 

26.63 

1536.8 

OBS 

00C50 

23.33 

36.23 

26.79 

1533.0 

OBS 

000  75 

19.76 

36.67 

25.96 

1526.6 

OBS 

00100 

18.87 

36.50 

26.22 

1522.6 

OBS 

00125 

18.28 

36.50 

26.37 

1521 .1 

OBS 

00150 

16.01 

36.50 

26.66 

1520.8 

OBS 

002  00 

17.60 

36.69 

26.53 

1520.6 

OBS 

002  50 

17.38 

36.67 

26.57 

1520.5 

OBS 

00300 

17.17 

36.66 

26.60 

1520.7 

OBS 

00360 

17.03 

36.62 

26.61 

1521.3 

OBS 

00600 

16.71 

36.33 

26.62 

1520.9 

OBS 

006  70 

15.70 

36.16 

26.73 

1518.7 

OBS 

00500 

16.88 

35.97 

26.76 

1516.6 

OBS 

00600 

12.58 

35.62 

26. 9e 

1510.1 

OBS 

00700 

10.16 

35.32 

27.19 

1502.9 

OBS 

00800 

08.36 

35.15 

27.36 

1697.6 

DBS 

00B60 

07.36 

35.08 

27.65 

1696.6 

OB' 

00900 

06.66 

35.07 

27.56 

1692.7 

OBS 

00980 

06.06 

35.08 

27.63 

1691.5 

OBS 

01000 

05.72 

35.06 

27.66 

1690.5 

OBS 

01060 

06.02 

35.15 

27.69 

1692.5 

OBS 

01 100 

05.57 

35.10 

27.71 

1691.6 

OBS 

01160 

05.61 

35.11 

27.71 

1692.5 

OBS 

01200 

05.00 

35.02 

27.71 

1690.9 

OBS 

01210 

06.86 

35.01 

27.72 

1690  .6 

OB' 

01300 

06.60 

35.01 

27.75 

1690.9 

OBS 

01320 

06.66 

36.99 

27.75 

1690.6 

OBS 

01600 

06.65 

35.00 

27.76 

1692.0 

OBS 

01695 

06.35 

35.00 

27.77 

1693.1 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIA  0 

DURATION  00.7 

GRIG  E67  01 A 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SOUA*E  68 
I SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  S 103  PH 


REFID 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BCTOP  03566 

AIR  TEMP  26.  DIR  HGT  PEP 

MINO-DIR 

03 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0020 

MONTH 

10 

SHIP  El 

MET  BULB  23.  35  1 3 

MIND-SPO 

09 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

C6 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1017.6  SEA 

MIND-FDP 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

68 

LONG 

068 

02  A 

HOUR 

18.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A  CL/TR 

HEATHER 

XI 

OR 1G  E67  020 

1 

SQUARE 

58 

castnum/time 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL  SIGMA-T  OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

OBS 

GOOOO 

26.01 

35.86 

26.31 

1533.6 

OBS 

00010 

26.02 

35.93 

26.36 

1533.7 

OBS 

00020 

26.29 

36.17 

26.66 

1536.8 

OBS 

00030 

26.29 

36.17 

26.66 

1536  .9 

OBS 

00050 

23.01 

36.25 

26.90 

' 1532  .2 

OBS 

000  75 

19.07 

36.52 

26.18 

1522.6 

OBS 

00100 

18.31 

36.53 

26.38 

1520.9 

OBS 

00125 

17.99 

36.52 

26.66 

1520.3 

OBS 

00150 

17.78 

36.52 

26.51 

1520.1 

OBS 

00200 

17.67 

36.69 

26.56 

1520.0 

OBS 

002  50 

17.26 

36.67 

26.60 

1520.1 

OBS 

00300 

17.17 

36.66 

26.61 

1520.7 

OBS 

003  50 

17.09 

36.65 

26.62 

1521.3 

OBS 

006  00 

16.76 

36.38 

26.6  5 

1521.1 

OBS 

005  00 

15.58 

36.16 

26.76 

1518.8 

OBS 

006  00 

13.66 

35.76 

26.89 

1513.2 

OBS 

00700 

10.96 

35.60 

27.11 

1505.8 

OBS 

00*00 

08.26 

35.16 

27.37 

1697.2 

OBS 

00B75 

06.78 

35.07 

27.52 

1692.7 

OBS 

009  00 

06.56 

35.13 

27.60 

1692.3 

06' 

00950 

06.25 

35.12 

2 7.66 

1691 .9 

06' 

00955 

06.00 

35.08 

2 7.66 

1690.9 

OBS 

01000 

05.81 

35.08 

2 7.66 

1690.9 

OBS 

01020 

C5.82 

35.10 

27.68 

1691 .3 

OBS 

01060 

05.61 

35.10 

27.70 

1690.8 

OBS 

01100 

05.56 

35.09 

27.70 

1691.5 

OBS 

01150 

05.  17 

35.07 

27.73 

1690.8 

OBS 

01200 

05.01 

35.07 

27.75 

1691.0 

OBS 

01300 

06.87 

35.06 

27.76 

1692.1 

OBS 

01360 

06.53 

35.03 

27.77 

1691.7 

OBS 

01600 

06.67 

35.03 

27.78 

1692.1 

OBS 

01690 

06.33 

35.02 

27.79 

1693.0 

TABLE  XXVI.— Continued 


REFID 

31 

822* 

VEAA 

1970 

BOTOP  04574 

AIR 

TEMP  23. 

OIR  HGT  Pc  R 

MI90-0IR 

04 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONS EC 

0021 

month 

10 

SNIP  El 

MET 

6U16  22 . 

36 

1 3 

MIHD-SPO 

08 

TRACE  DIR 

0 5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

38  N 

OAY 

05 

OATA  USE  1 

BARONET*  10  18.3 

SEA 

MlND-EDR 

OU*  ATI  ON 

00.5  2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

08  W 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

heather 

XI 

ORIG  E47  021 

1 SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPTM 

SNO  VEl 

OXYG 

P04 

T OT  P N02 

N03  S 133  PM 

00.0 

oes 

00000 

24.29 

35.82 

24.20 

1534.1 

08  S 

00010 

24.44 

3*. 05 

24.32 

1534.8 

06  S 

00020 

24.31 

36.08 

24.39 

1534.7 

06  S 

000  30 

24.33 

36.11 

24.40 

1535.0 

06S 

00050 

22.52 

36.34 

25.11 

1531.1 

06  S 

00075 

20.40 

36.52 

25.83 

1526.2 

06  S 

00 100 

19.02 

36.51 

26.19 

1522.8 

oes 

00125 

18.29 

36.51 

26.37 

1521.2 

oes 

00150 

18.02 

36.52 

26.45 

1520.8 

oes 

00200 

17.59 

3*. 50 

26.54 

1520.4 

oes 

00250 

17.28 

36.46 

26.58 

1520.2 

oes 

002*5 

17.17 

36.44 

26.60 

1520.1 

oes 

00300 

17.1* 

36.45 

26.6  1 

1520.7 

oes 

00370 

1*.  99 

36.42 

26.62 

1521  .3 

oes 

00400 

16.77 

3*. 38 

26.65 

1521.1 

oes 

00500 

15.37 

36. 09 

26.75 

1518.1 

oes 

006  00 

13.12 

35.69 

26.92 

1512.0 

oes 

00700 

10.87 

35.40 

27.13 

1505.5 

oes 

00800 

08.02 

35.14 

27.40 

1496.3 

oes 

00900 

06.57 

35.10 

27.58 

1492.3 

oes 

00980 

05.92 

35.10 

27.66 

1491.1 

oes 

01000 

05.89 

35.10 

27.67 

1491.3 

OBS 

01100 

05.43 

35.09 

27.72 

1491.1 

oes 

01120 

05.22 

35.07 

27.73 

1490.5 

oes 

01170 

05.22 

35.09 

27.74 

1491 .4 

oes 

01200 

04.90 

35.05 

27.75 

1490.5 

oes 

01300 

04.6* 

35.05 

27.78 

1491 .2 

oes 

01400 

04.42 

35.02 

27.78 

1491.9 

oes 

01500 

04.20 

35.00 

27.79 

1492.6 

REFID 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTDP  04709 

AIR 

TfNP  22. 

DIR  HGT  PER 

MIND-OIR 

03 

INST  STO  PECOROER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0022 

MONTH 

10 

SHIP  El 

MET 

BULB  21. 

01 

MIND-  SPO 

08 

TRACE  DIP 

0 5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAY 

05 

OATA  USE 

1 

8 A RONE  T R 1015. 9 

SEA 

3 

M 1 NO— E JP 

DURATION 

OO.fr  2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

06  W 

HOUR 

06.0 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

MEA  THE* 

XI 

ORIG  E47  022 

1 SQUARE 

48 

C4STNUM/T1ME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PD  4 

TOT  * N02 

NOS  S 103  ®H 

06.0 

OBS 

00000 

24.24 

35.86 

24.24 

1534.0 

OBS 

000  10 

24.35 

36.07 

24.37 

1534  .6 

oes 

00020 

24. 3€ 

36.  oe 

24.31 

1534  .9 

oes 

000  30 

24.38 

36.08 

24.3  7 

1535.1 

OBS 

000  50 

22.76 

36.35 

25.05 

1531 .7 

OBS 

000  75 

19.91 

36.53 

25.97 

1524.9 

oes 

00100 

18.66 

36.54 

26.30 

1521.9 

OBS 

00125 

18.18 

36.53 

24.42 

1520.9 

oes 

00150 

17.84 

36.52 

26.49 

1520.3 

oes 

00200 

17.59 

36.52 

26.55 

1520.4 

oes 

002  50 

17.37 

36.40 

26.58 

1520.5 

oes 

003  00 

17.14 

36.45 

26.61 

1520.6 

OBS 

00360 

17.07 

36.44 

26.62 

1521 .4 

CBS 

00400 

16.88 

36.41 

26.64 

1521.5 

OBS 

00480 

16.06 

36.22 

26.69 

1520.1 

oes 

00500 

13.66 

36.15 

26.73 

1519.1 

oes 

006  00 

12.92 

35.67 

26.95 

1511 .3 

oes 

00700 

10.38 

35.35 

27.18 

1503.7 

oes 

00780 

08.51 

35.15 

27.33 

1497.9 

OBS 

00800 

08.41 

35.15 

27.35 

1497 .8 

oes 

00900 

06.60 

35.05 

27.53 

1492.4 

oes 

00920 

06.61 

35.11 

27.58 

1492.8 

oes 

01000 

05.99 

35.11 

27.66 

1491 .7 

oes 

01040 

05.45 

35.04 

27.67 

1490.1 

oes 

01030 

03.74 

35.14 

27.72 

1491  .6 

oes 

01100 

05.27 

35.07 

27.72 

1490.4 

oes 

01200 

04.80 

35.04 

27.75 

1490.1 

oes 

01230 

04.64 

35.02 

27.75 

1489.9 

oes 

01300 

04.55 

35.02 

27.76 

1490.7 

oes 

01400 

04.34 

35.01 

27.78 

1491 .5 

oes 

01495 

04.  19 

34.99 

27.78 

1492.5 

409 


TABLE  XXVI. — Continued 


REFI0 

31 

6226 

YEAR 

197C 

BOTOP  04*43 

AIR  TEMP  23.  OIR  HOT  PER 

MIND-01  R 

04 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1 

204 

CONSEC 

0021 

MONTH 

10 

SHIP  El 

MET  BULB  22.  02 

MINO-SPD 

09 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

IAT 

34 

54  N 

OAV 

05 

OATA  USE 

l 

BAROMETR  1017.1  SEA  1 

M1N0-F0R 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

4* 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  CL/TR 

meather 

XI 

ORIG  EAT  023 

1 

SQUARE 

47 

CASThUM/MNE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T  DYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

NO!  S 103 

PM 

OBS 

00000 

23. B4 

35.66 

24.21 

06  S 

00010 

23.81 

35.66 

24.22 

OBS 

00020 

23.97 

35.80 

24.  2 8 

OBS 

000  30 

24.01 

36.01 

24.42 

OBS 

00040 

24.09 

36.09 

24.46 

OBS 

00050 

22.96 

36.08 

24.78 

OBS 

000  75 

19. B5 

36.46 

25.93 

OBS 

00100 

IB. 71 

36.45 

26.22 

OBS 

00125 

18.09 

36.43 

26.36 

OBS 

00150 

17.76 

36.45 

26.46 

OBS 

00200 

17.41 

36.45 

26.54 

OBS 

002  50 

17.12 

36.42 

26.59 

OBS 

00300 

17.11 

36.42 

26.59 

OBS 

00360 

16.93 

36.40 

26.62 

OBS 

00400 

16.26 

36.23 

26.65 

OBS 

00500 

14.15 

35.85 

26.8  3 

OBS 

00600 

11.4* 

35.42 

27.04 

OBS 

00700 

09.48 

35.24 

27.25 

OBS 

OOBOO 

07.18 

34.99 

27.41 

OBS 

00855 

06.57 

35.02 

27.51 

OBS 

00900 

06.56 

35.09 

27.57 

OBS 

01000 

05.43 

35.03 

27.67 

OBS 

01005 

05.39 

35.03 

27.67 

OBS 

01020 

05.54 

35.09 

27.70 

OBS 

01100 

05.20 

35.06 

27.72 

OBS 

01200 

04.83 

35.03 

2 7.74 

OBS 

01300 

04.45 

35.00 

27.76 

OBS 

01400 

04.22 

34.98 

27.77 

OBS 

01490 

04.15 

34.96 

27.76 

1932. • 

1512.9 

1911 .4 

1514.1 

1514.5 

1511.9 

1524.7 

1521.9 

1520.5 

1520.0 
1519. • 

1514.7 

1520.5 

1520.4 

1519.4 

1511.9 

1506.0 
1500.3 

1492.9 

1441.5 

1492.1 
14*9. 1 

1499.2 

1490.2 

1490.1 

1490.2 

1490.1 
1441.0 

1492.2 


RfPIO 

31  8226 

YEAR 

1970 

BOTOP  04297 

AIR 

TEMP  24. 

DIR 

HOT  PC  R 

CONS EC 

0024 

9CNTM 

10 

SHIP  El 

MET 

BULB  21. 

04 

2 3 

l*t 

35  08  N 

CAY 

05 

OATA  USE  l 

BAROMETR  1015.9 

SEA 

CCNC 

047  56  M 

HOUR 

18.2 

AREA  05 

CIOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNU«/T 1«C 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1JMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

18.2 

OBS 

00000 

23.98 

35.62 

24.14 

1533.1 

CBS 

000  10 

23.69 

35.61 

24.21 

1532  *5 

OBS 

00020 

23.72 

35.66 

24.24 

1532.8 

OBS 

000  30 

23.36 

36.01 

24.61 

1532.5 

OSS 

OOCSO 

22.41 

36.35 

25.15 

1530.9 

OBS 

00075 

20.01 

36.51 

25.93 

1525.2 

08  S 

001  00 

19.26 

36.52 

26.13 

1523.5 

OBS 

00125 

18.48 

36.49 

26.31 

1521.7 

CBS 

001  50 

17.98 

36.44 

26.40 

1520.4 

OSS 

00200 

1 7.61 

36.44 

24. 4 S 

1520 .4 

OBS 

002  30 

17.06 

36.32 

26.53 

1519.1 

OBS 

002  50 

16.96 

36.32 

26.55 

1519.1 

OSS 

00300 

1*.*2 

36.28 

26.60 

1518.9 

OSS 

00320 

16.57 

36.30 

26.63 

1519.1 

OSS 

00340 

16.34 

36.23 

26.63 

1518.6 

OSS 

003  50 

16.41 

36.28 

26.65 

1519.1 

OSS 

00400 

15.91 

36.  19 

26.70 

1318.2 

OSS 

00500 

14.40 

35.89 

26.81 

1514.8 

OSS 

006  00 

12.45 

35.60 

26.99 

1509.6 

OSS 

00  700 

09.74 

35.26 

27.22 

1501  .3 

OSS 

00800 

07.97 

35.13 

27.40 

1496.1 

OSS 

00880 

0*.  36 

35.06 

27.57 

1491  .1 

OSS 

009  00 

06.46 

35.12 

27.61 

1491  .9 

OSS 

01000 

05.54 

35.07 

27.69 

1489.8 

OSS 

01025 

05.88 

35.18 

27.73 

1491. B 

OSS 

01050 

05.45 

35.11 

27.73 

1490.3 

OSS 

01 100 

05.24 

35.08 

27.73 

1490.3 

OSS 

01170 

04.80 

35.04 

27.75 

1489.6 

OSS 

01200 

04.90 

35.07 

27.76 

1490.4 

OSS 

01300 

04.  70 

35.07 

27.79 

1491  .4 

OSS 

01350 

04.44 

35.05 

27.80 

1491.1 

OSS 

01400 

04.42 

35.04 

27.79 

1491  .9 

OSS 

01495 

04.17 

35.02 

27.81 

1492.4 

MIND-OI  R 

33 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

MIND-SPD 

06 

TRACE  OIR 

0 3 

SOUARE 

4 

MIND-FOR 

0URAT1 JN 

00.5  2 

SQUARE 

46 

MEA THE# 

XI 

ORIG  E47  024 

1 

SOUARE 

57 

OXYG 

P04 

T OT  P N02 

N03  S103 

PH 

410 


TABLE  XXVI.— Continued 


REP  10 

31 

8226 

YEAR  1970 

BOTOP 

06207 

AIR  TEMP 

29. 

CONSEC 

0025 

MONTH  10 

SHIP 

El 

WET  BULB 

20 

LAT 

35 

00 

N 

OAY  06 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1016 

LONG 

067 

57 

W 

HOUR  00.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00.1 

OBS 

00000 

23.76 

35.69 

26.11 

OBS 

00010 

23.79 

35.66 

26.21 

OBS 

00020 

23.95 

35.80 

26.28 

OBS 

00030 

26.06 

35.87 

26.31 

OBS 

00050 

23.62 

36.21 

26.6° 

OBS 

000  75 

21.37 

36.53 

25.5  7 

OBS 

00100 

19.50 

36.53 

26.08 

OBS 

00125 

18.82 

36.51 

2o.26 

OBS 

00150 

16.12 

36.69 

26.60 

OBS 

00200 

17.53 

36.66 

26.52 

OBS 

002  30 

17.25 

36.62 

26.56 

OBS 

002  50 

17.21 

36.62 

26.57 

OBS 

002  80 

17.05 

36.61 

26.60 

OBS 

00300 

17.08 

36.62 

26.60 

CBS 

00320 

17.02 

30.62 

26.62 

OBS 

006  00 

15.90 

36.19 

26.70 

OBS 

00500 

16.J5 

35.  B6 

2o.B6 

OBS 

00600 

11.58 

35.68 

27.06 

OBS 

007  00 

09.65 

35.27 

27.27 

OBS 

00600 

07.66 

35.13 

27.68 

OBS 

00980 

06.36 

35.07 

27.58 

OBS 

00900 

06.57 

35.16 

27.61 

OBS 

009  70 

05.66 

35.09 

27.69 

OBS 

01000 

05.66 

35.10 

27.70 

OBS* 

01100 

05.13 

35.09 

27.75 

OBS 

01130 

06.97 

35.07 

2 7.76 

OBS 

01200 

06.97 

35.08 

27.76 

OBS 

01300 

06.65 

35.07 

27.79 

OBS 

01600 

06.33 

35.06 

27.80 

OBS 

01695 

06.19 

35.02 

27.80 

OIR  M»T  PER  WI9D-DIR  36  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

01  2 6 W1ND-SPD  07  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  A 

SEA  WINO-FDR  DURATION  00.5  2 SQUARE  66 

CL/TR  WEATHER  Xl  OR|t  EAT  025  1 SQUARE  57 


DVNOPTH  SNO  VEl  OXVG  PDA  TOT  P N02  N03  SID3  PH 

1532  .A 

1532.8 

1533.5 
153A.0 

1533.7 

1526.8 
152A.2 

1522.7 

1521.1 

1520.2 

1519.8 

1520.0 

1520.0 
1520. A 

1520.6 

1518.2 

1513.9 

1506.5 

1500.2 
IA9A.2 

1691 .1 
1692 .A 
1A89.8 
1690.  3 
1A89.8 
1 A 89  • 7 
1A90.9 

1691.2 

1691 .5 

1692.5 


REP10  31  6226  YEAR  1970 

CONSEC  0026  MONTH  10 

CAT  35  00  N OAY  Ot 
LONG  0A8  10  W HOUR  06.1 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH 

06.1  OBS  00000 

oes  oooio 

OBS  00020 

OBS  00030 

OBS  00060 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  001 00 

OBS  00125 

OBS  00150 

OBS  00200 

OBS  00250 

OBS  00280 

OBS  00300 

OBS  00350 

OBS  00600 

OBS  00500 

OBS  00600 

OBS  00700 

OBS  00600 

OBS  00860 

OBS  00900 

OBS  01000 

OBS  01100 

OBS  01200 

OBS  Cl  300 

OBS  01A00 

OBS  01A95 


BOTOP  03566  AIR  TEMP  25.6 

SHIP  El  WET  BULB  22.2 

OATA  USE  1 BAROMETR  1012.5 

AREA  05  CLOUO  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

23.83 

35.73 

26.26 

2 3.96 

35.61 

26.29 

26.08 

35.91 

26.33 

26.17 

36.06 

26.60 

26.27 

36.16 

26.66 

22.35 

36.23 

25.07 

20.85 

36.56 

25.72 

19.55 

36.55 

26.08 

18.66 

36.68 

26.26 

18.15 

36.68 

26.38 

17.67 

36.65 

26.68 

17.33 

36.63 

26.55 

17.08 

36.39 

26.58 

17.08 

36.39 

26.58 

16.66 

36.38 

26.62 

16.33 

36.26 

26.66 

16.61 

35.65 

26.7  7 

12.36 

35.60 

27.00 

10.27 

35.35 

27.20 

08.12 

35.16 

27.39 

06.98 

35.07 

27.50 

06.58 

35.09 

27.57 

05.80 

35.12 

27.69 

05.25 

35.08 

27.73 

06.89 

35.08 

27.77 

06.79 

35.07 

27.78 

06.53 

35.06 

27.80 

06.33 

35.05 

27.81 

DIR  HGT  PER  WlND-DIR  31 

36  WIND-SPO  05 

SEA  3 W1ND-F0R 

CL/TR  WEATHER  XO 


QVNDPTH  SND  VEL  3XVG  PD6 

1532.8 

1533.6 
1536.  0 

1536.5 

1535.0 
1530  .6 

1527.6 

1526.6 

1522.2 

1521.2 

1520.6 

1520.6 

1520.1 

1520.6 

1520.5 

1519.6 

1516.8 

1509.3 

1503.3 

1696.7 

1692.9 

1692.3 

1690.9 

1690.3 

1690.5 

1691.8 

1692.6 

1693.1 


INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  6 
DURATION  00.5  2 SQUARE  6B 
ORIG  E67  026  1 SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


TABLE  XXVI. — Continued 


REF  I 0 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTDP 

04755 

AIR  TEMP 

27.2 

01 R HOT 

PER 

WIND-OIR 

19 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

002  7 

MONTH 

10 

SHIP 

£1 

MET  BULB 

21.7 

01 

KhO-SPO 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

33 

00 

N 

OAY 

06 

CATA 

USE  1 

BAROMETR 

1015.6 

SEA 

3 

WIND'FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

57 

W 

HOUR 

19.9 

AREA 

05 

CL GUO  T/A 

1/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

IR1G  E47  C27 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P34  TOT  P N02 

N03 

SI  33 

PH 

19.9 

OBS 

00000 

24.18 

35.681 

24.12 

1533.6 

19.9 

OBS 

00025 

23.93 

35.926 

24.38 

15  33.7 

19.9 

OBS 

00050 

22.96 

36.271 

24.93 

15  32.1 

19.9 

OBS 

000  75 

20.89 

36.537 

25.71 

1527.6 

19.9 

OBS 

00101 

19.40 

36.541 

26.11 

1526. 0 

19.9 

OBS 

00151 

17.99 

36.454 

26.40 

1520.7 

19.9 

OBS 

00201 

17.98 

36.437 

26.52 

1520.0 

19.9 

OBS 

00302 

17.06 

36.393 

26.59 

1520.4 

19.9 

OBS 

T00403 

16.  13 

36.212 

26.67 

1519.0 

19.9 

OBS 

00504 

14.11 

35.836 

26.63 

1513.8 

19.9 

OBS 

00605 

12.20 

35.545 

26.99 

1508.8 

19.9 

OBS 

T 00807 

07.71 

35.107 

27.42 

1495.2 

19.9 

OBS 

T 01009 

05.67 

35.054 

27.66 

1490.5 

19.9 

OBS 

TO  15  14 

04.10 

34.972 

27.77 

1492.4 

REFID  31  82*  6 

VEAP 

1970 

BCTDP  04572 

AIR 

TEMP  23.? 

DIE  Hf.t  PER 

W1ND-D1  P 

17 

INST  NANSFN 

CAST 

CONSEC  0028 

MONTH  10 

SHIP  El 

WET 

BULB  21. 1 

07 

Wl^D-'PD 

05 

TRACE  tik 

SQUARE 

2 

LAT  34  5 7 N 

OAY 

07 

DATA  USE  l 

BAROMETR  inito.6 

SEA 

3 

W|,\0-c,P 

duration 

2 

LONG  048  00  to 

HOUR 

13.1 

AP  FA  05 

CLOUO  T/A  o/fr 

CL/TP 

«EA thE^ 

XI 

C-RIG  E4  7 028 

1 

SOUARE 

*8 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

°74 

T OT  P N02 

N03 

S 1 33 

PH 

13.1 

OBS 

00000 

23.93 

35.743 

24.25 

1333.1 

13.1 

OBS 

00025 

24.00 

35.904 

24. 

1533.9 

13.1 

CBS 

00051 

24.05 

36.  168 

24.5? 

1534.7 

13.  1 

OBS 

00077 

21.12 

36.511 

25.63 

I52e.2 

13.1 

OBS 

00103 

19.54 

36.524 

?o.  0 1 

1524.3 

13.1 

CBS 

00153 

18.03 

36.497 

<6.  *3 

1520.9 

13.  1 

OBS 

T 002  04 

17.49 

36.448 

*o.r*2 

1520.1 

14.2 

OBS 

00307 

17.03 

36.403 

*6.oU 

1520.4 

14.2 

OBS 

T 00406 

16.  15 

36.202 

26.6  5 

151Q.1 

14.2 

OBS 

00508 

13.73 

35.779 

*6 .86 

1512.0 

14.2 

CBS 

006  09 

11.01 

35.483 

27.02 

1507.4 

14.2 

OBS 

T 008 1 1 

07.37 

35.080 

27.45 

1493.9 

14.2 

CBS 

01012 

05.79 

35.079 

27.66 

1491 .0 

14.2 

DBS 

T01522 

04.16 

34.986 

27.78 

1492.8 

REPIO 

31 

8226 

YEAP 

1970 

BOTDP  04572 

AIR 

TEMP  21.7 

DIR  HGT  PCR 

toIND-DIR 

02 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0029 

month 

10 

SHIP  El 

WET 

8ULe  17.2 

35  2 

4 

WIMO-SPO 

n 

TRACE  DIR 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

OAY 

Of 

DATA  USE  1 

0ARONETP  1018.6 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

LONG 

047 

58  w 

HOUR 

13.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A  6/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E47  029 

1 

SOUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

3XYG 

PD4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

13.5 

OBS 

00000 

23.83 

35.891 

24.39 

1533.0 

13.5 

OBS 

00022 

23.89 

35.929 

24.40 

1533.0 

13.5 

OBS 

00043 

23.  78 

36.107 

24.36 

1533.9 

13.5 

06S 

00067 

22.56 

36.474 

25.20 

1531 .7 

13.5 

OBS 

00090 

20.13 

36.510 

25.90 

1525.7 

13.5 

nflS 

00138 

18.35 

36.530 

*6.37 

1521 .6 

13.5 

OBS 

00L79 

17.71 

36.491 

26.50 

1520.4 

13.5 

OBS 

0C269 

17.  17 

36.458 

26.6  1 

1520.2 

13.5 

OBS 

TOO j57 

16.91 

36.398 

26.03 

1520.8 

REFIO  31  8226 

YEAR 

1970 

BOTDP  04230 

AIR 

TEMP  22.8 

OIR 

HGT  PER 

WINO-OIR 

35 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0030 

MONTH  10 

SHIP  El 

WET 

BULB  18.3 

34 

2 4 

WIND-SPO 

12 

TRACE  OIR 

5 

S3UAPF 

4 

LAT  35  04  N 

OAY 

09 

OATA  USE  1 

BARCMETR  1017.3 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SOUAPE 

48 

LONG  04  8 01  to 

HOUR 

13.3 

AREA  05 

CLOUO  T/a  8/5 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG  E47  030 

1 

SQUARE 

5 B 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  ND3 

S 103 

PH 

13.3 

00  S 

00000 

23.62 

35.728 

24.32 

1532.3 

13.3 

oes 

00027 

23.82 

35.82* 

24.34 

1533.4 

13.3 

OBS 

00052 

23.72 

36.110 

24.50 

1533.9 

13.3 

OSS 

00079 

20.24 

36.533 

25.08 

1525.9 

13.3 

OBS 

00104 

19.23 

36.548 

26.16 

1523  .5 

13.3 

OBS 

00157 

17.97 

36.447 

26.40 

1520.7 

13.3 

OBS 

T 002  09 

17.50 

36.437 

26.51 

1520.2 

13.3 

OBS 

00312 

16.64 

36. *04 

26.62 

1519.2 

13.3 

OBS 

T 004 l 4 

15.17 

36.034 

26.7  5 

1516.0 

13.3 

OBS 

00517 

13.07 

35.686 

26.  93 

1510.4 

13.3 

OBS 

006  19 

10.65 

35.358 

27.14 

1503.3 

13.3 

OBS 

T00822 

06.72 

*5.070 

27.53 

1491  .6 

13.3 

OBS 

T01025 

05.29 

35.056 

27.71 

1489.2 

13.3 

OBS 

T01528 

04.  16 

35.021 

2F.81 

»*«*•« 

1492.9 

• • 
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REFIO 

31 

• 22  6 

YEAR 

1970 

80T0P  04023 

AIR  TEMP 

22. 

Oik  HGT 

PFR 

consec 

0031 

MONTH 

10 

SHIP  El 

MET  8UL* 

1R. 

34  2 

5 

LAT 

35 

06  N 

OAY 

09 

DATA  USE  1 

BAROMETP 

1C  15.2 

SEA 

LONG 

047 

57  w 

HGUK 

18.4 

AREA  05 

CL GUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T IMF 

IVITVP 

DEPTH 

TFMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNJPTH  SNO  VEL 

18.4 

OBS 

00000 

23.79 

35.80 

24.  33 

1532  .8 

08  S 

000 10 

23.77 

35.81 

74.34 

1533.0 

G8S 

00020 

23.67 

35.03 

24.39 

15  32  .9 

OBS 

00030 

23.63 

35.87 

24.4? 

1533.0 

OPS 

000  3 5 

23.27 

35.99 

24.63 

1532.3 

CBS 

00050 

22.05 

36.35 

25.25 

1529.9 

CBS 

000  75 

19.  70 

36.  54 

26.  C3 

1524.3 

CBS 

00100 

1 8.77 

36.53 

26.27 

1522.2 

JBS 

00125 

18.  15 

36.47 

26. 3e 

1520.7 

OBS 

001  50 

17.93 

36.52 

26.47 

1520.6 

OBS 

002  00 

17.57 

36.51 

26.55 

1520.3 

OBS 

00250 

17.28 

36.48 

26.60 

1520.3 

JBS 

00300 

16.97 

36.42 

26.o3 

1520.1 

OBS 

00340 

16.74 

36.38 

26.65 

1520.0 

OBS 

00400 

15.59 

36.13 

26.7  3 

1517.2 

OBS 

00500 

13. PI 

35.81 

26.07 

1512  .0 

OBS 

006  00 

10.83 

35.40 

27.14 

1503.7 

CBS 

00700 

08.29 

35.16 

27.38 

1495.7 

OBS 

00750 

07.88 

35.16 

27.44 

1495.0 

OBS 

OOfcOO 

06.80 

35.09 

27.54 

1491.6 

OBS 

00900 

C6.05 

35.10 

27.65 

1490.3 

JBS 

00970 

05.42 

35.08 

27.7  1 

14  88 .9 

OBS 

01000 

05.43 

35.08 

27.71 

1489.4 

OBS 

01040 

05.12 

35.07 

27.74 

1468.8 

OBS 

01100 

05.03 

35.07 

27.75 

1489  .4 

OBS 

011  30 

04.76 

35.05 

27.76 

1408.8 

OBS 

01200 

04.71 

35.05 

27.77 

1489 .7 

OBS 

01300 

04.45 

35.03 

27.78 

1490.3 

OBS 

01400 

04.24 

35.01 

77. 70 

1491.1 

OBS 

01490 

04.10 

35.00 

27. PO 

» *»«•! 

1492.0 

REFID 

31 

• 226 

YEAR 

1970 

B07DP 

04755 

AIR  TEMP 

21. 

DIF.  HOT 

PER 

CONSEC 

0032 

MONTH 

10 

SHIP 

El 

MET  BULB 

18. 

34  2 

5 

LAT 

34 

4 P N 

OAY 

10 

DATA 

USE  l 

BARGMETR 

1015.9 

SEA 

LONG 

047 

48  M 

HOUR 

00.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T IMF 

LVLTVP 

PEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

00.1 

OBS 

00000 

23.66 

35.86 

24.41 

1532.6 

OSS 

oocn 

23.66 

35.86 

24.41 

1532.7 

OBS 

00020 

23.67 

35.87 

24.42 

1532.9 

OBS 

000  3u 

23.89 

36.00 

24.45 

1533  .8 

OBS 

000  50 

22.85 

35.78 

24.59 

1531 .3 

OBS 

00075 

21.25 

36.40 

25.51 

1528.3 

OBS 

00100 

19.10 

36.52 

2 6.17 

1523.1 

OBS 

C0125 

18.38 

36.51 

26.35 

1521.4 

OBS 

00150 

18.06 

36.51 

26.43 

1520.9 

OBS 

00200 

17.67 

36.49 

26.51 

1520.6 

CBS 

002  50 

17.37 

36.47 

26.57 

1520.5 

CBS 

00300 

17.22 

36.43 

26.50 

152C.8 

OBS 

003  50 

16.94 

36.41 

26.63 

1520.8 

OBS 

004  00 

16.40 

36.25 

26.6  3 

1 5 19 . 8 

OBS 

00428 

15.44 

36.07 

26.72 

1517.1 

OBS 

00435 

15.50 

36.  13 

26.7  5 

1517.5 

OBS 

005  00 

14.33 

35.89 

26.02 

1514.5 

DBS 

006  00 

11.93 

35.48 

26.99 

1507.7 

OBS 

00700 

09.39 

35.22 

27.1  5 

1499  .9 

OBS 

008  00 

07.35 

35.08 

27.45 

1493.7 

OBS 

00065 

06.74 

35.12 

27.57 

1492.4 

CBS 

00875 

06.39 

35.05 

27.56 

1491.1 

OBS 

00690 

06.49 

35.11 

27.60 

1491 .8 

OBS 

00°  00 

06.39 

35.11 

27.61 

1491 .6 

OBS 

009  25 

05.94 

35.06 

27.63 

1490.2 

OBS 

00965 

05. 85 

35.08 

27.66 

1490.5 

OBS 

01000 

05.48 

35.06 

27.69 

1469.6 

OBS 

01070 

05. 2B 

35.07 

27.72 

1489.9 

OBS 

01100 

05.02 

35.05 

27.7  3 

1489.3 

OBS 

cuoo 

04.56 

35.01 

27.75 

1489.1 

OBS 

01300 

04.27 

34.99 

27.77 

1689.5 

OBS 

01400 

04.15 

34.98 

27.78 

1490.7 

OBS 

01490 

04.06 

34.97 

27.78 

1491  .8 

Ml  YO-D!  R 

34 

INST  STD  F* 

CORDER  TEN  SO  1206 

MIVf'-SrO 

14 

TRACE  OIF 

D 5 

SQUARE 

4 

mINO-f?r 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

6 6 

MEATHfcR 

XI 

PRIG  E47  03 

1 1 

SQUARE 

57 

OXVG 

P-J6 

TCT  F NO? 

N03  S 1 33 

PH 

M1ND-0IR 

31 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

MIND-SPD 

08 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

MIND-FOR 

DURATION 

00.7  2 

SQUARE 

46 

MEATHER 

XI 

GRIG  E47  032 

1 

SQUARE 

47 

OXYG 

P34 

TQT  P N02 

N03  S I 03 

PH 

L 
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REFIO  31  8226 

CONSEC  0033 
LAT  35  00  N 
LONG  048  05  W 


CASTNUM/TIME 

06.2 


YEAR 

1970 

50TDP  02743 

AIR  TEMP  21. 

OIR  HGT 

PER 

HONTH 

10 

SHIP  El 

WET  BULB  17. 

34 

DAY 

10 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1014.6 

SEA 

3 

HOUR 

06.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

DYNDPTH  SND  VEL 

08  S 

00300 

23.46 

35.74 

24.  38 

1532  .0 

OBS 

00010 

23.45 

35.74 

24.38 

1532.1 

OBS 

00020 

23.46 

35.74 

24.38 

1532.3 

OBS 

00030 

23.69 

35.88 

24.42 

1533.2 

OBS 

000  38 

23.73 

35.93 

24.44 

1533.5 

OBS 

00050 

23.00 

36.23 

24.89 

1532.2 

OBS 

00075 

21.55 

36.48 

25.49 

1529.2 

OBS 

00100 

20.00 

36. 34 

25.95 

1525.6 

OBS 

00125 

18.  75 

36.49 

26.24 

1522.5 

OBS 

00150 

18.13 

36.47 

26.38 

1521 .1 

OBS 

00200 

17.53 

36.45 

26.52 

1520.1 

OBS 

00250 

17.20 

36.43 

26.58 

1520.0 

OBS 

003  00 

16.94 

36.41 

26.63 

1520.0 

OBS 

00350 

16.46 

36.31 

26.66 

1519.3 

OBS 

00400 

15.49 

36.11 

26.73 

1516.8 

OBS 

00500 

13.24 

35.71 

26.91 

1510.8 

OBS 

00600 

10.92 

35.39 

27.11 

1504.0 

OBS 

00700 

08.79 

35.18 

27.31 

1497.7 

OBS 

00800 

06.86 

35.06 

27.51 

1491.7 

OBS 

00870 

05.79 

35.02 

27.62 

1486.6 

OBS 

00900 

05.77 

35.05 

27.64 

1489.1 

OBS 

01000 

05.27 

35.04 

27.70 

1488.7 

OBS 

01020 

05.09 

35.04 

27.72 

1488.3 

OBS 

01100 

04.83 

35.03 

27.74 

1488.5 

OBS 

01200 

04.55 

35.01 

27.  76 

1489.0 

OBS 

01300 

04.45 

35.00 

27.76 

1490.3 

OBS 

01400 

04.33 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.13 

34.98 

27.78 

1492.3 

W IND-DI  R IS 
WlNO-SPD  15 
WIND-FDR 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00.6 

ORIG  E47  C33 


3XY& 


PD4  TCT  P NO?  N03  SID3 


REFIO 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTDP  04389 

AIR  TEMP  22. 

DIR  HGT  PER 

WlND-DI  r 

04 

INST  STD  PFCOROEP 

CONSEC 

0034 

MONTH 

10 

SHIP  El 

nET  BULB  18. 

01 

WlNC-SPD 

12 

TRACE  DIR  1 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

10 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1015.9 

SEA  3 

WI NO-FOP 

DURATION  00.' 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

CL/TR 

WEA  THEE 

XI 

C-R  1ft  E47  C34 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

P34  TCT  P N02 

N03 

12.2 

OBS 

00000 

23.32 

35.78 

24.45 

1531  .7 

OBS 

00010 

23.32 

35.78 

24.45 

1531  .8 

OBS 

00020 

23.32 

35.78 

24.45 

1532.0 

DBS 

00030 

23.33 

35.81 

24.47 

1532.2 

OBS 

0C0  50 

23.00 

36.09 

24. 7e 

1532.0 

OBS 

00075 

20.18 

36.54 

25.91 

1525.7 

nBS 

001  00 

18.80 

36.50 

26.24 

1522.2 

OBS 

00125 

18.25 

36.49 

26.3  7 

1521.0 

OBS 

00150 

17.88 

36.50 

26.47 

1520.4 

OBS 

00200 

17.58 

36.50 

26.54 

1520.3 

OBS 

002  50 

17.26 

36.46 

26.59 

1520.2 

OBS 

00300 

17.10 

36.43 

26. 60 

1520.5 

OBS 

00320 

17.04 

36.43 

26.62 

1520.6 

OBS 

004  00 

15.82 

36.20 

26.73 

isie.0 

OBS 

00500 

13.49 

35.75 

26.69 

1511.6 

OBS 

00600 

11.14 

35.44 

27.11 

1504.9 

OBS 

00700 

08.62 

3 5.18 

27.34 

1497.0 

OBS 

008  00 

06.88 

35.07 

27.51 

1491.8 

OBS 

00900 

05.99 

35.05 

27.61 

1489.9 

OBS 

00960 

05.57 

35.06 

27.68 

1489.3 

OBS 

009  75 

05.86 

35.  10 

27.67 

1490.7 

OBS 

01000 

05.39 

35.03 

27.67 

1489.2 

OBS 

01C20 

05.29 

35.06 

27.71 

1489.1 

OBS 

01030 

05.42 

35.09 

27.72 

1489 .9 

OBS 

0110C 

04.99 

35.04 

27.73 

1489.2 

OBS 

01130 

04.89 

35.04 

27.74 

1489.3 

OBS 

01145 

04.97 

35.05 

27.74 

1489.9 

OBS 

01200 

04.78 

35.05 

27.76 

1490.0 

OBS 

01275 

04.46 

35.00 

27.76 

1489.9 

OBS 

01300 

04.52 

35.00 

27.75 

1490.6 

OBS 

01400 

04.  36 

35.01 

27.78 

1491 .6 

OBS 

01500 

04.18 

34.99 

27. 7e 

1492.5 

N SO  1206 
SQUARE  4 
SQUARE  40 
SQUARE  58 


PH 


N SO  120  6 
SQUARE  4 
SQUARE  48 
SQUARE  58 


PH 


414 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFID  31  8226  YEAR  1970  BOTOP  0*390  AIR  TEMP  21. 

CONSEC  0035  MONTH  10  SHIP  El  MET  BULB  17. 

LAT  34  56  N DAY  11  OATA  USE  1 0AKOMETR  1015.9 

LONG  048  00  W HOUR  06.5  AREA  05  CLGUO  T/<k 


CASTNUM/T1ME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

06.5  OBS  00000  24.03  36.14  24.52 

OBS  00010  24.03  36.14  24.52 

OBS  00020  24.05  36.14  26.51 

OBS  00030  24.05  36.14  24.51 

OBS  00050  22.40  36.39  25.16 

OBS  00075  19.25  36.52  26.14 

OBS  00100  18.35  36.52  26.37 

OBS  00125  17.97  36.53  26.47 

OBS  00150  17.79  36.53  26.51 

OBS  00200  17.52  36.50  26.56 

OBS  00250  17.20  36.45  26.60 

OBS  00300  17.08  36.44  26.62 

OBS  00350  16.92  36.42  26.64 

OBS  00400  16.29  36.28  26.68 

OBS  00500  13.69  35.80  26.89 

OBS  00600  11.19  35.44  27.10 

OBS  00700  07.94  35.20  27.46 

OBS  00760  07.44  35.10  27.46 

OBS  00800  07.08  35.12  27.52 

OBS  00900  06.43  35.12  27.61 

OBS  00965  C5.63  35.08  27. 6e 

OBS  00970  05.71  35.12  27.71 

OBS  01000  05.31  35.06  27.71 

OBS  01100  04.86  35.03  27.74 

OBS  01200  04.58  35.03  27.77 

OBS  01300  04.45  35.01  27.77 

OBS  01400  04.30  35.01  27.78 

OBS  01500  04.12  35.00  27.79 


OIR  HGT  PER  WIND-DIR  02  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

10  W1ND~SP0  14  TRACE  OIR  D 5 SQUARE  2 

SEA  4 WIND-POR  DURATION  00.8  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  Xl  GRIG  E47  035  1 SQUARE  48 


DYNOPTm  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  S133  PH 

1533.8 

1534.0 

1534.2 
1534  .3 

1530.9 

1523.1 

1521.0 

1520.3 

1520.2 

1520.2 

1520.0 

1520.4 
1520.8 

1519.5 

1512.4 

1505.1 

1494.5 

1493.4 

1492.7 

1491 .8 

1489.6 

1490.1 

1488.9 

1488.7 

1489.2 

1490.3 

1491.3 

1492.3 


RSPIO  31  8226  YEAR  1970  BOTOP  04206  AIR  TEMP  21.1  DIR  HGT  PER  WIND-DIR  02  INST  STD  PFCOROER  TPn  SO  1206 

CONSEC  0036  MONTH  10  SHIP  El  WET  BULB  16.1  36  wIND-SPO  25  TRACE  0I«  D 5 SQUARE  4 

LAT  35  00  N DAY  11  OATA  USE  l BAROMETR  1017.3  SEA  4 WINO-POR  DURATION  00.6  2 SQUARE  48 

LCNG  C40  00  w HOUR  12.1  AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR  WEATHER  X2  CRIG  E47  036  l SQ'JARE  58 


CASTNuM/TINE  LVLTYP  JEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  PD4  TGT  P N02  N03  SI33  PH 

12.1  J8S  OOOOO  23.31  35.94  24.58  1531.8 


cas 

00010 

23.31 

35.94 

24.68 

1532.0 

uBS 

00020 

23.32 

35.94 

24.67 

1532  .2 

CSS 

000  30 

23.33 

35.94 

24.67 

1532.4 

CBS 

OC050 

20.93 

36.49 

25.67 

1527.2 

CBS 

00075 

19.60 

36.60 

26.  1 1 

1524.1 

CBS 

00 100 

18.51 

36.51 

26.32 

1521  .4 

CBS 

00125 

18.24 

36.55 

26.42 

1521 .1 

CoS 

0C1  50 

17.82 

36.54 

26.51 

1520.3 

DBS 

00250 

17.  13 

36.45 

26.61 

1519.8 

OPS 

002  75 

1 7.00 

36.44 

26.6  4 

1519.8 

CBS 

00300 

17.04 

36.45 

26.63 

152C.3 

CBS 

00380 

15.05 

36.24 

26.75 

1517.8 

OBS 

00400 

15.50 

36.15 

2o.76 

1516.9 

08  S 

005  00 

13.  19 

35.74 

26.94 

1510.6 

OBS 

00600 

11.25 

35.48 

27.12 

1505.3 

OBS 

00700 

08.55 

35.19 

27.36 

1496  .8 

OBS 

00  7 80 

06.89 

35.11 

27.54 

1491 .6 

OBS 

OOP  00 

06.56 

35.11 

27.59 

1490.  o 

OBS 

00830 

06.59 

35.16 

27.62 

1491 .3 

OBS 

00680 

05.86 

35.13 

27. o9 

1409.2 

OPS 

00^00 

05.93 

35.16 

27.71 

1489  .9 

OBS 

01000 

05.  34 

35.10 

27.74 

1409.1 

08S 

011  00 

C4.90 

35.09 

27  • T R 

1486.9 

OBS 

01200 

04.75 

35.09 

27.80 

1490.0 

CBS 

01300 

04.38 

35.06 

27.81 

1490.1 

OBS 

01400 

04.  18 

35.05 

27.83 

1490.9 

OBS 

01500 

04.05 

35.02 

27.8  2 

1492.0 

415 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  ID 

31 

8226 

VEAR 

1970 

BOTOP  03658 

AIR 

TEHP  23. 

DIP  HGT  PER 

WIND-DI  R 

02 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0037 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET 

BULB  19. 

02 

WIND-SPD 

22 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

09  N 

DAY 

12 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1018.6 

SEA 

4 

WIVD-Fpfl 

CURAT  ION 

00.5  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

53  W 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG  E47  037 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P39 

TCT  P N02 

N03  S 133 

PH 

12.1 

OBS 

OOCOO 

23.70 

36.09 

24.57 

1532.9 

08  S 

000  10 

23.69 

36.09 

24.58 

1533.1 

OBS 

C0020 

23. 66 

36.08 

24.57 

15  33.2 

CBS 

000  30 

23.54 

36.  J4 

24.58 

1533.0 

OBS 

00050 

23.57 

36.06 

24.59 

1533.4 

OBS 

00075 

36.09 

CBS 

00100 

17.40 

35.86 

26. 1C 

1517.4 

DBS 

00125 

35.96 

OBS 

002  00 

15.84 

36.11 

26.66 

1514.6 

OBS 

002  50 

15.45 

36.08 

26.  72 

1514.2 

PBS 

00300 

14.86 

35.99 

26.78 

1513.1 

08  S 

00400 

13.39 

35.77 

26.93 

1509.7 

CBS 

00500 

11.76 

35.54 

27.07 

1505.5 

GBS 

006  00 

09.54 

35.29 

2 7. *8 

1498.9 

OBS 

006  80 

07.90 

35.18 

27.45 

1494.0 

OBS 

007  00 

07.83 

35.18 

27.46 

1494.0 

CBS 

00770 

06.35 

35.09 

27.60 

1489.3 

OBS 

00800 

06.18 

35.10 

27.63 

I4e9.1 

08  S 

00860 

05.74 

35.12 

2 7.70 

1488.4 

OBS 

008  75 

05.89 

35.18 

27.73 

1489.3 

OBS 

00890 

05.65 

35.  16 

27.74 

1488.6 

CBS 

00900 

05.75 

35.16 

27.75 

1489.2 

OBS 

00908 

06.04 

35.23 

27.75 

1490.5 

OBS 

009  50 

05.34 

35.11 

27.74 

14BB.2 

PBS 

0100P 

05.12 

35.11 

27.77 

1488.2 

OBS 

01100 

04.77 

35.10 

27.80 

1488.4 

PBS 

01200 

04.53 

35.08 

27.81 

1489.0 

OBS 

01300 

04.37 

35.07 

27.82 

1490.0 

PBS 

01400 

04.21 

35.06 

27.63 

1491 .0 

LBS 

01508 

04.07 

35.04 

2T.6  2 

1492.2 

REFID 

31 

8226 

VEAR 

1970 

BOTOP 

04937 

AIR  TEMP 

22. 

CONSEC 

0038 

MONTH 

10 

SHIP 

El 

WET  BULB 

19. 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

12 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1019, 

LONG 

04  8 

00  W 

HOUR 

18.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.5 

CBS 

00000 

23.55 

36.00 

24.54 

OBS 

000  10 

23.59 

36.0V 

24.55 

OBS 

000  20 

23.64 

36.03 

24.55 

UBS 

00C30 

23.67 

36.05 

24.5  5 

OBS 

000  50 

23.86 

36.18 

24.60 

OBS 

00075 

20.12 

36.40 

25.82 

OBS 

00100 

18.02 

36.35 

26.32 

OBS 

00125 

17.47 

36.35 

26.45 

OBS 

00150 

17.16 

00$ 

00200 

16.42 

36.25 

26.63 

GBS 

00250 

15.51 

36.10 

26.72 

CBS 

00500 

14.60 

35.92 

26.79 

OBS 

00360 

13.50 

35.74 

26.86 

OBS 

004  00 

13.07 

35.68 

26.92 

OBS 

00500 

11.21 

35.42 

27.08 

OBS 

00c  00 

09.06 

35.19 

27. 2e 

OBS 

00640 

08.20 

35.11 

27.35 

OBS 

00700 

07.46 

35.13 

27.48 

OBS 

ooeoo 

05.92 

35.03 

27.61 

GBS 

008  70 

05.51 

35.06 

27.68 

OBS 

00885 

05.65 

35.10 

27.70 

OBS 

00900 

05.58 

35.09 

27.70 

OBS 

01000 

05.07 

35.05 

27.73 

OBS 

01080 

04.81 

35.04 

27.75 

OBS 

01090 

04.61 

35.03 

27.77 

CBS 

01100 

04.66 

35.03 

27.76 

OBS 

012  00 

04.50 

35.02 

27.77 

OBS 

01300 

04.34 

35.01 

27.78 

OBS 

01400 

04.13 

35.00 

27.79 

OBS 

01500 

04.03 

34.98 

27.79 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

02 

INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

02  4 7 

WINO-SPD 

19 

TRACE  01 R 

0 5 

SQUARE 

4 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

00.6  2 

SQUARE 

41 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E47  038 

l 

SQUARE 

58 

DVNDPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

1532.6 
V532 .7 

1533.1 

1533.3 

1534.3 

1525.3 

1519.8 

1518.6 

1516.6 

1514.4 

1512.2 
1509  .4 

1508.5 

1503.4 

1497.0 

1494.3 

1492.5 

1488.0 

1487.5 

1488.4 
1488.3 

1487.9 

1488.1 

1487.5 

1487.8 

1488.8 

1489.8 

1490.6 
1491  .9 


416 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  10 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BCTCP  03658 

AIR  TEMP  22, 

OIR  HOT 

PER 

CONSEC 

0039 

MONTH 

10 

SHIP  El 

MET  dULt* 

02  1 

7 

LAT 

35 

01 

N 

OAY 

15 

OATA  USE  1 

6ARGMETR  1024.4 

SEA 

LONG 

C48 

05 

W 

HOUR 

00.9 

APEA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

castnom/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

00.9 

OBS 

00000 

23.29 

35.72 

24.41 

1531  .5 

QBS 

00C10 

23.28 

35.72 

*4.42 

1531 .7 

OBS 

00020 

23.29 

35.73 

24.42 

1531  .9 

OBS 

000  30 

23.56 

35.98 

2 4.5  3 

1533.0 

OBS 

00050 

23.62 

36.30 

24.76 

1533.8 

OBS 

000  75 

20.37 

36.12 

25.54 

1525.7 

OBS 

00100 

17.14 

35.95 

26.2  3 

1516.7 

OBS 

00125 

16.51 

36.24 

26. t 0 

1515.6 

OBS 

00135 

16.59 

36.30 

Z».63 

1516.1 

OBS 

00150 

16.37 

36.23 

26.6  2 

1515.6 

OBS 

001  75 

14.42 

35.74 

26. t4 

15C9.3 

OBS 

00190 

15.11 

35.99 

26.7  3 

1512.1 

OBS 

002  00 

15.06 

35.98 

26.  73 

1512.1 

OBS 

00250 

14.45 

35.88 

*6.79 

1510.8 

OBS 

00300 

13.95 

35.82 

26.65 

1509.9 

OBS 

00400 

12.11 

35.50 

26.57 

1505.0 

OBS 

00500 

10.33 

35.30 

27.1  5 

1500  .2 

CBS 

006  00 

08.60 

35.11 

27.25 

1455.2 

03  S 

00700 

07.05 

35.06 

27.48 

1490.8 

OBS 

00750 

06.64 

35.07 

27.54 

149C.1 

OBS 

000  00 

C5.83 

35.02 

27.61 

1487.6 

OBS 

00830 

05.63 

35.01 

27.63 

1487.3 

OBS 

00900 

05.47 

35.03 

27.66 

1487.8 

OBS 

01000 

04.96 

35.02 

27.72 

1487.4 

PBS 

01100 

04.66 

35.01 

27.74 

14P7.3 

OBS 

01115 

04.63 

35.01 

27.75 

1487.9 

OBS 

01145 

04.6? 

35.02 

27.75 

1488.0 

OBS 

01200 

04.51 

35.01 

27.76 

1468.9 

GBS 

01300 

04.27 

34.99 

27.77 

1489.5 

OBS 

01400 

04. 18 

34.08 

27.7  7 

1490.8 

OBS 

01497 

04.  15 

34.96 

21. It 

1452.3 

WIND-DI R 

04 

INST 

STO  RECORDER 

WING-SPD 

10 

TRACE 

OIR 

t 

WINO-O'JR 

DURATION 

00. 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E47  039 

OXYG 

P34 

TGI  o 

N02 

N03 

REFIO 

31 

8226 

YEAR 

1970 

90TDP  04572 

A ! 4 TEMP 

21. 

DIP  MGT  PER 

CONSEC 

0040 

MONTH 

10 

SHIP  £1 

WET  6UL  8 

14. 

20 

LAT 

35 

01  N 

OAY 

15 

OATA  USE  1 

RAkPMET  P 1 

SEA  3 

LONG 

046 

01  W 

HOUR 

06  .0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

CASTNOM/T IME 

L YLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

OYNOPTH  SNO  Vcl 

06.0 

GBS 

00000 

23.25 

35.74 

24.44 

1531  .4 

OBS 

00010 

23.25 

35.76 

24.45 

1531 .6 

OBS 

000  20 

23.25 

35.91 

24.67 

153*. 0 

OBS 

00022 

23.94 

36.34 

*4.#  « 

1534.2 

GBS 

00030 

23.70 

36.32 

24.76 

1533.7 

OBS 

00050 

2 3.59 

36.  30 

24.77 

1533.7 

PBS 

OOD75 

18.63 

36.29 

26.  1 2 

1521.1 

OBS 

001  00 

17.35 

36.32 

26.46 

1517. h 

OBS 

001*5 

16.94 

36.32 

26.56 

1517.0 

DBS 

00150 

16.72 

36.32 

25.  t>\ 

1516.8 

CBS 

00200 

15.91 

*6.  1 6 

26.6.8 

1514.9 

PBS 

00220 

14.53 

35.79 

2 o ■ 7 C 

1510.5 

OBS 

002  30 

14.80 

35.93 

,6.76 

1511 .7 

OBS 

00240 

14.68 

35.90 

26.  75 

1511 .4 

OBS 

002  50 

14.76 

35. °7 

P.o  ,7r 

1611 .4 

JBS 

00300 

14.21 

35.87 

26.  t i 

1510.  c- 

OPS 

00400 

12.69 

35.65 

26. CP 

1507.2 

Gbc 

0°500 

10.70 

35.35 

27.12 

1501 .6 

•DBS 

006  00 

08.91 

35.17 

27.  *o 

1496.4 

OBS 

00700 

06.99 

35.06 

2 7.44 

1490.6 

GBS 

00712 

06.89 

35.05 

27.49 

1490.4 

CBS 

00730 

06.98 

35.  10 

27.52 

1491 .1 

TBS 

00800 

05.88 

35.04 

27.6* 

1487. « 

OBS 

00900 

05.30 

35.05 

21. 1C 

1487 .2 

OBS 

01000 

04.97 

35.04 

21.71 

1487.6 

GPS 

01100 

04. 82 

35.06 

27.  7o 

1488.5 

OBS 

01200 

04.55 

35.03 

27.77 

1489.1 

^BS 

01300 

04.31 

35.01 

27. 7 f. 

1489.7 

OBS 

01400 

04.  1 6 

35.00 

27.74 

1490.3 

OBS 

01492 

04.  10 

34.99 

27.74 

1402.0 

VI'IO-DIR  Oi 
* I N 0-  r ° P OS 
w I *-i  0-  f .*>  R 
WlATHfc*  XI 


INST  STP  FECORDER 
TOACE  OIR  0 

["JO  ATI  ON  00.5 

l.*IG  E47  040 


5 

2 

l 


JXYC- 


PDA  TCT  p N02 


N03  S 10 1 


N SO  1206 
SQUARE  * 
SQUARE  48 
SQUAPE  58 


PH 


N SO  1206 

SQUARE  4 
SJJARE  48 
SQUARE  58 


OH 


417 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO 

31 

6226 

Yitot  1970 

80T0P 

«** 

fM 

O 

o 

A 1 f TEMP 

22. 

niP  HGT 

PER 

CONSeC 

0041 

NI/ITn  1C 

SHIP 

El 

WET  8UL  6 

19. 

01 

l AT 

yj 

00  N 

DAY  15 

OATA 

USE  1 

bapohetr 

1024.7 

SFA 

3 

LONG 

C48 

00  H 

m r.u*  i2.; 

AREA 

05 

CLOUD  T/a 

CL/TR 

CASTNUH/TIMF 

LVLTYP 

OEFTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovnopth  sno  vel 

12.2 

OBS 

rcroo 

23.65 

36.18 

24.66 

1532  .9 

OBS 

00010 

23.64 

36.18 

24. < 6 

1533.1 

OBS 

000  20 

23.64 

36. IB 

24.66 

1533.2 

08  S 

000  30 

23.64 

36.18 

24.66 

1533.4 

OBS 

uGJaO 

23.64 

36.18 

24.66 

1533.7 

CBS 

00075 

19.22 

36.32 

25. 5«- 

1522.8 

oes 

001  CO 

17.02 

36.18 

26.43 

1516.7 

oes 

QOl  12 

16.75 

36.20 

26.51 

1516.1 

06  S 

00119 

16.90 

36.35 

26.55 

1516  .8 

CBS 

00125 

16.81 

36.33 

26.60 

151o.6 

CBS 

001  50 

16.67 

36.33 

20.63 

1516.6 

OBS 

00200 

15.01 

36.00 

26.76 

1511 .9 

OBS 

00250 

14.41 

35.90 

26.81 

1510.7 

OBS 

003  00 

13.66 

35.80 

26.85 

1509.0 

CBS 

00400 

11.74 

35.49 

27.04 

1503.7 

OBS 

00500 

10.34 

35.34 

27.18 

1500.3 

OBS 

OOt  00 

06.20 

35.13 

27.37 

1493.7 

OBS 

00700 

06.75 

35.11 

27.56 

1489.7 

OBS 

OOt  00 

05.71 

35.05 

27.65 

1487.2 

OBS 

00900 

05.20 

35.06 

27.72 

1486.8 

CBS 

00550 

04.64 

35.05 

27.75 

1486.8 

OBS 

01000 

04.92 

35.07 

27.76 

1467.3 

OBS 

01011 

05.01 

35.08 

27.76 

1487.9 

OBS 

01100 

04.66 

35.06 

27. 

1488  .0 

OBS 

01200 

04.51 

35. C5 

27.75 

1488.9 

OBS 

Cl  300 

04.31 

35.04 

27. ei 

1489.8 

OBS 

01400 

04.13 

35.02 

27.81 

1490.7 

OBS 

01483 

04.08 

35.02 

27.82 

1491.8 

WIND-DIP 

04 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

WIND-SPD 

07 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

wiso-f: R 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

48 

M BATHER 

XI 

ORIG  E47  041 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

PD  4 

TCT  P N02 

N03  SID3 

PH 

REF  ID 

31 

8226 

YEAP 

1970 

BOTDP  04389 

AIR  TEMP  2e 

DIR  HGT  PER 

WIN  D-D!  R 

05 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0042 

NCNTH 

10 

SHIP  El 

WET  8ULP  2a. 

06  2 6 

WIND-SPD 

10 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAV 

15 

DATA  USE  1 

BARONETS  1C23.4 

ScA 

WINO-FDR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

46 

long 

047 

58  M 

HOUR 

18.5 

AREA  05 

CL CUD  T/A 

CL/TR 

WFATHE3 

XI 

TRIG  E47  042 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL  SIGKA-T 

DYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S I D 3 

PH 

IS. 5 OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


OOCOO 

23.63 

36.06 

24.57 

1532.7 

00010 

23.75 

36.  12 

24.58 

1533.3 

00020 

23.67 

36.12 

24.61 

1533.2 

00030 

23.80 

36.22 

24.64 

1533.8 

000  50 

23.  BC 

36.25 

24.67 

1534.2 

00075 

18.58 

35.95 

25.87 

1520.5 

00100 

16.71 

36.12 

26.46 

1515.7 

00125 

16.38 

36.23 

2s.62 

1515.2 

00150 

15.92 

36.19 

26.70 

1514.2 

002  00 

15.20 

36.07 

26.7  7 

1512.6 

002  35 

14.30 

35.85 

26.60 

1510.0 

002  50 

14.40 

35.92 

26.83 

1510.7 

00300 

13.97 

35.87 

26.88 

1510.1 

00400 

12.6  2 

35.64 

26.98 

1506.9 

00500 

10.71 

35.40 

27.16 

1501 .7 

006  00 

08.73 

35.17 

27.31 

1495.8 

00700 

06.91 

35.08 

27.51 

1490.3 

oouoo 

05.66 

35.04 

27. E 5 

1486.9 

00900 

05.22 

35.05 

27.71 

I486. 8 

01000 

04.86 

35.05 

27.75 

1487.0 

01100 

04.62 

35.04 

27.77 

1487.7 

01150 

04.56 

35.04 

27.78 

1486.3 

01180 

04.64 

35.06 

27.75 

1469.1 

01200 

04.55 

35.06 

27. f 0 

1489.1 

01300 

04.24 

35.02 

27.60 

1489.4 

01400 

04.13 

35.02 

2 7.91 

1490.7 

01495 

04.11 

35.01 

27.80 

1492.2 

418 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  10 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTOP 

04572 

AIR  TEHP  22. 

01 R HGT 

PER 

WlND-DIR 

05 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

0043 

MONTH 

10 

SHIP 

El 

WET  5UL 8 IP. 

01  1 

4 

WIND-SP  0 

12 

TRACE  DIR  1 

L AT 

34 

56 

N 

OAY 

16 

OATA 

USE 

1 

oARL^ETR  1025.4 

SEA 

toIND-FOR 

DURATION  00.  < 

LONG 

048 

09 

to 

hour 

00.0 

AREA 

05 

CLCU.7  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG  E47  C43 

CASTNUM/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIG*A-T 

LYNDPTH  SND  VtL  3XVG  P34  TCT  o t*02 

N03 

00.0 

OBS 

00000 

23.68 

36.21 

24.47 

1533  . C 

OBS 

000  10 

23.70 

36.22 

24.6  7 

1533.3 

oes 

00020 

23.71 

36.24 

24.69 

1533.5 

OBS 

000  JO 

23.72 

36.25 

24.69 

1533.7 

OBS 

000  50 

23.72 

36.27 

24.71 

1534.0 

oes 

00075 

18.93 

35.96 

25.75 

1521 .5 

uBS 

00092 

17.10 

36.09 

26. ?4 

1516.7 

nBS 

00097 

17.36 

36.25 

26.40 

1517.7 

OBS 

00100 

17.18 

36.22 

26.4? 

1517.2 

GBS 

00125 

16.38 

36.26 

26.65 

1515.3 

OBS 

00140 

16.00 

36.20 

26.65 

1514.3 

OBS 

00150 

16.08 

36.24 

26.7  0 

1514.7 

OBS 

00190 

14.54 

35.97 

26.76 

1510.1 

OBS 

00200 

14.84 

35.99 

26.75 

1511  .4 

OBS 

00220 

14.52 

35.92 

26.80 

1510.6 

OBS 

00235 

14.62 

35.98 

26.83 

1511  .2 

OBS 

002  50 

14.42 

35.94 

26.84 

1510.8 

OBS 

00300 

1 3 s67 

35.81 

26.90 

1509.0 

OBS 

004  00 

11.84 

35.54 

27.06 

1504.2 

OBS 

00500 

10.28 

35.37 

27.21 

1500.1 

OBS 

006  00 

08.13 

35.15 

27. 3«= 

1493.5 

OBS 

0062  3 

07.76 

35.13 

27.43 

1492.4 

OBS 

006  50 

07.68 

35.17 

27.48 

1492  .6 

oes 

00700 

06.67 

35.  10 

27.56 

1469.4 

oes 

00800 

05.84 

35.07 

27.65 

1487.7 

OBS 

00810 

05.62 

35.06 

27.67 

1487.0 

OBS 

009  00 

05.09 

35.06 

27.73 

1486.3 

OBS 

01000 

04.80 

35.07 

27.78 

1486.6 

OBS 

01100 

04.57 

35.06 

27.75 

1487.5 

OBS 

01200 

04.35 

35.04 

27.60 

1488.2 

OBS 

01J00 

04.21 

35.03 

27.81 

1489 .3 

OBS 

01400 

04.06 

35.02 

27.62 

1490.4 

OBS 

01465 

04.07 

35.02 

27.82 

***»< 

1491 .5 

REF  1 D 

31 

8226 

YEAR 

1470 

BOTDP  03841 

AIR  TEMP 

21. 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIP 

06 

INST  STD  RECORDER 

CONSEC 

0044 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET  BULe 

18. 

02 

WIND-SOD 

16 

TRACE  DIR  0 

LAT 

35 

02 

N 

DAY 

16 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1025.4 

SEA 

3 

MIND-FjR 

DURATION  00.5 

LONG 

048 

01 

to 

HOUR 

06.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

cl/tr 

WEATHER 

XI 

ORIG  E47  044 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02 

N03 

06.1 

OBS 

00000 

23.57 

36.08 

24.61 

1532.6 

OBS 

00010 

23.56 

36.08 

24.60 

1532.8 

GBS 

00020 

23.58 

36.08 

24.60 

1533.0 

OBS 

00030 

23.59 

36.08 

24.60 

1533.2 

OBS 

00050 

23.51 

36.06 

24.61 

1533.3 

OBS 

00C75 

18.44 

35.99 

25.94 

1520.2 

OBS 

00100 

16.63 

36.11 

26.42 

1516.0 

OBS 

00125 

16.38 

36.19 

26.59 

1515.2 

OBS 

00150 

15.88 

36.11 

26.65 

1514.0 

OBS 

00165 

15.89 

36.13 

26.66 

1514.3 

oes 

00200 

15.19 

36.01 

26.73 

1512.5 

OBS 

00220 

14.60 

35.87 

26.75 

1510.8 

OBS 

00225 

14.69 

35.92 

26.7  7 

1511.2 

OBS 

002  50 

14.52 

35.89 

26.78 

1511 .1 

OBS 

00300 

13.89 

35.79 

26.84 

1509.7 

OBS 

004  00 

12.90 

35.64 

26.93 

1507.9 

OBS 

00500 

10.65 

35.31 

27.10 

1501 .3 

OBS 

00600 

08.36 

35.11 

27.33 

1494.3 

OBS 

00700 

06.91 

35.04 

27.48 

1490.3 

OBS 

00720 

06.91 

35.07 

27.51 

1490.6 

OBS 

00735 

06.56 

35.05 

27.54 

1489.5 

OBS 

00800 

05.76 

35.02 

27.62 

1487  .3 

OBS 

00903 

05.30 

35.03 

27.68 

1487.1 

OBS 

00920 

05.13 

35.02 

27.70 

1486.8 

OBS 

00950 

05.20 

35.05 

27.71 

1487.6 

oes 

009  70 

04.93 

35.02 

27.72 

1486.8 

OBS 

00980 

05.08 

35.08 

27.75 

1487.6 

OBS 

C1000 

05.03 

35.08 

27.76 

1487.8 

OBS 

01100 

04.71 

35.04 

27.76 

1488.1 

OBS 

01120 

04.55 

35.02 

27.76 

1487.7 

OBS 

01200 

04.38 

35.01 

27.77 

1488.3 

OBS 

01300 

04.36 

35.00 

27.77 

1489.9 

OBS 

01400 

04.16 

34.99 

27.78 

1490.7 

OBS 

01500 

04.06 

34.08 

27.79 

1492.0 

TEN  SC  1 206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
I SC'JAA?  48 


sms  PM 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
I SQUARE  58 


SI33  PH 


419 


TABLE  XXVI.— Continued 


REF  10 

31 

8226 

YEAR  1970 

BOTOP 

03658 

AIR  TEMP 

21 

CONSEC 

0065 

MONTH  10 

SHIP 

El 

WET  8UL6 

18 

LAT 

35 

00  N 

OAY  16 

OATA 

USE  1 

BAPOMETR 

1026. 

LONG 

068 

10  W 

HOUR  12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

12.2 

08  S 

00000 

23.33 

35.92 

26.55 

08  S 

00010 

23.35 

35.92 

26.55 

OBS 

00020 

23.35 

35.91 

26.56 

08  S 

00030 

23.73 

36.10 

26.57 

OBS 

00065 

26.21 

36.56 

26.76 

OBS 

00050 

23.68 

36.26 

26.77 

OBS 

00075 

19.13 

35.92 

25.71 

OBS 

00100 

17.11 

36.12 

26.36 

OBS 

00125 

16.99 

35.75 

26.57 

OBS 

00162 

15.80 

36.16 

26.69 

OBS 

00150 

15.73 

36.11 

26.68 

OBS 

00200 

16.82 

35.96 

26.75 

OBS 

00250 

16.27 

35.85 

26.80 

OBS 

00300 

13.57 

35.76 

26.87 

OBS 

00600 

12.00 

35.52 

27.01 

OBS 

00500 

09.80 

35.27 

27.22 

OBS 

00550 

08.92 

35.17 

27.28 

OBS 

00600 

08.31 

35.11 

27.33 

06  S 

00700 

06.81 

35.05 

27.51 

OBS 

00600 

05.61 

35.01 

27.63 

OBS 

00900 

05.11 

35.01 

27.69 

08  S 

01000 

06.73 

35.01 

27.76 

OBS 

01100 

06.68 

35.00 

27.76 

OBS 

01200 

06.30 

35.00 

27.78 

OBS 

01300 

06.16 

36.99 

27.78 

OBS 

01600 

06.13 

36.98 

27.78 

OBS 

01500 

06.06 

36.97 

27.78 

01®  HGT  PER  WlND-OIR  08  INST  STO  REC0R0ER  TEN  SO  1206 

01  WIND-SPO  06  TRACE  01®  0 5 SQUARE  6 

SEA  3 Ml  NO- FOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  66 

CL/TR  WEATHER  XI  OR IG  EAT  065  1 SQUARE  56 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P36  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1531 .6 

1532.1 

1532.2 

1533.5 

1535.6 

1533.6 

1522.0 

1516.9 

1510.3 

1513.6 

1513.5 

1511.3 

1510.2 

1506.6 

1506.7 

1696.2 

1695.7 

1696.1 

1689.9 

1666.7 
1666  .3 

1666.6 

1667.1 

1688.0 

1689.0 

1690.6 

1691.9 


REF  10  31  8226  YEAR  1970  BOTOP  06206  AIR  T EHP  23.3 
CONSEC  0066  MONTH  10  SHIP  El  NET  8ULB  18.3 
LAT  35  01  N DAY  16  DATA  USE  1 BAROMETR  1026.0 
LONG  067  59  W HOUR  18.0  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.0 

OBS 

00000 

23.69 

36.09 

26.66 

OBS 

000 10 

23.50 

36.09 

26.63 

OBS 

00020 

23.59 

36.16 

26.66 

OBS 

00030 

23.61 

36.16 

26.65 

OBS 

00065 

23.63 

36.21 

26.69 

OBS 

00050 

23.38 

36.17 

26.73 

OBS 

000  75 

18.83 

36.09 

25.92 

OBS 

00100 

16.92 

36.16 

26.63 

OBS 

00125 

16.53 

36.19 

26.56 

OBS 

00150 

16.36 

36.22 

26.62 

OBS 

00170 

16.23 

36.22 

26.65 

OBS 

00200 

15.63 

36.11 

26.70 

OBS 

002  50 

16.57 

35.96 

26.81 

OBS 

00300 

16.06 

35.86 

26.66 

OBS 

00600 

12.62 

35.60 

26.05 

OBS 

00660 

11.80 

35.52 

27.05 

OBS 

00500 

10.76 

35.32 

27.09 

OBS 

00600 

09.11 

35.17 

27.25 

OBS 

006  8 0 

07.62 

35.05 

27.62 

OBS 

00700 

07.67 

35.11 

27.66 

OBS 

00800 

05.98 

35.02 

27.59 

OBS 

00900 

05.63 

35.03 

27.67 

OBS 

01000 

05.23 

35.07 

27.72 

OBS 

01100 

06.82 

35.06 

27.75 

OBS 

01200 

06.62 

35.00 

27.76 

OBS 

01255 

06.36 

36.99 

27.76 

OBS 

01275 

06.61 

35.00 

27.76 

OBS 

01300 

06.27 

36.98 

27.76 

OBS 

01318 

06.22 

36.98 

27.77 

OBS 

01335 

06.27 

36.98 

27.76 

OBS 

01350 

06.12 

36.96 

27.76 

OBS 

01600 

06.08 

36.96 

27.7  7 

OBS 

01500 

06.00 

36.96 

27.78 

01R  HGT  PER  WIHO-OIR  OT  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

06  WIND-SPO  13  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  6 

SEA  3 WIND-F3R  DURATION  00.5  2 SQUARE  66 

CL/TR  WEATHER  XI  CRIG  E67  066  1 SQUARE  57 


DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PD6  TOT  P N02  603  SI33  PH 

1532.6 

1532.6 

1533.1 

1533.3 

1533.6 

1533.1 

1521.6 

1516.3 

1515.6 

1515.5 

1515.5 

1516.0 
1511  .3 

1510.3 

1506.9 

1505.0 

1501 .7 

1697.2 

1691.9 

1692.5 

1668.2 

1667.7 

1688.6 

1688.5 

1688.5 

1689.1 

1689.7 
1689  .5 

1689.6 

1690.1 

1669.7 

1690.6 

1691 .7 


420 


TABLE  XXVI.— Continued 


I 


868  10 

31 

8226 

Vtfc* 

1970 

80 TOP  03292 

A I A TEMP  21.1 

DIP  HGT  PER 

tf I* O-GIB 

09 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

006  7 

hcnth 

10 

SHIP  El 

WET  BULB  17.6 

01 

WINO-SPO 

16 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

03  N 

06V 

17 

OAT 4 USE  1 

BAAOMETR  1026.7 

SEA  3 

wino-f:.» 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

66 

LONG 

066 

07  M 

HOOK 

00.0 

AREA  05 

CLCU3  T/A 

CL/TA 

WEATHER 

XI 

GRIG 

E67  06  7 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

ovnopth  SnO  VCl 

3XVG 

P36 

TOT  P 

N32 

N03  S 103 

PH 

DBS 

00000 

23.55 

36.12 

26.66 

OBS 

00010 

23.55 

36.13 

26.65 

OBS 

00020 

23.56 

36.13 

26.65 

OBS 

000  30 

23.56 

36.13 

26.65 

OBS 

00050 

23.57 

36.13 

26.66 

OBS 

00075 

16.56 

36.07 

25.97 

OBS 

00100 

16.99 

36.17 

26.63 

OBS 

00125 

16.57 

36.25 

26.59 

OBS 

00150 

16.21 

36.21 

26.o5 

oes 

002  CO 

16.57 

35.86 

26.73 

OBS 

00225 

16.68 

35.93 

26.76 

OBS 

002  50 

16.36 

35.86 

26.80 

OBS 

00300 

13.68 

35.77 

26.87 

OBS 

006  00 

11.65 

35.6  8 

27.01 

OBS 

00650 

10.97 

35.35 

27.07 

OBS 

006  55 

11.02 

35.62 

27.12 

OBS 

00500 

10.07 

35.27 

27.17 

OBS 

00600 

08.65 

35.13 

27.33 

OBS 

006  50 

07.26 

35.06 

27.65 

OBS 

00680 

07.65 

35.17 

27.51 

OBS 

00700 

07.02 

35.11 

27.52 

OBS 

00800 

05.70 

35.06 

27.66 

OBS 

0086  0 

05.37 

35.07 

27.71 

OBS 

00900 

05.37 

35.09 

27.72 

OBS 

00910 

05.63 

35.16 

27.76 

OBS 

01000 

06.77 

35.09 

27.79 

OBS 

01100 

06.62 

35.06 

27.81 

OBS 

01200 

06.26 

35.02 

27.80 

OBS 

01300 

06.13 

35.02 

27.81 

OBS 

01600 

06.05 

35.01 

27.81 

OBS 

01687 

03.99 

35.00 

27.81 

1532 .6 

1532.5 

1533.0 

1533.1 

1533.5 

1520.6 

1516.6 

1515.8 

1515.1 
1510.3 

1511.2 

1510.6 

1504.0 

1506.1 

1501.7 

1502.0 

1649.2 

1696.7 

1690.8 

1692.2 

1690.8 

1687.1 

1686.8 

1687.5 

1688.0 

1686.7 

1686.9 

1687.8 
1669.0 

1690.3 

1691.5 


RE8I3  31  6226 

CONSEC  0066 

LAT  35  01  N 
LONG  067  52  M 


CAS’NUM/T IME 
06.2 


YEAR 

1970 

60TDP  03383 

AIR 

TEMP  21. 

OIR  HGT  PER 

MONTH 

i 10 

SHIP  El 

WET 

BULB  17. 

06 

OAY 

17 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1023.0 

SEA 

3 

MCUR 

06.2 

AREA 

05 

CL0U1  T/A 

CL/7R 

L YL  r yP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3“A-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

oes 

00000 

23.25 

36.00 

26.66 

1531.7 

J8S 

000 10 

23.26 

36.00 

26.66 

1531 .9 

CBS 

00020 

23.39 

36.19 

26.76 

1532.6 

OBS 

00025 

23.22 

36.16 

26.77 

1532.3 

oes 

00030 

23.60 

36.26 

24.  79 

1532.9 

CVS 

00060 

23.61 

36.28 

26.80 

1533.1 

OBS 

00050 

35.90 

CBS 

00075 

16.39 

36.27 

26.16 

1520.6 

OBS 

00100 

17.69 

36.36 

26.39 

1518.0 

OBS 

00125 

17.32 

36.32 

26.67 

1510.1 

OBS 

00150 

16.93 

36.25 

26.51 

1517.3 

OBS 

00182 

15.91 

36.07 

26.61 

1514.5 

OBS 

00200 

15.63 

35.99 

26.61 

1513.9 

oes 

00250 

16.83 

35.93 

26.  74 

1512.1 

oes 

00300 

16.10 

35.83 

20.82 

1510.4 

oes 

00600 

13.08 

35.66 

26.91 

15C0.5 

OBS 

00500 

11.55 

35.50 

27. oe 

1504.7 

08  S 

006  00 

C9.37 

35.26 

27.26 

1498.2 

OBS 

00700 

07.59 

35.10 

27.63 

1493.0 

OBS 

00710 

07.71 

35.19 

27.69 

1493.7 

oes 

00800 

06.15 

35.07 

27.61 

1489.0 

OBS 

00b  70 

05.88 

35.10 

27.67 

1489.1 

oes 

008  76 

05.68 

35.07 

27.67 

14EB.3 

08  s 

00865 

05.86 

35.13 

27.70 

1409.2 

oes 

00900 

05.67 

35.12 

27.71 

1480.0 

OBS 

00916 

05.58 

35.13 

27.73 

1400.7 

OBS 

00929 

05.65 

35.20 

27.75 

1490.1 

CBS 

00983 

05.21 

35.09 

27.76 

1400.2 

oes 

01000 

05.16 

35.10 

27.75 

1400.4 

oes 

01050 

05.00 

35.09 

27.77 

1408.5 

oes 

01060 

06.63 

35.03 

2 7.76 

1407.4 

OBS 

01100 

C6.56 

35.03 

27.77 

1487.5 

CBS 

01200 

06.62 

35.02 

27.78 

1480.5 

oes 

01300 

06.26 

35.01 

27.79 

1489.5 

OBS 

01600 

06.09 

35.00 

27.00 

1490.5 

OBS 

01695 

06.02 

36.99 

27. BC 

1491.7 

WlNO-OlR 

10 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

WIMD-SPD 

21 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

4fc 

WEATHER 

XI 

08 1G  E47  040 

1 

SOUARE 

57 

3XVG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S133 

PH 

421 


TABLE  XXVI.— Continued 


»£MD  31  8 226  VtM  1970  80T0P  03795  A I * TEMP  2 2.3  DU  HOT  PER  MlSO-DIR  11 

CONSCC  0099  MONTH  1C  SHIP  El  MET  BULB  18.3  06  MlND-SPO  12 

LAT  33  09  N OAT  1?  DATA  USE  1 BA ROME T P 1022.7  $EA  3 MlNO-F^R 

LONG  097  36  M HOUR  U.O  AREA  05  ClOUO  T/A  CL/TP  mEAThFR  XI 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIOMA-T  OVNQPTH  SNC  VEl  OXVG  P39 


DBS 

00000 

23.98 

36.13 

29.67 

1532.9 

JBS 

00010 

23.97 

36.13 

29.67 

1532  .6 

DBS 

0002C 

23.98 

36.13 

29.67 

1532. B 

06  S 

000  30 

23.98 

36.13 

29.67 

1532  .9 

06S 

00050 

23.53 

36.25 

29.  75 

1533.5 

OBS 

000  75 

18.92 

36.21 

25.58 

1521 .8 

08  S 

00 100 

17.09 

36.25 

26.96 

151o. B 

OBS 

00105 

17.12 

36.31 

20.51 

1517.2 

OBS 

00122 

16.91 

36.17 

26.57 

1515.2 

OBS 

00125 

16.52 

36.29 

20.60 

1515.7 

OBS 

00150 

16.10 

36.18 

26.65 

1519.7 

OBS 

00200 

15.20 

36.09 

26.  75 

1512.6 

PBS 

002  50 

19.57 

35.59 

26.81 

1511 .3 

PBS 

OOJOO 

13.82 

35.81 

26.  B 7 

1509.5 

OBS 

009  00 

11.89 

35.52 

27.03 

1509.3 

CBS 

00960 

11.16 

35.96 

27.  U 

15C2.7 

DBS 

009  BO 

11.16 

35.96 

27.1/ 

1503.0 

DBS 

00500 

10.59 

13.38 

27.  It 

1501 .2 

''■OS 

006  CO 

08.39 

35.19 

/ 7.  i 5 

1959. » 

OBS 

00690 

07.50 

35.09 

27.99 

1951.0 

OBS 

009  BO 

07.98 

35.16 

27.50 

1952.3 

UBS 

00700 

07.13 

35.13 

27.52 

1951 .2 

LBS 

00800 

05.83 

35.08 

27.66 

1587.7 

OBS 

00869 

05.95 

35.07 

27.70 

1587.2 

UBS 

OOP  90 

05.59 

35.10 

27.71 

1588.0 

OBS 

009  00 

05.93 

35.10 

27.72 

1587.4 

OBS 

00926 

05.08 

35.06 

27.7? 

19e6.7 

r.BS 

009  70 

05.07 

35.  C7 

27.79 

1987.9 

OBS 

P0°  77 

05.16 

35.10 

27. 7« 

1987.0 

OBS 

ol  0 00 

05.03 

35. OB 

27.76 

1987.  a 

UBS 

OIC35 

09.83 

35.06 

27.76 

1987. S 

OBS 

Cl  100 

09.72 

35.06 

27.78 

1986.1 

PR* 

01200 

09.97 

35.09 

27.79 

1983.7 

OBS 

013  00 

09.30 

35.03 

27.60 

1989.7 

DBS 

01 900 

09.06 

35.01 

27.  B1 

1950.3 

OBS 

0195C 

03.98 

33.00 

27.81 

1951 .5 

I MS  T STO  RECOROER  TEN  SO  1206 
TRACE  01 R 0 5 SQUARE  9 

DURATION  00.3  2 SQUARE  96 

GRIG  697  099  1 SQUARE  57 


TOT  P N02  N01  S 103  PH 


REE  10 

31 

8226 

YEAR  1970 

BOTOP  09389 

AIR  TEMP  27. 

01 R HGT  PER 

CONSEC 

0050 

MONTH  10 

SHIP  El 

MET  BULB  20. 

08  2 9 

LAT 

35 

02  N 

OAV  17 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1021.3 

SEA 

LCNG 

097 

55  M 

HOUR  17.9 

AREA  05 

CL QUO  T/a 

CL/TR 

CASTNUM/T IMF 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

OVNDPTH  snd  vel 

17.9 

OBS 

00000 

23.58 

36.19 

29.65 

1532.7 

OBS 

00010 

23.57 

36.19 

29.65 

1532  .8 

OBS 

00020 

23.57 

36.19 

29.65 

1533.0 

OBS 

00030 

23.57 

36.19 

29.65 

1533.2 

OBS 

00050 

23.95 

36.19 

29.72 

1533.3 

OBS 

00075 

17.89 

36.27 

26.29 

1518.9 

ORS 

00100 

17.26 

36.38 

26.53 

1517.6 

OBS 

COl  20 

16.73 

36.31 

26.60 

1516.3 

OBS 

C0I25 

16.86 

36.35 

26.60 

1516.8 

OBS 

00133 

16.93 

36.37 

26.60 

1517.2 

OBS 

001  50 

16.56 

36.32 

26.65 

1516.3 

OBS 

OC.  00 

15.61 

36.12 

26.72 

1519.0 

OBS 

002  50 

19.63 

35.96 

26.81 

1511.5 

OBS 

00’ 00 

13.81 

35.83 

26.89 

1509.5 

OBS 

00385 

12.97 

35.68 

26.96 

1507 .9 

OBS 

00393 

13.12 

35.79 

27.00 

1508.7 

OBS 

009  00 

13.03 

OBS 

00912 

12.78 

35.69 

26.99 

1507.7 

PBS 

0«9  33 

12.70 

35.70 

27.01 

1507.8 

OBS 

005  00 

11.83 

35.58 

27. OS 

1505.8 

OBS 

006  00 

09.62 

35.29 

27.22 

1999.2 

OBS 

006  SO 

08.25 

35.16 

27.38 

1999.8 

OBS 

006  76 

08.19 

35.16 

27.90 

1999.6 

OBS 

00700 

07.31 

35.08 

27.96 

1991 .9 

OBS 

00800 

06.06 

35.07 

27.62 

1988.6 

OBS 

00900 

05.35 

35.07 

27.71 

1987.9 

OBS 

00959 

05.09 

35.07 

27.75 

1987.0 

OBS 

00970 

05.21 

35.10 

27.75 

1988.0 

OBS 

00980 

05.03 

35.08 

27.76 

1987 .9 

OBS 

01000 

09.55 

35.08 

27.77 

1987.9 

OBS 

01100 

09.80 

35.09 

27.79 

1986 . 5 

OBS 

01150 

09.95 

35.09 

27.79 

1987 .8 

OBS 

01200 

09.90 

35.03 

27.79 

1986.9 

OBS 

01220 

09.37 

35.03 

27.79 

1908. 6 

OBS 

01260 

09.97 

35.06 

27.80 

1989.8 

OBS 

01300 

09.91 

35.05 

27.80 

1990.2 

OBS 

01900 

09.17 

35.03 

27.81 

1990.8 

ORS 

01500 

09.12 

35.02 

27.81 

1992.3 

MHD-OIR  09 
M1NO-SPO  19 
MIN0-F3R 
HEATHER  XI 


OXTG  P09 


INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

TRACE  DIR  D 5 SQUARE  6 

DURATION  00.9  2 SQUARE  96 

0R.1G  697  050  1 SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


422 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFID  31  6226 

CONSCC  OOSI 
CAT  J5  03  N 
LONG  066  07  M 


CASTNUM/TINE 

00.0 


YEAR 

1970 

80 TOP  02195 

AIR  TEMP  22. 

01*.  HOT 

Pf  A 

MONTH 

10 

SNIP  El 

MET  SUL 6 19. 

07  2 

3 

DAY 

16 

OATA  USE  1 

6AA0METP  1022.0 

SEA 

hour 

00.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

a/rn 

IVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SI'.MA-T 

DVNDPTM  SND  VEL 

oes 

00000 

23.29 

35.96 

29. e 1 

1531  .6 

06  S 

000  10 

23.29 

35.98 

29.61 

1532.0 

06S 

00020 

2 3.30 

35.98 

29.61 

1532.2 

06S 

000  30 

23.30 

35.90 

29.61 

15  32.3 

06  S 

00050 

23.53 

36.19 

2 9.6t 

1533.9 

oes 

000  75 

16.53 

36.01 

25.93 

1520.5 

oes 

00100 

16.60 

36.09 

26.96 

1515.3 

oes 

00125 

16.20 

36.13 

2 6.59 

1519.5 

ces 

00150 

15.51 

36.03 

26.67 

1512.7 

oes 

00200 

19.59 

35.89 

26.78 

1510.3 

oes 

002  30 

13.89 

35.77 

26.e  2 

1506.5 

oes 

00233 

19.00 

35.03 

26.85 

1509.0 

oes 

002  50 

13.52 

35.69 

26.89 

1507.6 

oes 

0C269 

13.15 

35.62 

26.06 

1506.5 

oes 

002  e 5 

13.99 

35.77 

2o.  9 1 

1508.1 

oes 

003  00 

13.22 

35.71 

26.92 

1507.9 

oes 

00900 

11.79 

35.98 

27.03 

1503.7 

oes 

00500 

10.29 

35.32 

27.17 

1500.0 

oes 

006  00 

08.38 

35.10 

27.31 

1999.9 

oes 

006  80 

06.98 

35.05 

27.98 

1990.2 

ces 

0G700 

06.91 

35.06 

27.50 

1990.3 

oes 

00800 

05.73 

35.01 

27.62 

1987. 2 

oes 

00898 

05.59 

35.03 

27.65 

1987.9 

oes 

00900 

05.16 

35.01 

27.69 

1986.5 

oes 

00950 

09.97 

35.01 

27.71 

19  86.6 

oes 

01000 

05.05 

35.05 

27.73 

1987.0 

oes 

01020 

05.08 

35.05 

27.73 

1988.3 

oes 

01100 

09.88 

35.09 

27.79 

1988.8 

oes 

01190 

09.59 

35.00 

27.79 

1980.2 

oes 

01155 

09.69 

35.02 

27.75 

1988.7 

oes 

01200 

C9.50 

35.01 

27.76 

1988  .8 

oes 

01300 

09.26 

39.99 

27.77 

1989.5 

oes 

01900 

09.11 

39.97 

27.77 

1990.5 

ces 

01990 

03.98 

39.96 

27. 7P 

1991  .5 

MlNO-OIP 

09 

INST 

STO  AECOOEP  T* 

N SQ  1206 

MIMO-SPO 

16 

TRACE 

DIR 

0 5 

SQUARE 

9 

• INO-F 

OJA  AT 

ION 

00.9  2 

SQUARE 

98 

ME* THEY 

XI 

OA  1C 

E97  051 

1 

SQJARf 

56 

OX  Y G 

P39 

TOT  P 

N32 

NC3  SI03 

•M 

REFIO  31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTOP  09115 

AIR  TEMP  22. 

01 R HGT  PF  R 

WIND-01P 

03 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONS  cC 

0052 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET  3ULP  10. 

oe 

WlND-SPO 

08 

TRACE  OIR 

0 5 SQUARE 

9 

IAT  35 

CO  N 

OAY 

10 

OATA  USE  1 

8ARC9ET0  1C  20.0 

SEA  3 

Ml NO-F  DP 

DURATION 

00.9  2 SQUARE 

96 

LONG  097 

51  M 

hour 

06.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR  IG  E97  052 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/TIMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S I3MA~T 

DYNDPTH  SNO  VcL 

1XYG 

PD9 

TOT  P N02 

N03  S 1 03  PH 

oes 

00000 

23.35 

36.01 

29.62 

1532.0 

oes 

00010 

2 3.36 

36.01 

29.61 

1532.2 

oes 

00020 

23.36 

36.02 

29.62 

1532.9 

oes 

000  30 

23.36 

36.02 

29.62 

1532.5 

oes 

00090 

23.69 

36.17 

29.65 

1533.5 

□es 

00050 

20.68 

35.91 

25. *9 

1525.9 

oes 

00075 

17.66 

36.17 

26.27 

1510.1 

nes 

00090 

17.05 

36.15 

26. 90 

1516.6 

oes 

00100 

17.09 

36.27 

26. 9E 

1517.0 

oes 

001  18 

17.12 

36.33 

26. 52 

1517.9 

ces 

00125 

16.98 

36.29 

29. ‘3 

1517.1 

oes 

00150 

16.58 

36.29 

2 6.58 

1516.2 

oes 

00200 

15.70 

36.09 

26.6  7 

1519.2 

oes 

002  50 

19.89 

35.  V9 

26.7  5 

1512.1 

DBS 

00300 

13.99 

35.79 

2 6.3  3 

1509.9 

oes 

00900 

12.97 

35.65 

26.  92 

1508.1 

oes 

00500 

11.05 

35.38 

27. CP 

1502.0 

oes 

00555 

10.52 

35.33 

27.1  9 

1501 .8 

oes 

00603 

09.22 

35.16 

27.2? 

1997.0 

oes 

00670 

07.99 

35.03 

27.3* 

1992.0 

oes 

00700 

07.32 

35. 07 

27.95 

1991 .9 

oes 

00707 

07.90 

35.12 

27. 9P 

1992.9 

nes 

ooeoo 

05.89 

35.01 

27.60 

19B7.8 

oes 

00850 

05.65 

35.05 

27.66 

1987.7 

oes 

00865 

05.79 

35.09 

2 7.r.  • 

19P» .9 

''BS 

00885 

05.59 

35.07 

27.68 

l98o.l 

jes 

009  00 

05.67 

35.10 

2 7.6  S 

19P8.7 

oes 

009  25 

05.93 

35.06 

2 7.6* 

1938.1 

OAS 

00995 

05.50 

35.08 

27.  70 

19PP.8 

oes 

01000 

05.11 

35.06 

27.7  3 

199H.I 

oes 

01100 

09.69 

35.02 

27.75 

1987.7 

oes 

01200 

09.98 

35.01 

27.76 

1908.7 

ces 

01270 

09.93 

35.01 

27.77 

19P9.7 

JBS 

01300 

09.21 

39.98 

27.77 

1989. 3 

oes 

01900 

09.13 

39.98 

27. 7E 

1953.6 

oes 

01500 

09.02 

39.97 

2/.7S 

1991 .0 

TABLE  XXVI.— Continued 


8(0  10 

31 

822* 

Vf64 

19  70 

80 TOO  02560 

616  T£HP  22. 

016  HOT 

6C4 

CGNSCC 

0093 

KiMh 

10 

5*14  Cl 

Mtl  SUL t 19. 

09 

LAT 

35 

07  N 

PAY 

ie 

OA  TA  U3C  1 

046041 1 * 1021. C 

SC  6 

3 

LONG 

0*8 

07  « 

H r,j» 

12.2 

AREA  09 

ClCuO  »/l 

C4./T6 

CASTNOM/T }Nf 

lnltyp 

DEATH 

TfNA 

SAL 

S I5**4 -T 

dyndatm  sno  vcl 

12.2 

003 

00000 

23.36 

36.02 

24.6? 

1532  .0 

MS 

00010 

2.-*.  36 

36.02 

24.62 

1532.2 

f 6S 

0OC20 

23.  §6 

36.02 

in. 6 2 

1532  .4 

PBS 

000  30 

23.35 

36.02 

24.62 

1532.5 

OB' 

00050 

23.42 

36.15 

24.70 

1533.1 

06' 

000  75 

18.62 

36.00 

25.90 

1520.7 

08  S 

00100 

16.62 

36.11 

26.47 

1515.4 

18  < 

00129 

16.07 

36.14 

26.63 

1514.2 

08  S 

00150 

15.70 

36.11 

2*.65 

1513.4 

OBS 

002  00 

15.05 

36.01 

26.7t 

1512.1 

PB* 

00250 

14.18 

35.86 

26.83 

1509.3 

06  % 

00300 

13.62 

35.78 

26.89 

1508.8 

08' 

00333 

12.98 

35.64 

26.91 

1507.1 

06  S 

PC4  00 

12.16 

35.55 

27.00 

1505.3 

C8S 

00500 

10.61 

35. 36 

27.14 

1501 .2 

08  S 

006  00 

08.51 

39.15 

27.33 

1494.9 

09  S 

0068J 

07.  41 

35.05 

27.43 

1491 .1 

06* 

007  00 

07.01 

39.11 

27.52 

1490.7 

06* 

00800 

05.71 

35.04 

27.64 

1487.1 

08S 

00900 

05.  19 

35.05 

27.71 

1486.7 

C8S 

009  40 

05.12 

35.  C8 

27.75 

1487.1 

08* 

00950 

05.29 

35.12 

27.76 

1488.0 

OBS 

01000 

05.05 

35.08 

27.75 

1487.8 

P8S 

01100 

04.69 

35.05 

27.77 

1488.0 

06  S 

01200 

04.50 

35.04 

27.75 

1488.9 

08S 

01300 

04.  32 

35.02 

27.79 

1489.8 

06  S 

C1400 

04.07 

34.99 

27.7o 

1490.4 

06S 

01495 

04.02 

34.98 

27.75 

1491.7 

2190-014 

09 

INST  STO  ACC 04 DC 4 

TEN  SO  1206 

MlNO-SAO 

09 

TRACE  014 

0 

5 

SQUARE 

4 

HlNO-FDA 

DU4ATI0N 

00.5 

2 

S0U44E 

48 

WEATHER 

XI 

0410  €47  053 

1 

SQUARE 

58 

1X1 G 

434 

TOT  A N02 

NOB 

S 103 

PH 

Rf  A 10 

31 

8226 

YEAR 

1970 

80 TOP  03292 

A|P  TE»*P  26.  014  MGT  PER 

nIYO-DIR 

12 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0054 

NQNTH 

10 

SMIA  fl 

MET  8UL8  19.  09  2 4 

2IN0-SAD 

07 

▼RACE  014 

3 5 

SQUARE 

4 

CAT 

35 

02  N 

DAY 

18 

OATA  OSC 

1 

8 ACriETR  1019.0  SEA 

H1N0-F34 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

LCN6 

048 

03  M 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

Cl  CIO  t/a  CL/  T 4 

HEATHER 

XI 

04 IG  C47  054 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUN/T INC 

CVlTVP 

Of  ATM 

TfMA 

SAL  SIGNA-T  0 VNOATH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

NO 3 S IC3 

PH 

18.0 


C8S 

00000 

23. 4f 

36.01 

24  a 

.68 

OS* 

00010 

2 3.34 

35.98 

24, 

.60 

OSS 

00020 

23.34 

36.01 

24. 

.62 

08  S 

OCOSO 

23.67 

36.20 

24.6  7 

OSS 

00040 

23.77 

36.26 

24, 

.68 

OSS 

00050 

22.02 

36.05 

25. 

.03 

OBS 

00075 

17.77 

36.01 

26. 

.12 

C8S 

00100 

16.77 

36.12 

26. 

.45 

OBS 

00125 

16.46 

36.20 

26. 

.58 

oes 

00150 

18.29 

36.22 

26. 

.64 

oes 

00200 

15.40 

36.07 

26. 

.72 

065 

002  50 

14.27 

35.81 

26. 

,77 

OBS 

002  72 

13.75 

35.73 

26. 

,82 

oes 

00283 

14.02 

35.85 

26. 

.86 

OBS 

00300 

13.72 

35.78 

26. 

87 

08$ 

00400 

12.41 

35.57 

26. 

.97 

OBS 

00500 

10.81 

35.38 

27. 

,12 

oes 

006  00 

08.79 

35.14 

27. 

,28 

08$ 

006  6 0 

07.28 

35.02 

27. 

,42 

08$ 

00700 

06.96 

35.06 

27. 

,45 

OBS 

00*00 

05.81 

35.02 

27. 

,61 

OBS 

00900 

05.28 

35.02 

27. 

68 

OBS 

00960 

05.06 

35.04 

27. 

,72 

OBS 

01000 

C4.85 

35.02 

27. 

,73 

OBS 

01030 

04.94 

35.05 

27. 

74 

OBS 

01100 

04.60 

35.01 

27. 

,75 

oes 

01200 

04.50 

35.00 

27, 

75 

OBS 

01300 

04.29 

34.99 

27. 

,77 

oes 

01400 

04.01 

34.98 

2 7. 

75 

OBS 

01460 

03.98 

34.97 

27. 

,79 

1932.3 

1932.1 

1932.3 

1933 .9 

1934.0 

1529.9 

1514.3 

1515.0 

1515.4 
1515.3 

1513.2 

1510.1 
1500.7 

1509.9 

1509.1 

1506.1 

1502.0 

1496.0 
1491  .0 

1490.5 

1407.5 

1487.0 

1487.2 

1486.9 

1487 .9 

1487.6 
1488  .8 

1489.6 

1490.1 

1491.0 


424 


TABLE  XXVI.— Continued 


repid 

31 

822  6 

YEAS 

1970 

BOTOP  0*390 

AIR 

TEMP  22. 

OIR  HGT  PI:R 

WIND-01  K 

15 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  li 

CO*SEC 

0055 

MONTH 

1C 

SHIP  El 

WET 

oUL*  18. 

07 

■INO-SPO 

11 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

L4T 

33 

03  H 

OAV 

19 

DATA  USE 

1 

3AR0M?  T h 1017.9 

SEA 

3 

wtNO-POP 

OUR  AT  I 3N 

00.* 

2 

SOUARE 

LONG 

0*7 

59  W 

HGU* 

06.5 

AREA 

05 

CL  000  T / A 

CL/TP 

WEATHER 

X* 

ORIG  E*7  055 

1 

SOUARE 

CASTNCW/T  !**f 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

sir.Mt-T 

DYNDPTH 

SNO  V?l 

OXYG 

P3* 

TOT  P N02 

N03 

6 1 G3 

PH 

06.5 

00  S 

00000 

23. *0 

36.  1* 

2*. 70 

1532.3 

OBS 

000  10 

23. *0 

36.  1* 

2*.  70 

1532.* 

OBS 

00020 

23. *2 

36.16 

2*. 71 

1532.7 

OBS 

000  30 

23. *0 

3o.  16 

2*.  72 

153?  .8 

00  S 

00C35 

23.77 

36.35 

2*.  75 

153*. 0 

OBS 

00050 

22.52 

36.  1* 

2*. 96 

1633.9 

OBS 

OOC75 

18. *2 

36.02 

25.97 

1520.1 

OBS 

00100 

16.82 

36.12 

?6  . * 3 

1 6 l • . 0 

OBS 

00125 

16.57 

36.2* 

26.59 

Ibla.d 

OBS 

00150 

16.30 

36.25 

26. *6 

1515.* 

OBS 

00200 

15. 5d 

36.12 

26.  72 

1513.9 

OBS 

00250 

1*.62 

35.90 

26.77 

1511  .* 

OBS 

00300 

13.92 

35.80 

2*.  f * 

1509.3 

OPS 

00*00 

12.8* 

35.6* 

26.9* 

1507.7 

OBS 

00*20 

12.5* 

35.  eO 

26.9  7 

1507.0 

OBS 

00*35 

12.6* 

35.65 

26.99 

15C7.6 

OBS 

00500 

11.6* 

35.52 

27.09 

1505.1 

OBS 

006  00 

09.17 

35.  19 

2 7.26 

1*97.* 

JBS 

00700 

07.05 

35.3* 

27. *6 

1*90.1 

OBS 

00750 

06.71 

35.08 

27. c* 

1*90  .* 

OBS 

OOBOO 

05.97 

35.0* 

27.61 

1 *3e  .2 

OBS 

00888 

05. *7 

35.05 

27. e« 

1*87.7 

CBS 

00900 

05.56 

35.09 

27.70 

1*88.3 

OBS 

009  10 

05.61 

35.12 

27.7? 

1*88.7 

OBS 

009  20 

05. *5 

35.10 

27.72 

1*83.2 

OBS 

01000 

05.  1* 

35.08 

27.7* 

l*eo.2 

OBS 

01100 

0*.  71 

35.06 

27.78 

1*88.1 

OBS 

011J2 

0*.  * 7 

35.02 

C7.77 

1*97.6 

OoS 

011*5 

0*.  62 

35.07 

27.80 

1*98.5 

OBS 

01190 

0*.  52 

35.0* 

27.78 

1*88.8 

OBS 

01200 

0*.  58 

35.0* 

27. 7d 

1*89.2 

OBS 

01300 

0*.  *3 

35.03 

27.79 

1*90.2 

OBS 

01*00 

0*.  18 

3*. 99 

27.78 

1 •»  90 .8 

OBS 

01500 

0*.01 

3*. 98 

27.79 

1*91 .3 

REFIO 

31 

8226 

year 

1970 

BOTOP  0*2 9 B 

AIR  TEMP  22. 

OIR  HGT 

PER 

C3N5EC 

0056 

M"NTM 

10 

SHIP  El 

WET  BULB  19. 

10 

LAT 

35 

0*  N 

DAY 

19 

DATA  USE 

1 

8AR0NETR  1019.6 

SEA 

3 

LONG 

0*0 

15  W 

Nt"JR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T I Hf 

LVLT VP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL 

12.2 

OBS 

00000 

23.35 

36.0  e 

2*. 67 

1532.1 

CBS 

00010 

23.37 

36.09 

2*. 67 

1532  .5 

0*S 

00020 

23. *0 

36.09 

2*. 66 

1532.5 

CBS 

000  30 

23.** 

36.11 

2*. 67 

1532.0 

OBS 

000  50 

23.55 

36.23 

2*. 73 

1533.6 

OBS 

00055 

23.75 

36.33 

2*. 7* 

153*. 2 

OBS 

000  75 

20.88 

36.22 

25. *7 

1527.2 

OBS 

00100 

17.98 

36.11 

26.1* 

1519.* 

OBS 

00125 

16.75 

36.21 

26.52 

1 '16.3 

OBS 

00150 

16.19 

36.13 

26.59 

iil*. 9 

OBS 

00200 

15.5* 

36.07 

26.69 

1513.7 

CBS 

00250 

1*.  83 

35.95 

26.76 

1512.? 

OBS 

00300 

13.75 

35.77 

26  . B 5 

1509.2 

OBS 

00*00 

12. *0 

35.56 

26.96 

150*. 1 

OBS 

00*60 

11.72 

35.52 

27.06 

150*. 7 

OBS 

00500 

10.67 

35.32 

27.10 

1501.* 

OBS 

00600 

06.07 

35.11 

27.37 

f *93.2 

OBS 

00600 

06.  BO 

35.00 

27. *7 

1*89.* 

OBS 

00700 

06.76 

35.02 

27. *9 

1*89.6 

OBS 

00600 

05.86 

35.00 

27.59 

1*B7 . 7 

OBS 

00900 

05. *6 

35.03 

27.67 

1*07. B 

OBS 

00910 

05.55 

35.05 

27.67 

1*88.3 

OBS 

01000 

0*.  92 

35.01 

27.71 

1*87 .2 

OBS 

01070 

05.00 

35.03 

27.72 

1*08.7 

OBS 

01100 

0*.  89 

35.02 

27.73 

1*68 .8 

OBS 

01126 

0*.63 

3*.  98 

27.72 

1*08  . 

OBS 

01152 

0*.  96 

35.05 

27.7* 

1*90. > 

OBS 

01200 

0*.63 

35.01 

27.7* 

1*89.  , 

OBS 

01271 

0*.  39 

3*.  97 

27.7* 

1*09.5 

OBS 

01300 

0*.  *6 

3*. 97 

27.73 

1*90.3 

OBS 

01*00 

06.23 

3*.  96 

27.75 

1*91 .0 

OBS 

01500 

0*.07 

3*.«S 

27.76 

1*92.0 

WIND-DIR 

12 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

WlNO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

0 5 SOUARE  * 

WIND-POP 

DURATION 

00.5  2 SQUARE  *8 

NEATHER 

XI 

ORIG  E*7  056 

1 SOUARE  56 

OXYG 

P3* 

T OT  P N02 

N03  S 103  PH 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REE  ID 

31 

0226 

YEAR 

1970 

BOTDP 

03759 

AIR  TEMP  23. 

OIR  HGT  PER 

MlvD-Olfi  16 

INST  STO  RECOROER 

CONSEC 

0057 

MONTH 

10 

SHIP 

El 

toET  BULB  19. 

08  2 6 

tolNO-SPD  07 

TR AC E OIR  0 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

19 

DATA 

USE  1 

BAPONETR  1017.3 

SEA 

MINO-FDR 

DURATION  00.5 

LONG 

068 

16  to 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  F67  057 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P06  T QT  P N02 

N03 

10.0 

OBS 

00000 

23.37 

36.05 

26.66 

1532.1 

OBS 

00010 

23.33 

36.07 

26.67 

1532.2 

08  S 

00020 

23.36 

36.08 

26.67 

15  32.6 

OBS 

00030 

23.37 

36.10 

26.68 

1532.6 

OBS 

00065 

23.82 

36.39 

26.77 

1536.3 

OBS 

00050 

21.75 

36.18 

25.20 

1529.0 

OBS 

00075 

18.60 

36.27 

26.16 

1520.6 

OBS 

00100 

17.65 

36.39 

26.66 

1518.8 

OBS 

00125 

16.72 

36.20 

26.52 

1516.2 

OBS 

00150 

16.76 

36.32 

26.60 

1516.9 

OBS 

00180 

16.60 

36.27 

26.60 

1516.8 

OBS 

002  00 

16.  10 

36.20 

26.66 

1515.6 

OBS 

002  50 

15.55 

36.15 

26.75 

1516.6 

OBS 

00300 

16.90 

36.00 

26.78 

1513.2 

OBS 

00600 

13.85 

35.81 

26.66 

1511  .2 

OBS 

00500 

12.25 

35.55 

26.96 

1507.2 

OBS 

00600 

09.66 

35.21 

27.23 

1698.5 

OBS 

00688 

07.66 

35.08 

27.61 

1693.0 

OBS 

006  9 0 

07.80 

35.17 

27.66 

1693.7 

OBS 

00700 

07.71 

35.15 

27.65 

1693.5 

OBS 

00700 

06.33 

35.07 

27.59 

1669  .3 

OBS 

00800 

06.38 

35.12 

27.62 

1689  .9 

OBS 

00900 

05.37 

35.06 

27.70 

1687.5 

OBS 

00935 

05.23 

35.07 

27.72 

1687.5 

OBS 

00965 

05.30 

35.08 

27.72 

1687.9 

OBS 

01000 

06.89 

35.06 

2 7.76 

1687.1 

OBS 

01070 

06.70 

35.06 

27.76 

1687.5 

OBS 

01100 

06.50 

35.03 

27.78 

1607.2 

OBS 

01200 

06.25 

35.02 

27.00 

1687.8 

OBS 

01300 

06.16 

35.01 

27.00 

1689  .0 

OBS 

01600 

06.01 

35.00 

27.81 

1690.1 

OBS 

01500 

06.00 

36.99 

27.80 

1691.7 

REF  10 

31 

0226 

YEAR 

1970 

BOTDP  03675 

AIR  TEMP  22. 

DIR  *-GT  PER 

HIND-DIR 

15 

INST  STD  RECORDER 

CONSEC 

0058 

MONTH 

10 

SHIP  El 

MET  BULB  18. 

08  2 6 

WIND-SPD 

10 

TRACE  DIR  1 

LAT 

35 

06 

N 

OAY 

20 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1017.9 

SEA 

HIND-FOR 

OURATIDN  00.! 

LONG 

067 

69 

to 

HOUR 

00.0 

AREA  05 

CLOUO  T/a 

CL/TP 

HEATHER 

Xl 

ORIG  E67  058 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P36  TCT  P NO 2 

N03 

00.0 

OBS 

00000 

23.30 

36.09 

26.69 

1532.0 

OBS 

00010 

23.30 

36.09 

26.69 

L53Z.L 

OBS 

00020 

23.31 

36.12 

26.71 

1532.3 

OBS 

000  30 

23.60 

36.15 

26.71 

1532.8 

OBS 

00050 

23.63 

36.36 

2*».  7 8 

1533.9 

OBS 

00075 

19.73 

36.26 

25.81 

1526.1 

OBS 

00100 

17.70 

36.39 

26.63 

1510.9 

OBS 

00125 

17.63 

36.61 

26.51 

1518.6 

OBS 

00150 

16.53 

36.22 

26.58 

1516.1 

OBS 

00170 

16.85 

36.36 

26.6  1 

1517.5 

OBS 

00200 

16.16 

36.22 

26.67 

1515.8 

OBS 

00220 

15.71 

36.13 

26.70 

1516.6 

OBS 

00228 

15.82 

36.20 

26.73 

1515.2 

OBS 

00250 

15.68 

36.17 

26.  76 

1515.1 

OBS 

00300 

16.96 

36.06 

2o.bO 

1513.6 

OBS 

003  70 

16.07 

35.87 

26.86 

1511 .5 

OBS 

00600 

13.91 

35.82 

26.86 

1511 .5 

OBS 

00630 

13.69 

35.02 

26.90 

1511 .2 

OBS 

00692 

11.61 

35.39 

26.90 

1506.7 

OBS 

005  00 

11.79 

35.69 

27.03 

1505.6 

OBS 

00600 

08.00 

35.13 

27.26 

1696.3 

OBS 

00700 

07.27 

35.07 

27.66 

1691.7 

OBS 

00768 

06.52 

35.07 

27.56 

1609.9 

oas 

00000 

06.53 

35.09 

2 7.57 

1690.5 

OBS 

00900 

05.50 

35.06 

27.67 

1688.0 

OBS 

01000 

06.91 

35.02 

27.72 

1687.2 

OBS 

01100 

06.75 

35.02 

27.76 

1688.2 

OBS 

01200 

06.6  7 

35.01 

27.76 

1688 .7 

OBS 

01300 

06.26 

36.90 

27.76 

1689.5 

OBS 

01600 

06.15 

36.97 

27.77 

1690.7 

PBS 

01695 

06.16 

36.97 

27.77 

1692.2 

TEN  SQ  1206 
5 SOUARE  6 
2 SQUARE  60 
I SQUARE  50 


S ID  3 PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  6 
2 SOUARE  66 
1 SQUARE  57 


SI  33  PH 


TABLE  XXVI.— Continued 


REFIO 

31 

8226 

YEAR 

1970 

BOTOP  04206 

AIR  TEMP 

21. 

OIR  HGT  PER 

WlND-DIR 

16 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0059 

MONTH 

10 

SHIP  El 

WET  BULB 

18. 

08 

WIND-SPD 

17 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

20 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1016.6 

SEA  3 

W INO-FOR 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

06.1 

AREA  05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E47  059 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T I ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GNA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P34  TOT  P N02 

N03  SI03 

PM 

06.1 

OBS 

00000 

23.16 

36.04 

24.70 
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TABLE  XXVII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
OWASCO  at  Ocean  Station  ECHO,  22  October  1970  - 14  November  1970,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8223. 
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LAT  35  01  N 
LONG  047  57  N 


YEAR 

1970 

BOTOP  023 

MONTH 

10 

SHIP  OW 

DAY 

26 

DATA  USE 

HOUR 

23.7 

AREA 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

22.51 

OBS 

00010 

22.51 

OBS 

00020 

22.51 

OBS 

00030 

2 2.51 

OBS 

00050 

22.55 

OBS 

00075 

21.75 

OBS 

00100 

18.85 

OBS 

00125 

IB. IB 

OBS 

00150 

17.93 

OBS 

00200 

17.40 

OBS 

00250 

17.00 

OBS 

00300 

16.40 

OBS 

00400 

14.60 

OBS 

00500 

12.65 

OBS 

006  00 

10.10 

OBS 

00700 

08.00 

OBS 

00600 

06.24 

OBS 

00620 

06.44 

OBS 

00840 

05.99 

OBS 

00880 

05.94 

OBS 

00900 

05.97 

OBS 

01000 

05.17 

OBS 

01100 

04.86 

OBS 

01200 

04.62 

OBS 

01300 

04.41 

OBS 

01400 

04.25 

OBS 

01500 

04.07 

AIR  TEMP  22. 

WET  BULB  19. 

8AR0METP  1009.8 
CL QUO  T/A 


OIR  HGT  PER 
36  3 

SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  2S 
WIND-SPO  17 
WINO-FOR 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG  E4R  002 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


SIGNA-T  DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 


P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


430 


TABLE  XXVII.— Continued 


BEPIO 

31 

8223 

YEAP 

1970 

BO  TOP 

03780 

AIR  TEMP 

21. 

01 R HGT 

PER 

WIWO-OIR  35 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0003 

MONTH 

10 

SHIP 

OU 

WET  BULB 

19. 

30  2 

3 

WINO-SPO  04 

TRACE  DIR  D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57 

N 

DAY 

27 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1009.9 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION  00.6 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048 

05 

» 

HOUR 

11.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER  X5 

ORIG  E46  003 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUM/TINE  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  pVNOPTH  SNO  VEl  OXYG  PDA  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

II. $ OBS  OCOOO  22.92 

OBS  OOOIO  22.94 

OBS  00020  22.94 

OBS  00030  22.90 

OBS  00050  21.65 

OBS  00075  20.45 

OBS  00100  19.18 

OBS  00125  IB. 30 

OBS  00150  17.97 

OBS  00200  17.67 

OBS  00250  17.31 

OBS  0C300  17.03 

OBS  00400  15.77 

OBS  00500  13.74 

OBS  00600  11.07 

OBS  00700  08.29 

OBS  00800  06.82 

OBS  00900  05.99 

OBS  00920  06.19 

OBS  00940  05.91 

OBS  01000  05.37 

OBS  01020  05.55 

OBS  01100  >5.35 

OBS  01200  04.93 

0*S  01300  04.39 

OBS  01400  04.17 

OBS  01500  04.05 

OBS  01750  03.80 

OBS  02000  03.63 

OBS  02500  03.18 

OBS  03000  02.75 


BERIO 

31 

6223 

YEAR 

1970 

BOTDP  03930 

AIR  TEMP  24.  OIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

24 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONS  EC 

0004* 

MONTH 

10 

SHIP  OW 

WET  BULB  21. 

WIND-SPO 

10 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

37  N 

OAY 

26 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1004.7  SEA 

WINO-F&R 

DURATION  00.4 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

57  W 

HOUR 

13.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E48  004 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SI&MA-T  DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

13.6  OBS  00000  22.36 

OBS  000  VO  22.36 

OBS  00020  22.36 

OBS  00030  22.37 

OBS  00050  22.38 

OBS  00075  20.70 

OBS  00100  18.70 

OBS  00125  17.90 

OBS  00150  17.70 

OBS  00200  17.35 

OBS  00250  17.10 

OBS  00300  17.00 

OBS  00400  15.40 

OBS  00500  13.24 

OPS  006  00  1 0.99 

OBS  00700  08.74 

OBS  00800  07.12 

OBS  00840  06.76 

OBS  00875  07.02 

OBS  00895  06.35 

OBS  00900  06.45 

OBS  01000  05.49 

OBS  01100  05.04 

OBS  01200  04.58 

OBS  01300  04.32 

OBS  01400  rt4. 36 

OBS  01500  04.24 

OBS  01750  03.81 

OBS  02000  03.65 

OBS  02500  03.17 

OBS  03000  02.73 


TABLE  XXVTI. — Continued 


*«no  ii  im 

COMIC  0009 
CAT  If  02  N 
COM  047  9*  M 


CAtTMUM/TINC  CVCTVB 
22.9  OOS 

oos 

OOS 

00$ 

00$ 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 

oos 


*0700  01*09 
SHIP  ON 
OATA  USt  1 
ARIA  09 


OfMH 

T MB 

00000 

22.2* 

00010 

22.2  7 

00020 

22.92 

00090 

22.99 

00090 

22.97 

00079 

20.17 

00100 

14.29 

00129 

10.2* 

00190 

IT. T9 

00200 

1T.90 

00290 

IT.  14 

00900 

1*.4I 

00400 

1*.00 

00900 

19.07 

00*00 

11.90 

00700 

00. *1 

00000 

0*.  44 

00400 

04.91 

00420 

04.02 

00499 

04.99 

004*0 

09.09 

00400 

09.04 

01000 

09.94 

01100 

09.09 

01200 

04.70 

01900 

04.91 

01400 

04.29 

01900 

04.10 

VISA  1070 
MONTH  10 
0*4  20 

HOUR  21.9 


AIR  TENB  I*.  OIR  HOT  MR 

MIT  BULB  1*.  09  9 4 

BAROMETR  1010.9  SEA 

CLOUO  T/A  CC/TR 


SAC  SIGMA-T  0 Y NORTH  SNO  VIC 


MIN0-OIR 

91 

INST 

STO  RECORDER 

TEN  SO  120* 

tflMO-SPO 

00 

TRACI 

OIR  0 

9 

SQUARE 

4 

MINO-EOR 

OURATION  00.6 

2 

SOUARE 

4* 

ME A THE A 

X* 

OR  1C 

€40  009 

1 

SOU A RE 

97 

3XYG 

B34 

TOT  B 

H02  N03 

S109 

PH 

REBID 

91 

0229 

YEAR 

1470 

OOTDB  03400 

A|R  TENB  17. 

OIR  HGt  PER 

MINO-OIR 

24 

INST 

STO  RECOROER  TEN  SQ  120* 

COHSCC 

000* 

MONTH 

10 

SHIB  OM 

MET  BUlt  1*. 

09  2 4 

MlYO-SPD 

12 

TRACE 

OIR 

0 9 

SOUARE 

4 

CAT 

39 

00  H 

oay 

30 

OATA  USE 

1 

BARORETR  1007.1 

SEA 

MIND-FOR 

OURATION 

00. S 2 

SOUARE 

4* 

CONG 

0*7 

92  M 

HOUR 

11. 0 

ARIA 

09 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

MEATMER 

XI 

ORIG 

E40  00* 

1 

SOUARE 

97 

CASTNUM/TINE 

IVCTVB 

OEBTH 

TENB 

SAC  SIGNA-T 

DVNDPTH  SND  VEl 

OXYG 

B34 

TOT  B 

N12 

nos  sms 

BH 

OOS 

00000 

22.4* 

oos 

00010 

22.4* 

oos 

00020 

22.4* 

oos 

00030 

22.41 

oos 

00090 

22.30 

oos 

00079 

20.0* 

oos 

00100 

10.  72 

oos 

00129 

10.10 

oos 

001  90 

17.09 

oos 

00200 

17.41 

oos 

002  90 

17.14 

oos 

00300 

17.04 

oos 

00400 

1*.00 

oos 

00900 

19.70 

oos 

00*00 

11*19 

oos 

00700 

00.40 

oos 

00000 

07.00 

oos 

00400 

04.09 

oos 

00420 

09.0* 

oos 

004*0 

09.49 

oos 

01000 

09.90 

oos 

onoo 

09.09 

oos 

01200 

04.04 

oos 

01300 

04.*7 

oos 

01400 

04.94 

oos 

01900 

04.04 

oos 

01790 

09.02 

oos 

02000 

09.  *4 

oos 

02900 

09.24 

oos 

03000 

02.77 

482 


TABLE  XXVII.— Continued 


BEPIO 

31 

B223 

YEA" 

1470 

BO  TOP 

1 03400 

41 A TEMP 

17. 

010  HOT  P»« 

MINO-OIR  31 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1204 

COHSEC 

0007 

MONTH 

10 

SHIP 

OM 

MET  BUCP 

17. 

MIND-SPO  21 

trace  oir  0 

5 SOU*  RE  4 

L4T 

35 

01  N 

04Y 

30 

0AT4 

USE  1 

BARONET* 

1007.2 

SEA 

MIND-POR 

DURATION  00.4 

2 SOU* RE  44 

LONG 

047 

55  M 

MOU" 

23.7 

AAEA 

OS 

CL QUO  T/A 

CL/TP 

MEATME"  1* 

OR  10  S40  007 

1 SOU* RE  57 

CASTNUN/TINE  CVLTVP  DEPTH  TEMP  SAC  SICMA-T  OYNOPTH  SNO  VEL  OKVC  P04  TOT  P NOl  HOJ  SI3J  PH 

23.7  OBS  OOOOO  22. OB 

OBS  OOOIO  22.00 

OBS  00020  22. OB 

OBS  00030  22. OB 

OBS  00050  20. 1* 

OBS  00075  10.31 

OBS  00100  10.47 

OBS  00125  10.01 

OBS  00150  17. BS 

OBS  00200  17.57 

OBS  00250  17.25 

OBS  00300  17.0* 

OBS  00400  15.41 

OBS  00500  13.40 

OBS  00400  U.4B 

OBS  00700  04.40 

OBS  OOOOO  07.30 

OBS  00400  04. 34 

OBS  00440  04.14 

OBS  00440  04.34 

OBS  01000  05. B4 

OBS  01100  05.21 

OBS  01200  04.B4 

OBS  01240  04.43 

OBS  01300  04.74 

OBS  01400  04.53 

OBS  01500  04.31 


*EP  10 

31 

B223 

»EM 

1470 

BOTOP  03450 

AIR  TEMP  14. 

OIP  MCT  PER 

MINO-OIR 

30 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  120* 

CCNSEC 

0004 

40NTM 

10 

SHIP  OM 

MET  BULB  1*. 

32  1 3 

MINO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

0 

5 

SOU  A RE 

2 

CRT 

34 

48  N 

C4Y 

31 

0AT4  USE  1 

BAROMETR  1010.0 

SEA 

MINO-POR 

OUAATION 

00. • 

2 

SOUARE 

44 

LwNG 

047 

34  M 

MCU* 

11.7 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CC/TR 

MEA THE* 

11 

OR 16  E4B  004 

1 

SOJARE 

47 

C4STNUH/TINE 

CVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAC  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

3KYG 

P04 

▼OT  P NO* 

NOJ 

SI  33 

PH 

11.7  TBS  OOOOO  21.44 

CBS  00010  21.44 

CBS  00020  21.47 

OBS  00030  21.00 

CBS  00040  21.42 

3BS  00050  21.42 

OBS  00075  14.47 

CBS  00100  IB. 42 

OBS  00125  17.77 

CBS  00150  17.45 

OBS  00200  17.32 

OBS  00250  17.04 

CBS  00300  14.41 

OPS  00400  15.01 

OBS  00500  13.12 

CBS  0C400  11.41 

OBS  00700  OB. 44 

OBS  00400  07.55 

OBS  00B40  04.74 

CBS  00B95  07.14 

00*  00400  07.00 

CBS  01000  05.90 

OBS  01100  05.43 

CBS  01200  04.79 

OBS  Cl  300  04.73 

CBS  01400  04.45 

CBS  01400  04.25 

OBS  01750  03.99 

CBS  02000  03.47 

OBS  02500  03.23 

OBS  03000  02. SO 


483 


TABLE  XXVII.— Continued 


REA  10 

31 

6223 

YEA* 

1970 

BOTOA 

06100 

A 16  TENA  16. 

016  HOT  AC  6 

6 1 NO— 01  6 

23 

INST  STO  6EC060E6  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0009 

NONTM 

10 

SMIA 

ON 

WET  6ULA  16. 

30  3 

rfIND-SAO 

03 

TRACE  016 

0 5 

SQUARE 

2 

IAT 

*6 

56  N 

OAV 

31 

OATA 

USE 

1 

6AR0MFTR  1009.5 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

66 

LONG 

067 

57  M 

HOUR 

23.6 

AAEA 

05 

CLOUD  T/a 

CL/T6 

HEATHER 

X6 

06 1G  E66  009 

1 

SQUARE 

67 

CASTNUH/TINE 

LVLTVA 

DEATH 

TENA 

$AL  S I5NA-T 

OVNOATh  SML  VeL 

OXVG 

AD  6 

TOT  A N02 

N03  S 13  3 

AH 

23.6  06$  00000  22.21 

06$  00010  22.26 

08S  00020  22.09 

06$  00030  22.16 

06$  00050  22.22 

06$  00075  16.52 

06$  001 00  16.52 

06$  00125  17.66 

06$  00150  17.55 

06S  00200  17.15 

06$  00250  16.97 

06$  00300  16.16 

06$  00600  15.00 

06$  00500  13.36 

06$  00600  11.05 

06$  00700  06.56 

06$  00600  06.69 

06$  00900  06.30 

06$  00935  06.32 

06$  01000  05.97 

06$  01100  05.01 

r*S$  01200  06.53 

06$  01300  06.69 

06$  01600  06.31 

06$  01500  06.16 


REA  10 

31 

6223 

YEAR  1970 

•OTOA 

o 

* 

s 

AIR  TENA 

16. 

01 R HOT 

AER 

H1ND-DIR  06 

INST  STD  RECOROER 

TEN  $0  1206 

CONSEC 

0010 

NONTH  11 

SHIP 

OH 

NET  6UL6 

15. 

32  2 

6 

HlNO-SAO  15 

TRACE  OIR  D 

5 SOU  A RE 

6 

LAT 

35 

00  N 

OAV  01 

OATA 

USE 

1 

BARONET  R 

1011.5 

SEA 

HIND-AOR 

DURATION  00.7 

2 SQUARE 

66 

LONG 

067 

00  N 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  X8 

ORIG  E68  010 

1 SQUARE 

37 

CASTNUH/TINE  IVLTYA  DEATH  TENA  SAL  SIGNA-T  OVNOATH  SNP  VEL  OXVG  606  TOT  P *02  N03  5103  AH 

12.1  06$  00000  21.92 

06$  00010  22.00 

06$  00020  22.12 

06$  00030  22.15 

06$  00050  22.12 

06$  00075  19.52 

06$  00100  16.02 

06$  00125  17.17 

06$  00150  17.37 

06$  00200  17.10 

06$  00250  16.72 

06$  00300  16.26 

06$  00600  16.50 

06$  00500  13.36 

06$  00600  11.11 

06$  00700  06.79 

06$  00600  06.61 

06$  00900  06.25 

08$  00950  06.31 

065  01000  05.75 

06$  01100  06.95 

06$  01200  06.66 

06$  01300  06.62 

06$  01600  06.36 

06$  01500  06.16 

06$  01750  03.91 

06$  02000  03.63 

06$  02300  03.16 

C6S  03000  02.76 


TABLE  XXVII.— Continued 


REF  10 

31 

8223 

YEAR 

1970 

80 TOP  04*00 

AIR  TEMP  18.  01 R HCT  PER 

WIND-DIP  01 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1. 

CONSEC 

0011 

MONTH 

11 

SHIP  ON 

wET  BULB  16.  03  2 3 

N19D-SPD  09 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

LAT 

33 

02  N 

DAY 

03 

OATA  USE  1 

84RCNETR  1022.4  SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

LONG 

047 

35  M 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLCUO  T/A  CL/TR 

WEATHER  XI 

OR 16  f 45  011 

1 

SQUARE 

castnum/tini 

LVLTVP 

OEPTH 

TE*P 

SAL  S1GNA-T  QYN0PTH  SNO  VEL 

OXYC  PD4 

TOT  P N02 

N03  S 133 

PH 

12.2 

08  S 

ooeoo 

20.79 

08  5 

00010 

20.79 

OBS 

00020 

20.80 

OBS 

00030 

20.80 

G8S 

00050 

20.80 

OSS 

00075 

18.52 

OBS 

00100 

17.82 

OBS 

00125 

17.15 

OBS 

00150 

17.06 

oes 

00200 

16.99 

08  S 

002  59 

16.70 

OBS 

00300 

16.31 

oes 

00400 

14.75 

oes 

00500 

13.10 

OBS 

OCA  00 

11.26 

oes 

00700 

08.74 

OBS 

00800 

07.36 

oes 

00875 

06.63 

oes 

00895 

06.90 

OBS 

00900 

06.41 

OBS 

01000 

05.90 

oes 

01100 

05.31 

OBS 

01200 

04.91 

OBS 

01300 

04.40 

CBS 

01400 

04.40 

OBS 

01500 

04.21 

OBS 

01750 

03.92 

CBS 

02000 

03.65 

CBS 

0 2500 

03.21 

OBS 

03000 

02.74 

*EF  1 0 31  8223 

CONSEC  0012 
LAT  34  30  N 
LONG  047  48  W 


CASTNUM/TIME 

23.4 


YEAR 

1970 

BOTOP  04920 

MONTH 

11 

SHIP  OW 

DAY 

03 

OATA  USE  1 

HOUR 

23.4 

AREA  05 

IVITVP 

depth 

TEMP 

OBS 

00000 

21.27 

OES 

0C010 

21.29 

OBS 

00020 

21.29 

OBS 

000  30 

21.29 

OBS 

00050 

21.17 

OBS 

000  75 

19.57 

OBS 

00100 

18.52 

OBS 

00125 

18.19 

PBS 

00150 

17.69 

OBS 

C0200 

17.35 

OBS 

00250 

17.08 

OBS 

00300 

16.82 

OBS 

00400 

15.26 

CBS 

00500 

13.31 

OBS 

C0600 

11.37 

OBS 

00700 

09.39 

CBS 

00800 

07.60 

OBS 

00900 

06.55 

oes 

00925 

06.35 

oes 

00950 

C6.50 

OBS 

01000 

05.35 

OBS 

01100 

05.16 

OBS 

01200 

04.83 

OBS 

01300 

04.59 

OES 

01400 

04.38 

OBS 

01300 

04.24 

AtP  TEKF  18. 

OIR  HCT  PT  R 

WINO-OIR 

03 

INST  STD  RECPRPE*  TEN  SO  1206 

WfT  RULE  14. 

03  1 4 

WIND-SPO 

05 

TRACE  OIR 

r>  5 

SOUARE 

2 

BARCRETF  1C20.6 

SEA 

WIND-FOF 

ouratjon 

0 ) .4  2 

SQUARE 

46 

CL CUD  T/A 

CL/TR 

WfcATMc®. 

X! 

ORIG  £4?  C12 

1 

SQUARE 

47 

SAL  S 1 iMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL 

0XY6 

P04 

TOT  P N02 

N03  SIU3 

PH 

435 


TABLE  XXVII.— Continued 


RfRIO 

51 

• 223 

NEAR 

1970 

•OTOR 

06*60 

AIR  TfNR 

19. 

OIR  HGT  PER 

HlNO-DIR  23 

INST  STO  RECOROIR 

TEN  SO  1206 

C0NS6C 

0013 

NONTM 

11 

SHIR 

ON 

HIT  6UL6 

17. 

02  1 

HINO-SRO  05 

TRACI  OIR  0 

5 

SQUARE  2 

CAT 

16 

35  N 

t AY 

06 

OATA 

USi  1 

6AR0NITR 

1320.1 

SEA 

HINO-ROR 

OURATION  00.3 

2 

SQUARE  66 

CONG 

C66 

06  » 

HOUR 

23.6 

ARIA 

05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIC  166  013 

1 

SOUARE  66 

CASTNUft/TINf 

LVLT9R 
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CBS 

00900 

07.26 

35.26 

27.61 

1495.2 

OBS 

00®  05 

07.53 

35.32 

27.61 

1496.4 

OBS 

00920 

07.29 

35.32 

27.65 

1495.8 

OBS 

01000 

06.18 

35.18 

27.69 

1492.5 

OBS 

QIVOO 

05.50 

35.17 

21.11 

1491 .5 

CBS 

01200 

04.96 

35.14 

27.81 

1490.9 

OBS 

01300 

04.64 

35.13 

27.84 

1491  .2 

OBS 

01400 

04.37 

35.11 

27.86 

1491 .8 

OBS 

01500 

04.22 

35.11 

27.87 

1492.8 

OPS 

01750 

03.96 

35.10 

27.89 

1495.9 

OBS 

02000 

03.73 

35.10 

27.92 

1499.2 

OBS 

02500 

03.27 

35.10 

27.96 

1505.8 

CBS 

03000 

02.05 

35.09 

27.99 

1512.6 

TABLE  XXVII.— Continued 


REFIO 

31 

6223 

YEAR 

1970 

BOTDP  03830 

AIR  TEMP 

21. 

CONSEC 

0021 

MONTH 

11 

SHIP  OM 

MET  BULB 

21 

LAT 

35 

00 

N 

OAV 

09 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1016 

LONG 

067 

96 

M 

HOUR 

23.6 

AREA  09 

CLOUO  T/A 

Castmim/time 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

23.6 

08  S 

00000 

21.09 

36.52 

25.66 

06S 

00010 

21.06 

36.53 

25.66 

06S 

00020 

21.06 

36.53 

25.66 

OSS 

00030 

21.06 

36.93 

25.66 

06  S 

00090 

20.76 

36.65 

25.68 

oes 

000  79 

16.10 

36.67 

26.35 

OBS 

00100 

17.96 

36.66 

26.50 

OPS 

00129 

17.39 

36.65 

26.55 

oes 

00190 

17.22 

36.63 

26.58 

08  S 

00200 

17.12 

36.63 

2<*.60 

08S 

00290 

16.96 

36.60 

26.62 

06S 

00300 

16.98 

36.32 

26.66 

06S 

00*00 

19.29 

36.09 

26.77 

08  S 

00900 

13.67 

35.90 

26.93 

OBS 

00600 

12.66 

35.66 

27.01 

06S 

007  00 

10.29 

35.39 

27.22 

oes 

00800 

06.66 

35.27 

27.60 

06  s 

00900 

07.29 

35.23 

27.58 

OBS 

00920 

07.96 

35.32 

27.61 

08S 

009  30 

07.30 

35.30 

27.63 

OBS 

01000 

06.30 

35.17 

27.67 

OBS 

01100 

09.69 

35.17 

27.75 

OBS 

01200 

06.99 

35.12 

27.79 

OBS 

01300 

06.72 

35.13 

27.83 

OBS 

01600 

06.95 

35.16 

27.86 

OBS 

01900 

06.29 

35.1? 

27.87 

DIR  HOT  PE R Ml NO-OI  R 17  INST  STO  RECOROER  TEN  SO  120* 

17  0 2 MINO-SPO  11  TRACE  OIR  0 9 SQUARE  * 

SEA  MINO-FOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  66 

CL/TR  MEATHER  Xl  GRIG  E68  021  1 SQUARE  97 


DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PD6  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1526  .8 

1926.9 

1927.1 
1927.3 

1926.7 
1919.$ 

191A.6 

1918.9 

1918.6 

1919.9 

1919.2 
19ie.8 

1916.1 

1913.1 

1909.7 

1 903 .6 

1699.0 

1699.2 

1696.8 

1699.9 

1693.0 

1692.1 

1691.0 

1691 .6 

1692.6 

1693.1 


REFIO  31  8223  TEAR  1970  BOTOP  06690  AIR  TENP  21. 

CONSEC  0022  MONTH  11  SHIP  OM  MET  BULB  20. 

LAT  39  02  N DAY  10  OATA  USE  1 BAROMETR  1018.6 

LONG  067  58  M HOUR  12.3  AREA  09  CLOUO  T/A 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

12.3 

OBS 

00000 

21.1* 

36.52 

25.63 

OBS 

00010 

21.16 

36.53 

25.66 

OBS 

00020 

21.13 

36.53 

25.66 

OBS 

00030 

21.09 

36.56 

25.66 

OBS 

00090 

19.61 

36.61 

26.01 

OBS 

00075 

17.71 

36.63 

26.66 

OBS 

00100 

17.66 

36.66 

26.52 

OBS 

00125 

17.26 

36.63 

26.57 

OBS 

00150 

17.13 

36.62 

26.59 

OBS 

00200 

17.06 

36.62 

26.61 

OBS 

002  50 

16.76 

36.36 

26.63 

OBS 

00300 

16.61 

36.31 

26.68 

oes 

00600 

16.96 

36.06 

26.80 

OBS 

00500 

13.80 

35.69 

26.93 

OBS 

00600 

12.10 

35.57 

27.03 

OBS 

00700 

10.00 

39.36 

27.25 

CBS 

00800 

06.65 

35.31 

2 7.67 

OBS 

00900 

07.39 

35.29 

27.61 

OBS 

01000 

06.60 

35.21 

27.69 

OBS 

01100 

05.76 

35.19 

27.75 

OBS 

01200 

05.13 

35.16 

27.75 

OBS 

01300 

06.76 

35.15 

27.85 

OBS 

01320 

06.62 

35.16 

27.86 

OBS 

01360 

06.57 

35.12 

27.86 

OBS 

01355 

06.76 

35.16 

27.85 

OBS 

01380 

06.69 

35.15 

27. 87 

OBS 

01600 

06.55 

35.15 

27.87 

oes 

01500 

06.27 

35.12 

27.87 

CBS 

01750 

06.09 

35.11 

27.69 

oes 

02000 

03.69 

35.10 

27.92 

OBS 

02500 

03.28 

35.10 

27.96 

OBS 

03000 

02.65 

35.09 

27.99 

OIR  HGT  PER  MIND-DIR  13  INST  STO  MECOROER  TEN  SO  120* 

15  2 3 MINO-SPD  06  TRACE  DIR  0 9 SQUARE  6 

SEA  Ml  NO- FOR  DURATION  00.7  2 SQUARE  6* 

CL/TR  MEATHER  X2  ORIG  E68  022  1 SQUARE  57 


DVNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PD6  TOT  P N02  NOS  SIQ3  PM 

1927.0 

1527.1 

1527.3 

1527.3 
1523  .0 

1518.6 

1516.3 

1518.1 

1518.1 

1518.7 

1518.6 

1916.3 

1919.1 

1912.6 

1906.6 

1902.3 

1698.2 

1699.8 

1693.9 
1692  .9 

1691.6 

1691.7 

1692.6 

1691.6 

1692.7 

1692.0 

1692.6 

1693.1 

1696.9 

1699.1 

1509.9 

1512.6 


440 


TABLE  XXVII.— Continued 


RIF10 

31 

• 22  3 

YEAR 

INTO 

tOTOP  02100 

AIR 

TENP  22. 

OIR  HOT  PER 

NIND-OIR 

a 

CONSIC 

0023 

NONTH 

a 

SHIP  Ow 

NET 

BULt  21. 

17  2 4 

NINO-SPO 

12 

LAT 

3A 

At  N 

OAY 

a 

DATA  USE  1 

SARGNETP  1017.2 

SEA 

NlNO-FOR 

LONG 

OAt 

04  b 

HOUR 

00.2 

AREA  OS 

clcuo  t/a 

CL/TR 

MEATHE* 

XI 

CA  STNUM/T INI 

LVLTVP 

0IPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T  OYNOPTM  SND  V6L 

3XY0 

P)4 

00.2 

ots 

00000 

20. 1 7 

34.  34 

25.58 

1524.1 

ots 

000 10 

20.92 

34. AS 

25.64 

1526.5 

ots 

00020 

20.98 

34.52 

25.47 

1524.9 

ots 

00030 

2 0.  At 

34.53 

25. 6t 

1527.0 

ots 

00050 

20.  9t 

34.53 

25.68 

1527.4 

ots 

0007S 

It. 25 

34.  AA 

26.33 

1520.2 

ots 

00100 

17. A2 

34.43 

24.53 

1518.2 

ots 

00125 

17.28 

34.43 

26.54 

1518.2 

ots 

00150 

17.12 

34.42 

26.59 

lSlt.l 

ots 

00200 

14.99 

34.41 

26.62 

1518.5 

ots 

002  50 

14.7) 

34.34 

26.44 

1518.5 

ots 

00300 

14.35 

36.29 

24. 6t 

1518.1 

ots 

00  A 00 

15.11 

34.04 

26.71 

1515.6 

ots 

00500 

14.00 

35.93 

26.92 

1513.5 

ots 

00400 

12.28 

35.43 

27.04 

1509.1 

ots 

00700 

10.42 

35.47 

27.23 

1504.7 

ots 

ootoo 

0t.72 

35.32 

27.43 

1499.2 

ots 

oo  A 00 

07.40 

35.24 

27.57 

1495. t 

ots 

009)0 

07.57 

35.33 

27.62 

1497.0 

ots 

01000 

04.90 

35.31 

27.70 

1495.4 

ots 

01100 

05. AO 

35.12 

27.74 

1491  .0 

ots 

01115 

05.37 

35.19 

27.80 

1491.2 

OSS 

o a ao 

05.45 

35.23 

27.60 

1492.8 

ots 

01200 

05.03 

35.14 

27.80 

1491 .2 

ots 

01300 

04.74 

35.14 

27.84 

1491.7 

ots 

01400 

04.54 

35.13 

27.85 

1492.4 

ots 

01500 

04.24 

35.11 

27.87 

1493.0 

INST  STD  PECOROER  TCN  SU  I 204 

TRACI  .TIK  0 5 SQUARE  2 

DURATION  00.)  2 SQUARE  At 

OAIC  EM  02)  1 SQUARE  At 


TOT  P »02  NO)  SI3I  PH 


®CF  10 

31 

R223 

YEAR 

1970 

tOTOP  04350 

AIR 

TIPP  22. 

OIP 

HOT  P'R 

MlNO-itR 

12 

CONSIC 

0024 

HONTh 

a 

SHIP  ON 

NfcT 

4ULI  It. 

12 

2 9 

MlNG-SPO 

1) 

LAT 

35 

a n 

OAY 

a 

OATA  USE  1 

SAPCNITr  1019.2 

ScA 

MND-FOR 

LCNG 

048 

19  N 

HOUR 

a.t 

AREA  05 

CLoUj  T/A 

Cl/’ 

R 

■rATnFR 

XI 

CASTNUN/TIPE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEN* 

SAL 

S1GNA-T 

QYNDPTm 

SNO  VEL 

3XYG 

P'34 

11. • 

ots 

000  00 

20.85 

36.42 

25.63 

1526.1 

otS 

00010 

20.96 

36.52 

25.68 

1526.7 

ots 

00020 

20.  96 

36.52 

25.68 

1526.8 

nts 

00030 

20.97 

36.5) 

25.68 

1527.0 

ots 

00050 

It. 85 

3e.)5 

26.11 

1521.4 

ots 

COO  75 

17. 80 

34.42 

26.43 

1518.8 

ots 

00100 

17.33 

36.42 

24.54 

1517.9 

CBS 

00125 

17.15 

36*41 

26.58 

1517.7 

ots 

00150 

17.0b 

36.42 

26.60 

1511. 0 

ots 

00200 

16.91 

36.39 

26.62 

151E.2 

ots 

00250 

16.52 

36.31 

2o.65 

1517.6 

ots 

00)00 

16.00 

36.22 

26.70 

1516.9 

CBS 

00400 

15.08 

36.07 

26.80 

1515.5 

ots 

00500 

14.12 

35.94 

26.91 

1513.9 

CBS 

00400 

13.05 

35.75 

26. 9t 

1511.8 

CSS 

00700 

11.30 

35.53 

27.15 

1507 .2 

OSS 

COP  00 

C9.15 

35.33 

27.37 

1500.8 

nts 

00900 

07.00 

35.16 

27.57 

1494.1 

J8S 

C0940 

06.42 

35.12 

27.61 

1492.4 

PBS 

C0960 

06.53 

35.22 

27.68 

1493.3 

ots 

01000 

G6.33 

35.22 

27.70 

1483.2 

ots 

01100 

05.51 

35.16 

27.76 

1491.5 

ots 

01200 

05.15 

35.16 

27.81 

1491.7 

ots 

01300 

05.00 

35.lt 

27.84 

1492.8 

ots 

01400 

04.52 

35.13 

27.95 

1482.4 

OSS 

01500 

04.27 

35.11 

27.87 

1483.0 

ots 

01750 

03.91 

35.09 

27.89 

1485.7 

CBS 

02C00 

03.75 

35.10 

27.91 

1499.) 

OPS 

02500 

03.37 

35.10 

27.95 

1508.2 

OSS 

03C00 

02.84 

35.09 

27.99 

1512.6 

IHST  STO  AtCORO**  ten  so  120b 
TRACI  3!  R 0 5 SOUARE  A 

OUftATUN  00. A 2 SQUARE  At 

GRIG  EAR  02 A l SQUARE  St 


TOT  P NO 2 NG3  SID)  PH 


••••••••••••••• 
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TABLE  XXVII. — Continued 


REMO  31 

8223 

VE4R 

1970 

60TDP  04560 

9 IP 

TEHP  20. 

CGNSEC 

0025 

HONTH 

11 

SHIP  G* 

WET 

6UL6  19. 

197  34 

59  N 

09V 

11 

0679  USE  1 

8 9 ROHE 7 K 1020.4 

LONG  048 

05  ft 

HOUR 

23.7 

9RE9  05 

CLOUD  7/9 

C9STNUH/TINF 

IVITVR 

DEPTH 

TEHP 

S9L 

SliHA-T 

23.7 

06  S 

00000 

21.26 

36.42 

25.52 

06  S 

00010 

21.26 

36.43 

25.53 

08S 

00020 

21.26 

36.44 

25.54 

06  S 

00030 

21.34 

36.53 

25.56 

065 

00050 

20.49 

39.39 

25.69 

06S 

000  75 

16.49 

36.49 

29.31 

Q6S 

00100 

16.04 

36.50 

29.43 

065 

00125 

17.69 

36.47 

29.49 

06  S 

00150 

17.56 

36.46 

29.53 

065 

002  00 

17.11 

36.42 

2ft. 54 

085 

002  50 

16.94 

36.40 

29.62 

C6S 

00300 

16.42 

36.30 

29.67 

CBS 

00400 

14.95 

39.05 

29.81 

08  S 

00500 

13.64 

35.86 

29.94 

065 

00600 

11.49 

35.50 

27.09 

06S 

00700 

10.05 

35.41 

27.28 

06  5 

00600 

06.53 

35.30 

27.45 

CB5 

00900 

07.44 

35.26 

27.90 

06  S 

00915 

07.23 

35.33 

27.66 

065 

00940 

07.51 

35.37 

27.66 

CBS 

01000 

06.70 

35.26 

27.70 

06S 

01100 

05.58 

35.16 

2 7.75 

UBS 

01200 

05.14 

35.16 

27.81 

06  S 

01300 

04.62 

35.15 

27.84 

oes 

01400 

04.55 

35.13 

27.85 

CBS 

01500 

04.34 

35.14 

27.88 

• ••••' 

REF  10 

31 

8223 

YE9R 

1970 

BOTOP  04550 

AIR 

TEHP  21. 

CONSEC 

0026 

HONTH 

11 

SHIP  OM 

NET 

BULB  21. 

L9T 

35 

C5  N 

DRV 

12 

0979  USE 

1 

89R0HETR  1020.4 

LONG 

048 

19  H 

HOUR 

11.6 

9RE9 

05 

Cloud  t/a 

CASTNUM/TIHE 

LVITYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGN4-T 

11.6 

06  S 

00000 

21.32 

36.49 

25.56 

06S 

00010 

21.32 

36.50 

25.57 

06S 

00020 

21.32 

36.50 

25.57 

oes 

00030 

21.32 

36.50 

25.57 

06S 

00050 

20.50 

36.45 

25.75 

085 

00075 

16.90 

39.47 

26.26 

OBS 

00100 

17.91 

36.47 

26.44 

06  S 

00125 

17.68 

36.48 

26.50 

OBS 

00150 

17.45 

36.46 

26.54 

OBS 

00200 

17.12 

36.41 

26.58 

065 

00250 

19.64 

36.38 

26.63 

06  S 

00300 

16.49 

36.32 

26.67 

OBS 

00400 

15.40 

36.10 

26.75 

OBS 

00500 

13.68 

35.88 

26.91 

OBS 

00600 

12.64 

35.65 

29.99 

OBS 

00700 

10.90 

35.50 

27.20 

OBS 

00800 

08.86 

35.32 

27.41 

OBS 

00900 

07.50 

35.26 

27.57 

OBS 

00910 

07.42 

35.24 

27.57 

OBS 

00920 

07.64 

35.34 

27.61 

OBS 

01000 

06.36 

35.19 

27.68 

OBS 

01100 

05.47 

35.14 

27.75 

OBS 

01105 

05.63 

35.19 

27.77 

OBS 

01200 

05.06 

35.14 

27.80 

OBS 

01300 

04.66 

35.12 

27.83 

oes 

01400 

04.41 

35.11 

27.85 

OBS 

01500 

04.23 

35.11 

27.87 

OBS 

01750 

04.00 

35.10 

27.89 

OBS 

02000 

03.76 

35.10 

27.91 

OBS 

02500 

03.24 

35.09 

27.96 

OBS 

03000 

02.86 

35.08 

27.98 

OIR  HGT  PER 

■ INO-OIR 

11 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

19  2 4 

tfINO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

SEA 

NIND-FOR 

OURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

GRIG  E48  025 

1 

SQUARE 

48 

OVNOPTH  SNO  VEL 

DXVG 

P34 

TOT  P N02 

NQ3 

S 103 

PH 

1527  .2 

1527.3 

1527.5 

1529.0 

1529.1 

1520.9 

1520.0 

1519.9 

1519.9 

1519.9 

1519.2 

1519.3 

1515.1 

1512.3 

1509.2 

1302.6 

1499.5 

1499.0 

1495.5 

1497.0 

1494.7 

1491.8 

1491.7 
1492  .0 

1492.5 

1493.4 


DIR  HGT  PER 

rfINO-DIR 

14 

INST  STO  PECORDER  TEN  SO  1206 

17  2 3 

HIND-SPD 

2D 

TRACE  DIR 

0 5 

SOUARE 

4 

SEA 

MND-FCR 

DURATION 

03.7  2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

MEA THEP 

X2 

ORIG  E48  026 

1 

SQUARE 

58 

OVNOPTH  SND  VEL 

DXVG 

Pj4 

TOT  P N32 

N03  SI  33 

PH 

1527.4 

1527.6 

1527.7 

1327.9 

1529.0 

1321.2 

1519.6 

1519.4 

1519.1 

1518.9 

1518.8 

1518.5 

1516.9 

1513.1 

1510.3 

1505.8 

1499.8 

1496.2 

1496.0 

1497.1 

1493.3 

1491.3 

1492.1 

1491.3 

1491.3 

1491.9 

1492.9 

1499.1 

1499.3 

1505.7 

1512.7 


TABLE  XXVII. — Continued 


AEFID 

31 

•223 

YEAR 

1970 

BOTDP  01800 

AIR 

TEMP  21.  1 

DIR  HGT  PER 

NIND-OIR 

12 

INST  STO  RECOROER 

ten  so  wo. 

CONSEC 

0027 

MONTH 

11 

SHIP  ON 

NET 

BULB  21. 

14  2 4 

NIND-SPO 

15 

TRACE  OIR 

D 

5 

SQUARE 

4 

L AT 

35 

10  N 

OAY 

12 

OATA  USE  l 

BAROMETR  1020.4 

SEA 

NlNO-FOR 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

10  N 

HOUR 

23.6 

AREA  05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG  E48  027 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUN/T  IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T  OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

NC3 

SI33 

PH 

23.6 

OSS 

00000 

20.93 

36.20 

25.44 

1526.0 

css 

000  10 

20.93 

36.20 

25.44 

1526.2 

OSS 

00020 

20.93 

36.21 

25.45 

1526.4 

OSS 

00030 

20.90 
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TABLE  XXVHI.-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  DUANE  at  Ocean  Station  ECHO  -14  November  1970  - 7 December  1970,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  - 1777. 
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36.188 

25.51 

1525.3 

05.14 

13.6 

OBS 

00023 

20.64 

36.185 

25.51 

1525.6 

05.17 

13.6 

◦es 

00048 

20.66 

36.189 

25.51 

1526.1 

05.14 

13.6 

OBS 

00071 

19.79 

36.507 

25.98 

1524.5 

04.42 

13.6 

08  S 

000  9 5 

18.47 

36.451 

26.28 

1521 .1 

04.66 

13.6 

OBS 

00142 

17.79 

36.475 

26.47 

1520.0 

04.75 

13.6 

08S 

T00189 

17.41 

36.442 

26.54 

1519.6 

04.82 

13.6 

OBS 

002  84 

16.91 

36.374 

26.61 

1519.6 

13.6 

OBS 

T00377 

16.03 

36.210 

26.69 

1518.3 

04.89 

13.6 

OBS 

004  72 

15.01 

36.032 

26.78 

1516.4 

05.01 

13.6 

OBS 

T 00565 

13.77 

35.832 

26.90 

1513.7 

04.90 

13.6 

OBS 

007  54 

10.80 

35.421 

27.  16 

1506-2 

04.03 

13.6 

OBS 

00943 

07.68 

35.168 

27.47 

1497.4 

04.35 

13.6 

08  S 

TO  1422 

04.65 

35.031 

27.76 

«»»*< 

1493.2 

05.86 

REF  1 0 

31 

1777 

YEAR 

1970 

BOTDP  02926 

AIR  TEMP 

19.6 

OIR  HGT 

Pc  A 

mINO-DIR  08 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

11 

SHIP  OU 

MET  BULB 

15.8 

06  3 

3 

MIND-SPD  22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55 

N 

DAY 

23 

OATA  USE  1 

oAROMETR 

1025.6 

SEA 

m I ND-FCR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048 

35 

M 

HOUR 

13.8 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/7 

CL/TR 

MEATHER  XI 

ORIG  E49  007 

1 

Swl'AKE 

48 

castnum/t ime 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNOPTH  SND  VcL 

OXYG 

PD 4 TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

13.8 

OBS 

000  00 

20.77 

36.273 

25.54 

las.r 

05.34 

13.8 

OBS 

00023 

20.73  Q 

36.265 

25.55Q 

05.32 

13.8 

08  S 

00045 

20.76 

36.262 

25.64 

1526.4 

13.8 

08  S 

00067 

mO.72 

36.337 

25.61 

1526.7 

05.29 

I 3.8 

08  S 

00088 

19.35 

36.447 

26.05 

1523.5 

06.24 

13.8 

OBS 

00133 

17.84 

36.475 

26.46 

1520.0 

04.86 

13.8 

OBS 

00177 

17.48 

36.432 

26.51 

1519.6 

04.92 

13.8 

OBS 

00266 

17.05 

36.432 

2o  .62 

1519.8 

05.12 

13.8 

OBS 

TOOJ55 

16.30 

36.333 

26.72 

15  Id .9 

05.30 

13.8 

OBS 

00444 

15.44 

36.157 

26.76 

1517.5 

O'*  .64 

13.8 

OBS 

T00533 

13.99 

35.991 

2 6.97 

1514.1 

04.57 

13.8 

OBS 

007  11 

11.82 

35.738 

27.21 

1509.5 

03.58 

13.8 

OBS 

T 00889 

09.82 

35.472 

27.37 

1505.0 

04.6  7 

13.8 

OBS 

T01360 

05.34 

35.208 

27.82 

• •••« 

1455.2 

05.69 
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TABLE  XXVIII.— Continued 


REFID  31  1777  YEAR  1970 

CON SEC  0008  MONTH  11 

CAT  35  01  N DAY  25 

LONG  047  56  M HOUR  13.5 


CAS1NUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

13.5 

CBS 

00000 

13.5 

OBS 

00029 

13.5 

06S 

00056 

13.5 

OBS 

00064 

13.5 

OBS 

00112 

13.5 

OBS 

00166 

13.5 

OBS 

T 0022 1 

13.5 

OBS 

00330 

13.5 

OBS 

T00435 

13.5 

OBS 

00537 

13.5 

OBS 

T 00634 

13.5 

OBS 

00826 

13.5 

OBS 

T01024 

13.5 

OBS 

T01596 

60T0R  04663  AIR  TEMP  19.5 
SHIP  DU  MET  BULB  15.8 
DATA  USE  1 BAROMETR  1025.3 
AREA  05  CLOUD  T/A  6/6 


TEMP 

SAL 

SIuMA-T 

20.88 

36.364 

25.58 

20.85 

36.366 

25.55 

20.73 

36.335 

25.60 

19.32 

36.445 

26.06 

17.46 

36.395 

26.4  5 

17.02 

36.396 

26.60 

16.73 

36.344 

26.o3 

15.82 

36.179 

26.71 

14.52 

35.954 

26.83 

13.11 

35.705 

26.93 

10.97 

35.392 

27.10 

07.86 

35.195 

27.47 

06.  18 

35.206 

27.71 

04.33 

35.001 

27.77 

DIR  MCT  PER  MIND-OIR  11 

10  4 2 MlND-SPO  24 

SEA  MINO-FOA 

CL/TR  MEATHER  XI 


OYNOPTH  SNO  VEL  JXVG  P04 

1526.1  05.06 

1526.5  05.04 

1526.6 

1523.3  04.99 

1518.4  04.72 

1518.0  04.68 

1518.0  04.69 

1516.8  04.75 

1514.2  04.56 

1510.9  04.44 

1504.8  03.75 

1496.2  04.12 

145J.0  05.02 

1494.8  05.57 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 
TRACE  0(R  5 SQUARE  4 
DURATION  2 SQUARE  46 
GRIG  E49  G08  1 SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REFID  31  1777  YEAR  1970  80TDP  04572  AIR  TEMP  20.5 
CONSEC  0009  MONTH  11  SHIP  OU  mET  6UL8  17.0 
LAT  35  00  N DAY  26  DATA  USE  1 BAROMETR  1016.7 
LONG  047  58  M HOUR  14.6  AREA  05  CLOUD  T/A  8/7 


CASTNUM/TIME 

LVL7YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

14.6 

DBS 

00000 

21.04 

36.446 

25.60 

14.6 

OBS 

00025 

21.05 

36.460 

25.61 

14.6 

OBS 

00049 

21.08 

36.461 

25.60 

14.6 

OBS 

00075 

21.06 

36.464 

25.61 

14.6 

OBS 

00099 

17.72 

36.374 

26.41 

14.6 

OSS 

00148 

16.88 

36.364 

26.61 

14.6 

OBS 

T 001 97 

16.56 

36.318 

26.65 

14.6 

OBS 

00295 

15.75 

36.178 

26.73 

14.6 

OBS 

T00392 

14.64 

35.959 

26.81 

14.6 

OBS 

00491 

13.45 

35.774 

26.92 

14.6 

OBS 

T 005 90 

11.93 

35.552 

27.05 

14.6 

OSS 

00790 

08.54 

35.274 

27.43 

14.6 

OBS 

T00996 

06.16 

35.161 

27.68 

OIR  HGT  PER  MINO-DIR  10  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  120o 

12  4 2 mIND-SPO  20  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  MIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E49  009  | SQUARE  57 


DVNDPTH  SND  VEL  OXYG  P 04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1526.6  05.12 

1527.1  05.07 

1527.5  05.01 

1527.9 

1518.9 

1517.3  04.80 

1517.1  04.87 

1516.0  04.65 

1513.9  04.65 

1511.4  04.48 

1507.6  03.99 

1498.3  04.02 

1492.4  04.96 


REF  ID 

31 

1777 

YEAR 

1970 

B07DP 

04206 

AIR  TEH P 

19.0 

OIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0010 

MONTH 

12 

SHIP 

OU 

MET  BULB 

14.8 

04  2 

3 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

05 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1011.3 

SEA 

LONG 

047 

54  M 

HOUR 

14.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

0/2 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL 

14.9 

OBS 

00000 

20.19 

36.439 

25.83 

1524.3 

14.9 

OBS 

00025 

20.14  Q 

36.4J5 

25.84Q 

14.9 

OBS 

00051 

20.19 

36.435 

25.82 

1525.2 

14.9 

OBS 

00075 

20.07 

36.428 

25.85 

1525.2 

14.9 

OBS 

00101 

17.32 

36.361 

26.50 

1517.8 

14.9 

OBS 

00151 

17.00 

36.357 

26.57 

1517.7 

14.9 

OBS 

T00201 

16.50 

36.277 

26.63 

1516.9 

14.9 

U8S 

00302 

15.40 

36.079 

26.73 

1514.9 

14.9 

06  S 

T 00403 

13.90 

14.9 

OBS 

00504 

12.66 

35.630 

26.97 

1506.8 

14.9 

oes 

T006  04 

10.97 

35.404 

27.11 

1504.3 

14.9 

DBS 

00805 

07.74 

35.183 

27.46 

1495.4 

14.9 

OBS 

TO  1007 

06.46 

35.212 

27.68 

1493.8 

14.9 

OBS 

01513 

04.09 

34.970 

27.77 

1492.3 

MIND-OIR 

27 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

wlNO-SPD 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

MIND-FOR 

OJRATION 

2 

SQUARE 

46 

MtA THER 

XI 

ORIG  E49  010 

1 

SQUARE 

57 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02  N03 

S I <j  3 

PH 

05.25 

05.29 

05.24 

04.99 
04.90 

04.83 
06.74 
04.65 

04.30 

03.84 

04.24  * 
05.02 

06.12 
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TABLE  XXIX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  7 December  1970  - 30  December  1970,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  - 1779. 


REFID  31  1779 

YEAH 

1970 

60T0P  04005 

AIR 

TEMP  15.5 

DIR  HGT  PER 

MIN0-01R 

35 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0001 

MONTH  12 

SHIP  cc 

mE  T 

6UL6  11.9 

35 

4 2 

MIND-  SPO 

11 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  59. 5N 

DAY 

10 

data  use 

1 

6AR0METR  1024.2 

SEA 

MlND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  040  02  M 

HOUR 

09.5 

AREA 

05 

CLGUO  T/A  6/5 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E50  001 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TGT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

09.5 

oes 

00000 

19.90 

36.496 

25.95 

1523.6 

09.5 

00  s 

00025 

15.69 

36.501 

25.95 

1524.0 

09.5 

00$ 

00049 

19.94 

36.502 

25.94 

1524.5 

09.5 

QOS 

00075 

19.92 

36.506 

25.95 

1524.9 

09.5 

00$ 

00100 

17.22 

36.379 

26.54 

1517.5 

09.5 

00$ 

00150 

16.55 

36.384 

26.61 

1517.5 

09.5 

00$ 

T00200 

16.60 

36.316 

26.64 

1517.2 

09.5 

00$ 

00297 

15.72 

36.146 

26.71 

1515.9 

09.5 

00$ 

T00392 

14.32 

35.517 

26.84 

1512.6 

09.5 

00$ 

00406 

12.78 

35.676 

26.96 

1509.0 

09.5 

00  s 

T 00562 

11.11 

35.457 

27.13 

1504.5 

09.5 

00$ 

00772 

08.26 

35.282 

27.46 

1497.0 

09.5 

00  s 

T00962 

05.57 

35.100 

27.66 

1491 .0 

09.5 

oos 

701469 

04.24 

35.017 

27.60 

1452.3 

REF  10 

31  1779 

YEAR 

1970 

80 TOP  04312 

AIR 

TEMP  18.6 

OIR  hGT  PER 

HINO-OIR  24 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  12 

SHIP  cc 

MET 

8UL8  16.5 

24  6 3 

MIND-SPO  28 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

DAY 

11 

DATA  USE 

1 

8 A ROME  T R 1010.1 

SEA 

Ml ND-FOR 

OURATI ON 

2 SQUARE 

48 

LONG 

046  05  W 

HOUR 

14.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  5/8 

CL/TR 

HEATHER  XU 

ORIG  6 50  002 

1 SQUARE 

58 

CASTNLM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXVG  PU4 

TOT  P N02 

NC3 

S 103  PH 

14.7 

06  S 

000  00 

36.511 

14.7 

06$ 

00027 

36.511 

14.7 

06$ 

00052 

19.69 

36.512 

25.96 

1524.5 

14.7 

06$ 

000  76 

19.88 

36.512 

25.96 

1524.9 

14.7 

06  S 

00105 

17.38 

36.369 

26.45 

1518.0 

14.7 

06$ 

00154 

16.63 

36.359 

26.61 

1517.2 

14.7 

06S 

T00201 

16.40 

36.279 

26.65 

1516.6 

14.7 

06$ 

00295 

15.84 

36.190 

26.72 

1516.3 

14.7 

06  S 

T00382 

14.12 

35.684 

26.66 

1511 .9 

14.7 

oes 

00465 

13.24 

35.742 

26.94 

1510.2 

14.7 

06  S 

T00543 

11.63 

35.546 

27.06 

1 5 Go  . 5 

14.7 

06$ 

00696 

04.35 

35.312 

27.32 

1499.8 

REFID 

31  1779 

YEAR 

1970 

60TDP  04316 

AIR 

TEMP  17.2 

DIR  hGT  PER 

MlND-DIR  3* 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

12 

SHIP  CC 

MET 

8ULB  14.7 

28 

o 4 

MIND-  SPO  18 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

DAY 

12 

DATA  USE 

1 

oAROMETR  1014.8 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

t SQUARE 

48 

LONG 

048  00  M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLCUO  T/A  8/4 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E 50  003 

1 SQUARE 

56 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  NOB 

$103  PH 

12.1 

06$ 

00000 

19.63 

36.516 

23.98 

15*3.5 

12.1 

06$ 

00023 

19.82 

36.513 

25.98 

1523.6 

12.1 

06  S 

00046 

19.95 

36.519 

25.95 

1524.6 

12.1 

06$ 

00073 

19.86 

36.521 

25.  ve 

1524.7 

12.1 

08$ 

00098 

19.40 

36.473 

26.06 

1523.6 

12.1 

06S 

00149 

16.76 

36.339 

26.61 

1517. J 

12.1 

06  S 

T 00200 

16.15 

36.230 

26.68 

1515.7 

12.1 

06$ 

00302 

14.76 

36.012 

26.82 

1512.8 

REFID 

31  1779 

YEAR 

1970 

BOTDP  04505 

AIR 

TEMP  19.6 

OIR 

HGT  PER 

MlND-OIR  23 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH  12 

SHIP  CC 

MET 

BULB  17.1 

23 

5 3 

MlND-SPO  2* 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  52  N 

OAV 

13 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1019.3 

SEA 

MIND- FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  41  M 

HOUR 

17.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

fttATHER  XI 

ORIG  E50  004 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IME 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02 

NUB 

S 103 

PH 

17.0 

06$ 

00000 

19.52 

36.450 

26.01 

1522.3 

17.0 

06$ 

00029 

19.52 

36.454 

26.01 

1523  .0 

17.0 

06$ 

00056 

19.56 

36.454 

26.00 

1523.6 

17.0 

CBS 

00086 

18.68 

36.407 

26.20 

1521 .6 

17.0 

06$ 

00118 

16.92 

36.338 

26. 5E 

1516.9 

17.0 

06$ 

00177 

16.45 

36.287 

26.6  5 

1516.4 

17.0 

oes 

T00235 

15-81 

36.173 

26.71 

1515.2 

17.0 

ots 

00354 

35.948 

17.0 

oes 

T00473 

13.05 

35.700 

26.94 

1509.7 

17.0 

oes 

005  95 

10.77 

35.409 

27.15 

1503.4 

1T.0 

oes 

7007 17 

oe.ee 

35.235 

27.34 

1498.3 

17.0 

oes 

00964 

06.37 

35.184 

27.67 

1492.7 

17.0 

oes 

01214 

05.11 

35.111 

27.77 

1491.7 

17.0 

oes 

T01655 

03.71 

34.981 

27.62 

•••••a 

1496.5 

•• 
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TABLE  XXIX. — Continued 


1 


4(010 

31 

1774 

YEAR  1410 

00709 

1 04504 

A 1 A TEM0 

14.7 

010  HOT 

0E0 

MIND-010  2) 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSIC 

0005 

MONTH  12 

SMI  P 

CC 

MET  0UL0 

10.1 

20  4 

3 

MIND- S0O  20 

TAACE  010 

5 SOU A 06 

2 

447 

34 

50  N 

DAY  14 

DATA 

USE  1 

0AAOMET0 

1021.5 

SEA 

MIND— 000 

OUAATION 

2 SQUARE 

44 

LONG 

047 

50  N 

HOOK  12.1 

AAiA 

05 

CLOUO  T/A 

0/4 

CL/TR 

MEATMEN  XI 

OAIG  650  005 

1 SQUARE 

47 

CASTNl*/T(Nf 

LVLTVR 

OE0TH 

TEN0 

SAL 

SI6NA-T 

12.1 

00  s 

00000 

19.45 

34.354 

25.91 

12.1 

O0S 

00025 

19.44 

34.492 

24.01 

12.1 

O0S 

00040 

19.44 

34.502 

24.01 

12.1 

JOS 

00071 

19.71 

34.520 

24.02 

12.1 

O0S 

00044 

19.10 

34.494 

24.14 

12.1 

O0S 

00141 

14.04 

34.344 

24.40 

12.1 

O0S 

T001 40 

14.52 

34.297 

24.44 

12.1 

O0S 

00201 

15.7) 

34.170 

24.73 

12.1 

O0S 

700373 

14.44 

34.012 

24.49 

12.1 

O0S 

00735 

00.70 

35.104 

27.33 

12.1 

00  s 

00912 

04.53 

35.092 

27.50 

12.1 

00  s 

701323 

04.43 

35.054 

27.70 

OYNOPTh  SNO  VEL  oxrc  R04  TOT  A N02  NOJ  S 10  J PH 

1922.1 
1)2) *3 
152). • 

1324.3 

1523.2 
15  IT  .0 

1514.0 
1515.7 

1513.0 

1447.4 

1452.4 

1441 .5 
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0(010 

31  1779 

V(A0 

1970 

00700  02301 

A 1 0 

TEN0  20.1 

DIE  HOT  RE* 

MIND-01* 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 
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00724 

08.43 

35.143 

27.34 

149b.o 

11.9 

OBS 

00904 

06.48 

11.9 

OSS 

TO 1342 

04.33 

35.007 

27.78 

1490.3 

1 

REFID 

31 

1779 

YEAR 

1970 

80TDP  04312 

AIR 

TEMP  19.7 

DIR  HOT  PER 

AlND-DIR 

21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

12 

SHIP  CC 

MET 

BULB  18.7 

31 

4 4 

MINO-SPD 

18 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01. 2N 

OAY 

27 

OATA  USE 

1 

BARONE  T R 1017.0 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  N 

HOUR 

11.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/7 

CL/TR 

heather 

XI 

ORIC  €50  016 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

defth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

11.8 

OBS 

00000 

19.24 

36.384 

26.03 

1521 .7 

11.8 

OSS 

00025 

19.20 

36.376 

26.04 

1522.0 

11.8 

OBS 

00049 

19.25 

36.373 

26.02 

1522.5 

11.8 

OBS 

00075 

19.13 

36.497 

26.15 

152a.  7 

11.8 

oes 

00099 

18.24 

36.493 

26.37 

1520.6 

11.8 

oes 

00150 

17.79 

36.494 

26.49 

1520.1 

11.8 

OBS 

T 002 00 

17.34 

36.463 

26.5  7 

1519.6 

11.8 

OBS 

00299 

16.62 

36.343 

26.65 

1518.9 

11.8 

oes 

00397 

14.56 

36.111 

26.94 

1513.9 

11.8 

oes 

00496 

35.628 

11.8 

oes 

00596 

10.56 

35.373 

27.16 

1502.7 

11.8 

oes 

00794 

07.51 

11.8 

oes 

00991 

05.59 

11.8 

oes 

T01489 

04.19 

35.025 

27.81 

1492 .4 

451 


TABLE  XXIX. — Continued 


REMO 

31  1779 

YEAR 

1970 

tOTOP  06316 

AIR 

TEMP  19.6 

0|R  MGT  PER 

MlN  0-01 R 

20 

CONSEC 

0017 

NCNTm  12 

SHIP  CC 

•ET 

SUL 8 16.6 

iO 

8 6 

M1NO-SPO 

28 

L AT 

35  06. 5N 

OAY 

2 • 

OATA  USE 

1 

BARONE  T R 1016.0 

SEA 

MlND-FOR 

LUNG 

C6t  00. 5N 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLCUO  T/A  6/6 

cl/tr 

HEATHER 

X2 

CASTNUM/T1NE 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

UXVG 

PJ< 

12.0 

08S 

ooooo 

16.99 

36.606 

26.11 

1521 .0 

12.0 

oes 

00029 

16.98 

36.397 

26.11 

15^1 .6 

12.0 

ots 

00057 

19.00 

36.637 

26.16 

1522.0 

12.0 

ots 

00086 

18.86 

36.663 

26.17 

1522.1 

12.0 

CBS 

00115 

18.66 

36.632 

26.17 

1522.5 

12.0 

ots 

00173 

17.06 

36.600 

2o.60 

1518.2 

12.0 

ots 

T 002 30 

16.65 

36.366 

26.65 

1517.9 

12.0 

ots 

00366 

15.62 

36.152 

26.76 

1516.6 

12.0 

ots 

00661 

10.95 

35.712 

27.36 

1502.3 

12.0 

ots 

00576 

35.666 

12.0 

ots 

T00691 

06.62 

35.166 

27.36 

1696.1 

12.0 

ots 

00922 

05.98 

INST  NANStN  CAST 
TRACE  01* 
DURATION 
0* IG  £50  017 


TOT  R NQ2  NO 3 


TEN  SO  120* 
5 SOU A RE  * 
2 SQUARE  *6 
1 SQUARE  St 


SI03  PM 


REF  10 

31 

1779 

YEAR 

1970 

BOTOP  06369 

AIR  TEMP 

19.7 

DIP  HGT  PER 

M1N0-0IA  23 

INST  NANSEN  CAST 

'E*  SU  W06 

CONSEC 

0018 

MONTH 

12 

SHIP  CC 

«ET  BULB 

16.5 

31  6 6 

HINO-SPD  4. 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

l AT 

35 

00. 7N 

OAY 

29 

OATA  USE  1 

6AK0METK 

1012.3 

SEA 

MlNO-FC  F 

DURA  T 1 ON 

2 

SQUARE 

6* 

LONG 

067 

56. 8H 

hour 

11.8 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

3/8 

cl/tr 

HEATHER  X2 

ORIG  E50  018 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.8 

08  S 

ooooo 

19.17 

36.313 

46. OC 

11.8 

06  S 

00025 

19.16 

36.314 

26.00 

11.8 

06  S 

00050 

19.20 

36.312 

25.  V5 

11.8 

08  S 

00075 

19.19 

36.336 

2o.01 

11.8 

oes 

00099 

17.75 

36.386 

26.61 

11.8 

oes 

00150 

16.99 

36.365 

26.  se 

11.8 

oes 

T00199 

16.51 

46.310 

26.0  5 

11.8 

08S 

00298 

15.63 

36.169 

2u  . 7 3 

11.8 

08  S 

T 00396 

13.88 

35.801 

2o.85 

11.8 

oes 

00696 

45.616 

11.8 

OBS 

00595 

10.78 

35.362 

47.12 

11.8 

OBS 

00795 

06.86 

35.036 

27.69 

11.6 

OBS 

0Q996 

05.69 

11.8 

OBS 

T 01696 

06.20 

36.995 

27.78 

OYNOPTH  SNO  VEL  UXVG  PJ6  TuT  P ND2  N03  SI3J  PH 

1521  .6 
1*41.3 

1522.4 
1522.7 
151V .0 

1517.0 

1516.9 
14  1-4.7 

1511 .3 

1 503  •** 

4691.0 

l6S* .4 


REF  10 

31 

1779 

YEAR  1930 

60 TOP  06369 

AIR  TEMP 

18.2 

OIR  HGT 

PER 

MINO-OIR  29 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  120* 

CONSEC 

0019 

MONTH  12 

SHIP  CC 

8ET  BULB 

15.0 

29  * 

3 

MINO-SPD  22 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

CAT 

36 

59. SH 

DAY  30 

DATA  USE  1 

BARONET R 

1012.1 

SEA 

MINO-FOR 

duration 

2 SQUARE  66 

LONG 

068 

00  H 

HOUR  12.1 

4REA  05 

CL QUO  T/A 

o/7 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E50  019 

1 SQUARE  66 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.1 

OBS 

OOOOO 

IB.  80 

36.308 

26.09 

12.1 

OBS 

00022 

18.78 

36.313 

26.  1C 

12.1 

OBS 

00066 

18.82 

36.307 

26.08 

12.1 

oes 

00066 

10.62 

36.303 

26.08 

12.1 

OBS 

00087 

18.95 

36.602 

26.12 

12.1 

OBS 

00131 

17.19 

36.356 

26.53 

12.1 

OBS 

T 001 75 

16.63 

36.306 

26.62 

12.1 

OBS 

002  59 

15.53 

36.291 

26.86 

12.1 

OBS 

00361 

35.930 

12.1 

OBS 

00626 

35.753 

12.1 

oes 

100506 

12.18 

35.608 

27.06 

12.1 

OBS 

00671 

08.87 

35.165 

27.29 

12.1 

OBS 

00860 

06.27 

35.016 

27.55 

12.1 

OBS 

T 01 2 90 

06.62 

35.062 

27.77 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PC' 6 TOT  P N02  N03  SIU3  PH 

1520.3 
1520.7 

1521.1 

1521.5 

1522.3 

1517.9 

1516.9 

1516.9 


1507.2 

1697.5 

1690.0 

1690.9 


REFIO  31  1779 

YEAR 

1971 

BOTOP  06365  AIP 

TEMP  18.6 

OIR 

Fh»T  per 

MINO-OIR  29 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0020 

MONTH  01 

SHIP  CC 

MET 

8ULB  16.3 

79 

0 6 

HINO-SPO  20 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT  35  00  N 

OAY 

01 

OATA  USE 

1 BARuMETR  1018.6 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

68 

ONG  068  00  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05  CLOUD  T/A  6/7 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E 50  020 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SI 3MA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P06 

TOT  P N02  NOi 

S 103 

PH 

12.0 

oes 

OOOOO 

18.80 

36.353 

26.1 2 

1520.6 

12.0 

OBS 

00026 

18.76 

36.458 

26.16 

1520. T 

12.0 

OBS 

00065 

18.73 

36.301 

26.16 

1521.0 

12.0 

OSS 

00068 

18.77 

36.393 

26.16 

1521.5 

12.0 

OBS 

00092 

17.55 

36.366 

26.66 

1518.6 

12.0 

OBS 

00137 

16.76 

36.322 

26.61 

1516.6 

12.0 

OBS 

T 00182 

16.25 

36.260 

2o.66 

1515.8 

12.0 

OBS 

002  TO 

16.55 

35.932 

26.81 

1511.5 

12.0 

OBS 

T 003  59 

13.92 

35.836 

26.87 

1510.8 

12.0 

OBS 

00653 

35.686 

12.0 

OBS 

00552 

10.78 

35.391 

27.16 

1502. 8 

12.0 

OSS 

00760 

06.56 

35.019 

27.5*1 

1689.9 

12.0 

UBS 

T00975 

05.06 

36.981 

27.67 

1687.6 

12.0 

OBS 

T01536 

06.21 

35.007 

27.79 

1693.3 

452 


TABLE  XXIX. — Continued 


REFIO 

31  1779 

YEAR 

1971 

80 TOP  04403 

AIR 

TEMP  16, 

CONSEC 

0021 

MONTH  01 

SHIP  CC 

WET 

9UL0  16, 

CAT 

35  00  N 

UAV 

02 

DATA  USE 

1 

BARuMETK  1014 

LONG 

047  59  N 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CIOUO  T/A  6, 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

3IGMA-T 

11.9 

06  S 

00000 

16.70 

36.349 

2o.l5 

11.9 

06  S 

00023 

16.64 

36. *51 

20.16 

11.9 

oes 

00045 

18.68 

36.356 

26.16 

11.9 

06  S 

00068 

18.68 

36.552 

*6.15 

11.5 

06  S 

00091 

17.14 

36.574 

26.55 

11.9 

C6S 

00136 

16.76 

36.355 

2o.63 

11.9 

J6S 

T00162 

16.27 

56.245 

26.e6 

11.9 

C6S 

00273 

14. E7 

35.972 

20.77 

11.9 

ObS 

003*7 

35.888 

11.9 

08  S 

00452 

12.55 

35.089 

27.03 

11.9 

06S 

00557 

11.25 

35.451 

27.10 

11.9 

ObS 

00751 

07.57 

55.094 

27.43 

11.9 

06S 

00949 

05.37 

35.020 

27.67 

11.9 

udS 

T0l4*8 

04.26 

35.022 

*7.80 

01*  Ht*T  Fc  R -1N0-0IB  24  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  120* 

24  7 j rflNO-SPO  2d  TRACE  Q1A  5 SQUARE  4 

SE*  WINO-FON  DURATION  2 SQUARE  *6 

CL/TR  At  A THfcR  XI  0A1G  E50  021  1 SQUARE  57 


OVNOPTrt  SNO  VEL  JX7G  Pu4  TOT  P "0*  WOJ  SiJ)  *ri 

1520.1 

1520 .3 
1520. 6 
15*1  .* 

1 J 17 .1 
l?l6. 7 
1515.  o 
151* .o 

15C7 •* 

1 504 .o 
144J.7 
I4bd .2 

1442.3 


TABLE  XXX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESC  AN  ABA  at  Ocean  Station  ECHO,  30  December  1970  - 22  January  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8248. 


REFID  31  624t 

CGNSEL  0001 
LAT  34  57  N 
LONG  047  51  *• 


YEAR 

1571 

BOTOP  048 

HONTh 

01 

SHIP  EN 

UAV 

04 

DATA  USr 

HOOF 

00.2 

AREA 

LVLTYP 

DEPTH 

TEKP 

■•dS 

00000 

18.  75 

0“S 

00010 

18.76 

OBS 

00020 

18.76 

DBS 

00030 

18.76 

DBS 

00050 

18.73 

OBS 

000  70 

18.72 

OhS 

00C75 

18.58 

GBS 

001 00 

18.29 

OBS 

00125 

17.21 

r,BS 

00150 

17.00 

eras 

00200 

16.35 

OPS 

002  50 

15.62 

OBS 

00300 

15.06 

''BS 

004  00 

13.74 

ObS 

00500 

11.99 

CBS 

00600 

09.41 

OBS 

007  00 

08.00 

OBS 

00741 

07.53 

G«*  S 

00762 

07.54 

OBS 

00800 

06.64 

OBS 

00900 

06.27 

DBS 

00527 

05.80 

OBS 

01000 

05.47 

OBS 

01040 

05.32 

OBS 

01050 

05.07 

OBS 

01067 

05.05 

CBS 

01074 

05.14 

CBS 

01100 

04.91 

OBS 

01118 

05.08 

OBS 

01200 

04.72 

DBS 

01270 

04.40 

OBS 

C1266 

04.4  7 

OBS 

01300 

04.31 

OBS 

01400 

04.20 

OPS 

01500 

G4.04 

REMO  31  8248 

CCNSEC  0002 
LAT  34  50  N 
LONG  047  2 9 W 


YEAR 

1971 

BOTOP  048 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

OAV 

04 

OATA  USE 

HC  JR 

12.5 

AREA 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

19.03 

OBS 

00010 

19.03 

OBS 

00020 

19.03 

OBS 

00030 

19.03 

OBS 

00050 

19.04 

OBS 

00075 

19.04 

OBS 

00092 

19.04 

OBS 

00 100 

IS. 25 

OBS 

00125 

17.02 

OBS 

00150 

16.61 

OBS 

00200 

16.06 

OBS 

002  50 

15.44 

OBS 

00300 

14.61 

OBS 

00400 

13.11 

OBS 

00440 

12.59 

OBS 

00500 

11.23 

OBS 

00580 

09.56 

OBS 

00600 

08.68 

OBS 

00700 

06.90 

OBS 

00800 

05.92 

OBS 

00900 

05.76 

OBS 

00927 

05.66 

OBS 

009  32 

05.37 

OBS 

009  50 

05.64 

OBS 

01000 

05.31 

OBS 

01020 

05.04 

OBS 

01033 

05.14 

OBS 

01060 

04.68 

OBS 

01100 

04.82 

OBS 

01130 

04.60 

OBS 

01200 

04.51 

OBS 

01300 

04.39 

OBS 

01400 

04.26 

OBS 

01500 

04.16 

A I ft  UKP  lfc.7 
WET  BULE  13.9 
bAROIETfc  1015.2 
CLOUD  T/A 


OIF  HGT  PER 
26  4 5 

SEA 
CL/TR 


w IN  0-01 R 29 
WlNO-SPO  15 
WINO-F3R 
WEATHER  XI 


INST  STO  R EC  ORDER 
TRACE  OIR  0 

OUR AT| ON  00.4 

OR  1G  E51  001 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
I SQUARE  47 


SliWA-T  OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  »>H 


AIR  TEPP  16.6 
*ET  3ULB  15.6 
dAPCMETR  1009.6 
CLOUD  T/A 


OIR  HGT  PER 
27  5 3 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  26 
WIN0-S®G  25 
WIN0-C3R 
WEATHER  XI 


INST  STO  RfCOROER 
TRACE  OIR  0 

OURATION  00.5 

ORIG  E 51  002 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  47 


SISNA-T  OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P ND2  N03  SID3  PH 


454 


TABLE  XXX. — Continued 


PFFIC  31 

8246 

year 

1971 

30T0P  03609 

AIR  TEMP  15.2 

DIP  HGT  PER 

tfIND-OIR 

35 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0003 

month 

01 

SHIP  EN 

NET  •JUL r 12.2 

33  5 6 

NIND-S*»0 

23 

TRACE  DIR  3 5 

SQUARE 

4 

LAT  35 

06  N 

DAY 

06 

OATA  USE 

1 

BARlNFTR  1017.3 

SEA 

Ml  NO-FTP 

DURATION  03.4  2 

SQUARE 

46 

LONG  048 

03  M 

hour 

00.0 

AREA 

G5 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEA THC7 

XI 

ORIG  ESI  003  1 

SQUARE 

58 

castnum/tihe 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SNC  VEL 

OXVG 

P34 

TCT  P N32  N03  SI33 

PH 

00.0  OBS 
P BS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
PBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
J6S 
LBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
000  50 
00075 
000  9 0 
00100 
0012  5 
00150 
00200 
002  50 
00300 
004  00 
00500 
006  00 
00700 
00800 
008  72 
00900 
00935 
00940 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


18.39 

18.40 
18.40 
18.40 
18.40 
18.37 
18.32 
18.00 
16.99 

16.78 
16.46 
15.48 
14.26 

13.05 
11.36 
08.92 
07.01 

05.79 

05.23 
05.17 
05.09 
04.94 
04.84 
04.62 
04.42 

04.24 
04.15 

04.06 


REF  10 

31 

8248 

YEAR  1971 

80  TOR 

046#  ? 

CONSEC 

0004 

MONTH  01 

SHIP 

EN 

LAT 

34 

48  N 

DAY  06 

DATA 

USE  1 

LONG 

048 

22  w 

HOUR  13.4 

AREA 

05 

Castnum/tihe 

LVLTVP 

0EPTH 

TEMP 

13.4 

OBS 

00000 

18.34 

DBS 

00010 

8.34 

OBS 

00020 

1 8.34 

CBS 

00030 

18.34 

OBS 

00050 

18.34 

OBS 

00075 

18.34 

OBS 

00083 

18.34 

UBS 

00100 

17.36 

OBS 

00125 

16.84 

PBS 

00150 

16.71 

PBS 

00200 

16.32 

OBS 

002  50 

15.88 

OBS 

00300 

15.19 

OBS 

00400 

13.35 

OBS 

00460 

11.76 

PBS 

00500 

11.21 

OBS 

006  00 

09.51 

OBS 

00650 

08.73 

OBS 

00700 

07.51 

UBS 

00800 

06.37 

OBS 

00900 

05.49 

OBS 

00925 

05.37 

oes 

00947 

05.95 

OBS 

00968 

05.90 

OBS 

00983 

05.50 

OBS 

01000 

05.60 

OBS 

01050 

05.19 

OBS 

01064 

05.13 

OBS 

01100 

05.36 

OBS 

01200 

05.17 

OBS 

01300 

04.90 

OBS 

01400 

04.57 

OBS 

01480 

04.36 

AIR  TEMP 

16.7 

DIP  HGT  PER 

MIND-DIR 

29 

INST  STD  RECORDER 

MET  BULB 

13.6 

31  3 4 

MlND-SPD 

04 

TRACE  DIR  D 

BARONE  T R 

1021.7 

SEA 

hIND-FIR 

DURATION  00.4 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E51  004 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


SAL 


SIGMA-T  DVNOPtH  SND  VEL  OXVG 


P04  TOT  P N02  N03 


S 10  3 PH 


l| 


455 


TABLE  XXX. — Continued 


REPIO  31 

0240 

YEAR 

1971 

BOTOP  04755 

AfR  TEMP  18.3 

OIR  HGT  PER 

MIND-01R 

25 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

COMSEC 

0005 

MONTH  01 

SHIP  EN 

MET  BULB  16.3 

25  4 2 

MIND-SPO 

19 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

58  N 

OAY 

07 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1016.6 

SEA 

M1N0-P0A 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LONG  040 

07  W 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E51  095 

l 

SQUARE 

48 

castnum/tine 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S 1GNA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S 1 03 

PH 

oo.o  oos  ooooo  10.2s 

OBS  00010  10.28 
OOS  00020  10.20 
OOS  00030  10.28 
OBS  00050  10.29 
OBS  00075  10.29 
OOS  00009  18.29 
OBS  00100  17.70 
OBS  00125  10.94 
OBS  00150  10.75 
OBS  00200  10.40 
OBS  00250  15.84 
CBS  00300  14.94 
OBS  00400  13.50 
OBS  00500  11.50 
OBS  OOOOO  09.55 
OBS  00700  07.37 
OBS  OOOOO  06.15 
OBS  00012  06.02 
OBS  00032  06.46 
OBS  00040  05.99 
OOS  00900  05.66 
OBS  00945  05.41 
OBS  00960  05.53 
OBS  01000  05.25 
OBS  01100  04.90 
OBS  01120  05.02 
OOS  01168  04.00 
OBS  01103  04.05 
OOS  Ol>  95  04.70 
OBS  01200  04.01 
OBS  01300  04.43 
OBS  01334  04.50 
OOS  01400  04.26 
OBS  01500  04.10 


REf  10 

31 

0240 

YEAR 

1971 

BOTOP  04309 

A|R  TEMP 

16.3 

DIP  HGT  PER 

MINO-OIR  28 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

MET  BULB 

17.2 

26  3 4 

MIYO-SPP  15 

TRACE  OIR  0 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

05  N 

OAY 

08 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1011.9 

SEA 

MIND— EUR 

DURATION  00.5 

2 SOUARE  46 

LONG 

047 

54  M 

HOUR 

00.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER  XS 

ORIG  ESI  006 

1 SQUARE  57 

CASTNLM/TfME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  S IGMA-T  DVNDPTH  SND  VEL  OXYG  P34  TOT  P NOi  N03  SI03  PH 

00.1  OBS  OOOOO  18.43 

OBS  00010  10.42 

OBS  00020  10.42 

OBS  00030  10.39 

OBS  00050  10.36 

OBS  00075  18.31 

OBS  00100  17.59 

OBS  00125  17.18 

OBS  00150  17.10 

OOS  00180  16.90 

OBS  00200  16.50 

OBS  002  50  15.87 

OBS  00300  15.16 

OBS  00400  13.93 

OBS  00448  13.36 

OBS  00500  11.77 

OBS  00600  09.72 

OBS  00700  07.50 

OBS  00600  06.09 

OBS  00610  06.52 

OBS  00818  06.18 

OBS  00023  06.24 

OBS  00040  06.20 

OBS  00877  05.56 

OBS  00900  05.73 

OBS  01000  05.22 

OBS  01047  05.17 

OBS  01100  04.81 

OBS  01200  04.47 

OBS  012B5  04.45 

OBS  01300  04.33 

OOS  01350  04.40 

OOS  01400  04.35 

OBS  01440  C4.39 

OOS  01500  04.33 


456 


TABLE  XXX. — Continued 


REFIO 

31 

8248 

YEA* 

1971 

BOTDP  05158 

AIR  TEMP  13.9 

OIR  HGT  PER 

WIND-0!  R 

22 

INST 

STD  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CuNSEC 

0007 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

MET  tfUl.e  11.6 

25  5 5 

WIND-SPO 

10 

TRACE 

OIR  0 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

40  N 

DAY 

10 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1017.6 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION  00.3 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

049 

12  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

OR  1G 

ESI  007 

1 

SQUARE 

59 

CASTNU*/T|*E 

LVLTVP 

OEPTh 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEl 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02  N03 

S 103 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

17.87 

OBS 

OSS 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 

oas 


00010 
00020 
00030 
00050 
00075 
00100 
00125 
00150 
00200 
00250 
00300 
003  52 
00400 
00500 
00600 
00700 
00600 
00900 
01000 
oioia 
01026 
01046 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 


17.87 

17.87 

17.87 
17.89 
17.93 
17.96 
17.98 
18.10 
17.71 

17.38 
17.15 
17.00 
16.63 
15.02 

13.44 
10.60 
08.54 
06.30 
05.70 
05.62 

05.87 

05.88 

05.44 
04.77 
04.61 

04.38 


REF  10  31 

8248 

YEAR 

1971 

80T0P  04114 

AIR  TEMP  14.6 

OIR  HGT  PER  WIND-OIR  OS 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CCNSEC 

7C0P 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

WET  5ULP  14.6 

31  4 4 WIND-SPO  08 

TRACE  OIR  0 5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

69  N 

CAY 

11 

OATA  USE  1 

BAROWETR  1009.5 

SEA  W1N0-F0R 

DURATION  00.3  2 

SQUARE 

48 

LCNG  048 

25  n 

HOUR 

00.3 

AREA  03 

CLOUD  T/A 

CL/7R  WEATHER  X6 

CRIG  E 51  OOP  1 

SQUARE 

48 

CASTNL"*/ 

T !M= 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  S1SMA-T 

DYNDPTH  SND  VEl  3XVG  P34 

TOT  P N02  N03  SI 33 

PH 

00.0 

?0S 

00000 

17.98 

oas 

OOCIO 

17.98 

?8$ 

00020 

18.00 

765 

00030 

18.02 

:65 

C0050 

18.02 

■'BS 

000  75 

18.03 

;as 

000  *8 

18.02 

“3S 

00 100 

15.92 

cas 

00125 

15.34 

oas 

00150 

15.06 

C0200 

14.57 

CAS 

00250 

14.22 

08S 

00300 

13.67 

OP  5 

00400 

12.04 

OPS 

00500 

10.46 

:as 

OOtCO 

08.82 

J85 

00657 

07.78 

JBS 

00700 

07.53 

^as 

00800 

06.70 

oas 

00850 

06.40 

C9S 

008  70 

06.57 

PBS 

00900 

06.04 

cas 

01000 

05.24 

oas 

01100 

04.79 

oas 

01155 

04.52 

DBS 

01200 

04.49 

oas 

01300 

04.37 

oas 

01325 

04.48 

cas 

01400 

04.25 

JBS 

01405 

04.18 

06$ 

01500 

04.05 

467 


TABLE  XXX.— Continued 


REF  ID 

31 

9268 

YEAR  1971 

BCTDP  06598 

AIR  TFMP 

16.6 

DIF  HGT  Pr  R 

WIND-DIP  01 

INST  STD  RfCOROEP 

TEN  SO  1206 

CCNSEt 

0009 

MONTH  01 

ShlP  EN 

WET  9UL3 

16.3 

01  6 5 

nlNO-SPD  ID 

TRACE  OIR  D 

5 SQUARE  2 

LAT 

76 

58 

N 

DAY  U 

DATA  USE  1 

8AR0METR 

1013.5 

SEA 

WINO-FDR 

DURATION  00.3 

2 SQUARF  66 

LONG 

067 

65 

W 

HOUR  12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHEi  XI 

ORIG  E51  009 

I SOUARE  6* 

CASTNuM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIG«A-T  DVNDPTH  SND  VfcL  OXVG  PDA  TOT  P N02  N03  MJ3  PH 

12.1  CBS  00000  18.00 

OBS  00010  18.00 

PBS  00020  18.01 

OBS  00030  18.01 

CBS  00050  18.02 

UBS  00075  18.02 

CBS  00090  18.02 

OBS  00  1 00  1 7.65 

PR*  00105  17.01 

OBS  00125  16.76 

CBS  00150  16.51 

Q8S  00200  15.69 

DBS  00210  15.71 

08  S 002  50  16.99 

OBS  00300  16.33 

OBS  00350  13.97 

OBS  00600  13.08 

OBS  00690  11.67 


OBS 

00500 

11.11 

PBS 

00ft  00 

09.37 

CBS 

00700 

07.50 

OBS 

O0B00 

06.16 

OBS 

00B50 

05.86 

''BS 

00900 

05.86 

“BS 

005  20 

05.66 

CBS 

00965 

05.62 

PBS 

01000 

05.26 

PBS 

01100 

06.73 

ObS 

01200 

06.67 

r.b  s 

01300 

06.35 

DBS 

G1600 

06.35 

CBS 

01655 

06.15 

°BS 

01500 

06.15 

REFID  31  8268  YEAR  1971 

CONSEC  0010  MONTH  01 

LAT  35  02  N DAY  12 

LONG  068  26  W HCUR  00.0 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH 

00.0  OBS  OCOOO 

Ob S 00010 

OBS  00020 

OBS  00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

CBS  00125 

OBS  00150 

UBS  00200 

OBS  00250 

OBS  00300 

OBS  00600 

OBS  00500 

OBS  006  00 

OBS  00700 

CBS  00718 

OBS  00727 

OBS  00770 

08  S 00782 

oes  oop oo 

CBS  00830 

OBS  00900 

'IBS  01000 

J8S  01100 

OBS  01115 

OBS  01200 

n8'  01300 

OBS  01332 

ObS  01600 

OBS  01500 


BOTDP  06572  AIR  TEMP  16.3 
SHIP  EN  WET  8UL8  16.6 
DATA  USE  1 BAROMETP  1016.6 
AREA  05  CLOUD  T/A 


TEMP  SAL  SIGMA-T 

17.95 

17.96 

17.96 
17.95 

17.95 

17.96 
17.28 

16.83 
16.66 

16.15 
15.12 

16.35 

12.83 

10.96 
08.85 
07.31 

06.97 

07.16 
06.37 
06.50 

06.36 
05.81 
05.56 

05.  19 
06.73 
06.61 
06.67 

06.37 

06.37 
06.23 

06.  16 


OIR  HGT  PER  WIND-DIR  22 

22  l 2 WINO-SPO  05 

SEA  WIND-FOR 

CL/TR  WEATHER  XI 


OYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P06 


INST  STD  RECOROER  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  0 5 SOUARE  6 

DURATION  00.3  2 SOUARE  68 

OPIG  E51  010  1 SQUARE  58 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


*«***•**•**••** 


TABLE  XXX. — Continued 


I 


REFID  31  8248 

CONSEC  0011 
LAT  34  47  N 
LONG  04ft  09  M 


CASTNUM/T IME 
00.2 


YEAR  1971 

dOTOP  04389 

MONTH  01 

SHIP 

EN 

DAY  13 

OATA 

USE 

1 

HOUR  00.2 

AREA 

05 

LVITVP 

PEPTH 

TEMP 

08  S 

00000 

18.00 

08S 

000 10 

17.99 

OBS 

00020 

17.99 

OBS 

00030 

17.99 

OBS 

00050 

17.99 

OBS 

00075 

18.01 

OBS 

00100 

17.98 

OBS 

00125 

16.83 

OBS 

00150 

16.32 

QftS 

00200 

15.67 

OBS 

00250 

15.15 

PBS 

00300 

14.47 

OBS 

00400 

12.68 

OBS 

00435 

12.23 

OBS 

00500 

10.80 

OBS 

006  00 

08.98 

OBS 

00700 

07.54 

06S 

00710 

07.35 

OBS 

00718 

07.50 

OBS 

00800 

06.13 

OBS 

00900 

05.54 

OBS 

00955 

05.39 

OBS 

01000 

05.01 

OBS 

01038 

04.76 

OBS 

01060 

04.92 

OBS 

01100 

04.59 

OBS 

01200 

04.34 

OBS 

C1300 

04.25 

OBS 

01400 

04.13 

OBS 

01500 

03.97 

AIR  TEMP  15.6 

DIR  HGT  PER 

toIND-OIP 

25 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

MET  BULB  12.4 

31  2 3 

to  INO-SPP 

02 

TRACE  DIR 

D 

5 

SQUARE 

2 

BARONE  TR  1017.3 

SEA 

toIND-FGR 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

48 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEATHE3 

XI 

PRIG  E 51  Cll 

1 

SQUARE 

48 

SAL  SISMA-T 

dvnopth  sno  vel 

OXVG 

P04 

1C-T  P NO  2 

NOS 

S 103 

PH 

REMO  31  8248 

CONSEC  0012 
LAT  3*  4<*  N 
LCNG  048  03  to 


CASTNUE./TIMF 

12.0 


YEAR  1971 
MONTH  01 
CAY  13 
HOUR  12.0 


LVLTVP 

OEPTH 

OBS 

OOGOO 

OBS 

00010 

OBS 

00020 

OBS 

00030 

OBS 

0C050 

DBS 

000  75 

OBS 

00100 

OBS 

C0125 

PBS 

00150 

OBS 

00200 

OBS 

002  50 

OBS 

00300 

OBS 

00400 

OBS 

00500 

OBS 

00600 

OBS 

00700 

OBS 

00600 

OBS 

00813 

GBS 

00849 

OBS 

C0900 

OBS 

00980 

OBS 

00S85 

OBS 

01000 

OBS 

01100 

GBS 

01145 

OBS 

01200 

OBS 

01232 

OBS 

01300 

OBS 

01400 

OBS 

01500 

BGTOP  04826 
SHIP  EN 
DATA  USE  1 
AREA  05 


TEMP 

lft.04 

18.05 

18.05 

18.05 

18.07 
18.01 
17.95 
16.86 

16.63 
15.88 
15.09 

14.35 
12.83 
11.03 
08.73 
07.00 
05.70 
06.13 

05.63 

05.51 
05.28 
05.40 

05.36 
04.76 
04.54 

04.52 

04.53 
04.32 
04.16 

04.08 


AIR  TEMP  IP.? 

OIP  HGT  ft*- 

tolNU-GIF 

24 

INST  STO  8FC0R0EK 

TEN  SQ  1206 

toET  BUL*=  14. t 

24  4 I 

MlNCr-SPL 

14 

TRACE  DIR  t 

5 

SQUARE 

2 

oAROHETP  Il'l&.N 

SEA 

tolNO-fOP 

DURATION  CO. 3 

2 

SQUARE 

48 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

PRIG  E51  C 12 

1 

SQUARE 

48 

SAL  SluPA-T 

OVNDPTrt  SNG  Vfcl 

3XYG 

«*D4 

TGT  P NC2  N03 

£ 133 

PH 

459 


TABLE  XXX. — Continued 


DEF|0  31  8*48 

CGNSEC  0013 

LAT  34  57  N 
LONC  048  01  W 


CASTNU**/T  IHf 


YFA«-  1971 
HUnTH  01 
OAY  14 
MOU*  00.2 


LVLTtf 

DEPTH 

oes 

00000 

c*»s 

00010 

00020 

CBS 

00030 

r.b? 

00050 

oes 

000  75 

ras 

00100 

•»es 

00125 

EitfS 

00150 

*■>55 

00200 

OBS 

002  50 

GbS 

00300 

''bS 

00400 

CBS 

00500 

OBS 

006  00 

OBS 

00700 

DBS 

00732 

08  S 

00760 

OBS 

00800 

OBS 

0083  5 

OBS 

00843 

OBS 

00900 

OES 

00905 

''BS 

00920 

oes 

00931 

res 

00985 

UBS 

01000 

OBS 

01035 

oes 

01090 

OBS 

01100 

CBS 

01120 

oes 

01200 

OBS 

01250 

OBS 

01300 

OBS 

C 1400 

CBS 

01500 

60 TOP  04412 
SHIP  EN 
DATA  USE  1 
AREA  05 


TEMP 

18.44 

18.45 

18.46 
18.46 

18.46 

18.47 
18.46 
17.  16 

16.76 
16.18 
15.36 
14.67 
12.89 
10.18 

08.41 
06.78 
06.57 
06.83 
06.11 
05.92 
06.02 

05.41 
05.55 
05.32 

05.40 
05.29 
05.07 

04.77 
04.76 
04.91 
C4.75 
04.60 

04.40 
04.34 
04.13 
04.01 


Ale  TEMP  17.* 

DIR  HGT  PER 

MIND-PI  R 

29 

INST 

STD  RECOROER  TEN  SO  1206 

HfT  BULB  14.1 

29  4 3 

WIND-SPD 

23 

TRACE 

DIR 

D 5 

SQUARE 

2 

BARC1ETR  1017.6 

SEA 

•IND-F3R 

00RAT13N 

00.3  2 

SQUARE 

48 

Ct uuo  t/a 

CL/TR 

WEATHER 

X5 

0R1G 

E 51  013 

1 

SQUARE 

48 

SAL  S IGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

3XVG 

PD4 

TOT  P 

N02 

N03  SI 03 

PH 

REP  10  31  8248 

COMSEC  0014 

LAT  35  07  N 
LONG  048  03  W 


VEAP  1971 
MONTH  01 
OAV  14 
HOUR  12.2 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH 


80T0P  02177 

AIR  TEMP  14.7 

DIP  HGT  PER 

WINP-OIR 

29 

INST  STD  FEC0R0E9  TEN  SQ  1206 

SHIP  EN 

WET  BULB  11.7 

30  9 5 

WIND-SPO 

23 

TRACE  DIR 

D 5 SQUARE  4 

DATA  USE  1 

8 APOMETR  1022.7 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION 

00.4  2 SQUARE  48 

AREA  05 

CL  CUD  T/A 

CL/TR 

«« EA  THE0 

XI 

CRIG  E51  014 

l SQUARE  58 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEl 

OXVG 

P04 

TOT  P NP2 

N03  SI  03  °H 

12.2  DBS 
DBS 
OBS 
08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000  18.01 

00010  18.01 

00020  17.98 

00030  17.97 

00050  17.95 

00075  17.92 

00100  17.88 

00125  16.96 

00150  16.63 

00200  15.95 

00250  15.26 

00300  14.55 

00400  13.29 

00500  11.45 

00700  07.12 

00800  05.77 

00837  05.39 

00900  05.23 

01000  05.19 

01030  05.16 

01045  05.01 

01090  05.04 

01100  04.90 

01122  05.67 

01200  04.83 

01223  04.67 

01300  04.67 

01400  04.38 

01500  04.07 


460 


TABLE  XXX. — Continued 


REFID  31  0248 

CONSEC  0015 
LAT  34  5°  N 
LONG  048  UO  It 


YEAR 

1971 

BCTDP  044 

MONTH 

01 

SHIP  EN 

DAY 

15 

OATA  USE 

HOUf 

00.1 

AREA 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

OBS 

00000 

18.34 

OBS 

00010 

18.34 

OBS 

00020 

18.34 

OBS 

00030 

18.34 

OBS 

00050 

15.31 

OBS 

00075 

18.12 

OBS 

00100 

18.02 

OBS 

00125 

17.03 

OBS 

00150 

16.77 

OBS 

00200 

16.14 

OBS 

002  50 

15.52 

OBS 

00300 

14.61 

OBS 

00400 

13.02 

OBS 

00500 

10.90 

OBS 

00600 

38.80 

OBS 

00700 

07.27 

OBS 

00800 

0$.  63 

OBS 

008  50 

05.31 

OBS 

00900 

05.11 

PBS 

00938 

05.12 

OBS 

01000 

04.81 

OBS 

01100 

04.59 

OBS 

01200 

04.38 

OBS 

01300 

04.20 

OBS 

01400 

04.17 

OBS 

01425 

04.26 

OBS 

C1500 

04.15 

AIR  TEMP  1 >.  3 
WCT  oUL P 11.4 
BAROMfcTR  1024.0 
CL  CUD  T/4 


01R  HGT  Pf  k 
27  5 5 

SEA 
CL/TR 


WlNP-PIR  30 
NINP-SPO  12 
WlNO-P JR 
WEATHER  XI 


INST  STD  PEC  ORDER 
TRACE  DIP  0 

DUPATIDN  00.2 

CMC  E 51  C15 


TPK  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


SI3PA-T  DVNDPTH  SNO  VEL  DXVG 


PD4  TOT  P N02  N03  M1J 


PEP  ID  31  8248 

CGNSFC  0016 
LAT  35  01  N 
LONG  047  13  * 


YEAP 

1971 

BO  TOP  048 

month 

01 

SHIP  EN 

DAY 

17 

DATA  USE 

HOUR 

12.0 

AREA 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

DBS 

00000 

18.12 

OBS 

00010 

18.12 

GBS 

00020 

18.12 

GBS 

00030 

18.12 

OBS 

00050 

18.10 

OBS 

00075 

18.05 

OBS 

00100 

17.50 

CBS 

00125 

16.83 

CBS 

00150 

16.67 

GBS 

00200 

16.16 

OBS 

002  50 

15.50 

OBS 

00300 

14.88 

GRS 

00400 

13.11 

GBS 

00440 

12.54 

CBS 

00500 

11.20 

OBS 

006  00 

09.13 

OBS 

00635 

38.75 

PBS 

00700 

07.02 

OBS 

00800 

06.14 

OBS 

00855 

05.89 

CBS 

00900 

05.32 

GBS 

00912 

05.42 

OBS 

00940 

05.45 

OBS 

01000 

05.03 

CBS 

01045 

04.77 

GBS 

01100 

04.65 

OBS 

01200 

04.48 

OBS 

01300 

04.37 

OBS 

01400 

04.21 

OBS 

01500 

04.09 

A IP  TEMP 
WET  BULB 
BAROMETR 
CLOUD  T/A 


17.7 

15.4 


DIR  HGT  PER 
28  7 5 

SEA 
CL/TR 


WINO-OIR  23 
WIND-SPD  23 
WINO-cQR 
weatmeo  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

OUR ATI  ON  00.3 

ORIG  651  016 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


SIGMA -T  ovnopth  SND  vel  DXYG 


P34  TOT  P N02  N03  SID3  PH 


TABLE  XXX.— Continued 


REF  I D 31  8248  YEAR  1971  BOTDP  04878  AIR  UKP  15. e DIR  HGT  PF  R 

CONSEC  0017  MONTH  01  SHIP  EN  WET  BULB  13.5  27  6 6 

LAT  34  48  N 0 AY  18  DATA  USE  1 BARCMETR  1009.6  SEA 

LONG  047  37  U HOUR  00.0  AREA  05  CLGUO  T/A  Cl  /Tp 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DVNOPTH  SNO  VEL 

00.0  OBS  00000  18.01 

OBS  00010  18.00 

OBS  00020  18.00 

OBS  00030  17.99 

OBS  00050  17.95 

OBS  00075  17.58 

OBS  00100  17.98 

OBS  00125  17.69 

OBS  00150  16.92 

OBS  00200  16.30 

OBS  00250  15.60 

OBS  00300  14.57 

OBS  00400  12.71 

OBS  00500  10.55 

OBS  00600  08.69 

OBS  00670  07.00 

OBS  00700  06.83 

OBS  00800  05.84 

OBS  00900  05.22 

OBS  00920  05.45 

OBS  01000  04.92 

OBS  01025  05.24 

OBS  01060  04.79 

OBS  01100  04.68 

OBS  01200  04.64 

OBS  01250  04.50 

OBS  01300  04.80 

OBS  01325  04.21 

OBS  01335  04.32 

OBS  01360  04.10 

OBS  01400  04.27 

OBS  01420  04.00 

OBS  01500  03.96 


WIND-DIP  29 
WMD-SPD  12 
WlND-FOR 
WEATHER  XI 


JXYG  P04 


INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 
DURATION  00.3  2 SQUARE  46 
CPIG  F 51  017  1 SQUARE  47 


TOT  P N02  N03  SI  3 3 PH 


REFID  31  0248  YEAR  1571  BOTOP  04770  AIR  TEMP  16.3  DIR  HGT  PER 

CONSEt  0018  MONTH  01  SHIP  EN  WET  BULB  13.<  28  5 4 

LAT  34  46  N DAY  18  DATA  USE  1 BAPOMETR  1015.6  SEA 

LONG  047  20  W HOUR  12.0  AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR 


TASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH  SND  VEL 

12.0  OBS  00000  17.91 

OBS  00010  17.91 

DBS  00020  17.91 

OBS  00030  17.91 

PBS  00050  17.91 

OBS  00075  17.91 

OBS  00100  17.91 

OBS  00125  17.06 

OBS  00150  16.93 

OBS  00200  16.43 

PBS  00250  15.69 

OBS  00300  15.02 

CBS  00400  13.63 

DBS  0C500  11.77 

OBS  OObOO  09.54 

PBS  00700  07.57 

OHS  00790  06.19 

OBS  00800  06.22 

OBS  00805  06.45 

OBS  00900  05.32 

GBS  00915  05.27 

DBS  00968  05.52 

UBS  01000  05.42 

OBS  01070  04.77 

OBS  01100  04.84 

OBS  01150  04.53 

OBS  01200  04.47 

OBS  01300  04.44 

OBS  01400  04.28 

OBS  01500  04.11 


WINO-Dlk  25 
wIND-SPD  1 P 
WIND-FGR 
WEATHEF  XI 


OXYG  PD4 


INST  STD  RECOROEP  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

DURATION  2 SQUARE  46 

GRIG  E 51  018  1 SQUARE  47 


TOT  P N02  N03  S 1 33  PH 


462 


TABLE  XXXI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
INGHAM  at  Ocean  Station  ECHO,  22  January  1971  - 12  February  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 1806. 


REFID 

31 

1806 

YEAR 

1971 

BOTDP 

04252 

AIR  TEMP 

16. b 

OIK  HGT  PER 

HINO-OIft  01 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0001 

MONTH 

01 

SHIP 

IN 

MET  BULB 

12.3 

26  5 6 

mIND-SPO  12 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

32.  ON 

OAY 

25 

DATA 

USE  1 

BARGMETR 

1026.3 

SEA 

mIND-E  JR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

53. OW 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/7 

CL/TR 

MEATHER  XI 

OR IG  E52  001 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  sno  vel 

OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

S 1 03 

PH 

13.4 

06  S 

000  00 

17.89 

36.382 

26.37 

1517.8 

05.32 

13.4 

OBS 

00024 

17.86 

36.382 

26.38 

1518.1 

05.42 

13.4 

06S 

00048 

17.66 

36.383 

26.38 

1518.5 

05.29 

13.4 

OBS 

00072 

17.61 

36.384 

26.40 

1518.8 

05.23 

13.4 

OBS 

00097 

17.81 

36.386 

26.40 

1519.2 

05.27 

13.4 

OBS 

00145 

1 7.68 

36.338 

26.35 

1519.5 

05.20 

13.4 

OBS 

T00193 

16.64 

36.343 

26.65 

1517.3 

04.7  8 

13.4 

OBS 

002  88 

14.90 

36.012 

26.  75 

1513.0 

04.4  3 

13.4 

OBS 

T 00382 

13.96 

35.864 

26.8  6 

1511  .4 

04.61 

13.4 

OBS 

004  77 

12.  19 

35.577 

27.02 

1506.7 

03.8  0 

13.4 

OBS 

00571 

10.23 

35.346 

27.20 

1501.0 

03.69 

13.4 

OBS 

T00761 

07.17 

35.089 

27.45 

1492  .4 

04.24 

13.4 

DBS 

T 00954 

05.19 

34. 942 

27.63 

1487.5 

13.4 

OBS 

T 0 1446 

04.13 

34.995 

27.75 

1451 .4 

05.96 

REFID 

31 

1806 

YEAR  1971 

BOTDP 

04803 

AIR  TEMP 

18.1 

Oik  HGT  PER 

WINO-OIR  19 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MGNTH  01 

SHIP 

IN 

MET  BULB 

16.8 

31  3 4 

MIND-SPO  14 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

47. ON 

OAY  27 

DATA 

USE  1 

BARGMETR 

1022.5 

SEA 

mIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

30. ON 

hCUR  14.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

3/7 

CL/TR 

WfcATHER  XI 

uRIG  E52  0 02 

1 SQUARe  47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  snd  vel 

JXYG 

P04  TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

14.8 

OBS 

COOOO 

17.84 

36. 387 

26.35 

1517.7 

14.8 

OBS 

00021 

17.78 

36.386 

26.40 

1517.9 

05.30 

14.  8 

OBS 

00043 

17.75 

36.381 

26.41 

1518.1 

05.24 

14.8 

CBS 

00064 

17.  73 

36. 385 

2o . 42 

1518.4 

05.26 

14.8 

OBS 

00087 

17.70 

36.398 

26.43 

1518.7 

05.24 

14.8 

OBS 

00129 

17.71 

36.401 

26.43 

1519.4 

05.23 

14.8 

OBS 

T001 7 1 

17.25 

36.360 

26.51 

1518.7 

04.97 

14.6 

CBS 

002  56 

15.21 

36.064 

26.  76 

1513.6 

04.53 

14.  8 

JBS 

T00338 

13.87 

35. d4C 

26.86 

1510.3 

04.5  0 

14.6 

OBS 

00420 

12.67 

35.659 

2o.95 

1507.5 

04.2  1 

14.8 

OBS 

00501 

11.75 

35.526 

27.06 

1505.3 

03.97 

14.8 

OBS 

00664 

35.215 

03.72 

14. e 

CBS 

00827 

06.38 

35.051 

2T.St 

1490.3 

04.40 

14.6 

JBS 

TO  12  39 

04.60 

35.037 

27.77 

* »*»i 

1485.9 

05.69 

REFID 

31 

1 806 

YEAR 

1971 

oOTDP  03109 

AIR  TfcMP  18.0 

OIR  HGT  Pc R 

MlND-OiH 

33 

INST  NANSEN  CAST 

T£ 

N SO  1206 

CONSEC 

0003 

MGNTH 

01 

SFIP  IN 

MET  BULB  lo.O 

25  9 c 

Ml  NO- SPG 

10 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

2 7.  ON 

PAY 

30 

DATA  USE  1 

b AKGME  T k 1028.6 

SEA 

mino-f:f 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

047 

54.  OM 

HOUR 

12.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A  o/< 

CL/TR 

MEA  T Hfc ► 

Xi 

GRIG  E52  C03 

1 

SQUARE 

5 7 

CASTNUM/T | ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNC  VEL  OXYG  Pj4  TGT  P N02 

N03 

S 103  PM 

12.9 

OBS 

00000 

17.72 

36. a65 

26.40 

1517  .5 

12.9 

OBS 

00024 

17.70 

36.364 

2o.4  1 

1517.7 

12.9 

OBS 

00048 

17.71 

36.392 

26.4  3 

*51-. 1 

12.9 

DBS 

000  71 

17.68 

36.394 

26.44 

151c  •*» 

12.9 

08S 

00096 

17.70 

36.393 

26.4  5 

15lr .5 

12.9 

OBS 

00142 

17.66 

56.388 

26.44 

1519 .5 

12.9 

OBS 

T 001 90 

16.06 

36.210 

26.00 

151, .3 

12.9 

CBS 

002  85 

14.31 

35.898 

2o.83 

1511  .0 

12.9 

OBS 

T00378 

12.83 

35.o72 

26.97 

1 5C7.J 

12.5 

08  S 

00471 

11.38 

35.48c 

27.  10 

1503.7 

12.9 

OBS 

00562 

09.59 

35.281 

27  .it 

1498 .5 

12.9 

J»S 

T 00746 

06.50 

33.047 

27.54 

1 4 H9  .4 

12. V 

OBS 

T 00932 

05.47 

35.070 

27. 7C 

l4fci  .4 

12.5 

OBS 

T01419 

04.41 

35.008 

27.77 

1452.1 

463 


TABLE  XXXI. — Continued 


REFID  31 

1006 

YEAR 

1971 

BOTOP  03517 

AIR 

TEHP  18.9 

01 R hGT  PE* 

WlND-OlR 

12 

INS?  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSeC 

000* 

MONTH 

01 

SNIP  IN 

WET 

BULB  17.0 

28 

* 5 

WlND-SPD 

1* 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT  35 

25. ON 

DAY 

31 

DATA  USE  1 

BARONE  TR  1031.5 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

*6 

LONG  0*7 

52.  ON 

HCUK 

11.6 

AREA  G5 

CLOUD  T/A  8/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

0R1G  E52  00* 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IHE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-I 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

UXVG 

PO* 

TC?  P N02  NO) 

SI03 

PH 

11.6 

UBS 

000  00 

17.93 

36.285 

26.29 

1517.8 

05.62 

11.6 

UBS 

00027 

17.90 

36.297 

26.31 

1518.2 

05.33 

11.6 

CBS 

00053 

17.89 

36. J 1 7 

26.32 

1510.6 

11.6 

OBS 

00080 

17.9* 

36.322 

<6.3w 

1519.2 

05.26 

11.6 

G8S 

00106 

17.  93 

05.2* 

11.6 

OBS 

00159 

16.65 

36.266 

26.55 

1516.6 

11.6 

08  S 

T00212 

15.86 

36.121 

26.66 

151*. 9 

0* .5  7 

11.6 

OBS 

00316 

1*.*2 

35.877 

26.75 

1511.8 

11.6 

OBS 

T 00*20 

12.73 

35.603 

26.93 

1507.6 

0*.  1 9 

11.6 

CBS 

0052* 

11.0* 

03.70 

11.6 

OBS 

00627 

08.17 

35.083 

27.33 

1*9*. 0 

03.81 

11.6 

OBS 

T00832 

06.01 

35.050 

27.61 

1*86.9 

0*  .90 

11.6 

uBS 

T01036 

0*.  73 

3*. 962 

27.71 

1*87.0 

05.66 

11.6 

OSS 

70155* 

03.99 

36.966 

27.78 

1*92.6 

>• 

05.99 

REF  ID 

31  1006 

YEAR 

1971 

80TDP  0*157 

AIR 

TEMP  Id.) 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

10 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH  02 

SHIP  IN 

WET 

BULo  17.3 

29 

3 * 

-INC/-SPO 

1* 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT 

3*  32. ON 

OAV 

02 

OATA  USE 

1 

BARGHETR  1028.5 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

*0 

LONG 

040  11. OW 

HOUR 

12.0 

AREA 

OS 

CLOUD  T/A  6/1 

Cl/tr 

WEATHER 

XI 

GRIG  E 32  005 

1 SQUARE 

*0 

CASTNUH/T1HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

UXYG 

P3* 

TUT  P NO*  N03 

S 103  PH 

12.0 

OBS 

00000 

17.91 

36.36* 

26.36 

1517.9 

05.51 

12.0 

OBS 

00027 

17.09 

36.355 

2o.  35 

1518.2 

03.27 

12.0 

OBS 

00053 

17.89 

36.357 

<6.36 

1518.7 

05. *5 

12.0 

UBS 

000  80 

17.86 

36.358 

2o.36 

1519.0 

0>.*0 

12.0 

OBS 

00106 

17.86 

36.367 

26.37 

1519.5 

05.17 

12.  G 

OBS 

00161 

16.88 

36.358 

26.60 

1517.5 

12.0 

OBS 

T 002 1* 

16.27 

36.269 

26.68 

1516.* 

04.66 

12.0 

OBS 

00320 

1*.  76 

35.978 

26.00 

1513.1 

04.29 

12.0 

OBS 

T 00*26 

13. *9 

35.770 

26.91 

1S10.* 

04.40 

12.0 

OBS 

00533 

11.66 

35.511 

27.07 

15C5.7 

03.00 

12.0 

08  S 

006*0 

09.22 

35.212 

27.27 

1*90.3 

03.45 

12.0 

OBS 

T 008  5* 

06. *0 

35.160 

27.6* 

1*91  .3 

12.0 

OBS 

T01070 

0*.  80 

35.017 

27.73 

1*87.9 

05.55 

12.0 

OBS 

TO  16  1 6 

03.96 

3*.995 

27.01 

1*53.5 

05.98 

REF  1 0 

31 

1806 

YEAR 

1971 

BOTOP  0*731 

AIR 

TEMP  It  «* 

DIR  HGT  Pfc« 

*ING-GIR 

0< 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  02 

SHIP  IN 

WET 

BULB  Oc.5 

01 

5 * 

•INL-SPO 

03 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

3* 

5 3.  ON 

0 AY 

07 

OATA  USE  l 

OAKC  4ETR  10  30.0 

SEA 

A I NO-  F'jR 

DURATION 

2 

SQUARE 

*8 

LONG 

0*8 

04.0W 

HOUR 

11.  B 

AREA  05 

CLOUD  T/A  3/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

Crtll*  E52  OOt 

1 

SQUARE 

*8 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TENP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND  VcL 

UXYG 

Pj* 

TOT  P N02 

N03 

sn 

PH 

11.8 

08  S 

00000 

17.20 

36. 3)* 

<0.51 

1515.0 

05.57 

11.8 

OBS 

00026 

17.20 

36.32* 

26.50 

1516.2 

05.19 

11.8 

OBS 

00053 

17.20 

36.325 

2o.  5 C 

151o.6 

0o.2C 

11.0 

OBS 

00079 

17.21 

54*.  5 1 0 

26.45 

1317 .1 

05.33 

11.8 

OBS 

00105 

17.23 

36.321 

26.45 

1517.5 

03.20 

11.8 

OBS 

00157 

17. IB 

36.397 

26.56 

1510.3 

0*.o5 

11.8 

uBS 

T 002  09 

16.50 

36.308 

26.65 

1517.1 

0-.75 

11.8 

OBS 

00312 

1 *•  35 

35.906 

26.83 

1511  .5 

03.96 

11.0 

08  S 

T00*1* 

12.88 

35.677 

26.96 

15C0.I 

04.23 

11.8 

08  S 

00517 

11.06 

35.433 

27.12 

1503.2 

03.73 

11.8 

OBS 

00618 

OB.B* 

35.191 

27.31 

1*56.5 

03.6* 

11.8 

OBS 

T0062 l 

06.65 

35.165 

27.62 

1*91  .* 

0*.o* 

11.8 

06  S 

T0102* 

05.2* 

35.081 

27.73 

1*09.0 

05.5b 

11.8 

OBS 

TO  1532 

04.01 

34.997 

27. BO 

1*92.3 

06.01 

1*.* 

OBS 

T 02058 

03.51 

34.999 

27.06 

1*99.1 

05.96 

1*.* 

OBS 

T02573 

03.11 

34.960 

27.86 

1506.2 

05.78 

1*.* 

OBS 

03093 

02.70 

34.9*0 

27.05 

1513.4 

05.90 

1*.* 

OBS 

T0360B 

01.88 

34.916 

27.9* 

1318.9 

6 

05.78 

464 


TABLE  XXXI. — Continued 


REFID 

31 

1806 

YEAR 

1971 

80TDP 

04846 

AIR  TEMP 

15.7 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIM 

08 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CUNSfcC 

0007 

MONTH 

02 

SHIP 

IN 

MET  BULB 

12.1 

05  2 

3 

WIND-  SPG 

Ot> 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

3* 

4 7.  ON 

DAY 

08 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1032.0 

SEA 

WInD-FOR 

OUR A T I ON 

2 

SQUARE 

48 

CGNC 

046 

08.  OW 

HOUR 

11.8 

AREA 

OS 

CLOUD  T/A 

8/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E52  007 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TlMfc 

LWLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTh  snd  vel 

GXVG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PM 

11.8 

08  S 

00000 

17.21 

36.  34* 

26.51 

1515.8 

05.47 

11.0 

ubS 

00025 

17.21 

36.342 

26.51 

1516.2 

05.33 

11.6 

OBS 

00051 

17.21 

36. J42 

26.51 

1516.6 

05.37 

11.6 

08  S 

00076 

17.  19 

36.336 

26.51 

1517  .0 

05.2  1 

11.8 

06  S 

00102 

1 7.18 

36.341 

26.52 

1517.4 

05.38 

11.6 

OBS 

00152 

17.26 

36.351 

26.51 

1518.4 

05.07 

11.8 

OBS 

T 00203 

16.60 

36.311 

26.63 

1517.3 

04.94 

11.6 

OBS 

00305 

15.28 

36.062 

26.75 

1514.6 

04.34 

11.8 

OBS 

T 00406 

13.17 

35.713 

26.93 

1509.0 

03.83 

11.8 

OBS 

00508 

10.83 

35.399 

27.14 

1502.2 

03.60 

11.6 

OBS 

006  1 0 

08.  71 

35.162 

27.31 

1455.0 

03.57 

11.8 

OBS 

T 008 1 3 

06.60 

35.156 

27.62 

1491 .1 

04.  o2 

11.8 

OBS 

TO  10 1 8 

05.14 

35.055 

27.72 

1488.5 

05.34 

11.8 

OBS 

T01528 

03.98 

34.951 

27.80 

1492.1 

03.93 

REF  I 0 

31 

1806 

YEAR 

1971 

botdp 

04834 

AIR  TEMP 

16.9 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR  09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH 

02 

SHIP 

IN 

WET  BULB 

14.5 

29  4 4 

wINO-SPO  12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE  2 

LAT 

34 

47. ON 

DAY 

09 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1033.6 

SEA 

■ INO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE  48 

LONG 

048 

14.  OW 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

6/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E52  008 

1 

SQUARE  48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXVG 

PC4  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

11.9 

OBS 

00000 

17.41 

36.354 

26.47 

1516.4 

05.31 

11.9 

OBS 

00023 

17.39 

36.353 

26.48 

1516.7 

05.25 

11.9 

OBS 

00045 

17.39 

36.347 

26.47 

1517.1 

05.31 

11.9 

OBS 

00068 

17.30 

3e. 307 

26.46 

1517.1 

05.04 

11.9 

OBS 

00090 

17.29 

36.323 

26.48 

1517.5 

05.09 

11.9 

OBS 

00136 

17.25 

36.377 

26.53 

1518.2 

04.91 

11.9 

OBS 

00180 

16.66 

36.316 

26.62 

1517.1 

04.65 

11.9 

OBS 

00269 

1 5.48 

36.103 

26.73 

1514.7 

03.900 

11.9 

OBS 

T00358 

14.02 

35.058 

26.86 

1511.2 

04.430 

11.9 

OBS 

00448 

12.25 

35.586 

27.01 

1506.4 

03.69 

11.9 

OBS 

00538 

10.45 

35.348 

27.16 

1501.3 

03.57 

11.9 

OBS 

T 00720 

06.  76 

35.045 

27.51 

1450.0 

04.10 

11.9 

OBS 

00912 

05.63 

35.116 

27.71 

1488.0 

04.98 

11.9 

OBS 

T01424 

04.12 

34.998 

27.79 

1451.0 

05.73 

REF  1 0 

31 

1806 

YEAR 

1971 

BOTOP  02909 

AIR 

TEMP  17.3 

DIR  HGT  PER 

wIND-OIR 

14 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1*06 

CONSEC 

0009 

MONTH 

02 

SHIP  IN 

WET 

BUL0  14.3 

11 

5 5 

WlND-SPU 

16 

TRACE  DIR 

5 

SwUARc 

2 

LAT 

34 

49. 6N 

DAY 

10 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1032.8 

SEA 

WINO-FbR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

22.  Ow 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CL CUD  T/A  6/6 

CL/TR 

Wt  A THE  K 

X* 

ORIG  E52  009 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.1 

UBS 

00000 

17.56 

36.386 

26.46 

1516.9 

12.1 

OBS 

00027 

17.59 

36.384 

26.45 

1517.4 

05.19 

12.1 

OBS 

00054 

17.54 

36.346 

26.43 

1517.7 

12.1 

OBS 

00082 

17.40 

36.346 

<6.47 

1517.7 

05.16 

12.1 

OBS 

00110 

17.36 

36.371 

26.50 

151e.l 

12.1 

OBS 

00165 

16.92 

36.266 

26.52 

Isl  7 .5 

04.63 

12.1 

OBS 

00220 

16.34 

36.216 

26.62 

1516  .6 

04.60 

12.1 

OBS 

00331 

14.67 

35.961 

26.00 

1512.9 

04.40 

12.1 

OBS 

T 00440 

12.84 

35.672 

26.96 

1500.4 

04.17 

12.1 

OBS 

00550 

10.47 

35.365 

27.17 

1501  .6 

03.65 

12.1 

OBS 

00660 

08.24 

35.144 

27.37 

1454. V 

03.00 

12.1 

UBS 

T00881 

05.92 

35.123 

27.68 

1485.4 

05.01 

12.1 

CBS 

TG11 10 

04.73 

35.037 

27.76 

1468.3 

05.62 

12.1 

OBS 

T01713 

03.83 

34.998 

27.82 

1454.6 

05.57 

REFID 

31 

1806 

YE  AF 

1971 

BOTOP  04442 

AIR  TEMP 

17.6 

OIR  HGT 

PER 

MIND-DIR 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

month 

02 

SHIP  IN 

MET  BULB 

16.0 

11  4 

4 

WIND-  SP  D 

15 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58. ON 

DAY 

11 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1030.1 

SEA 

WINO-FGR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

18. OW 

HOUR 

10.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CL/TP 

WEATHER 

X2 

ORIG  E52  0 1 0 

1 

SQUARE 

48 

CAST* JM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  sno  VEL 

OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

SI  03 

PH 

10.1 

CBS 

00000 

17.57 

36.385 

26.46 

1516.9 

05. 2C 

10.1 

CBS 

00028 

17.54 

36. .>67 

26.46 

1517.3 

05.26 

10.1 

CBS 

00055 

17.55 

36.379 

26.46 

1517.7 

05.35 

10.1 

OBS 

C0082 

17.56 

36.379 

2b.45 

1518.2 

05.36 

10.1 

uBS 

00110 

17.56 

36.384 

26. 46 

1516.7 

05.28 

10.1 

DBS 

00164 

16.72 

36.231 

26.54 

1516.9 

04.7  3 

10.1 

OBS 

T00218 

16.06 

36.200 

26.67 

1515.7 

04.74 

10.1 

CBS 

00327 

14.45 

35.926 

26.62 

1512.1 

04.34 

10.1 

OBS 

T 004  35 

12.21 

03.71 

10.1 

OBS 

00544 

C9.86 

35.283 

27.22 

1499.2 

03.57 

10.1 

OBS 

006  5 3 

07.87 

35.146 

27.43 

1493.4 

03.94 

10.1 

OBS 

T00872 

05.84 

05.12 

10.1 

ObS 

T 01 1 00 

05.00 

35.080 

27.76 

1489.3 

05.60 

10.1 

OBS 

TO  1 708 

03.86 

34.978 

27.80 

1494.7 

06.04 

465 


TABLE  XXXIL-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DALLAS  at  Ocean  Station  ECHO,  12  February  1971  - 7 March  1971,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  • 8256. 


REF  10 

31 

8256 

YEAR 

1971 

8CT0P 

06572 

AIR  TEHP 

18, 

CONSEC 

0001 

MONTH 

02 

SHIP 

OG 

WET  BULB 

17. 

LAT 

36 

56  N 

OAY 

16 

DATA 

USE  1 

8AR09ETR 

1023 

LONG 

067 

56  W 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CLGUO  T/A 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

S1GMA-T 

00.0 

08  S 

000  00 

17.69 

36.35 

26.65 

OBS 

00010 

17.69 

36.35 

26.65 

OBS 

00020 

17.66 

36.35 

26.66 

OBS 

00030 

17.35 

36.36 

26.69 

OBS 

00050 

17.33 

36.36 

26.50 

OBS 

00075 

17.32 

36.37 

26.51 

OBS 

00100 

17.31 

36.38 

26.52 

OBS 

0012  5 

17.28 

36.38 

26.52 

OBS 

00150 

17.13 

36.36 

26.53 

OBS 

00175 

16.68 

36.30 

26.61 

OBS 

00200 

16.39 

36.25 

26.66 

OBS 

002  50 

15.63 

36.11 

26.70 

OBS 

00300 

16.82 

35.97 

26. 78 

OBS 

00600 

12.66 

35.66 

26.99 

OBS 

005  00 

10.89 

35.63 

27.15 

08S 

006  00 

09.55 

35.27 

27.26 

OBS 

00700 

07.68 

35.11 

27.63 

OBS 

007  30 

07.23 

35.08 

27.67 

OBS 

00760 

06.79 

35.11 

27.56 

OBS 

007  13 

06.96 

35.19 

27.59 

OBS 

00800 

06.78 

35.16 

27.60 

OBS 

00810 

06.63 

35.17 

27.62 

OBS 

00860 

06.68 

35.18 

27.65 

OBS 

00868 

06.31 

35.18 

27.68 

OBS 

00900 

06.19 

35.18 

27.69 

OBS 

00918 

06.16 

35.18 

27.69 

OBS 

00952 

05.99 

35.18 

27.72 

OBS 

009  72 

05.55 

35.12 

27.73 

OBS 

01000 

05.25 

35.07 

27.72 

OBS 

01050 

05.00 

35.07 

27.75 

OBS 

01100 

06.95 

35.07 

27.76 

OBS 

01200 

06.77 

35.08 

27.79 

OBS 

01300 

06.32 

35.03 

27.80 

OBS 

01600 

06.19 

35.02 

27.80 

OBS 

01500 

06.02 

35.00 

27.81 

REF  10 

31  8256 

YEAR 

1971 

BOTDP  06698 

AIR 

TEP.P  19, 

CONSEC 

0002 

NONTH 

02 

SHIP  OG 

WET 

BULB  17 

LAT 

36  56  N 

day 

16 

DATA  USE  1 

BAP0.9ETR  1023. 

LONG 

067  56  W 

hour 

11.9 

AREA  05 

CL  QUO  T/A 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

11.9 

OBS 

00000 

17.72 

36.36 

26.62 

PBS 

00010 

17.71 

36.36 

26.62 

OBS 

00020 

17.68 

36.38 

26.62 

OBS 

00C30 

17.67 

36.37 

26.62 

OBS 

00050 

17.50 

36.36 

26.65 

OBS 

000  75 

17.61 

3o.  35 

26.67 

OBS 

00100 

17.60 

36.35 

26.67 

OBS 

00125 

17.39 

36.36 

26.66 

OBS 

00150 

17.61 

36.38 

26.69 

OBS 

00200 

17.30 

36.38 

26.52 

OBS 

002  50 

16.68 

36.27 

26.63 

OBS 

00300 

15.83 

36.06 

26.6  2 

OBS 

006  00 

16.22 

35.88 

26.86 

OBS 

00500 

12.31 

35.56 

26. 9 E 

OBS 

006  00 

10.20 

35.29 

27.16 

OBS 

00700 

07.82 

35.  12 

27.62 

OBS 

00780 

06.36 

35.00 

27.5? 

OBS 

00800 

06.86 

35.20 

27.62 

OBS 

009  00 

06.27 

35.18 

27.68 

OBS 

01000 

05.85 

35.15 

27.71 

OBS 

01100 

05.16 

35.09 

27.75 

OBS 

01200 

06.75 

35.06 

27.77 

OBS 

01300 

06.6  7 

35.06 

27.79 

OBS 

01600 

06.25 

35.02 

27.80 

OBS 

01500 

06.13 

35.01 

27.80 

OBS 

01750 

03.81 

36.99 

27.82 

OBS 

02000 

03.65 

36.98 

27.83 

OBS 

02500 

03.29 

36.97 

27.86 

OBS 

03000 

02.93 

36.96 

27.87 

01R  MGT  PER 

WIND-DIR 

21 

INST  STO  RECORDER  TEN  S3  1206 

13  1 2 

WIND-SPD 

10 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

2 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

66 

Cl  /TP 

WEATHER 

XI 

ORIG  E53  001 

1 

SQUARE 

67 

OYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

PDA 

TOT  P N02 

N03  SI33 

PH 

1516.6 

1516.8 

1516.9 

1516.7 

1517.0 

1517.6 

1517.8 

1518.1 

1518.0 

1517.0 

1516.5 

1516.8 

1512.9 
1507  .1 
1502.3 

1698.9 

1693.6 

1692.1 

1690  .9 

1691 .9 

1691.6 

1691  .2 

1691.6 

1690.9 

1690.9 

1691.1 

1691 .0 
1689  .5 

1688.6 

1688.5 

1689.1 

1690.0 

1689.8 

1690.9 
1691  .8 


OIR  HGT  PER 

WIND-DI  P 

21 

INST  STO  RECOROER  TEN  S3  1206 

21  3 2 

WIND-SPO 

17 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

SEA 

WINP-FOR 

DURATION 

00.8  2 

SQUARE 

66 

CL/TR 

WEA  THE0 

XI 

ORIG  E53  C02 

1 

SQUARE 

67 

OYNOPTH  SNC  VEL 

OXYG 

PDA 

TOT  P N02 

NOB  SI03 

PH 

1517.3 

1517.5 

1517.5 

1317.7 

1517.5 

1517.6 

i5ie  .o 

1516.6 

1518.9 

1519.6 

1517.6 

1516.2 

1512.5 

1507.6 

1501 .3 

1693.9 

1689.3 

1691 .9 

1691.2 
1691  .2 
1690  .0 

1689.9 

1690.6 

1691.2 

1692.3 

1695.2 

1695.7 

1505.7 

1512.8 


TABLE  XXXII.— Continued 


A EE  1 0 

31 

0256 

YEAR 

1971 

BOTDP 

03200 

AJP  TEMP 

10.2 

DIR  MGT  PER 

MINO-OIR  21 

INST  STD  RECOROER 

CONS  EC 

0003 

MONTH 

02 

SHIP 

OG 

MET  BUI  B 

1 7.< 

15  2 2 

M1ND-SPD  20 

TRACE  OIR  I 

CAT 

35 

08  N 

OAV 

17 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021.2 

SEA 

MIND-FCR 

CUP  ATI  ON  00.; 

LONG 

047 

51  M 

HOUR 

00.0 

AREA 

05 

CL  CUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER  X2 

ORIG  E53  003 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXVG 

P04  TOT  P N02 

N03 

00.0 

OBS 

00000 

17.74 

36.37 

26.40 

1517.4 

06S 

00010 

17.73 

36.37 

26.40 

1517.5 

oes 

00020 

17.73 

36.38 

26.41 

1517.7 

OBS 

00030 

17.68 

36.37 

26.42 

1517.7 

oes 

00050 

17.50 

36.35 

26.45 

1517.5 

OBS 

00075 

17.41 

36.34 

26.46 

1517.6 

OBS 

00100 

17.43 

36.37 

26.4  8 

1516.1 

OBS 

00125 

17.37 

36.37 

26.40 

1518.3 

OBS 

00150 

17.33 

36.36 

26.50 

1518.6 

CBS 

00200 

17.01 

36.36 

26.57 

1518.5 

OBS 

00250 

16.36 

36.26 

26.65 

1517.2 

OBS 

00300 

15.72 

36.15 

26.7  1 

1516.0 

OBS 

00400 

13.97 

35.83 

26.8  5 

1511 .7 

OBS 

00500 

12.31 

35.61 

27.02 

1507.5 

CBS 

006  00 

10.22 

35.32 

27.18 

1501 .4 

OBS 

00700 

07.94 

35.13 

27.40 

1494  .4 

OBS 

008  00 

07.  19 

35.18 

27.55 

1493.2 

OBS 

009  00 

06.08 

35.11 

27.65 

1490.4 

OBS 

00970 

05.75 

35.08 

27.67 

1490.2 

OBS 

01000 

05.35 

35.06 

27.72 

1489.1 

OBS 

01050 

05.25 

35.06 

27.71 

1489.5 

OBS 

01100 

04.93 

35.06 

27.75 

1489.0 

06  S 

01200 

04.66 

35.04 

27.77 

1489.5 

OBS 

01300 

04.34 

35.04 

27.80 

1489.9 

0B< 

01400 

04.  19 

35.01 

27. eo 

1490.9 

OBS 

01500 

04.03 

35.01 

27.81 

1491 .9 

REPIJ 

31 

825* 

YEAR 

1971 

BOTDP  04755 

AIR 

TEMP  16.8 

DIR  HGT  PER 

M IND-DI  R 

20 

INST  STD  RECORDER 

CCNSEC 

0004 

MONTH 

02 

SHIP  DG 

MET 

BULB  17.5 

18 

3 3 

M1ND-S»D 

26 

TRACE  DIR 

1 

LAY 

34 

54  N 

DAY 

17 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1016.0 

SEA 

mind-for 

DURATION 

00. 

LONG 

047 

54  M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG  E53  004 

CASTNCM/TINE 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

12.1 

OBS 

00000 

17.76 

36.37 

26.40 

1517.4 

CBS 

00010 

17.72 

36.37 

26.41 

1517.5 

S8< 

00020 

17.72 

36.37 

26.41 

1517.7 

DBS 

00030 

17.72 

36.37 

26.41 

1517.8 

OBS 

00050 

17.72 

36. 30 

26.42 

1518.2 

OBS 

00075 

17.66 

36.39 

26.44 

1518 .4 

OBS 

00100 

17.55 

36.39 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.39 

26.46 

1516.9 

OBS 

00150 

17.55 

36.40 

26.47 

1519.3 

OBS 

00200 

16.75 

36.33 

26.61 

1517.7 

OBS 

00250 

16.04 

36.21 

26.69 

1516.2 

CBS 

00300 

15.61 

36.07 

26.68 

1515.5 

DBS 

00400 

14.11 

35.87 

24.85 

1512.2 

OBS 

00500 

12.40 

35.60 

27.00 

1507.8 

DBS 

00600 

10.05 

35.32 

27.21 

1500.8 

OBS 

00700 

07.72 

35.00 

27.40 

1493.5 

OBS 

00720 

07.10 

35.07 

27.48 

1491 .4 

OBS 

00740 

07.44 

35.18 

27.52 

1493.2 

OBS 

008  00 

06.85 

35.19 

27.61 

1491 .9 

OBS 

00900 

06.26 

35.18 

27.68 

1491 .2 

OBS 

01000 

05.60 

35.13 

27.73 

1450.1 

OBS 

01100 

05.13 

35.11 

27.77 

1489.9 

OBS 

01200 

04.68 

35.06 

27.70 

1489.6 

CBS 

01300 

04.35 

35.03 

27.79 

1489.5 

OBS 

01400 

04.15 

35.01 

27.80 

1490.7 

OBS 

01500 

03.99 

35.00 

27.81 

1491.7 

OBS 

01750 

03.86 

35.01 

27.83 

1495.4 

CBS 

02000 

03.70 

35.00 

27.84 

1499.0 

OBS 

02500 

03.26 

34.97 

27.86 

1505.6 

OBS 

03000 

03.00 

34.95 

27.97 

1513.1 

TEN  SO  120* 
5 SQUARE  * 
2 SQUARE  A* 
1 SQUARE  57 


S 103  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
I SQUARE  47 


S 113  PH 
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88610 

31 

82  56 

VC46 

1971 

6OT0P  04755 

AIR  TfcMP 

16. 

CONSEC 

0005 

MONTH 

02 

SHIP  OG 

WET  BULB 

14 

CAT 

34 

54 

N 

04V 

18 

04T4  USE  1 

BARCMETR 

1012 

LONG 

048 

00 

M 

HOUR 

00.2 

4664  05 

CLOUD  T/4 

CASTNUM/TINE 

LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

00.2 

06S 

00000 

17.66 

36.35 

26.41 

08  S 

00010 

17.66 

36.35 

26.41 

oes 

00020 

17.6o 

36.36 

26.41 

DBS 

00030 

17.66 

36.36 

26.41 

DBS 

00050 

17.66 

36.36 

26.41 

OBS 

000  75 

17.55 

36.38 

26.46 

oes 

00100 

17.55 

36.39 

26.46 

OBS 

00125 

17.54 

36. 39 

26.46 

OBS 

00150 

17.53 

36.39 

26.4  7 

OBS 

00165 

17.53 

36.39 

26.47 

OBS 

00200 

16.63 

36.29 

26.61 

OBS 

002  50 

15.89 

36.18 

26.70 

CBS 

00300 

15.31 

3o.07 

26.74 

oes 

00400 

13.85 

35.  BO 

26. 85 

OBS 

00500 

11.87 

35.54 

27.05 

OBS 

00600 

09.84 

35.28 

27.  a 

OPS 

00700 

OB. 01 

35.11 

27.38 

GdS 

OOBOO 

06.20 

35.02 

27.56 

oes 

00820 

06.01 

35.06 

27.62 

OBS 

00836 

06.00 

35.10 

27.65 

OBS 

00860 

06.06 

35.11 

27.65 

OBS 

00°  00 

05.97 

35.14 

27.69 

CBS 

01C00 

05.31 

35.11 

27.75 

CBS 

01100 

04.95 

35.07 

27.76 

OBS 

01200 

04.64 

35.04 

27.77 

OBS 

01300 

04.40 

35.02 

27. 7f 

OBS 

01400 

04.17 

35.00 

27.74 

OBS 

01500 

04.02 

34.99 

27.  *c 

8EPI0  31 

6256 

YEAR 

1971 

BOTOP  04938 

AIR 

TEMP  13. 

CONSEC 

0006 

MONTH 

02 

SHIP  OG 

MET 

BULB  08. 

LAT  34 

53  N 

OAV 

19 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1022 

LONG  047 

57  M 

HOUR 

00.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

00.1 

OBS 

00000 

17.55 

36.37 

26.45 

OBS 

000  10 

17.55 

36.37 

26.45 

OBS 

00020 

17.56 

36.37 

26.45 

OBS 

00030 

17.56 

36.37 

26.45 

OBS 

00050 

11.56 

36.37 

26.45 

OBS 

00075 

17.57 

36.38 

26.45 

OBS 

00100 

17.55 

36.38 

26.46 

OBS 

00125 

17.44 

36.35 

26.46 

OBS 

00150 

17.39 

36.38 

26.50 

OBS 

00200 

16.51 

36.30 

26.65 

oes 

002  50 

16.06 

36.18 

26.66 

OBS 

00300 

15.38 

36.10 

26.75 

oes 

00400 

13.81 

35.83 

26. e9 

OBS 

00500 

12.06 

35.55 

27.02 

OBS 

006  00 

09.65 

35.26 

27.23 

OBS 

00700 

07.95 

35.17 

27.43 

OBS 

008  00 

06.35 

35.04 

27.56 

OBS 

00840 

06.01 

35.11 

27.66 

OBS 

00360 

06.14 

35.13 

27.66 

OBS 

00880 

06.11 

35.16 

27.65 

OBS 

00900 

05.98 

35.14 

27.69 

OBS 

01000 

05.32 

35.10 

27.74 

OBS 

01100 

04. 78 

35.06 

27.77 

OBS 

01200 

04.51 

35.04 

27.78 

OBS 

01300 

04.26 

35.01 

27.79 

OBS 

01400 

04.  10 

34.99 

27.79 

oes 

01500 

03.95 

34.98 

27.80 

OIR  HGT  PER 

4IND-DI  R 

27 

INST  STD  RECORDER 

TEN.  SO  1206 

22  5 2 

MINO-SPO 

23 

TRACE  01*  0 

5 

SOUARE  2 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION  00.2 

2 

SQUARE  48 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

OR IG  E53  005 

1 

SOUARE  48 

OVNOPTh  sno  vel 

oxvr. 

P34 

TOT  P N02  N03 

S 1 33 

RM 

1517.1 

1517.3 

1517.5 

1517.6 

1516.0 

1518.1 

1518.5 

1518.9 

1519.1 

1519.5 
1517. J 

1515.7 

1514.6 

1511.2 

1505.9 

1500.0 

1494.6 

1489.1 

1466.7 

1485  .0 

1489.6 

1490.0 

1486  .4 

1489.1 

1489.4 

1490.1 

1490. o 
1491.? 


OIP  HGT  PER 

WINO-OIR 

31 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

27  2 3 

MIVD-SPO 

06 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

SEA 

WINO-FOR 

OURATION 

00.2  2 

SQUARE 

46 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR IG  E53  006 

1 

SQUARE 

47 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TGT  P N02 

N03  S 103 

PM 

1516.8 

1517.0 

1517.2 

1517.3 

1517.7 

1516.1 

1516.5 

1516.5 

1516.8 

1516.9 

1516.2 

1519.9 

1511.1 

1506.6 

1499.3 
1494.5 

1489.7 

1489.1 

1490.0 

1490.2 

1490.0 

1469.0 

1488.4 

1486.9 

1489.5 

1490.5 

1491.5 
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*FF  10 

3i  8256 

YEA* 

1971 

BOTDP  03840 

AIR 

TEMP  14 

.0 

DIR  HGT  PER 

wind-oir 

25 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

02 

SHIP  DG 

MET 

BULB  11 

.2 

25 

2 2 

MIYO-SPO 

24 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

L AT 

35  07  N 

DAY 

20 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1012 

.1 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  02  W 

HOUR 

00.2 

AREA 

05 

CIOUO 

T/A 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

GRIG  E53  007 

1 

SQUARE 

58 

CASTN UN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  5133 

PH 

00.2 

08  S 

00000 

17.49 

36.36 

26.46 

1516.6 

OBS 

000 10 

17.49 

36.36 

26.46 

1516.8 

08$ 

00020 

17.49 

36.37 

26.46 

1517.0 

ObS 

000  30 

17.50 

36.37 

26.46 

1517.2 

OBS 

00050 

17.51 

36.37 

46.46 

1517.5 

OBS 

000  75 

17.51 

36.37 

26.46 

1517.9 

OBS 

00100 

17.51 

36.38 

26.47 

1518.4 

OBS 

00125 

17.50 

36.38 

26.4, 

1518.7 

OBS 

00150 

17.49 

36.38 

26.4/ 

1519.1 

OBS 

002  00 

16.59 

36.27 

26.60 

1517.1 

OBS 

002  50 

16.24 

36.25 

26.67 

1516.9 

OBS 

00300 

15.41 

36.08 

26.7  3 

1514.9 

OBS 

00400 

14.10 

35.90 

2o.88 

1512.2 

OBS 

00500 

11.96 

35.55 

27.04 

1506.2 

OBS 

006  00 

09.98 

35.28 

27.19 

1500.5 

OBS 

00700 

08.  17 

35.17 

27.40 

1495.3 

OBS 

008  00 

06.84 

35.11 

27.55 

1491.7 

OBS 

00900 

06.37 

35.18 

27.67 

1491 .6 

OBS 

01000 

05.63 

35.12 

27.72 

1490.3 

OBS 

01100 

04.95 

35.09 

27.77 

1485.1 

OBS 

01200 

04.90 

35.11 

27.80 

1450.6 

OBS 

01300 

04.67 

35.08 

27.80 

1491.3 

OBS 

01400 

04.26 

35.01 

27.79 

1491.2 

OBS 

01500 

04.08 

34.99 

27.79 

**• 

>*« 

1452.1 

REFID 

31  8256 

VF  AR 

1971 

BOTDP  04938 

AIR 

TFMP  15 

.C 

OIR  HGT  PE  f. 

MIND-DIP 

25 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONT* 

02 

SHIP  DG 

MET 

BULB  11 

.2 

02 

3 2 

WIND-SPO 

IS 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  54  N 

DAY 

22 

OATA  USE 

1 

BAPOMETR  10  In 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.2  2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  57  N 

HOoP 

00.0 

AREA 

05 

CL  CUD 

T/A 

CL/TR 

m EA  THE0 

XI 

Cp IG  E 53  008 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGNA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

3XYG 

P34 

TCT  P NO? 

N03  SI03 

PH 

00.0 

OBS 

00000 

17.29 

36.34 

26.49 

1516.0 

OBS 

00010 

17.29 

36.34 

26.44 

1510.2 

OBS 

00020 

17.29 

36.34 

2o . 4C 

1516.4 

06  S 

00030 

17.30 

36.34 

*6.44 

1516.5 

ObS 

00050 

17.30 

36.35 

26.45 

1516.9 

OBS 

000  75 

17.30 

36.35 

26. 4* 

1517.3 

38  S 

00100 

17.31 

36.35 

26. *9 

1517.7 

08S 

00125 

17.31 

36.35 

26.49 

15  IF . 1 

OBS 

00150 

17.31 

36.36 

26.50 

I5?e.6 

OBS 

00200 

16.64 

36.26 

26.  oC 

1517.3 

OBS 

002  50 

16.04 

36.19 

26.67 

1516  .2 

OBS 

00300 

15.33 

36.05 

26.72 

1514.6 

OBS 

00400 

14.02 

35.84 

2o.  t*  5 

1511.8 

OBS 

00500 

12.13 

35.56 

27.02 

1506.6 

OBS 

00600 

10.45 

35.36 

27.17 

1502.3 

OBS 

00700 

08.52 

35.16 

27.34 

1456.6 

OBS 

00800 

06.47 

35.04 

27.64 

1450.2 

OBS 

00900 

C6.00 

35.11 

27.66 

1490 . 1 

OBS 

01000 

05.40 

35.07 

27. 7C 

1465.3 

OBS 

01100 

05.01 

35.06 

27.74 

1489.3 

OBS 

01200 

04.57 

35.01 

27.75 

148°  . 1 

OBS 

01300 

04.22 

34.<»8 

27.77 

1489.3 

OBS 

01400 

04.06 

34.96 

27.77 

1490.3 

OBS 

01500 

03.94 

34.95 

27.77 

1491.4 

469 
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*EF|0 

31 

82  56 

VEAP 

1971 

BOTOP  04572 

AIR 

TEMP  15 

.5 

DIR  HOT  PER 

WIN  0-0!  R 

00 

INST 

STD  RECORDER  TEN  $Q  1206 

COKSEC 

0004 

MONTH 

03 

SHIP  OG 

WET 

BULB  10 

.0 

06 

2 3 

WINO-SPD 

00 

TRACE 

DIP 

D 5 

SQUARE 

2 

L AT 

34 

53  N 

OAV 

01 

DATA  USE  l 

BAROMETR  1025 

.2 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

46 

ICNG 

047 

57  M 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

£53  009 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P 

N02 

N03  SI 03 

PH 

12.0 

08  S 

00000 

17.09 

36.35 

26.55 

1515.4 

08  S 

00010 

17.09 

36.35 

26.55 

1515.6 

DBS 

00020 

17.09 

36.35 

26.55 

1515.8 

OBS 

00030 

17.10 

36.35 

26.54 

1516.0 

OBS 

00050 

17.10 

36.35 

26.54 

1516.3 

OBS 

00075 

17.11 

36.35 

26.54 

1516.7 

OBS 

00100 

17.11 

36.35 

26.54 

1517.1 

OBS 

00125 

17.11 

36.36 

26.55 

1517.6 

OBS 

CO  150 

17.11 

36.36 

26.55 

1518.0 

OBS 

00200 

16. S3 

36.29 

26.56 

1517.9 

CBS 

0 2 50 

16.06 

36.20 

26.67 

1516.3 

OBS 

G0300 

15.51 

36.13 

26.75 

1515.3 

OBS 

00400 

13.83 

35.84 

26.89 

1511.2 

OBS 

00500 

12.36 

35.63 

27.03 

1507.7 

CBS 

C06  00 

10.23 

35.32 

27.18 

1501 .5 

OBS 

00700 

08.49 

35.19 

27.37 

1496.5 

OBS 

ooeoo 

07.29 

35.16 

27.52 

1493.6 

OBS 

00900 

05.80 

35.01 

27.61 

1489.1 

OBS 

00940 

05.52 

35.04 

27.67 

1488.7 

OBS 

00975 

05.63 

35.07 

27.68 

1489.8 

OBS 

01000 

05.55 

35.07 

27.65 

1489.9 

OBS 

01100 

05.06 

35.04 

27.72 

1489.5 

OBS 

01200 

04.69 

35.02 

27.75 

1489.6 

OBS 

01300 

04.34 

34.98 

27.76 

1489.8 

OBS 

01400 

04.17 

34.97 

27.77 

1490.8 

OBS 

01500 

03.85 

34.94 

27.78 

1491.1 

OBS 

01750 

03.77 

34.96 

27.80 

1495.0 

OBS 

02000 

03.58 

34.96 

27.82 

1498.4 

OBS 

02500 

03.17 

34.9  5 

27.65 

1505.2 

OBS 

C3000 

02.80 

34.93 

27.87 

1512.2 

REFID 

31 

82  56 

YEAR 

1971 

BOTDP 

04389 

AIR  TEMP 

15.6 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIR 

22 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH 

03 

SHIP 

OG 

WET  BULB 

U.6 

05  2 

2 

WINO-SPO 

10 

TRACE  OIR  D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00 

N 

DAY 

01 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1022.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION  00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

43 

W 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG  £53  010 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

P34  TCT  P N02 

N03  S 1 3 3 

PH 

23.9 

OBS 

00000 

17.19 

36.37 

26.54 

1515.8 

OBS 

00010 

17.18 

36*37 

26.54 

15 15.9 

OBS 

00020 

17.18 

36.38 

26.55 

1516.1 

OBS 

00030 

17.18 

36.38 

26.55 

1516.2 

OBS 

00050 

17.18 

36.38 

26.55 

1516.6 

OBS 

00075 

17.17 

36.38 

26.55 

1516.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.36 

26.55 

1517.2 

OBS 

00125 

17.07 

36.37 

26.5  7 

1517.5 

OBS 

00150 

17.07 

36.36 

26.56 

1517.9 

OBS 

00190 

16.89 

36.32 

26.57 

1517.9 

OBS 

00200 

16.51 

36.30 

26.65 

1516.9 

OBS 

002  50 

15.84 

36.20 

26.72 

1515.6 

OBS 

00300 

15.36 

36.10 

26.76 

1514.8 

OBS 

00400 

14.18 

35.09 

26.85 

1512.4 

OBS 

00500 

12.69 

35.65 

26.98 

1508.8 

OBS 

006  00 

10.39 

35.36 

27.18 

1502.1 

OBS 

00700 

08.03 

35.13 

27.39 

1494.7 

OBS 

OOBOO 

06.32 

35.05 

27.57 

1489.6 

OBS 

00B40 

05.99 

35.08 

27.64 

1489.0 

OBS 

009  00 

06.36 

35.19 

27.68 

1491.6 

OBS 

01000 

05.78 

35.17 

27.74 

1490.9 

OBS 

01100 

05.20 

35.12 

27.77 

1490.2 

OBS 

01200 

04.72 

35.06 

27.78 

1469.8 

OBS 

01300 

04.40 

35.04 

27. BO 

1490.1 

OBS 

01400 

04.27 

35.03 

27.80 

1491.2 

OBS 

01500 

04.12 

35.02 

27.81 

1492.3 
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REF  1 0 

31 

8256 

YEAR  1971 

BOTDP 

06755 

AIR  TEMP 

16.  t 

OIR  HGT 

PER 

HIND-OIR 

25 

CONSEC 

0011 

MONTH  03 

SHIP 

OG 

WET  BULB 

15.6 

05  3 

2 

WIND-SRD 

25 

LAT 

36 

58  N 

DAY  02 

data 

USE  1 

BAPOMFTR 

1017.2 

SEA 

HIND-FDR 

LONG 

067 

58  M 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

hEATHE* 

X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

PD6 

12.1 

OBS 

00000 

17.10 

36.35 

26.56 

1515.5 

OBS 

00010 

17.10 

36.35 

26.56 

1515.6 

OBS 

000  2 0 

17.10 

36.35 

26.56 

1515.8 

OBS 

00030 

17.11 

36.35 

26.56 

1516. 0 

JBS 

00050 

17.11 

36.36 

26.55 

1516.3 

OBS 

00075 

17.11 

36.36 

26.55 

1516.7 

OBS 

00100 

17.11 

36.36 

26.55 

1517.2 

OBS 

00125 

17.12 

36.37 

26.55 

1517.6 

OBS 

00150 

17.12 

36.37 

26.55 

1518.0 

OBS 

00200 

16.55 

36.31 

26.66 

1517.1 

DBS 

002  50 

15.92 

36.20 

26.71 

1515.8 

OBS 

00300 

15.02 

36.03 

26. 78 

1513.6 

OBS 

00600 

13.72 

35.83 

26.90 

1510.8 

OBS 

00500 

12.57 

35.61 

26.97 

1508.6 

OBS 

00600 

10.66 

35.38 

27.19 

1502.6 

OBS 

00700 

09.03 

35.26 

27.32 

1698.6 

OBS 

00800 

07*23 

35.15 

27.52 

1653.3 

OBS 

00860 

06.79 

35.16 

27.58 

1692.2 

OBS 

00900 

05.79 

35.06 

27.65 

1689.2 

OBS 

01000 

05.67 

35.11 

27.73 

1689.6 

OBS 

01100 

05.  18 

35.09 

27.75 

1690.1 

OBS 

01200 

06.63 

35.06 

27.77 

1689.6 

OBS 

01300 

06.66 

35.03 

27.78 

1690.3 

OBS 

01600 

06.16 

35.00 

27.79 

1690.8 

CBS 

01500 

06.02 

36.99 

27. 8C 

1691.8 

OBS 

01750 

C3.80 

36.97 

27.80 

1695.1 

OBS 

02000 

03.65 

36.97 

27.82 

1658.7 

OBS 

02500 

03.28 

36.96 

27.85 

1505.7 

OBS 

03000 

03.01 

36.96 

27.86 

1513.1 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

OUR  ATI  ON  00.5  2 SQUARE  66 

ORIG  E53  011  1 SQUARE  67 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


* 


REF  1 0 31  8256  YEAR  1971  BOTDP  06866  AIR  TEMP  17.9 

CONSEC  0012  MONTH  03  SHIP  OG  WET  BULB  16. * 

LAT  36  57  N DAY  03  DATA  USE  1 8 A ROME  T P 1016.1 

LONG  067  56  W HOUR  00.0  AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

00.0  06  S 00000  17.13  36.35  26.56 

OBS  00010  17.13  36.33  26.52 

OBS  00020  17.13  36.33  26.52 

OBS  00030  17.12  36.35  26.56 

CBS  00050  17.12  36.35  26.56 

OBS  00075  17.12  36.35  26.56 

OBS  00100  17.12  36.35  26.56 

OBS  00125  17.12  36.35  26.56 

OBS  00150  17.12  36.35  26.56 

OBS  00200  17.12  36.35  26.56 

OBS  00250  16.31  36.26  26.65 

OBS  00300  15.57  36. Ll  26.72 

OBS  00600  16.69  35.96  26.83 

OBS  00500  12.86  35.69  26.97 

OBS  00600  10.96  35.63  27.16 

OBS  00700  09.12  35.22  27.29 

OBS  OOBOO  07.25  35.16  27.51 

OBS  00900  06.03  35.07  27.62 

CBS  01000  05.65  35.10  27.70 

OBS  01100  05.10  35.07  27.76 

OBS  01200  06.65  35.03  27.76 

OBS  01300  06.60  35.01  27.77 

OBS  01600  06.27  36.99  27.77 

OBS  01500  06.06  36.98  27.79 


DIR  HGT  PER  MlND-OIR  25  INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

2 6 5 2 MINO-SPD  18  TRACE  DIR  0 5 SOUARE  2 

SEA  WIND-FDR  DURATION  00.3  2 SQUARE  66 

CL/TR  HEATHER  XS  ORIG  E53  012  1 SQUARE  67 


DVNDPTH  SND  VEL  OXYG  P06  TOT  P N02  N03  SID3  PH 

1515.6 

1515.7 
1515.9 

1516.0 

1516.6 

1516.8 
1517.2 

1517.6 

1518.0 

1518.8 

1517.1 

1515.5 

1513.5 

1509.5 

1506.2 

1698.9 

1693.6 
1690.1 

1690.3 

1689.7 

1689.5 

1690.1 

1691.2 
1692.0 
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TABLE  XXXII. — Continued 


REP  10 

SI 

•254 

YEA* 

1471 

80T0P  05042 

AIR 

TEMP  15.9 

DIP  HGT  PER 

CONS EC 

0013 

MONTH 

03 

SHIP  OG 

WET 

BULB  12.6 

26 

2 3 

LAT 

34 

52. 5N 

DAY 

03 

DATA  USE 

1 

BAP04ETR  1017.7 

SEA 

LONG 

047 

52. 5* 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

castnun/t ime 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

12.2 

obs 

00000 

17.10 

36.36 

26.55 

1515.5 

08  S 

00010 

17.10 

36.36 

26.55 

1515.7 

oes 

00020 

17.10 

36.36 

26.55 

1515.8 

06S 

00030 

17.11 

36.36 

26.55 

1516.0 

OBS 

00050 

17.11 

36.36 

26.55 

1516.3 

OBS 

00075 

17.11 

36.36 

26.55 

1516.7 

OSS 

00100 

17.12 

36.36 

26.55 

1517.2 

OSS 

00125 

17.12 

36.37 

26.55 

1517.6 

OSS 

00150 

17.13 

36.37 

26.55 

1518.0 

08  S 

00200 

16.68 

36.32 

26.62 

1517.5 

oes 

002  50 

16. 2A 

36.25 

26.67 

1516.9 

08  S 

00300 

15. 7A 

36.12 

26.69 

1516.0 

OBS 

GOA  00 

14.08 

35.89 

26.88 

1512.1 

oes 

00500 

12.82 

35.67 

26.97 

1509.3 

OBS 

006  00 

10.72 

35.39 

27.15 

1503.3 

oes 

00700 

08.89 

35.23 

27.34 

1498.1 

OBS 

00800 

07.33 

35.14 

27.50 

1493.7 

OBS 

008A0 

06.  A8 

35.01 

27.52 

1490.8 

OBS 

00900 

05.99 

35.09 

27.65 

1490.0 

OBS 

00910 

06.04 

35.09 

27.64 

1490.4 

OBS 

01000 

05.81 

35.08 

27.66 

1490.9 

OBS 

01 100 

05.13 

35.07 

27.74 

1489.8 

OBS 

01200 

04.75 

35.02 

27.74 

1489.9 

OBS 

01300 

04.43 

35.00 

27.76 

1490.2 

OBS 

01A00 

04.25 

34.98 

27.77 

1491.1 

OBS 

01500 

04.11 

34.97 

27.77 

1492.2 

OBS 

01750 

03.86 

34.97 

27.80 

1495.4 

OBS 

02000 

03.70 

34.97 

27.81 

1498.9 

OBS 

02500 

03.36 

34.96 

27.84 

1506.0 

OBS 

03000 

03.01 

34.94 

27.86 

1513.1 

WIND-OIR  32 
W I V D-  SD0  ID 
WlND-FOR 
HEATHER  X? 


INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  D 

5 

SOUARE 

2 

DURATION  00.4 

2 

SOUARE 

46 

ORIG  E 53  013 

1 

SOUARE 

47 

OXYG 


P04  TOT  P N02  *03 


S 103  PH 


REP  ID 

31 

8256 

YEAR 

1971 

BOTOP  04846 

AIR 

TEMP  16. < 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

26 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

03 

SHIP  OG 

WET 

BULB  13.6 

32 

2 2 

WIND-SPD 

1 6 

TRACE  OIR  D 5 

SOUARE 

2 

LAT 

34 

53  N 

DAY 

03 

DATA  USE  1 

BAROMCTR  1017.2 

SEA 

WIND-FDR 

OURATIQN  00.2  2 

SOUARE 

46 

LONG 

047 

53  W 

HOUR 

23.6 

AREA  05 

CL CUD  T/A 

CL/TR 

WEATHEP 

XI 

ORIG  E53  014  1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TCT  P N02  N03  SID3 

PH 

23.8 

CBS 

ooooo 

17.16 

36.36 

26.54 

1515.7 

OBS 

00010 

17.16 

36.36 

26.54 

1515.8 

OBS 

00020 

17.16 

36.36 

26.54 

1516.0 

OBS 

0C030 

17.15 

36.36 

26.54 

1516.1 

OBS 

00050 

17.16 

36.37 

26.54 

1516.5 

OBS 

00075 

17.16 

36.37 

26.54 

1516.9 

OBS 

00100 

17.16 

36.37 

26.54 

1517.3 

OBS 

00125 

17.16 

36.37 

26.54 

1517.7 

OBS 

00150 

17.16 

36.37 

26.54 

1518.1 

OBS 

00190 

17.05 

36.37 

26.57 

1518.5 

OBS 

00200 

16.76 

36.33 

26.61 

1517.7 

OBS 

002  50 

16.34 

36.26 

26.65 

1517.2 

OBS 

00300 

15.81 

36.16 

26.70 

1516.3 

OBS 

00400 

14.45 

35.91 

26.81 

1513.3 

OBS 

00500 

12.89 

35.71 

26.98 

1509.6 

OBS 

00600 

10.87 

35.43 

27.15 

1503.9 

OBS 

00700 

08.94 

35.21 

27.31 

1498.3 

OBS 

00800- 

06.  86 

35.07 

27.51 

1491.8 

OBS 

00820 

06.55 

35.11 

27.59 

1490.9 

OBS 

00840 

06.81 

35.15 

27.58 

1492.3 

OBS 

00900 

06.17 

35.15 

27.67 

1490.8 

OBS 

00915 

06.22 

35.15 

27.66 

1491.2 

OBS 

01000 

05.87 

35.15 

27.71 

1491.3 

OBS 

01100 

05.22 

35.10 

27.75 

1490.2 

08S 

01200 

04.80 

35.06 

27.77 

1490.1 

OBS 

01300 

04.41 

35.03 

27.79 

1490.2 

oes 

01400 

04.26 

35.01 

27.79 

1491.2 

OBS 

01500 

04.12 

35.01 

27.80 

1492.3 

TABLE  XXXII.— Continued 


REF  10 

31 

8256 

VEAF 

1971 

BOTOP  04846 

AtR 

TEMP  15.1 

DIP  HGT  PER 

MIND-DIR 

02 

INST  STD  FECOROER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH 

03 

SHIP  OG 

MET 

BULB  14.5 

35 

1 2 

MIND-  SPD 

07 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

DAY 

04 

OATA  USE  1 

BARGMETR  1016.4 

SEA 

VIND-FJR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E53  015 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OKYG 

P34 

707  P N02 

N03  $193 

PH 

12.2 

oes 

COO  00 

17.49 

36.35 

26.45 

1516.6 

UBS 

00010 

17.49 

36.35 

26.45 

1516.8 

OBS 

00020 

17.49 

36.36 

26.46 

1517.0 

OBS 

00030 

17.50 

36.36 

26.45 

1517.2 

OBS 

00050 

17.50 

36.36 

26.45 

1517.5 

OBS 

00075 

17.51 

36.36 

26.45 

1517.9 

OBS 

00090 

17.54 

36.37 

26.45 

1518.3 

OBS 

00100 

17.23 

36.34 

26.50 

1517.5 

OBS 

00125 

17.19 

36.34 

26.51 

1517.8 

OBS 

00150 

17.18 

36.35 

26.52 

1518.2 

OBS 

00200 

17.15 

36.35 

26.53 

1518.9 

OBS 

00240 

17.14 

36.34 

26.53 

1519.5 

OBS 

002  50 

16.96 

36.32 

26.55 

1519.1 

OBS 

00300 

16.14 

36.20 

26.65 

1517.3 

OBS 

00400 

14.76 

35.93 

26.76 

1514.3 

OBS 

00900 

13.33 

35.72 

26.90 

1511 .1 

OBS 

006  00 

11.24 

35.40 

27.06 

1505.2 

OBS 

00700 

09.32 

35.23 

27.27 

1499.7 

OBS 

008  00 

07.45 

35.10 

27.45 

1494.1 

OBS 

00820 

07.35 

35.15 

27.51 

1494.1 

CBS 

00900 

06.20 

35.13 

27.65 

1490.9 

OBS 

00960 

05.78 

35.07 

27.66 

1490.1 

OBS 

009  7 0 

05.90 

35.12 

27.68 

1490  .8 

OBS 

01000 

05.40 

35.06 

27.70 

1489.2 

OBS 

01060 

05.10 

35.03 

27.71 

1489.0 

OBS 

01080 

05.18 

35.06 

27.72 

1489.7 

OBS 

01100 

05.15 

35.05 

27.72 

1489.9 

OBS 

01200 

04.72 

35.02 

27.74 

1489.7 

OBS 

01300 

04.44 

35.00 

27.76 

1490.2 

) 

OBS 

01400 

04.25 

34.99 

27.77 

1491.1 

OBS 

01500 

04.09 

34.98 

27.78 

1492.1 

OBS 

01750 

03.95 

34.98 

27.80 

1495.7 

OBS 

02000 

03.79 

34.99 

27.82 

1499.3 

OBS 

02500 

03.40 

34.97 

27.84 

1506.2 

OBS 

03000 

03.07 

34.94 

27.85 

1513.4 

REFIO  31  8256  YEAR  1971  BOTDP  04938  AJR  TEMP  15.4 

CCNSEC  0016  MONTH  03  SHIP  OG  MET  BULB  15.0 

IAT  35  05  N PAY  04  OATA  USE  1 BAROMETR  1018.5 

LONG  047  54  M HCuR  23.6  AREA  05  CLOUO  T/A 


castnum/time  lvltvr  oepth  TEMP  SAL  sigma-t 

23.8  JBS  00000  17.09  36.36  26.55 

CSS  00010  17.09  36.36  26.55 

OBS  00020  17.09  36.36  26.55 

C8S  00030  17.10  36.36  26.55 

J6S  00050  17.10  36.36  26.55 

JBS  00075  17.10  36.37  26.56 

OBS  00100  17.10  36.37  26.56 

◦BS  00125  17.11  36.37  26.56 

JBS  00150  17.11  36.37  26.56 

OBS  00178  17.09  36.38  26.57 

OBS  00200  16.76  36.34  26.62 

OBS  00250  16.38  36.28  2o.66 

CBS  00300  15.76  36.16  26.71 

OBS  00400  14.13  35.88  26.86 

PBS  00500  12.66  35.67  27.00 

OBS  00600  10.41  35.35  27.17 

OBS  00700  08.57  35.20  27.36 

OBS  00800  06.78  35.02  27.49 

OBS  00900  06.04  35.13  27.67 

OBS  01000  05.49  35.12  27.73 

OBS  01100  04. 82  35.06  27.76 

CBS  01200  04.74  35.05  27.77 

OBS  01300  04.42  35.02  27.78 

OBS  01400  04.20  35.00  27.79 

OBS  01500  04.08  34.98  27.78 


OIR  HGT  PER  MINO-OIR  23  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

49  2 X MI M O- SP D 06  TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 

SEA  MINO-FOR  OURATION  00.2  2 SQUARE  46 

CL/TR  WEATHER  XS  CRIG  E53  016  1 SQUARE  57 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  N03  S103  PH 

1515.5 

1515.6 

1515.3 

1516.0 

1516.3 

1516.7 

1517.1 

1517.6 

1518.0 

1518.4 

1517.7 

1517.3 

1516.1 

1512.2 

1508.8 

1502.2 

1496.9 

1491 .4 

1490.3 

1489.7 

1488.5 

1489.9 
1490.2 

1490.9 
1492.1 
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TABLE  XXXII.— Continued 


«EFIO 

31 

0256 

YEAR 

1971 

BO TOP  04755 

AIK 

TEMP  17.8 

DIR  HGT  PER 

WINO-DI  R 

25 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

001  7 

month 

03 

SHIP  OG 

WET 

BULB  16.8 

25 

L 2 

WIND-SPO 

15 

trace  oir 

0 

5 SQUARE 

2 

34 

50. 8N 

DAY 

05 

DATA  USE  1 

BARCMETR  1017.7 

SEA 

WIND-FJR 

DURATION 

00.5 

2 SQUARE 

LONo 

047 

42. 5W 

HOUR 

11.8 

AREA  05 

Cl CIO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 53  017 

1 SQUARE 

47 

CASTNUM/T IHt 

IVLTYP 

OEPTh 

TEMP 

SAL 

S13MA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

JXYG 

P34 

TOT  P NO 2 

N03 

S 1 13  PH 

11.8 

08  S 

00000 

17.12 

36.33 

26.5  2 

1515.5 

08  S 

00010 

17.  10 

36.34 

26.54 

1515.6 

CBS 

00020 

17.  10 

36.35 

26.54 

1515.8 

OBS 

000  30 

17.  10 

36.  35 

26.54 

1516.0 

OBS 

000  50 

17.10 

36.  36 

26.5  5 

1516.3 

OBS 

000  75 

1 7.  10 

36.36 

26.55 

1516.7 

OBS 

00100 

17.10 

36.36 

26.55 

1517.1 

OBS 

00125 

17.10 

36.36 

26.8' 

1517.5 

CBS 

0C150 

17.11 

36.  37 

26.56 

1516.0 

OBS 

002  00 

16.51 

36.29 

2 6.C4 

1516.9 

OBS 

00250 

15.91 

36.  18 

26.  of 

1515. 8 

CBS 

00  300 

15.39 

36.09 

26.  74 

1514.9 

OBS 

00400 

14.00 

35.87 

26. 8E 

1511 .3 

CBS 

00500 

12.77 

35.67 

2o.96 

1509.1 

CBS 

00600 

10.84 

35.43 

27.16 

1503.9 

OBS 

00700 

08.79 

35.17 

27.  30 

1497.6 

06  S 

00800 

C6.94 

35.08 

27.51 

1492 . 1 

OBS 

00840 

06.35 

35.05 

27.57 

149C.4 

OBS 

00900 

06.04 

35.  12 

27.  66. 

1490.2 

OBS 

00940 

06.27 

35.  1 8 

27.68 

1491 .9 

OBS 

01000 

05.96 

35.  L6 

27.71 

1491  .6 

OBS 

01100 

05.14 

35.10 

27.76 

1489.9 

r&s 

01200 

04.91 

35.09 

27.78 

1490.6 

CBS 

01  300 

04.44 

35.03 

27.  78 

149C.3 

OBS 

01400 

04.4  0 

35.04 

27.  f 0 

1491  .0 

OBS 

01500 

04.  18 

35.02 

27.60 

1492.5 

OBS 

01750 

C3.90 

34. 99 

27.91 

1495.5 

CBS 

02000 

03.69 

34.99 

27.6’ 

1486.9 

JBS 

02500 

03.27 

34. 97 

27.06 

1505.6 

OBS 

02B60 

02.99 

34.95 

27.67 

1510.6 

OBS 

C3000 

02.88 

34.95 

27.88 

1512  .6 

«.*«««• 

REF  ID 

31 

8256 

YEAR 

1971 

BOTOP  04572 

AIR 

TEMP  17, 

.5 

OIR  HGT  PER 

W1M0-0IR 

26 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0018 

MONTH 

03 

SHIP  OG 

WET 

BULB  16 

.0 

03 

2 2 

WIND-SPO 

16 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

IAT 

34 

56  N 

DAY 

05 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1013, 

.6 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION 

00.2  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  W 

HOUP 

23.8 

AREA  05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG  E53  018 

l 

SQUARE 

46 

castnum/t ime 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PH 

23.8 

OBS 

00000 

17.22 

36.36 

26.52 

1515.8 

OBS 

00010 

17.22 

36.37 

26.53 

1516.0 

OBS 

00020 

17.21 

36.37 

26.53 

1516.2 

OBS 

00030 

17.21 

36.38 

26.54 

1516.3 

OBS 

00050 

17.21 

36.38 

26.54 

1516.7 

OBS 

00075 

17.16 

36.38 

26.55 

1516.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.38 

26.56 

1517.2 

OBS 

00125 

17.10 

36.  38 

26.57 

1517.6 

OBS 

00150 

17.07 

36.38 

26.57 

1517.9 

OBS 

00175 

16.94 

36.35 

26. 5e 

1517.9 

OBS 

00200 

16.86 

36.36 

26.61 

1518.1 

OBS 

00250 

16.56 

36.32 

26.65 

1517.9 

OBS 

00300 

15.84 

36.16 

26.71 

1516.4 

OBS 

00400 

14.43 

35.93 

26.83 

1513.3 

OBS 

00500 

13.00 

35.68 

26.94 

1509.9 

OBS 

006  OC 

11.10 

35.44 

27.12 

1504.7 

OBS 

007  00 

OB. 80 

35.19 

27.32 

1497.7 

CBS 

00800 

06.65 

35.03 

27.48 

1491.7 

OBS 

0082  5 

06.35 

34.99 

27.52 

1490.1 

OBS 

00900 

06.11 

35.13 

27.66 

1490.5 

OBS 

01000 

05.59 

35.11 

27.71 

1490.1 

OBS 

01100 

05.06 

35.07 

27.74 

1489.5 

OBS 

01200 

04.71 

35.04 

27.76 

1409 • 7 

OBS 

01222 

04.76 

35.05 

27.76 

1490.3 

OBS 

01246 

04.58 

35.02 

27.76 

1489.9 

OBS 

01260 

04.71 

35.06 

27.78 

1490.8 

OBS 

01300 

04.46 

35.03 

27.76 

1490.4 

OBS 

01400 

04.25 

34.99 

27.77 

1491.1 

OBS 

01500 

04.12 

34.98 

27.78 

1492.2 

REF  10  31  8256 

CONSEC  0019 

LAT  35  06  N 
LONG  067  51  W 


CASTNUM/TIME 

12.8 


TABLE  XXXII.— Continued 


YEAR 

1971 

BOTOP  06617 

AIR  TEMP  17.5 

01 R HGT  PER 

WINO-OIR 

23 

INST 

STD  PECOROER  TEN  SO  1206 

MONTH 

03 

SHIP  DG 

WET  BULB  16.3 

28  6 3 

WIND-  SPO 

36 

TRACE 

OIR 

D 5 

SQUARE 

6 

OAY 

06 

OATA  USE  1 

BAPOMETR  1016.5 

SEA 

WlNO-FOA 

OUR  A T | ON 

00.8  2 

SQUARE 

66 

HOUR 

12.8 

AREA  05 

CLoUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR  IG 

E53  019 

1 

SQUARE 

57 

IVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGWA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

JXVG 

PD6 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

08  S 
08  S 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 


00000 

17.19 

36.37 

26.56 

1515.8 

00010 

17.19 

36.37 

26.56 

1515.9 

00020 

17.20 

36.37 

26.53 

1516.1 

000  30 

17.20 

36.  37 

26.53 

1516.3 

00050 

17.20 

36.36 

26.53 

1516.6 

00075 

17.16 

36.36 

26.56 

1516.9 

00 100 

17.16 

36.  36 

26.56 

1517.3 

00125 

17.16 

36.37 

26.56 

1517.7 

00150 

17.17 

36.37 

26.56 

1518.2 

002  00 

16.90 

36.35 

26.59 

1518.2 

002  50 

16.23 

36.22 

26.65 

1516.8 

00300 

15.69 

36.12 

26.70 

1515.8 

00600 

16.30 

35.90 

26.86 

1512.8 

00500 

12.93 

35.66 

26.96 

1509.7 

00600 

10.57 

35.39 

27.18 

1502.8 

00700 

08.61 

35.20 

27.36 

1697.0 

00800 

06.53 

35.06 

27.56 

1690.6 

00820 

06.36 

35.08 

27.59 

1690.1 

00860 

06.63 

35.10 

27.60 

1690.8 

00860 

06.30 

35.11 

27.62 

1690.6 

00870 

06.53 

35.15 

27.62 

1691.7 

00900 

06.29 

35.13 

27.66 

1691.3 

01000 

05.67 

35.12 

27.71 

1690  .6 

01100 

05.21 

35.09 

27.76 

1690.2 

01200 

06.79 

35.05 

27.76 

1690.1 

01300 

06.52 

35.02 

27.77 

1690.6 

01600 

06.36 

35.01 

27.78 

1691.5 

01500 

06.18 

36.99 

27.78 

1692.5 

01750 

03.90 

36.98 

27.60 

1695.5 

02000 

03.68 

36.98 

27.92 

1698.8 

02500 

03.37 

36.97 

27.85 

1506.1 

03000 

03.01 

36.95 

27.97 

1513.1 

475 


TABLE  XXXIII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  MENDOTA  at  Ocean  Station  ECHO,  7 March  1971  - 30  March  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 1813. 


REMO  31  1413  YEAR  1971 

CONS EC  0001  NONTH  03 

CAT  35  2«  N DAY  OS 
LONG  040  47  W HOOP  13.5 


SO TOP  04948 
SHIP  ME 
DATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEMP  17.0 
WET  SULS  15.0 
8AHGHETR  1022.0 
CLOUO  T/A  j/o 


01R  hGT  PER 
27  4 5 

SEA 

CL/TR  /IS 


WIND-DIR  2*» 
oINO-SPO  15 
rtINO-FiR 
WfcL  Trick  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
OR ID  E54  001 


TcN  SO  1206 
5 SOUARE  4 
2 SOUARE  40 
1 SUUARE  50 


CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SI9HA-T 

13.5 

JSS 

000  00 

17.17 

36.361 

<6.53 

13.5 

J0S 

00023 

17.16 

36.350 

26.53 

13.5 

OBS 

00046 

17.17 

36.349 

26.51 

13.5 

uss 

00069 

17.15 

36.347 

2«.53 

13.5 

OBS 

00093 

17.14 

36.956 

20.54 

13.5 

OBS 

00139 

17.17 

36.35o 

26.5  3 

JYNOPTM  SnU  VcL  JXYO  PD4  ICT  P NG<  NOJ  SluJ 

1515. 7 

1516.0 
1516.4 
1516.a 

1517.1 
1516.0 


REMO 

31 

1613 

YEAR 

1971 

BOTOP  02046 

AIR  TEMP  18.9 

OIR  HGT  PER 

WlND-DIR 

20 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

HONTn 

03 

SHIP  ME 

WET  BULB  17.2 

19 

2 2 

W1N0-SP0 

16 

TRACE 

OIR 

5 

SOUARE 

6 

LAT 

35 

09  N 

DAY 

09 

OATA  USE 

1 

BARGMETR  1022.0 

SEA 

4IN0-F0R 

DURATION 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

047 

38  M 

HCUP 

U.6 

AREA 

05 

CLuUO 

T/A  5/t 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG 

E54  002 

1 

SUUARE 

57 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PG4 

TOT  P 

NO 2 N03 

SI03 

PH 

12.8 

OBS 

000  00 

17.22 

36.357 

26.52 

1515. B 

12.6 

OBS 

0002B 

17.23 

36.346 

26.51 

1516.3 

12.6 

OBS 

00053 

17.25 

36.343 

26.50 

1516.8 

12.6 

OBS 

00075 

17.16 

36.341 

26.52 

1516.9 

12.  B 

G6S 

00105 

16.97 

36.312 

26.55 

1516. B 

12. B 

OBS 

00154 

16. B4 

36.295 

26.56 

1517.2 

12.8 

OBS 

T0020S 

16.71 

36.272 

26.  58 

1517.6 

12.6 

OBS 

00312 

16.19 

36.211 

26.65 

1517.7 

12.8 

OBS 

T00416 

14.35 

35.900 

26.8  2 

1513.2 

12. B 

CBS 

00523 

35.633 

12.6 

OBS 

0062  B 

1C. 98 

35.405 

27.11 

1504.7 

12.S 

OBS 

000  42 

07.15 

35.134 

27.52 

1493.7 

12.B 

OBS 

TO1OS0 

05.56 

35.094 

27.70 

1490.9 

REPIO 

51  1813 

YEAR 

1971 

80 TOP  03265 

AIR 

TEMP  IB. 9 

OIR 

HGT  per 

WINO-OIR  23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  03 

SHIP  NE 

MET 

BULB  17.8 

22 

4 2 

WINO-SPO  12 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35  02  N 

OAV 

10 

OATA  USE 

l 

BARQMETR  102V .0 

SEA 

W1ND-F0R 

DURATION 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048  12  M 

HOUR 

15.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/0 

CL/TR 

mEAThER  X2 

ORIG  E54  003 

1 

SOUARE 

56 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TCT  P N02  N03 

SIG3 

PH 

15.5 

OBS 

00000 

17.34 

36.352 

2o.49 

1516.2 

15.5 

OBS 

00029 

17.32 

36.352 

26.49 

1516.6 

15.5 

OBS 

00057 

17.22 

15.5 

OBS 

000B5 

17.14 

36.350 

26.53 

1517.0 

15.5 

OBS 

00115 

17.07 

36. 343 

26.54 

1517.3 

15.5 

OBS 

00171 

16.80 

36.294 

26.57 

1517.3 

15.5 

OBS 

00228 

16.56 

36.266 

26.61 

1517.5 

15.5 

OBS 

00343 

36.066 

15.5 

OBS 

T00457 

13.37 

35.739 

26.91 

1510.5 

15.5 

OBS 

00573 

11.03 

35.402 

27.10 

1504.0 

15.5 

OBS 

006  B9 

08.77 

35.165 

27.30 

1497.4 

15.5 

OBS 

T 00928 

06.01 

35.100 

27.65 

1490.6 

15.5 

OBS 

TO  1175 

05.23 

35.092 

27.74 

1491 .5 

15.5 

OBS 

T01806 

03.82 

34.990 

27. 82 

1496.2 

•••••#••••••••• 


REPIO  31  1613  YEAR  1971  6GT0P  04S55  AIR  TEHP  17.6  OIR  HGT  PER 

CONS Ec  0004  NONTH  03  SHIP  NE  ME T 0UL6  16.7  Oo  2 2 


LAT  34  58  N 

OAV 

12 

OATA  USc 

LONG  U 49  40  M 

HOUR 

12.0 

aREA 

CASTNUN/T INC 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

12.0 

OBS 

00000 

17.43 

OBS 

00025 

17.47 

12.0 

OBS 

C0049 

12.8 

OBS 

00074 

17.29 

12.0 

OBS 

00096 

17.26 

04  S 

001 48 

17.16 

I2I0 

OBS 

T 001 98 

16.99 

12.8 

OBS 

00*  97 

16.00 

12. B 

OBS 

T 00395 

14.26 

12.  • 

OBS 

00496 

12.70 

12. B 

OBS 

00596 

10.05 

12.8 

JBS 

1 00797 

07.01 

12.8 

OBS 

T0099B 

05.20 

12. B 

OBS 

f 01504 

04.05 

1 BARoNETR  1020.9  SEA 

05  CLOUD  T/A  7/8  CL/TR 


SAL 

SiUMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

36.328 

26.45 

1516.4 

36.368 

26.4  7 

1517.0 

36.374 
36. 366 

26.51 

1517.3 

36.360 

26.51 

1517.6 

36.354 

20.53 

1510.1 

36.357 

26.57 

1510.4 

36.181 

26.67 

1516.0 

35.878 

26.83 

1512.4 

35.632 

26.96 

1500.0 

2»9 

27.19 

1500.7 

-'•113 

27.53 

1492.6 

35.007 

27.68 

1400.3 

36.97  7 

27.70 

1492  .0 

WlNO-OIR  1 3 
«INO-SPO  05 
WlNO-FCN 
WfcATHER  X2 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
CRIG  E54  004 


JXYo 


PU4  TCT  P N02  NGi 


TEN  SQ  1206 
5 SGUARE  2 
< SUUARE  48 
l SQUARE  49 


SI03  PH 


476 


TABLE  XXXIII.— Continued 


REF  ID 

31 

1613 

YEAR 

1971 

60T0P  01631 

AIR  TEMP 

16  • 

CONSEC 

0005 

MONTH 

03 

SHIP  NE 

WET  BULB 

16. 

LAT 

35 

07  N 

DAY 

13 

DATA  USE  1 

DAkOHETR 

1013. 

LONG 

OAT 

A5  W 

hour 

12.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

5 1 

CASTNLM/T IMfc 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.9 

06S 

00000 

17.37 

36.255 

26. AO 

12.9 

OBS 

00028 

17.32 

36.320 

26.61 

12.9 

OBS 

00055 

17.22 

36.368 

2 6.53 

12.9 

OBS 

OOOBA 

17.18 

36.362 

26.53 

12.9 

OBS 

00112 

17.  1A 

36.362 

26.56 

12.9 

OBS 

00168 

17. 1A 

36.35A 

26.56 

12.9 

OBS 

T0022A 

16.62 

36.306 

26.o2 

12.9 

OBS 

00337 

36.060 

12.9 

OBS 

T00A50 

13.60 

35.788 

26.90 

12.9 

OBS 

0056A 

35.52A 

12.9 

OBS 

00679 

09.68 

35.258 

27.23 

12.9 

ObS 

00909 

06.69 

35.158 

27.61 

12.9 

OBS 

T011 AO 

05.68 

35.1A5 

27.73 

Olfc  HO?  PER  wINO-Uft  17  INS?  NAN  St  N CAST  TEN  SO  1206 

17  2 2 W1N0-SP0  10  TRACE  OIR  S SQUARE  A 

SEA  alNO-FGR  DURATION  2 SQUARE  66 

CL/TR  WEATHER  X6  OR  10  ESA  oOS  1 SQUARE  S7 


OYNGPTh  SNO  VEL  UXYG  Pu*.  TOT  P NO 2 NOS  SI03  PH 

IS  16  *2 

1516. 5 

1516 .6 

1517.1 
15 17 .A 
1510.A 

1517.7 

1511 .2 

1500.7 
IA93.0 
1A92.8 


REFID 

31 

1813 

YEAR 

1971 

80  T DP 

01792 

AIR  TEMP  15.6 

CONSEC 

0006 

MONTH 

03 

SHIP 

ME 

WET  BULB  11.7 

LAT 

35 

06  N 

DAY 

1A 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR  1021.0 

LONG 

0A8 

03  W 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  0/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

OBS 

00000 

17.29 

36.315 

26.61 

13.0 

OBS 

00025 

17.27 

36.310 

26.61 

13.0 

OBS 

000A9 

17.22 

36.322 

26. A9 

13.0 

OBS 

0007A 

17.17 

36.363 

26. 5A 

13.0 

OBS 

000  98 

17.15 

36.367 

26. 5A 

13.0 

OBS 

001 A0 

17.11 

36.357 

26.55 

13.0 

OBS 

00197 

17.00 

36.360 

26.57 

13.0 

OBS 

00295 

16.28 

36.250 

26.67 

13.0 

OBS 

T0039A 

1A.98 

36.01A 

26.78 

13.0 

OBS 

OOA9A 

35.757 

13.0 

OBS 

00593 

11.20 

35.A37 

27.10 

13.0 

OBS 

T0079A 

07.52 

35.082 

27. A3 

13.0 

OBS 

T0099A 

05.59 

35.081 

27.69 

DIR  HOI  PER  WJND-DIR  05  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

20  2 2 wINO-SPO  07  TRACE  DIR  5 SQUARE  A 

SEA  WIND-FGR  DURATION  2 SQUARE  A8 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  ESA  006  1 SUUARE  58 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PDA  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1516.0 

1516.3 

1516.6 

1516.9 

1517.3 

1517.9 
1518. A 

1517.7 

1515.0 

1505.0 
1A9A.3 
1A09.9 


REF  ID 

31 

1813 

YEAR 

1971 

BOTDP 

0A160 

AIR  TEMP 

16.1 

CONSEC 

0007 

MONTH 

03 

SHIP 

ME 

WET  BULB 

16.1 

LAT 

35 

10  N 

DAY 

15 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1013.5 

LONG 

OA0 

19  W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

7/8 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.7 

OBS 

00000 

17.27 

12.7 

OBS 

00025 

17.26 

36.302 

26. A7 

12.7 

OBS 

00051 

17.28 

36.316 

26. A7 

12.7 

OBS 

00076 

17.19 

36.353 

26.52 

12.7 

OBS 

00101 

17.18 

36.355 

26.53 

12.7 

OBS 

00151 

17.15 

36.358 

26. 5A 

12.7 

OBS 

00202 

17.16 

36.362 

26. 5A 

12.7 

OBS 

00303 

16.66 

36.222 

26.55 

12.7 

OBS 

TOOAOA 

1 A.  83 

35.979 

26.78 

12.7 

OBS 

00505 

13. 3A 

35.735 

26.91 

12.7 

OBS 

006  06 

U.7A 

3S.A99 

27. OA 

12.7 

OBS 

008C8 

06.07 

35.060 

27.52 

12.7 

OBS 

TO  10 10 

05.02 

35.110 

27.68 

12.7 

OBS 

TO  15  1 5 

0A.23 

35.002 

27.78 

OIR  HOT  PER  WINO-OIR  26  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

lb  2 2 W1N0-SPD  05  TRACE  DIR  5 SQUARE  A 

SEA  WIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  A8 

CL/TR  /1 5 *EA THEA  \ X5  ORIG  ESA  007  1 SQUARE  58 


DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  PUA  TCT  P N02  NO 3 SI03  PH 


1516.3 

1516.8 

1517.0 
1517  .A 

1518.1 

1519.0 

1519.0 
151A.7 
1511  .2 

1507.1 
1A91.9 
IASI. 2 
1A93.0 


REF  1 0 

31 

1813 

YEAR  1971 

BOTDP 

0A789 

AIR  TEMP 

15.0 

CONSEC 

0008 

MONTH  03 

SHIP 

ME 

WET  BULB 

11.7 

LAT 

3A 

A 7 N 

OAY  16 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021.3 

LONG 

OA0 

1A  W 

HOUR  12.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

3/3 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

17. 5A 

36.326 

26.62 

12.0 

OBS 

00030 

17.51 

36.326 

26. A3 

12.8 

OBS 

00060 

17. A6 

36.326 

26. AA 

12.0 

OBS 

00091 

1 7.  A3 

36.377 

26. AS 

12.8 

DBS 

00122 

17.36 

36.363 

26.50 

12.8 

OBS 

001  8A 

17.32 

36.367 

26.50 

12.6 

OBS 

T002A6 

17.16 

36.383 

26.55 

12.6 

OBS 

003o3 

15.88 

36.165 

26.69 

12.6 

OBS 

T00A99 

13.  BA 

35.811 

26.06 

12.8 

OBS 

00626 

3S.AA0 

12.6 

OBS 

00753 

35.120 

12.8 

OBS 

T 01008 

05.50 

35.061 

27.68 

12.6 

OBS 

TO  12*5 

OA.  50 

3A.99A 

27.75 

OIR  HGT  PER  MIND-DIR  03  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

32  A 2 WIND-SPO  1A  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

SEA  WIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  AS 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  ESA  008  1 SQUARE  AS 

/ 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PGA  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1516.7 

1517.1 
1517.5 

1518.0 

1518.3 

1519.2 

1519.7 
1517.5 

1512.8 


1A89.8 

1A89.9 


••••••••••••••a 
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TABLE  XXXIII.— Continued 


REFID  31 

1813 

YEAR  1911 

BGTDP  02935 

AIR  TEMP 

17.8 

OIR  HGT 

PER 

WIND-DIR  09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CuNSeC 

0009 

MONTH  03 

SHIP  ME 

NET  BULB 

15.6 

10  2 

2 

wIND-SPO  13 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  4 

L A T 35 

01  N 

GAY  17 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1021.0 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LCNG  C 48 

05  W 

HOUR  18.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

7/8 

CL/TR 

WEATHER  X2 

CRIG  E54  009 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/T IME  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DVNOPTM  SND  VEL  OXYG  PDA  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


18.1 

OBS  0 0000 

17.37 

36.309 

26.45 

1? 16 .2 

18.1 

OSS  00026 

17.28 

36.299 

26.46 

1516.4 

18.1 

OBS  00051 

17.26 

36.297 

26.46 

1516.7 

18.1 

OBS  000  7 1 

17.19 

36.370 

26.54 

1517.0 

18.1 

OBS  00102 

17.18 

36.356 

26.53 

1517.4 

18.1 

u8S  00153 

17.19 

3o.378 

26.54 

1518.3 

18.1 

OBS  T00203 

17.12 

36.357 

26.54 

1518.9 

18.1 

OBS  00302 

16.03 

36.197 

26.68 

1517.0 

18.1 

OBS  T00402 

15.05 

36.025 

26.77 

1515.4 

18.1 

OBS  00503 

13.50 

35.754 

26.89 

1511.7 

18.1 

OBS  00603 

11.60 

35.480 

27.06 

1506.6 

18.1 

OBS  00805 

07.38 

35.098 

27.  *6 

1493.9 

18.1 

OBS  T01Q04 

05.89 

35.107 

27.67 

1491  .4 

18.1 

OBS  TO  1534 

04.42 

35.049 

27.80 

1494.1 

REF  1 0 31  1813  YEAR  1971 

CONSEC  0010  MONTH  03 

LAT  35  08  N DAY  18 
LONG  048  03  M HOUR  13.6 


CASTNUM/T1ME  LVLTYP  OEPTH 

13.6  DBS  000  00 

13.6  OBS  00023 

13.6  OBS  00046 

13.6  OBS  00070 

13.6  OBS  00095 

13.6  UBS  00145 

13.6  OBS  00196 

13.6  OBS  00302 

13.6  OBS  T00408 

13.6  uBS  00514 

13.6  OBS  00622 

13.6  OBS  T 00840 

13.6  OBS  T01058 

13.6  OBS  T 016  7 0 


BOTOP  0*295  AIR  TEMP  19.4 
SHIP  ME  WET  BULB  18.3 
OATA  USE  1 BAROMETR  1016.6 
AREA  05  CLOUO  T/A  /G 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.46 

36.300 

26.42 

17.29 

36.296 

26.46 

17.16 

36.296 

26.49 

17.11 

36.354 

26.54 

17.04 

36.352 

26.56 

16.81 

36.324 

26.59 

16.62 

36.308 

36.133 

26.63 

14.47 

35.928 

26.82 

13.31 

35.749 

2e.  93 

11.21 

35.443 

27.10 

06.86 

35.089 

27.53 

05.67 

35.101 

27.70 

04.24 

35.025 

27.80 

01R  HOT  PER  M IN 0-01 R 20 

14  3 2 WIND-SPD  16 

SEA  WIND-FOR 

CL/TR  / l 6 HEATHER  XO 


DVNDPTH  SNO  VfcL  OXYG  PC4 

1516.5 

1510.4 

1516.3 

1516.7 

1516.9 

1517.0 

1517.2 

1513.5 

1511 .3 

1505.5 

1492 .5 

1491 .4 

1495.7 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 
TRACE  OIR  5 SQUARE  4 
DURATION  2 SQUARE  48 
GRIG  E54  010  1 SQUARE  58 


TOT  P NO*  N03  S 103  PH 


REF10  31  1813  YEAR  1971  BOTOP  04555  A | R TEMP  15.6 

CONSEC  0011  MONTH  03  SHIP  ME  WET  BULB  12.2 

LAT  34  59  N DAY  19  OATA  USE  1 BAROMETR  1009.1 

LONG  047  58  W HOUR  12.5  AREA  05  CLOUO  T/A  6/6 


CASTNUM/T 1 ME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

12.5  OBS  00000  17.38  36.300  26.44 

12.5  OBS  00027  17.33  36.301  26.45 

12.5  OBS  00054  17.23  36.328  26.49 

12.5  OBS  00082  36.352 

12.5  OBS  00110  17.14  36.356  26.54 

12.5  OBS  00164  17.11  36.354  26.54 

12.5  OBS  0Q219  16.93  36.353  26.55 

12.5  OBS  00328  15.92  36.174  26.65 

12.5  OBS  T00436  14.45  35.921  26.82 

12.5  OBS  00545  11.74  35.625  27.14 

12.5  OBS  00655  10.57  35.354  27.15 

12.5  OBS  00877  06.48  35.069  27.56 

12.5  OBS  T 0 1 1 04  05.42  35.080  27.71 

12.5  OBS  T01702  03.94  34.992  27.81 


DIR  HGT  PER  WIND-DIR  22  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1204 

17  5 2 WIND-SPD  15  TRACE  DIR  5 SQUARE  2 

SEA  WIND-FOR  OURATION  * SQUARE  46 

CL/TR  WEATHER  XI  0R1G  E54  011  1 SQUARE  47 


DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1516.2 

1510.5 

1516.7 

1517.4 

1518.2 

1518.6 

1517.1 

1513.9 

1506.3 

1503.7 

1491 .5 

1491 .1 

1494.9 


REF  10 

31  1813 

YEAR 

1971 

BOTOP  04809 

AIR 

TEMP  15.6 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR  32 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CGNSEC 

0012 

MCNTM 

03 

SHIP  ME 

WET 

BULB  13.3 

28 

6 2 

WIND-SPO  15 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

l 

LAT 

34  54  N 

OAV 

20 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1018.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  58  w 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/4 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG  E 54  012 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIuMA-T 

OVNDPTH 

SND  VEL 

OXYG  PU4 

TOT  P NO*  NOi 

S 1 03 

PH 

12.9 

OBS 

000  00 

17.41 

36.326 

26.45 

1516.4 

12.9 

OBS 

00023 

17.38 

36.340 

26.47 

1516.7 

12.9 

OBS 

00045 

17.40 

36.341 

26.46 

1517.1 

12.9 

CSS 

00067 

17.41 

36.337 

26.46 

1517.5 

12.9 

CBS 

00089 

17.39 

36.362 

26.4  8 

1517.8 

12.9 

OBS 

00131 

17.23 

36.370 

26.53 

1518.0 

12.9 

OSS 

00174 

17.23 

36.364 

26.52 

1518.7 
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TABLE  XXXIII.— Continued 


REF  1 0 

31 

1813 

YEAR 

1971 

80  TOP 

04831 

AIR  TEMP 

17.2 

01 R HGT  P£R 

H 1 N D-  D 1 k le 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SJ  1206 

COMSEC 

0013 

MONTH 

03 

SHIP 

NE 

MET  3ULB 

16.7 

27  2 2 

MlNO-SPO  15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

l AT 

34 

57  N 

DAY 

21 

OATA 

USE  1 

dARGHETR 

1021.0 

SEA 

ftlMs-fuR 

DURATION 

2 

SOUARF 

46 

LONG 

04  7 

44  ft 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/a 

8/3 

CL/TR 

ft i - THEP  XI 

i>lo  E54  013 

1 

SUUAME 

47 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

DY.4DPTH  SNO  VtL  JXVo  Pu4  TlT  P N02 

NOi  S 10  3 

PH 

12. d 

06S 

00000 

16.96 

36.322 

26.56 

1515.0 

12.8 

OBS 

00025 

16.86 

36.322 

<6.  5fc 

1515.1 

12. a 

JBS 

00049 

16.92 

3o.3l4 

26.56 

1515.7 

12.8 

OBS 

000  74 

16.87 

36.326 

26.58 

1516.0 

12. b 

OBS 

00099 

16.92 

36.372 

26.60 

1516.0 

12.8 

UBS 

00148 

16.67 

36.316 

2o.6  2 

1516.6 

12.8 

J8S 

00197 

36.281 

12.0 

OBS 

00295 

15.91 

36.100 

26.69 

1516.5 

12.8 

OBS 

T 00392 

14.97 

36.035 

26.79 

1515.0 

12.8 

CBS 

00492 

35.814 

12.0 

UbS 

00589 

12.39 

35.608 

27. OC 

1509.2 

12.0 

OBS 

00793 

C9.20 

35.333 

27.35 

1501  .2 

12.8 

OBS 

701003 

06.44 

35.  1 d3 

27.62 

1493.0 

12.8 

OBS 

T01553 

04.  j6 

35.031 

2 7.79 

1494.2 

REF  1 0 

31 

1813 

YEAR 

1971 

BOTOP  04326 

AIR 

TEMP  22.8 

DIR  hGT  PER 

MIND-DI  R 

OD 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  $Q  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

03 

SHIP  ME 

ftET 

bULB  16.1 

26  l 2 

MIND-SPD 

00 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

23 

OATA  USE 

1 

8AR0KFTR  1021.0 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

57  N 

HOUR 

16.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/a  0/2 

CL/TR  / 1 6 

MEAThER 

XI 

ORIG  E54  014 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUH/T IMc 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1GMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

lb. 3 

08  S 

UOOOO 

17.47 

36.343 

26.45 

1516.6 

18.3 

OBS 

00025 

17.26 

3e.345 

2 6.50 

1516.4 

18.3 

OBS 

00050 

36.305 

18.3 

08  S 

00076 

17.10 

36.362 

26.55 

1516.7 

18. j 

OoS 

00100 

17.02 

36.353 

26.56 

1516.9 

18.3 

OBS 

00152 

16.97 

36. 364 

26.59 

1517.6 

16. d 

OBS 

T00203 

16.87 

36.354 

26.60 

1518.1 

10.3 

OBS 

00303 

36.266 

18.3 

OBS 

T 00402 

14.91 

36.013 

26.79 

1514.9 

18.3 

OBS 

C0502 

35.774 

18.3 

OBS 

006  01 

12.11 

35.566 

27.03 

15C8.4 

18.3 

OBS 

T008  04 

09.43 

35.169 

27.36 

1498.0 

18.3 

OBS 

T01008 

06.  10 

35.091 

27.63 

1492.2 

10.3 

OBS 

TC1S30 

04.48 

35.032 

27. 7e 

1494.3 

REF  I 0 

31  1813 

YEAR 

1971 

BO  TOP  02818 

AIR 

TEMP  17.8 

DIR  HGT  PER 

MINO-DIR 

19 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH 

03 

SHIP  ME 

MET 

BULB  16.1 

25 

2 2 

MINO-SPD 

09 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  10  N 

DAY 

24 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.0 

SEA 

Ml ND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  55  W 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  0/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

GRIG  E54  015 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T 1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.4 

OBS 

000  00 

17.17 

36.345 

26.52 

1515.7 

12.4 

OBS 

00024 

17.00 

36.338 

26.56 

1515.6 

12.4 

OBS 

00047 

17.03 

36.355 

26.56 

1516.0 

12.4 

OBS 

00071 

17.02 

36.366 

26.57 

1516.4 

12.4 

OBS 

000  95 

16.97 

36.377 

26.60 

1516.7 

12.4 

OBS 

00144 

16.95 

36.376 

26.60 

1517.4 

12.4 

OBS 

00191 

16.97 

36.372 

26.59 

1518.2 

• 
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TABLE  XXXPV .—Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  SEBAGO  at  Ocean  Station  ECHO,  30  March  1971  - 22  April  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 1827. 

• EMO  31  1327  TEAR  1971  60 TOP  0*972  AIR  TEHP  19.0  01R  HCT  PER  AIT0-0IR  16  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  120* 

CONSEC  0001  MONTH  03  SHIP  S5  MET  8UL6  16.5  16  1 2 MIND-SPO  03  TRACE  DIR  5 SQUARE  2 

CAT  54  26  N OAY  30  DATA  USE  1 BAROMETR  1026.1  SEA  MlND-FQR  DURATION  2 SQUARE  48 

LONG  048  38  M HOUR  22.0  AREA  05  CLOUO  T/A  8/7  CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E55  001  1 SQUARE  48 

CASTNUM/TIME  LVLTYP  OEPTH  TEHP  SAt  SIGHA-T  OYNDPTH  SNO  VEL  OXVG  PJ4  TCT  P NO*  N03  SIU3  PH 


22.0 

08  S 

00000 

18.19 

36.365 

26*29 

1518.7 

22.0 

08  S 

00025 

17.69 

36.387 

26.4? 

1517.7 

22.0 

Q6S 

00050 

17.61 

36.391 

26.4  5 

1517.8 

22.0 

08  S 

00074 

17.17 

36.362 

26.54 

1516.9 

22.0 

08  S 

00099 

17.10 

36.364 

26.55 

1517.1 

22.0 

OBS 

00149 

17.04 

36.361 

26.57 

1517.8 

22.0 

08  S 

T 00203 

16.90 

36.340 

26.56 

1518.2 

22.0 

OBS 

00303 

16.44 

36.280 

26.65 

1518.4 

22.0 

OBS 

T 00402 

14.81 

35.982 

26.75 

1514.6 

22.0 

08S 

00506 

13.44 

35.755 

26.91 

1511.6 

22.0 

oes 

00606 

11.75 

35.508 

27.05 

1507.2 

22.0 

08  s 

00803 

08.03 

35.143 

27.40 

1496.4 

22.0 

OBS 

01005 

06.14 

35.122 

27.65 

1442.4 

22.0 

oes 

T01505 

04.38 

35.038 

27.60 

1453.5 

REE  1 0 

31  182  7 

YEAR 

1971 

BO TOP  02286 

AIR 

TEMP  18.9  OIR  HGT  PER 

■ INO-OIR 

17 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  03 

SHIP  S5 

MET 

BULB  18.0  17 

1 2 

MIND-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

CAT 

35  06  N 

OAY 

31 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1028.0  SEA 

nIND-fOR 

OUR A T I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  03  M 

HOUR 

19.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/7  CL/TR 

MEATHER 

XI 

UR1G  €55  u02 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIQMA-T  OYNOPTH 

S NO  VEL 

UXYG 

P04 

T OT  P N02 

NU3 

S 103 

PH 

19.7 

oes 

00000 

18.00 

36.327 

26.31 

1518.1 

19.7 

OBS 

00029 

17.26 

36.350 

26.50 

1516.4 

19.7 

oes 

00052 

17.25 

36.396 

26.54 

1516.8 

19.7 

OBS 

00080 

16.99 

36.372 

26.55 

1516.5 

19.7 

OBS 

00104 

16.98 

36.376 

2o.55 

1516.9 

19.7 

OBS 

00155 

17.03 

36.387 

26.59 

1517.9 

19.7 

UBS 

T 002 07 

17.00 

36.384 

2b. 55 

1518.6 

19.7 

OBS 

00310 

16.81 

36.350 

26.61 

1519.7 

19.7 

OBS 

T00411 

16.07 

36.186 

26.66 

1516.9 

19.7 

J8S 

00511 

14.91 

35.962 

26.7  5 

1516.7 

19.7 

OBS 

T 006 1 0 

14.28 

35.931 

26.86 

1516.3 

19.7 

OBS 

00840 

10.34 

35.371 

27.20 

1505  .9 

19.7 

OBS 

01003 

07.38 

35.209 

27.55 

1497.3 

19.7 

OBS 

TO  I4  86 

04.77 

35.059 

27.77 

1444.8 

a 

Ref  i o 

31 

182  7 

YEAR 

1971 

BOTOP  03658 

AIR 

TEMP  20.2 

OIR  HGT  PER 

MIND-OI  R 

15 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0 003 

MONTH 

04 

SHIP  S5 

MET 

BULB  18.0 

15 

2 2 

MIND-SPO 

20 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

08  N 

OAY 

01 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1026.0 

SEA 

MIN0-F3R 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

15  M 

HOUR 

17.9 

AREA  05 

CL  GUO  T/A  8/1 

CL/TR 

/O  8 

MEATHER 

XI 

ORIG 

E55  003 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

NO  2 

N03 

S 103 

PH 

17.9 

OBS 

00000 

17.99 

36.366 

26.34 

1518.1 

17.9 

OBS 

00029 

17.30 

36.360 

26.50 

1516.6 

17.9 

OBS 

00052 

16.99 

36.377 

26.59 

1516.0 

17.9 

OBS 

000  80 

16.98 

36.384 

26.60 

1516.5 

17.9 

OBS 

00104 

17.00 

36.386 

26.59 

1516.9 

17.9 

OBS 

00155 

17.06 

36.390 

26.58 

1517.9 

17.9 

JBS 

T 002  07 

17.05 

36.400 

20.55 

1518.8 

17.9 

OBS 

00310 

16.93 

36.377 

26.60 

1520.1 

17.9 

OBS 

00416 

16.43 

36.269 

26.64 

1520.2 

17.9 

OBS 

00518 

15.25 

36.058 

26.75 

1518.0 

17.9 

OBS 
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17.2 

OBS 

00069 

17.10 

36.381 

26.57 

1516.3 

17.2 

OBS 

00076 

17.01 

36.387 

26.59 

1516.5 

17.2 

OBS 

00098 

17.00 

36.388 

26 . 60 

1516.8 

17.2 

OBS 

00167 

17.01 

36.386 

26.59 

1517.7 

17.2 

OBS 

T00196 

16.98 

36.397 

26.61 

1518.6 

17.2 

OBS 

002  92 

16.91 

36.356 

26.59 

1519.7 

17.2 

OBS 

T00386 

16.85 

36.336 

26.59 

1521  .0 

17.2 

OBS 

00678 

16.16 

36.212 

26.66 

1520.3 

17.2 

OBS 

T0Q5  70 

16.96 

35.989 

26.76 

1517.8 

17.2 

OBS 

00757 

11.80 

35.566 

27.07 

1509.9 

17.2 

OBS 

00963 

00.52 

35.270 

<■7.63 

1500.0 

17.2 

OBS 

TO  16 1^ 

06.66 

35.066 

27.77 

1693.0 

REFID 

31 

182  7 

YEAR  1971 

BOTOP  06389 

A I K TEMP 

17.0 

OIK  HGT 

PER 

WIND-DIK 

12 

INST  NANSEN  CAST 

Tc 

N SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH  06 

SHIP  S 5 

WET  jul 

12.5 

12  2 

2 

wlMO-SPO 

Ic 

TRACE  01 R 

5 

SQUARE 

6 

CAT 

35 

03 

N 

OAY  12 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1029.1 

S'-  A 

*!NJ-P')R 

CURAT  I ON 

2 

SJUARC 

68 

LONG 

068 

21 

W 

HOUR  13.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

3/7 

Cc/TR 

/2  1 

w F A T hE* 

XI 

GRIG  E55  C 16 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNJPTH  SND  VEL  OXYG 

Pu6  TOT  P N02 

N03  S 1 0 3 

PH 

13.2 

OBS 

000  00 

17.71 

36.362 

26.60 

1517.3 

13.2 

OBS 

00020 

17.62 

36.377 

26.66 

1517.5 

13.2 

OBS 

00051 

36.380 

13.2 

OBS 

00079 

17.05 

36.390 

26.59 

1516.7 

13.2 

OBS 

00102 

17.06 

36.390 

26.59 

1517.0 

13.2 

OBS 

00153 

16.99 

36.383 

26.59 

1517.7 

13.2 

UBS 

00206 

16.99 

36.371 

26.59 

1518.5 

13.2 

uoS 

00305 

16.93 

36.362 

26.59 

1520.0 

13.2 

OBS 

T00607 

16.78 

36.318 

26.60 

1521  .2 

13.2 

OBS 

00507 

15.62 

36.110 

26.71 

1519.0 

13.2 

OBS 

T 006 07 

16.39 

35.936 

26.8  6 

1516.6 

13.2 

udS 

000  11 

11.05 

35.639 

27.13 

1508.0 

13.2 

JBS 

01009 

07.99 

35.266 

27.69 

1699.8 

13.2 

OBS 

T01505 

06.61 

35.035 

27.77 

1696.6 

REF  1 0 

31' 

182  7 

YEAR 

1971 

BGTOP  06206 

AIR  TEMP 

17.0 

DIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0015 

MONTH 

06 

SHIP  S5 

WET  BULB 

16.1 

15  o 

3 

LAT 

36 

58  N 

OAV 

13 

OATA  USE 

1 

BAROMETR 

1021.7 

SEA 

LONG 

060 

00  w 

HOUR 

13.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

5/8 

CL/TR 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

oeptm 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

13.3 

OBS 

00000 

17.68 

36.363 

26.66 

1516  .O 

13.3 

OBS 

00030 

17.67 

36.388 

26.66 

1517.1 

13.3 

OBS 

00055 

17.66 

36.385 

26.69 

1517.6 

13.3 

OBS 

00066 

17.07 

36.396 

26.59 

lsl6.9 

13.  J 

OBS 

00111 

17.02 

36.398 

26.60 

1517.1 

13.3 

OBS 

00166 

17. Cl 

36.391 

26.60 

1518.0 

13.3 

OBS 

T00222 

16.98 

36.366 

2 0.58 

1518. S 

13.3 

OBS 

00.--  52 

16.91 

36.361 

26.60 

1520.6 

13.3 

OBS 

T 0066  3 

16.26 

36.225 

26.65 

1520.1 

13.3 

OBS 

00553 

16.87 

35.990 

26.78 

1517.3 

13.3 

OBS 

T00663 

13.  19 

35. 756 

26.96 

1513.3 

13.3 

OBS 

00089 

09.26 

35.328 

27.35 

1502.7 

W1ND-0IR  15  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

HIND-SPO  26  TRACE  DIR  5 SQUARE  2 

WIND-FUR  DURATION  2 SQUARE  68 

WEATHER  X6  GRIG  E55  015  1 SQUARE  68 


OXYG  PU6  TOT  P N02  N03  SI03  PM 


TABLE  XXXIV.— Continued 


REF  10  Jl  1827  YEAR  1971 

CONS EC  0016  MONTH  06 

LAT  34  58  N 0 AY  15 
LONG  047  52  N HOUR  13.2 


BUTOP  04572  AIR  TEMP  18.7 
SHIP  S5  MET  BULB  16.7 
OATA  USE  1 BAROMETR  10C9.5 
AREA  05  CLOUJ  T/A  9/3 


DIR  PiT  PtR  MIND-JlR  21 

21  3 2 MINO-SPD  11 

SEA  rf 1 ND-Fuk 

CL/TR  /2  0 MEATHEK  XI 


IVST  NANSeN  CAST  It  N SO  1206 

TRAcE  01 R ? SQUARE  2 

DURATION  2 SQUARE  46 

GRIu  £55  Olu  1 SQUARE  47 


CASTNUM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-1 

13.2 

OBS 

00000 

17.65 

36.365 

26.42 

13.2 

OBS 

00029 

17.45 

36.377 

26.46 

13.2 

OBS 

00052 

17.14 

36.400 

26.57 

13.2 

OBS 

00081 

17.03 

36.400 

2o.  oO 

13.2 

OBS 

00104 

17.04 

36.411 

26.60 

13.2 

OBS 

00156 

17.06 

36.393 

26.59 

13.2 

OBS 

T00208 

17.00 

36.390 

26. 6C 

13.2 

OBS 

00312 

16.86 

36.367 

26.61 

13.2 

OBS 

T0Q417 

16.13 

36.206 

.D.6C 

13.2 

OBS 

00521 

15.22 

36.059 

26.  76 

13.2 

OBS 

T00625 

13.66 

35.809 

26.90 

13.2 

OBS 

00640 

09.69 

35.331 

27.25 

13.2 

OBS 

T01052 

06.69 

35.162 

27.6  l 

13.2 

OBS 

TO 1 586 

04.31 

35.000 

27.  77 

DVNDPTH  SNU  Vet  JXVG  PD 4 TOT  P N02  N03  Sljj  PH 

1517.1 

1517.0 

1516.5 
151o.7 

1517.1 

1516.0 

1510.6 

1519.9 

1519.2 

1517.9 

1514.3 
1504.2 

1495.4 

1494.5 


REFID 

31 

1827 

YEAR 

1971 

80  TOP 

04572 

AIR  TEMP 

17.9 

CONSEC 

0017 

MONTH 

04 

SHIP 

S5 

MET  BULB 

15.2 

LAT 

34 

50 

N 

DAY 

16 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1014.1 

LONG 

047 

50 

M 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/2 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-1 

13.2 

JbS 

00000 

1 7.64 

36.370 

2o . 4 3 

13.2 

OBS 

00030 

17.51 

36.368 

26.46 

13.2 

OBS 

00055 

17.37 

36.382 

26.50 

13.2 

OBS 

00085 

1 7.00 

36.390 

26.60 

13.2 

DBS 

00110 

16.97 

36.379 

2o. 60 

13.2 

OBS 

00164 

17.00 

3e.3B6 

26.60 

13.2 

OBS 

T00219 

16.90 

36.388 

26.60 

13.2 

OBS 

00328 

16.84 

36.365 

2o.62 

13.2 

OBS 

T00438 

16.15 

36.209 

2o.  0 6 

13.2 

OBS 

00547 

14.81 

35.992 

26. 6C 

13.2 

OBS 

T 00657 

13.21 

35.738 

26.94 

OIR  h&T  PER  rflYD-DIP  32  INST  NANSEN  CAST%  TEN  SO  1206 

32  2 2 niND-SPO  10  TkAcE  OIR  “ 5 SQUARE  2 

SEA  MlNO-FOR  CURATIUN  2 SQUARE  46 

CL/TR  ncATHER  XI  GRIG  E55  017  1 SQUARE  47 


DVNDPTh  SNO  VEL  oAVG  PD4  TCT  P N02  NOj  SI03  Ph 

1517.1 

1517.2 

1517.2 

1516 .6 

1516.9 

1517.9 
1516.8 
1520. 1 

1519.6 
1517.0 

1513.3 


REMO 

31 

182  T 

YEAR 

1911 

8DTDP  04481 

AIR  TEMP  17.3 

CONSEC 

0016 

MONTH 

04 

SHIP  S5 

MET  BULB  15.8 

LAT 

34 

57  N 

OAV 

17 

OATA  USE  1 

6AR0METR  1018.1 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

12.4 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/1 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-1 

12.4 

OBS 

00000 

17.83 

36.371 

26.38 

12.4 

OBS 

000  28 

17.56 

36.374 

26.4  5 

12.4 

OBS 

00050 

17.49 

36.383 

26.47 

12.4 

OBS 

00077 

17.08 

36.404 

26.59 

12.4 

OBS 

001U0 

17.08 

36.411 

26.59 

12.4 

OBS 

00151 

17.00 

36.393 

26.60 

12.4 

OBS 

T 0Q2  00 

16.99 

36.391 

26. 6C 

12.4 

OBS 

00301 

16.86 

36.370 

26.02 

12.4 

OBS 

T00401 

16.27 

36.238 

26.65 

12.4 

OBS 

00500 

15.17 

36.056 

26.71 

12.4 

OBS 

T 005  98 

14.09 

35.867 

26.86 

12.4 

OBS 

00802 

10.12 

35.312 

27.19 

12.4 

OBS 

01003 

07.62 

35.201 

27.51 

12.4 

OBS 

T01507 

04.70 

OIR  Hi»T  PER  MINO-OIR  32  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

32  l 2 MIND- SPO  15  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

ScA  mTNO-FGR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  MEATHER  Xl  OR  I G E55  016  1 SQUARE  47 


DVNDPTH  SNU  VEL  OXYG  PJ4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1517.6 

1517.3 

1517.5 

1516.7 
1517.1 

1517.7 

1516.5 

1519.7 

1519.4 

1517.4 

1515.4 
1504  .4 
1498.3 


REFIO 

31 

1827 

YEAR  1971 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP 

19.0 

OIR  HGT  PER 

MlNO-OI  R 

16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0019 

MONT  H 04 

SHIP  S5 

MET  BULB 

14.6 

MINO-SPO 

Oj 

TRAcE  OIR 

5 

SQUARt 

2 

LAT 

34 

54 

N 

DAY  18 

OATA  USE  l 

BAROMETR 

1015.  c 

SEA 

Ml  NO- FOR 

CURAT  ION 

2 

SWUARE 

48 

LONG 

048 

01 

M 

HOUR  15.6 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

2/6 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E55  019 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  UXYG 

PQ4  TOT  P NU2 

NG3  S 103 

PH 

15.6 

OBS 

00000 

18.  15 

36.374 

26.30 

1518  .6 

15.6 

OBS 

00025 

17.56 

36.373 

26.45 

1517.3 

15.6 

OBS 

00050 

17.55 

36.375 

26.45 

1517.7 

15.6 

OBS 

000  75 

17.23 

36.375 

26.53 

1517.1 

15.6 

OBS 

00100 

16.98 

36.377 

26.59 

1516.8 

15.6 

OBS 

00150 

16.95 

36.380 

26.60 

1517.5 

484 


TABLE  XXXIV.— Continued 


REF10 

31 

1*27 

YEAA 

1971 

60T0P  0336* 

AIR  TEMP  16.0 

UlR  HOT  PER 

hIMO-OIR  1* 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

C UNSEC 

0020 

MONTH 

0* 

SHIP  S5 

MET  6UL8  I 7.2 

1* 

2 2 

MIVO-SPO  13 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  6 

L AT 

35 

00  N 

DAY 

19 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1015.0 

SEA 

MIND-FCR 

CURA  TUN 

2 SOUARE  *8 

LONG 

0*8 

00  W 

MOOR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  3/6 

CL/TA 

/l* 

MEATHEr  X2 

GRIG  E55  020 

1 SQUARE  56 

CASTNUM/TIME 

LVITVF 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovmopth 

SnC  VEL 

OXYG  PJ6 

TOT  P NO 2 

NO  3 

SI03  PH 

13.2 

06$ 

00000 

17.75 

36.361 

26.61 

1517.6 

13.2 

06$ 

00028 

17.37 

36.387 

26.51 

1516.8 

13.2 

06$ 

00051 

17.32 

36.39* 

26.52 

1517.0 

13.2 

08$ 

00078 

17.03 

36.399 

26.60 

1516.6 

13.2 

08$ 

00101 

17.0* 

36. 60* 

26.60 

1517.0 

13.2 

08$ 

00152 

17.02 

36.396 

26.60 

1517.8 

13.2 

08  S 

T 002 03 

16.97 

36.390 

26.60 

1516.5 

13.2 

08$ 

00305 

16.88 

36.376 

26.62 

1519.9 

13.2 

06$ 

T00*05 

16.13 

36.216 

26.67 

1519.0 

13.2 

08S 

00506 

15.09 

36.0** 

2e.  7 7 

1517.3 

13.2 

06$ 

T 00607 

13.70 

35.805 

26.89 

1516.2 

13.2 

08$ 

00816 

09.98 

35.319 

27. *2 

150*. 1 

13.2 

06$ 

T01U23 

07.1* 

35.179 

27.56 

1*96.7 

13.2 

uas 

T01556 

06.36 

35.016 

27. 7e 

1*9*.3 

• 

REFIO 

31 

1827 

YEAR 

1971 

60 TOP  06023 

AIR  TEMP  19.5 

Oik  HGT  PER 

MIN0-0IR  20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CGNSEC 

0021 

MONTH  0* 

SHIP  S5 

MET  BULB  18.2 

20 

9 * 

M1ND-SP0  17 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

3* 

*9  N 

OAY 

20 

OATA  USE 

1 

8AR0METR  100*. 1 

SEA 

MIND-FGR 

DURATION 

2 SQUARE  *6 

LONG 

0*7 

50  W 

HOUR 

22.6 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  3/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG  E55  021 

1 SQUARE  67 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  PD* 

TOT  P N02 

N03 

SI03  PH 

22.6 

06$ 

000  00 

16.06 

36.361 

26.31 

1518.2 

22.6 

06S 

00029 

36.376 

22.6 

06  S 

00053 

17.08 

36.615 

26.60 

1516.* 

22.6 

OBS 

00082 

17.06 

36.396 

26.59 

1516.8 

22.6 

08  S 

00106 

17.0* 

36.603 

26.60 

1517.1 

22.6 

06  S 

00159 

17.0* 

36.369 

26.59 

1518.0 

22.6 

OBS 

T 002 1 2 

17.00 

36.396 

26.60 

1516.7 

22.6 

OBS 

00320 

16.93 

36.379 

26.61 

1520.3 

22.6 

OBS 

00**9 

16.23 

36.216 

26.6* 

1519.7 

22.6 

OBS 

00537 

15.00 

36.006 

26.76 

1517.6 

22.6 

OBS 

006*5 

13.59 

35.806 

26.91 

1516.6 

485 


TABLE  XXXV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DALLAS  at  Ocean  Station  ECHO,  22  April  1971  - 15  May  1971,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 8272. 


REF  10 

31 

82  72 

YEAR 

1971 

BOTDP  03429 

AIR  TEMP  18.6 

DIR  HGT  PER 

WlND-DIR 

2 '♦ 

INST  STD  RFCCROER  TEN  SO  1206 

CONS6C 

0001 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

MET  BULB  17.0 

23  4 3 

MINO-SPO 

11 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

DAY 

22 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.4 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

LONG 

049 

25  W 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR  1 G E56  001 

1 

SO JAR  E 

59 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 1 0 3 

oh 

23.9  OBS  00000  17.94 

08S  00010  17.74 

OBS  00020  17.56 

OBS  00030  17.45 

OBS  00050  17.14 

OBS  00075  17.09 

OBS  00100  17.07 

OBS  00125  17.04 

OBS  00150  17.02 

OBS  00200  16.98 

OBS  00250  16.95 

OBS  00300  16.92 

OBS  00350  16.70 

OBS  00400  16.08 

OBS  00487  14.97 

OBS  00500  15.03 

OBS  00600  13.35 

OBS  00700  11.78 

OBS  00800  10.40 

OBS  00900  08.73 

OBS  01000  07.47 

OBS  01100  06.71 

OBS  01200  05.74 

OBS  01300  05.32 

OBS  01343  04.77 

OBS  01390  04.99 

OBS  01400  04.95 

OBS  01500  04.63 


REF  1 0 

31 

8272 

YEAP 

1971 

BPTCP  04389 

AIR  TEMP  19.0 

DIP  HGT  PER 

WIND-TIR 

2? 

INST 

STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

WET  8ULb  17.2 

2l  l 2 

WIND-EPO 

12 

TRACE 

DIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

PAY 

23 

OATA  USE  l 

BAROMETR  1020.7 

SEA 

WINO-F 

DURAT 

ION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

11.9 

AREA  05 

CLOUT  T/A 

cl/tr 

WEA  Tuc  * 

XI 

CRI-3 

E 56  002 

l 

SOJARF 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

*14 

TOT  P 

N02 

NOT  S113 

OBS 

00000 

17.95 

OBS 

00010 

17.70 

OBS 

00020 

1 7.66 

OBS 

00030 

17.63 

OBS 

00050 

17.35 

OBS 

00075 

17.15 

OBS 

00100 

17.09 

OBS 

00125 

17.05 

OBS 

00150 

17.05 

OBS 

00200 

17.03 

OBS 

002  50 

17.01 

CBS 

00300 

16.99 

OBS 

00400 

16.54 

OBS 

00500 

15.16 

OBS 

00600 

13.65 

OBS 

00700 

11.85 

OBS 

00800 

09.99 

OBS 

00  9 00 

07.80 

OBS 

01000 

06.69 

OBS 

01100 

05.89 

OBS 

01200 

05.26 

OBS 

01300 

04.99 

CBS 

01400 

04.61 

OBS 

01500 

04.32 

OBS 

01750 

04.09 

OBS 

02000 

03.85 

CBS 

02500 

03.27 

OBS 

030C0 

02.90 

»*«*»*«  *#«»»»«* 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REF  ID 

31 

8272 

YEAR 

1971 

60TDP  03200 

AIR  TEMP  18.5 

OIR  HGT  PER 

WIND-DI  A 

21 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

CO*SFC 

0003 

MONTH 

04 

SHIP  DG 

MET  BULB  17.6 

212  2 

WIND-SPC 

15 

TRACE  DIR 

D 5 

SQUA  RE 

4 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

23 

DATA  USE 

1 

B AROSE TR  1320.4 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION 

00.2  2 

SQUARE 

46 

ICNG 

047 

42  W 

HOUR 

23.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

LEATHER 

XI 

CRIG  E 56  003 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

oepth 

TEMP 

SAL  SIGMA— T 

DYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

T OT  P N02 

N03  S 103 

PH 

23.6  06  S 00000  18.07 

PBS  00010  17.61 

CBS  00020  17.56 

CBS  00030  17.55 

OBS  00050  17.40 

08S  0C075  17.12 

OBS  00100  17.09 

CBS  00125  17.05 

OBS  00150  17.04 

CBS  00200  17.02 

OBS  00250  16.98 

OBS  00300  16.95 

OBS  00400  16.20 

CBS  00500  14.94 

OBS  00600  13.30 

OBS  00700  11.35 

OBS  00800  09.24 

OBS  00900  06.99 

OBS  01000  05.97 

OBS  01070  05.36 

OBS  01100  05.44 

06S  01145  05.42 

CBS  01200  04.94 

OBS  01230  04.69 

OBS  01300  04.60 

OBS  01400  04.30 

OBS  01500  04.18 


REFID 

31 

8272 

YEAR  1971 

BOTDP  05000 

AIR  TEMP  19.9 

D!R  HGT 

PER 

WIND-OIR 

21 

INST  STO  f*X&OROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

37 

0004 

MONTH  04 

SHIP  DG 

WET  BULB  18.5 

21  2 

2 

WIND-SPD 

22 

TRACE  OIR  D 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

47 

N 

DAY  24 

OATA  USE  l 

8 AROSE  TR  1C20.2 

SEA 

WIVD-FDR 

DURATION  00.7 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

048 

05 

W 

HOUR  12.1 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E56  004 

1 

SQUARE 

78 

CASTNUM/TIME  IVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  $103  PH 

12.1  OBS  00000  18.09 

◦BS  00010  18.09 

OBS  00020  18.08 

OBS  00030  17.80 

OBS  00050  17.65 

OBS  00075  17.12 

OBS  00100  17.04 

CBS  00125  17.01 

OBS  00150  17.00 

OBS  00200  16.94 

OBS  00250  16.96 

OBS  00300  16.93 

OBS  00400  16.65 

OBS  00500  15.35 

OBS  00600  14.04 

OBS  00700  11.95 

OBS  00800  10.04 

OBS  00900  08.69 

OBS  01000  07.40 

OBS  01100  06.29 

OBS  01200  05.81 

OBS  01300  05.17 

OBS  01400  04.88 

OBS  01500  04.64 

OBS  01750  04.11 

OBS  02000  03.94 

OBS  02500  03.41 

OBS  03000  03.06 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REFID 

31 

S272 

YEAR 

1971 

BOTOP 

0*572 

AIR  TEMP 

19.3 

01 P HGT 

PE* 

MINO-DI * 

22 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CCNSEC 

0005 

MONTH 

0* 

SHIP 

OG 

MET  BULB 

IB.* 

22  2 

2 

■ INC- S*C 

Id 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

J* 

30 

N 

OAV 

25 

DATA 

use 

l 

BAROMETR 

1021.7 

SEA 

MINO-FDR 

0<JR  A T I ON  00.3 

2 

SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

52 

M 

HOUR 

00.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEATHcS 

XI 

GRIG  E 56  005 

1 

SQUARE 

*7 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P3*  TOT  0 N02 

N03 

S1 13 

PH 

00.2 

OBS 

00000 

18.35 

36.35 

26.2* 

1519.1 

OBS 

000  10 

18.35 

36.3* 

26.23 

1519.3 

OBS 

00020 

17.91 

36.35 

26.35 

1518.2 

OBS 

00030 

17.7* 

36.35 

26.39 

1517.8 

OBS 

00050 

17.60 

36.36 

26. *3 

1517.8 

OBS 

00075 

17.28 

36.35 

26.50 

1517.2 

OBS 

00100 

17.09 

36.36 

26.55 

1517.1 

OBS 

00125 

17.00 

36.36 

26.57 

1517.2 

OBS 

00150 

17.00 

36.36 

26.57 

1517.6 

OBS 

002  00 

16.99 

36.37 

26.58 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.96 

36.37 

26.59 

1519.2 

CBS 

00300 

16.90 

36.37 

26.6  1 

1519.8 

OBS 

00*00 

16.35 

36.2* 

26.6* 

1519.7 

OBS 

00500 

15.11 

36.01 

26.7* 

1517.2 

OBS 

006  00 

13.90 

35.81 

26.85 

151*. 7 

OBS 

007  00 

12.00 

35.50 

27.00 

1509.6 

OBS 

008  00 

09.5* 

35.26 

27.25 

1502.2 

OBS 

008  50 

08.59 

35.20 

27.36 

1*99.* 

OBS 

00900 

08.00 

35.22 

27. *7 

1*98.0 

OBS 

00950 

07.21 

35.07 

27. *6 

1*95.6 

OBS 

01000 

06.7* 

35.1* 

27.59 

1*9*. 7 

OBS 

01100 

05.91 

35.09 

27.66 

1*93.0 

OBS 

01200 

05.** 

35.05 

27.68 

1*92.7 

OBS 

012*0 

0*.  99 

35.00 

27.70 

1*91  .5 

OBS 

01300 

0* . 80 

3*. 98 

27.70 

1*91.7 

OBS 

01380 

0*.  61 

3*.  97 

27.72 

1*92  .2 

OBS 

01*00 

0*.  7* 

35.00 

27.73 

1*93.1 

OBS 

01500 

0*.  66 

35.00 

27.7* 

1*9*. 5 

REF  10 

31 

62  72 

YEAR 

1971 

BOTOP 

0*572 

AIR  TEMP 

20.0 

OIR  HGT 

PER 

MINO-OIR 

22 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  120* 

CONSEC 

0006 

month 

0* 

SHIP 

OG 

MET  BULB 

18.7 

22  2 

2 

MINQ-SFO 

20 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

M 

5* 

N 

OAV 

25 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1020.* 

SEA 

MIN0-F3R 

OUR AT  ION  00.7 

2 

SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

*5 

M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  t/a 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E56  006 

1 

SQUARE 

*7 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P3*  TOT  P N02 

N03 

S 1 33 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

18.13 

36.37 

26.31 

1518.5 

OBS 

OCOIO 

18.1* 

36.37 

26.30 

1518.7 

OBS 

00020 

18.13 

36.36 

26.30 

1518.8 

OBS 

00030 

18.11 

36.36 

26.32 

1519.0 

OBS 

00050 

18.00 

36.38 

26.35 

1519.0 

OBS 

00075 

17.5* 

36. *1 

26.  *8 

1518.1 

OBS 

00100 

17. *6 

36.39 

26. *9 

1518.2 

OBS 

00125 

17.25 

36.39 

26.5* 

1518.0 

OBS 

00150 

17.12 

36.38 

26.56 

1516.0 

OBS 

00200 

17.05 

36.38 

26.58 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.98 

36.37 

26.59 

1519.2 

OBS 

00300 

16.92 

36.35 

26.59 

1519.9 

OBS 

00*00 

16.08 

36.18 

26.65 

1518.8 

OBS 

00500 

l*.t  7 

35.95 

26.75 

1516.* 

OBS 

00600 

13.62 

35.73 

26.85 

1513.7 

OBS 

00700 

11.2* 

35. *1 

27.07 

1506.8 

OBS 

008  00 

08.63 

35.1* 

27.31 

1*98.7 

OBS 

00900 

06.73 

35.02 

27. *9 

1*92  .8 

OBS 

01000 

05.93 

35.03 

27.61 

1*91 .3 

OBS 

01100 

05.31 

35.01 

27.67 

1*90.5 

OBS 

01200 

0*.  87 

3*.  98 

27.70 

1*90.3 

OBS 

01300 

0*.57 

3*.  96 

27.71 

1*90.7 

OBS 

01*00 

0*.  37 

3*.  95 

27.73 

1*91.6 

OBS 

01500 

0*.  22 

3*. 95 

27.7* 

1*92.6 

OBS 

01580 

0*.  1 5 

3*.  9* 

27.7* 

1*93.7 

OBS 

01720 

0*.27 

3*. 99 

27.77 

1*96.6 

OBS 

01750 

0*.  21 

3*.  99 

27.78 

1*96.8 

OBS 

02000 

03.88 

3*.  97 

27.80 

1*99.7 

OBS 

02500 

03.  *0 

3*. 96 

27.8* 

1506.2 

OBS 

03000 

02.95 

3*. 93 

27.86 

1512.8 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REF  ID 

31 

6272 

YEAR 

1971 

80  TOP 

04938 

AIR  TEMP 

19.8 

OIR  HGT 

PER 

MIND-OIR 

22 

INST  STD  RECORDER 

TEN  S3  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

04 

SHIP 

OG 

WET  8ULB 

18.7 

22  3 

2 

MINO-SPD 

19 

TRACE  DIR  D 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

44  N 

OAV 

25 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1019.2 

SEA 

MINO-FDP 

DURATION  00.4 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

40  U 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E56  007 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TIHE  LVITVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNDPTH  SND  VEL  OXVG  P34  TOT  P N02  NOB  SIOB  PH 

23.6  OBS  OOOOO  18.59 

08S  00010  18.60 

OBS  00020  18.59 

OBS  00030  16.60 

OBS  00050  18.10 


OBS  00075  17.64 


OBS 

00100 

17.12 

36.33 

26.52 

1517.1 

OBS 

00125 

16.91 

36.30 

26.55 

1516.9 

OSS 

00150 

16.87 

36.31 

26.57 

1517.2 

OBS 

00200 

16.70 

36.30 

26.60 

1517.5 

OBS 

002  50 

16.46 

36.26 

26.62 

1517.6 

OBS 

00300 

16.00 

36.18 

26.67 

1516.9 

OBS 

00400 

15.09 

36.02 

26.76 

1515.5 

OBS 

00500 

14.00 

35.84 

26.85 

1513.4 

OBS 

00600 

12.45 

35.60 

26.99 

1509.6 

OBS 

00700 

10.66 

35.31 

27.10 

1504.6 

OBS 

00800 

08.64 

35.10 

27.27 

1498.6 

OBS 

00900 

06.75 

35.03 

27.50 

1492.9 

OBS 

01000 

05.97 

35.04 

27.61 

1491.5 

OBS 

01100 

05.29 

35.01 

27.67 

1490.4 

OBS 

01200 

04.90 

35.00 

27.71 

1490.4 

OBS 

01300 

04.64 

34.98 

27.72 

1491.0 

OBS 

01400 

04.40 

34.96 

27.73 

1491 .7 

OBS 

01500 

04.33 

34.95 

27.73 

1493.1 

REF  10 

31 

8272 

YEAR  1971 

BOTOP 

04572 

AIR  TEMP 

20.0 

OIR  HGT 

PEP 

HINO-OIR  21 

INST  STD  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  04 

SHIP 

OG 

HET  BULB 

18.8 

21  3 

2 

WIND-SPO  25 

TRACE  DIR  0 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

48  N 

OAV  26 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1017.4 

SEA 

MIND-FOP 

DURATION  01.0 

2 SQUARE 

46 

LONG 

047 

54  M 

HOUR  11.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

HEATHER  XI 

ORIG  E56  008 

1 SQUARE 

47 

CASTNUM/TIHE  LVITVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DVN0PTH  SND  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


OBS 

OOOOO 

16.24 

36.40 

26.30 

1518.9 

OBS 

00010 

18.23 

36.40 

26.30 

1519.0 

OBS 

00020 

18.  14 

36.39 

26.32 

1518.9 

OBS 

00030 

17.74 

36.40 

26.43 

1517.9 

OBS 

00050 

17.42 

36.38 

26.49 

1517.3 

OBS 

00075 

17.14 

36.39 

26.56 

1516.9 

OBS 

00100 

17.14 

36.42 

26.59 

1517.3 

OBS 

00125 

IT. 11 

36.41 

26.59 

1517.6 

OBS 

00150 

17.07 

36.41 

26.60 

1517.9 

OBS 

00200 

17.04 

36.42 

26.61 

1518.7 

OBS 

002  50 

17.02 

36.42 

26.62 

1519.4 

OBS 

00300 

16.97 

36.40 

26.61 

1520.1 

OBS 

004  00 

16.06 

36.21 

26.68 

1510.7 

OBS 

00500 

14.73 

35.98 

26. ec 

1515.9 

OBS 

00600 

13.28 

35.76 

26.94 

1512.6 

OBS 

00700 

11.03 

35.41 

27.11 

1506.1 

OBS 

OOP  00 

08.95 

35.21 

27.31 

1499.9 

OBS 

00900 

07.39 

35.20 

27.54 

1495.7 

OBS 

01000 

06.47 

35.17 

27.65 

1493.7 

OBS 

01100 

05.76 

35.12 

27.70 

1492.4 

OBS 

01200 

05.19 

35.08 

27.74 

1491 .8 

OBS 

01300 

04.61 

35.01 

27.75 

1491  .0 

OBS 

01400 

04.41 

34.99 

27.76 

1491 .8 

OBS 

01500 

04.27 

34.98 

27.76 

1492.9 

OBS 

01750 

04.01 

34.99 

27.80 

1496.0 

OBS 

01810 

04.09 

35.00 

27.80 

1497.4 

OBS 

02000 

03.85 

34.99 

27.82 

1499.6 

OBS 

02500 

03.35 

34.96 

27.84 

1506.0 

OBS 

03000 

02.95 

34.94 

27.86 

1512.9 

• i 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REF  10 

31 

8272 

YEAR 

1971 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP  19.7 

01 R HGT  PER 

WINO-OIR 

2) 

INST 

STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

WET  8ULB  18.5 

23  3 2 

WIMO-SPO 

22 

TRACE 

OIR 

0 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

34 

54  N 

DAY 

26 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1016.8 

SEA 

WIND-FOR 

OUR  AT  I ON 

00.5 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

048 

03  W 

hour 

23.9 

AREA 

05 

ClOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG 

E56  009 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUH/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

oynopth  sno  vel 

OXVG 

PD4 

TOT  P 

N02 

N03 

S 1 03 

PH 

k 


08  S 

00000 

18.24 

OBS 

00010 

18.24 

OBS 

00020 

18.24 

OBS 

00030 

16.24 

OBS 

00050 

17.84 

OBS 

000  75 

17.61 

OBS 

00100 

17.40 

OBS 

00125 

17.17 

OBS 

00150 

17.08 

OBS 

00200 

17.04 

OBS 

002  50 

17.04 

OBS 

00300 

16.94 

OBS 

003  70 

16.68 

OBS 

00400 

16.38 

OBS 

00480 

15.23 

OBS 

00500 

15.18 

OBS 

006  00 

13.75 

OBS 

00700 

11.66 

OBS 

00800 

09.62 

OBS 

00900 

OB. 11 

OBS 

00960 

07.04 

OBS 

009  70 

07.19 

OBS 

01000 

06.86 

OBS 

01100 

06.12 

OBS 

01200 

05.43 

OBS 

01300 

05.11 

OBS 

01400 

04.71 

OBS 

01500 

04.57 

*=F10  31 

S272 

YEAR 

1971 

BCTOP  04938 

AIR  TEMP  19.9 

OIR  HGT  PER 

wIND-OIR 

19 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CCNSEC 

0010 

MCNTH 

04 

SHIP  OG 

WET  BULB  10.0 

19  5 3 

WINO-SPO 

20 

TRACE  OIR  0 5 

SOUARE 

2 

LAT  34 

50  N 

OAY 

27 

DATA  USE  1 

BARONETR  1014.4 

SEA 

WINO-FDR 

OJR A T I ON  00.5  2 

SQUARE 

4B 

LONG  048 

C7  M 

HOUR 

23.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E56  CIO  1 

SOUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

oynopth  sno  vel 

OXVG 

P34 

TOT  P N02  N03  SI33 

PH 

23.8 

OBS 

00000 

10.15 

OBS 

00010 

10.  15 

OBS 

00020 

10.  15 

OBS 

000  30 

10.15 

OBS 

00050 

10.  10 

OBS 

COO  75 

17.75 

OBS 

00100 

17.50 

◦ BS 

00125 

17.24 

CBS 

00150 

17.14 

OBS 

002  00 

17.00 

OBS 

002  50 

16.91 

OBS 

00300 

16.  70 

OBS 

00400 

15.07 

OBS 

00500 

15.00 

OBS 

00600 

13.70 

CBS 

007  00 

12.20 

OBS 

00300 

09.94 

OBS 

00B40 

09.12 

OBS 

00852 

09.  10 

OBS 

00900 

08.65 

OBS 

01000 

07.20 

OBS 

01100 

06.29 

OBS 

01200 

05.61 

CBS 

01300 

05.07 

OBS 

01316 

05.01 

PBS 

01*00 

04.77 

OBS 

01500 

04.46 

TABLE  XXXV.— Continued 


REF  10 

31 

82  72 

YEAR 

1971 

BC  TOP  04389 

AIR  TEMP  19.9 

OIF  HGT 

PER 

WIN0-31R 

19 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0011 

•ONTM 

04 

SHI®  OG 

WET  BULB  18. B 

19  4 

3 

WIND-SOD 

26 

TRACE  01 R D 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57 

N 

DAY 

26 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1012.3 

SEA 

MIND-FOP 

DURATION  00.9 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

00 

M 

HGUk 

11.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X6 

ORIG  £56  CU 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE  1VLTVP  DEPTH  TFNP  SAL  SK.M-I  OVNDPTH  SNO  VEL  3XY G PSA  TOT  P NO?  N03  S!03  PH 

11.9  DBS  00000  18.31 


L BS  OCOIO  IP.  31 

DBS  n0020  18.29 

DBS  000  30  17.72 

OBS  00050  17.60 

CBS  COO  75  17.32 

DBS  00100  17.21 

n8S  00125  17.12 

OPS  00150  17.06 

DBS  00200  16.57 

r.BS  002  50  16.94 

nas  ooiioo  16.73 

CBS  00400  15.76 

^BS  00500  14.35 


OBS 

00  6 00 

12. 

.94 

OBS 

00700 

11. 

.11 

OBS 

OObOJ 

09, 

,02 

LBS 

00900 

0*. 

.15 

GBS 

00960 

06. 

52 

CBS 

009  BO 

06. 

.69 

TbS 

oiroo 

06. 

.54 

DBS 

01100 

05, 

.87 

PBS 

Cl  200 

05. 

.33 

OBS 

0130C 

04. 

92 

OBS 

01400 

04. 

.37 

Ob*S 

01430 

04. 

OBS 

01500 

04. 

,43 

CBS 

01  750 

04. 

15 

OBS 

02000 

Oj. 

,82 

OBS 

C2  500 

03. 

2« 

OPS 

03000 

02. 

05 

REFID  31  8272  YEAR  1971  BOTDP  04938  AIR  TEMP  18.6 

CCNSEC  0012  MONTH  04  SHIP  OG  MET  BULB  15.3 

LAT  34  47  N DAY  28  OATA  USE  1 BAROMETR  lOlo.l 

LING  048  03  M HOUR  23.9  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

23.9  GBS  00000  18.25  36.25  26.18 

OBS  00010  10.26  36.26  26.19 

GBS  00020  18.25  36.29  26.21 

DBS  00030  18.01  36.36  26.33 

OBS  00050  17.76  36.38  26.41 

OBS  00075  17.52  36.37  26.46 

OBS  00100  17.34  36.37  26.50 

OBS  00125  17.27  36.38  26.52 

GBS  00150  17.14  36.38  26.56 

CBS  00200  17.04  36.39  26.59 

OBS  00250  16.95  36.38  26.60 

OBS  00300  16.74  36.34  26.62 

GPS  00350  16.48  36.28  26.64 

CBS  00409  15.96  36.18  26.68 

DBS  00500  14.56  35.94  26.01 

08S  00600  13.17  35.72  26.53 

OBS  00660  12.45  35.56  26.95 

OBS  00700  11.17  35.42  27.05 

OBS  00800  08.99  35.20  27.30 

GBS  00833  08.43  35.17  27.36 

OBS  00500  07.90  35.20  27.47 

GBS  01000  06.66  35.16  27.61 

OBS  01100  05.76  35.11  27.69 

OBS  01200  05.27  35.07  27.72 

OBS  01300  04.88  35.04  27.74 

UBS  01400  04.66  35.02  27.75 

f.  as  01500  04.41  35.02  27.78 


DIR  HGt  PER  MIND-OIR  25  INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

25  3 3 MIND-SPO  15  TRACE  DIR  D 5 SQUARE  2 

SEA  WIND-FOR  DURATION  00.3  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  XI  OR IG  E56  012  1 SQUARE  48 


OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PD4  TOT  P N02  NOS  SI03  PH 

1516.7 

1518.9 

1519.1 

1516.6 

1518.3 

1518.0 

1517.8 

1516.1 

1516. 1 

1518.6 

1519.2 

1519.3 

1519.3 

1518.4 

1515.4 
1512.2 

1510.5 

1506.6 

1500.1 

1498.5 

1497.6 
1494  .4 

1492.4 

1492.1 

1492.1 

1492.8 

1493.5 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REFIO  31 

8272 

VEAP 

1971 

8GT0P  04938 

AIR  TEMP  18.9 

DIR  MIT  PEP 

WIND-01  R 

25 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

WET  SUL 8 14.7 

25  2 4 

WIND-  SPO 

10 

TRACE  DIB 

D 5 

SQUARE 

2 

L AT  34 

52  N 

OAY 

29 

OATA  USE  l 

BAROMETR  1019.8 

SEA 

wlND-FDR 

DURATI  3N 

00.5  2 

SQUARE 

R6 

LONG  047 

58  W 

HOUR 

11.8 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E56  013 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL  SIG“A-T 

^YNOPTH  SNO  VEL 

DXYG 

®D4 

TOT  o NO? 

N03  S 113 

PH 

08  S 

00000 

18.33 

36.31 

24.21 

1519.0 

CBS 

000 10 

18.33 

36.34 

26.23 

1519.2 

IBS 

00020 

18.32 

36.36 

26.25 

1519.4 

08S 

00030 

18.32 

36.37 

26.26 

1519.5 

OBS 

00050 

18.26 

36.38 

26.26 

1519.7 

08  S 

000  75 

17.77 

36.  A 3 

26.44 

1516.8 

OBS 

00100 

17.72 

36.41 

26.44 

1519.0 

OBS 

00125 

17.37 

36.40 

26.52 

1518.4 

OBS 

00150 

17.28 

36.39 

26.5  3 

1518.5 

OBS 

00200 

16.91 

36.35 

26.55 

15ie.2 

OBS 

002  50 

16.74 

36.35 

26.6  3 

1518.5 

OBS 

00300 

16.76 

36.35 

26.62 

151Q.4 

OBS 

00360 

16.57 

36.32 

26.65 

1519.8 

OBS 

004  00 

16.09 

36.22 

26. 66 

1516.8 

OBS 

00500 

14.49 

35.96 

26.84 

1515.2 

OBS 

00600 

13.19 

35.77 

26.97 

1512.3 

OBS 

00700 

11.35 

35.47 

27.10 

1507.3 

OBS 

00800 

09.18 

35.23 

27.29 

1500  .8 

OBS 

00B20 

08.89 

35.16 

22.28 

1500.0 

OBS 

00900 

07.73 

35.17 

27.47 

1496  .9 

CBS 

00910 

07.51 

35.15 

27.48 

1496.2 

OBS 

00920 

07.63 

35.21 

27.51 

1496.9 

OBS 

01000 

06.77 

35.18 

27.61 

1494  .9 

OBS 

01100 

06.01 

35.15 

27.65 

1453. 5 

OBS 

01200 

05.33 

35.10 

27.74 

1492.3 

OBS 

01300 

04.91 

35.07 

27.76 

1492 .3 

OBS 

01400 

04.76 

35.05 

27.76 

1493.3 

OBS 

01450 

04.32 

35.00 

27.77 

1492.3 

OBS 

01500 

04.23 

35.00 

21.18 

1492.7 

OBS 

01750 

03.95 

34.99 

27.80 

1495.3 

OBS 

01780 

03.94 

34.98 

27. BC 

1496.2 

OBS 

01B50 

04.03 

35.00 

27.80 

1497.8 

OBS 

02000 

03.78 

34.98 

27.81 

1499.3 

OBS 

02500 

03.37 

34.98 

27.66 

1506.1 

OBS 

03000 

02.93 

34.96 

27.88 

1512.8 

REFID 

31 

8272 

YEAP  1971 

3GTDP  04755 

AIR  TEMP  18. C 

OIF  HGT  PER 

WINO- 

CCNSEC 

0014 

MONTH  04 

SHIP  OG 

WET  BULB  15.1 

27  2 4 

WINC- 

LAT 

34 

49  N 

DAY  25 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1020.° 

SEA 

WIND- 

LONG 

048 

13  « 

HOUR  23.9 

AREA  05 

CL  CUD  T/4 

CL/TR 

WEA  TH 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL  OXVG 

23.5 

OBS 

coooo 

18.06 

36.27 

26.25 

1516.2 

OBS 

00010 

1 8.05 

36.27 

24.25 

1516.3 

OBS 

C0020 

18.00 

36.30 

26.26 

1518.4 

'■'BS 

000  30 

17.98 

36.31 

26.  ?0 

1518.5 

OBS 

00050 

17.90 

36.  36 

2o.3t 

1518.7 

UBS 

000  75 

17.37 

36.36 

26.4C 

1517.5 

IBS 

00100 

17.21 

36.35 

26.52 

1517.4 

OBS 

00125 

17.  13 

36.  34 

26.53 

1517.6 

CBS 

00150 

17.17 

36.39 

26.56 

1518.2 

OBS 

00200 

17.05 

36.36 

26. 

1516.6 

OBS 

002  50 

16.96 

36.36 

26.58 

1519.2 

OBS 

BO  300 

16.  7e 

36.33 

26. cC 

1519.4 

OBS 

00400 

16.14 

36.17 

26.63 

1516.9 

DBS 

00500 

14.82 

35.96 

26.77 

1516.2 

DBS 

00550 

14.54 

35.96 

26.9? 

1516.3 

DBS 

00600 

13.50 

35.75 

26.85 

1513.3 

IBS 

C0700 

11.60 

35.48 

27.06 

1508.2 

00  $ 

00800 

L9.53 

35.23 

27.2? 

1502.1 

OBS 

006  3C 

C9.35 

35.18 

27.2? 

1501 .9 

OBS 

00851 

08.70 

35.15 

27.30 

1499.8 

OBS 

00«00 

07.96 

35.10 

21.18 

1497.7 

ObS 

01000 

07.15 

35.17 

27.55 

1496.3 

OBS 

01100 

06.11 

35.10 

27.64 

1453.8 

OBS 

01200 

05.61 

35.07 

27.68 

1493.4 

OBS 

01300 

05.17 

35.05 

27.72 

1493.3 

OBS 

01400 

04.  75 

35.01 

27.73 

1493.2 

DBS 

01500 

04.49 

34.99 

27.75 

1493.8 

INST  STO  PECOROER 
trafe  DIR  0 

OUPATIJN  00.2 

t-RIG  E5*  014 


TEN  SO  I ?0 6 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  *8 
1 SQUARE  48 


TOT  P N02  NOT  SIJ3  Ph 
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TABLE  XXXV. — Continued 


REFIO  31  8272  YEAR  1971  RCTDP  04663  AIR  TEMP  19.0 

CGNSEC  001$  MONT h 04  SHIP  OG  MET  BULB  VR.O 

IAT  34  52  N DAY  30  DATA  USE  1 BAROMETR  1017.5 

LONG  046  C7  M HOUR  11. A AREA  05  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TIMr  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

11.8  3eS  CtQGQQ  18.35  36.29  26.  VS 

u8S  00010  18.35  36.30  26.70 

06S  00020  Id. 35  36.33  26. It 

QBS  00030  18.33  36.35  26.24 

OBS  C0050  17.85  36.36  26.37 

OBS  00075  17.64  36.38  26.43 

08S  00100  17.40  36.40  26.51 

CBS  00125  IT. 13  36.35  26.54 

08S  00150  17.07  36.36  26.56 

OBS  00200  16.94  36.36  26.59 

OBS  00250  16.81  36.32  26.58 

OBS  00300  16.62  36.30  26.62 

CBS  00400  15.79  36.15  26. 7C 

OBS  00500  14.68  35.96  26.80 

OBS  OOtOC  13.29  35.72  26.91 

OBS  00700  11.85  35.54  27.06 

OBS  00600  09.63  35.20  27.19 

OBS  00860  08.25  35.12  27.35 

OBS  00900  07.84  35.14  27.43 

OBS  00960  07.11  35.09  27.49 

OBS  01000  06.89  35.15  27.57 

OBS  01100  06.14  35.11  27.64 

OBS  01200  05.42  35.07  27.70 

OBS  01300  04.83  35.03  27.74 

OBS  01400  04.52  35.00  27.75 

OBS  01500  04.29  34.97  27.75 

OBS  01750  04.05  34.97  27.78 

OBS  02000  03.86  34.97  27.80 

OBS  02500  03.34  34.95  27.83 

OBS  03000  02.86  34.91  27.85 


OIR  HGT  PER  MlNO-OIR  21  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

21  1 2 H1ND-SPD  17  TRACE  OIR  0 5 SOUARE  2 

SEA  MIN0-F3R  DURATION  00.5  2 SOUARE  48 

CL/TR  HEATHER  X6  ORIG  E56  015  1 SQUARE  48 


OVNOPTH  SNO  YeL  3XYG  P34  TOT  P N02  N03  SI93  PH 

1519.0 

1519.2 

1519.4 

1519.6 

1518.5 

1518.3 

1518.1 

1517.6 

1517.9 

1518.3 

1516.7 

1518.9 

1517.8 

1515.8 

1512.6 

1509.1 

1502.4 

1498 .2 

1497.3 

1495.4 

1495.3 

1494.0 

1492.7 

1491 .9 
1492.2 

1492.9 

1496.1 

1499.6 

1505.9 

1512.5 


REFID 

31 

8272 

YEAP 

1971 

80T0P  04320 

AIR  TEMP 

19. 

CONSEC 

0016 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

HET  BULB 

Id 

LAT 

34 

56 

N 

DAY 

30 

DATA  USE  l 

BAROMETR 

1015. 

LONG 

048 

04 

H 

HOUR 

23.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

23.9 

OBS 

00000 

18.33 

36.33 

26.23 

CBS 

00010 

18.33 

36.33 

26.23 

OBS 

00020 

18.33 

36.32 

26.22 

OBS 

00030 

18.27 

36.32 

26.23 

QBS 

QQQ50 

VT.55 

36.40 

26.47 

OBS 

000  75 

17.49 

36.41 

26.45 

OBS 

00100 

17.39 

36.42 

26.5  3 

OBS 

00125 

17.36 

36.42 

26.53 

OBS 

00150 

17.31 

36.42 

26.55 

OBS 

00200 

17.12 

36.40 

26.58 

OBS 

00220 

17.06 

36.39 

26.58 

OBS 

002  50 

17.04 

36.41 

26.60 

OBS 

002  70 

17.05 

36.42 

26.61 

OBS 

00300 

16.97 

36.40 

26.61 

OBS 

00400 

16.51 

36.27 

26.62 

OBS 

005  00 

14.94 

35.99 

26.77 

OBS 

00600 

13.81 

35.83 

26.85 

OBS 

00700 

12.17 

35.58 

27.02 

OBS 

OOBOO 

10.15 

35.36 

27.23 

OBS 

00900 

07.74 

35.10 

27.41 

OBS 

01000 

06.33 

35.04 

27.56 

OBS 

01030 

06.22 

35.04 

27.58 

OBS 

01070 

05.61 

35.03 

27.65 

OBS 

01080 

05.67 

35.03 

27.64 

OBS 

01100 

05.45 

35.07 

27.65 

OBS 

01120 

05.84 

35.11 

27.68 

OBS 

01200 

05.38 

35.09 

27.72 

OBS 

01300 

05.08 

35.07 

27.74 

OBS 

01400 

04.86 

35.05 

27.75 

OBS 

01500 

04.76 

35.04 

27.76 

DIR  HGT  PER  HIND-OIR  23  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

23  4 3 WINO-SPD  24  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  HIN0-P3R  DURATION  00.3  2 S3UA«E  48 

CL/TR  HEATHER  X6  ORIG  E56  016  1 SQUARE  48 


UYNOPTH  SNO  VEL  3XYG  PD4  TOT  P N02  N03  SI33  Pd 

1519.0 

1519.2 

1519.4 

1519.3 
1511  .1 

1517.9 

1518.1 

1518.4 

1516.6 

1518.9 

1519.0 

1519.5 

1519.8 

1520.1 

1520.2 

1516.6 

1514.4 

1510.3 

1504.5 

1496.9 

1492.9 

1493.0 

1491.2 
1491  .6 

1491 .3 

1493.1 

1492.5 

1493.0 

1493.7 

1495.0 
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TABLE  XXXV.— Continued 


REFID  31 

8272 

VEAk 

1971 

90T0P  03983 

AIR  TEMP  19.2 

DIR  HGT  PF k 

WIND-J'P 

2b 

INST  STD  PECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0017 

HONTH 

05 

SHIP  DG 

MET  BULB  lo.2 

24  4 2 

H1ND-SP0 

ID 

TRACE  DIR 

0 

5 SQUARE 

2 

LAT  34 

59  N 

DAY 

01 

DATA  USE  1 

8ARGNETR  lOld.6 

SEA 

WIND-*  irt 

DU°  A T I UN 

00.5 

2 SQUARE 

46 

LONG  047 

57  W 

HGUF 

12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

WEA  TM--* 

X2 

OR  1*1  E56  017 

1 SQ’JARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTYO 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S1GMA-T 

OVNDPTH  SNP  VEL 

OXYG 

PD4 

TOT  »*  NO? 

N03  SI 

103  PH 

IBS 

00000 

18.  IS 

36.33 

26.27 

1518.5 

PBS 

00010 

18.14 

36.32 

26.27 

1518.6 

OSS 

00020 

18.11 

36.32 

26.27 

15lt.7 

OBS 

00030 

IB. 09 

36.  34 

26.29 

1510.8 

OBS 

00050 

17.85 

36.42 

*6.41 

1518.6 

UBS 

00075 

17.46 

36.45 

26.53 

1517.9 

PBS 

00100 

17.39 

36.45 

26.55 

1518.1 

OBS 

00125 

17.28 

3o.44 

26.57 

1518.2 

DBS 

00150 

17.23 

36.44 

26.58 

1518.4 

OBS 

00200 

17.04 

36.43 

26.62 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.98 

36.42 

26.63 

1519.3 

CBS 

00300 

16.93 

36.43 

26.65 

1520.0 

oes 

00400 

16.66 

36.35 

26.65 

1520.7 

OBS 

00500 

14.90 

36.02 

26.80 

1516.5 

OBS 

00600 

13.94 

35.87 

?6.8<? 

1514.9 

OBS 

00700 

11.76 

35.55 

27.08 

150B.8 

GBS 

008  00 

10.23 

35.40 

27.24 

1504.9 

PBS 

00900 

08.21 

35.22 

27.43 

1498.8 

OBS 

00970 

07.77 

35.27 

27.54 

1498.4 

OBS 

01000 

07.24 

35.21 

27.57 

1496  .8 

OBS 

01100 

05.61 

35.07 

27.66 

1491 .8 

OBS 

01200 

05.11 

35.07 

27.74 

1491 .4 

nps 

01240 

05.31 

35.11 

27.75 

1492.9 

OBS 

01300 

05.11 

35.07 

27.74 

1493.1 

CBS 

01358 

04.53 

35.02 

27.77 

1491 .6 

nes 

0140C 

04.42 

35.01 

27.77 

1491 .8 

CBS 

01480 

04.25 

35.00 

27.78 

1492.5 

PBS 

01500 

04.  *9 

35.02 

27.75 

1493.0 

OBS 

01520 

04.39 

35.02 

27.78 

1493.7 

OBS 

01750 

04.15 

35.01 

27.80 

1496  .6 

GBS 

02000 

03.91 

34.99 

27.81 

1499.8 

PBS 

02500 

03.35 

34.99 

27.87 

1506.0 

OBS 

03000 

02.94 

34.96 

27.88 

1512.8 

REMO  31  8272 

CGNSEC  0318 

LAT  35  OC  N 
LONG  048  00  M 


CA STNUM/T JWE 
23.° 


YEAR 

1971 

BOTDP  04206 

AIR  TEMP 

16.4 

DI°  HGT  PEP 

MONTE- 

05 

SHIP  OG 

RET  BULB 

15.  0 

2t  3 4 

DAY 

01 

PATA  USE  l 

BAFOHETR 

10  19. G 

SEA 

HOUR 

23.9 

APEA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TF 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL 

CBS 

00000 

18.25 

36.34 

*6.25 

1516.8 

OBS 

00C10 

18.25 

36.34 

26.25 

1519.0 

CBS 

00020 

18.24 

36.34 

.26 

1519.1 

OBS 

000  30 

18.21 

36.35 

2o.27 

1519.2 

OBS 

00050 

18.01 

36.36 

26.33 

1519.0 

OBS 

00075 

17.53 

36.41 

26.4E 

1518.0 

OBS 

00100 

17.42 

3o.4l 

26.51 

1518.1 

OBS 

00125 

17.33 

36.40 

26.53 

1518.3 

OBS 

00150 

17.28 

36.40 

26.64 

1518.5 

OBS 

00200 

17.13 

36.38 

26.56 

1518.0 

OBS 

00*50 

17.06 

36.38 

26.58 

1519.5 

OBS 

003  00 

17.02 

36.38 

26.59 

1520.2 

OBS 

00360 

16.92 

36.35 

26.59 

1520.8 

oes 

00400 

16.65 

36.29 

26.60 

152C.6 

oes 

00500 

15.37 

36.05 

26.72 

1518. D 

res 

0C600 

13.60 

35.  76 

26.88 

1513.7 

oes 

006  70 

13.01 

35.66 

26.92 

1512.7 

oes 

00  too 

12.35 

35.59 

27.00 

1510.9 

PBS 

ooec-o 

10. 2d 

35.36 

27.20 

1505.0 

OBS 

00900 

07.84 

35.08 

27.38 

1497.2 

PBS 

01000 

( 6.42 

35.03 

27.54 

L49J .3 

OBS 

01050 

06.11 

35.07 

27.61 

1492.9 

OBS 

01065 

C6.31 

35.11 

27.62 

1494  .0 

OBS 

01 100 

06.03 

35.10 

27.65 

1493.5 

OBS 

01200 

05.49 

35.08 

27.70 

1493.0 

CBS 

01300 

05.  10 

35.05 

27.72 

1493.0 

OBS 

01400 

04.77 

35.03 

27.75 

1493.3 

GBS 

01500 

04.63 

35.02 

27.75 

1494.4 

WlNO-DIR 

13 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

WIND-SPD 

14 

TRACE  OIR 

D 5 

SQUARE 

4 

WIND-FDR 

DUF  A T I ON 

00.3  2 

S3UARF 

48 

WEATHEP 

X2 

GRIG  E56  018 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

PD4 

TCT  P NO 2 

N03  S I D 3 

PH 

494 


TABLE  XXXV.— Continued 


REFID 

31 

8272 

YEAR 

1971 

BOTDP  03749 

AIR  TEMP 

19.6 

DIP  HGT 

PER 

WlND-DI  9 

2? 

CONSEC 

0019 

MONTH 

05 

SHIP  OG 

WET  BULB 

18.  t 

22  2 

2 

WIND-  _>PD 

25 

LAT 

34 

52 

N 

DAY 

02 

DATA  USE  1 

BA  ROME  T R 

10  16.6 

SEA 

WINO-F JR 

LONG 

048 

03 

W 

HOUR 

11.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  3XY G 

P34 

11.9 

DBS 

00000 

18.30 

36.32 

26.22 

1518.9 

OBS 

00010 

18.27 

36.  32 

26.23 

1519.0 

OBS 

00020 

18.25 

36.33 

26.25 

1519.1 

OBS 

00030 

18.23 

36.33 

26.25 

1519.2 

OBS 

00050 

18.19 

36.32 

26.25 

1519.4 

OBS 

00075 

17.53 

36.40 

26.40 

1510.0 

OBS 

001  00 

17.44 

36.40 

26.50 

1518.2 

OBS 

00125 

17.33 

36.40 

26.53 

1518.3 

OBS 

00150 

17.25 

36.38 

26.53 

1518.4 

OBS 

00200 

17.08 

36.37 

26.56 

15ie.7 

OBS 

002  50 

17.00 

36.37 

26.50 

1519.3 

OBS 

00300 

16.96 

36.38 

26.60 

1520.0 

OBS 

00400 

16.64 

36.30 

26.61 

1520.6 

OBS 

00500 

14.99 

35.99 

26.75 

1516.8 

OBS 

00600 

13.18 

35.72 

26.93 

1512.2 

OBS 

00700 

11.87 

35.55 

27.06 

1509.2 

OBS 

00800 

10.21 

35.36 

27.22 

1504.8 

OBS 

00900 

07.92 

35.09 

27.38 

1497.6 

OBS 

01000 

06.23 

35.03 

27.57 

1492.5 

OBS 

01100 

05.89 

35.11 

27.67 

1493.0 

OBS 

01120 

05.54 

35.06 

27.68 

1491 .8 

OBS 

01150 

05.63 

35.10 

27.70 

1492.7 

OBS 

01200 

05.42 

35.08 

27.71 

1492.7 

OBS 

01300 

04.99 

35.05 

27.74 

1492.6 

OBS 

01400 

04.64 

35.02 

27.75 

1492.8 

OBS 

01460 

04.40 

34.98 

27.75 

1492.7 

OBS 

01500 

04.55 

35.02 

27.76 

1694.1 

OBS 

01520 

04.40 

34.99 

27.76 

1493.7 

OBS 

01560 

04.21 

34.97 

27.76 

1493.6 

OBS 

01750 

04.12 

34.98 

27.78 

1496.4 

OBS 

02000 

03.79 

34.98 

27.81 

1499.3 

OBS 

02500 

03.34 

34.97 

27.85 

1505.9 

OBS 

03000 

02.94 

34.94 

27.86 

1512.8 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  2 
DURATION  00.6  2 SQUARE  60 
ORIG  E 56  019  1 SQUARE  48 


TOT  P N02  N03  SI33  PH 


REF  10  31  0272  YEAR  1971  BOTQP  04389  AIR  TEMP  19.6  DIP  HGT  PER  WIND-D1F  2*  INST  STD  T ECCRDER  TEN  SO  1206 

CONSEC  0020  MONTH  05  SHIP  DG  m ET  8UL8  Id. 7 23  2 3 WIVD-SPD  21  TRACE  DIP  0 5 SQUARE  2 

V. AT  34  58  N DAY  03  DATA  USE  i 8 ARONETR  1020.4  SEA  WIND-FOR  DURATION  00.2  2 SQUARE  46 

LONG  047  57  W HOUR  00.1  AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR  WEATHER  XI  CRIG  E56  020  1 SQUARE  47 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH  5ND  VEL  OXYG  PJ4  TC.T  P N02  N03  SID3  pH 


OBS 

00000 

18.23 

36.29 

26.22 

1518.7 

CBS 

00010 

18.22 

36.29 

26.22 

1516.8 

OBS 

00020 

18.22 

36.29 

26.22 

1519.0 

OBS 

00030 

18.22 

36.29 

26.22 

1519.2 

oes 

00050 

18.04 

36.31 

26.28 

1519.0 

OBS 

00058 

17.63 

36.37 

26.43 

1518.0 

OBS 

00075 

17.47 

36.39 

26.46 

1517.8 

OBS 

00100 

17.29 

36.39 

26.5  3 

1517.7 

OBS 

00125 

17.14 

36.38 

26.56 

1517.7 

OBS 

00150 

17.09 

36.38 

26.57 

1517.9 

OBS 

00200 

17.04 

36.38 

26.58 

1518.6 

OBS 

C02  50 

16.99 

36.39 

26.60 

1519.3 

OBS 

00300 

16.95 

36.38 

26.60 

1520.0 

OBS 

00350 

16.85 

36.35 

26.60 

1520.5 

OBS 

0C400 

16.47 

36.28 

26.64 

1520.1 

OBS 

00500 

15.02 

35.99 

26.75 

1516.9 

OBS 

0C6  00 

13.92 

35.84 

26.87 

1514.8 

OBS 

007  00 

11.92 

35.53 

27.03 

1509.4 

OBS 

00800 

10.32 

35.37 

27.20 

1505.2 

OBS 

00900 

08.54 

35.19 

27.36 

1500.0 

OBS 

00960 

07.82 

35.19 

27.47 

149R.3 

OBS 

009  75 

07.97 

35.27 

27.51 

1499.2 

OBS 

01009 

07.05 

35.09 

27.50 

1495.9 

OBS 

01100 

05.56 

35.00 

27.63 

1491 .5 

OBS 

01150 

05.38 

35.01 

27.66 

1491 .6 

OBS 

01180 

05.50 

35.05 

27.68 

1492.6 

OBS 

01200 

05.40 

35.03 

27.67 

1492.5 

OBS 

01250 

04.89 

34.98 

27.69 

1491 .2 

OBS 

01280 

05.12 

35.05 

27.72 

1492.8 

OBS 

01300 

04.97 

35.03 

27.72 

1492.5 

OBS 

01345 

04.88 

35.02 

27.73 

1492.0 

OBS 

01400 

04.61 

34.98 

27.73 

1492.6 

OBS 

01430 

04.37 

34.95 

27.73 

1492.1 

OBS 

01500 

04.53 

34.99 

27.74 

1493.9 

495 


TABLE  XXXV.— Continued 


REFID 

31 

8272 

TEAR 

1971 

80TDP 

1 04480 

AIR  TEMP  20.0 

DIP  HOT 

PER 

CONSEC 

0021 

MONTH 

05 

SHIP 

DG 

MET  BULB  17.9 

28  2 

3 

IAT 

34 

58  N 

OAV 

C3 

OATA 

USE  1 

BAROMETR  1024.9 

SEA 

CONG 

047 

53  Vi 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T IME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

11.9 

OBS 

00000 

18.27 

36.29 

26.21 

1518.0 

OBS 

00010 

18.25 

36.30 

26.22 

1518.9 

OBS 

00020 

18. 18 

36.30 

26.24 

1518.9 

OBS 

000  30 

18.03 

36.33 

26.30 

1518.7 

OBS 

00050 

17.48 

36.37 

26.47 

1517.4 

OBS 

000  75 

17.32 

36.37 

26.51 

1517.4 

OBS 

00100 

17.17 

36.36 

26.53 

1517.3 

OBS 

00125 

17.09 

36.35 

26.55 

1517.5 

OBS 

00150 

17.03 

36.36 

26.57 

1517.7 

OBS 

00200 

16.99 

36.37 

26.58 

1518.5 

OBS 

002  50 

16.96 

36.37 

26.59 

1519.2 

OBS 

00300 

16.77 

36.33 

26.61 

1519.4 

OBS 

00400 

15.82 

36.15 

26.69 

1517.9 

OBS 

004  50 

14.94 

35.98 

26.76 

1515.8 

OBS 

00460 

15.15 

36.06 

26.77 

1516.7 

OBS 

00500 

14.75 

36.00 

26.82 

1516.0 

OBS 

00600 

13.63 

35.77 

26.88 

1513.8 

OBS 

00700 

11.35 

35.45 

27.08 

1507.3 

OBS 

00800 

09.48 

35.27 

27.27 

1502.0 

OBS 

00900 

08.46 

35.16 

27.35 

1499.7 

OBS 

00970 

07.46 

35.22 

27.55 

1497.1 

OBS 

01000 

06.58 

35.07 

27.55 

1494.0 

OBS 

01100 

05.58 

35.01 

27.63 

1491.6 

OBS 

01200 

05.02 

35.01 

27.70 

1491  .0 

OBS 

01240 

04.85 

35.01 

27.72 

1490.9 

OBS 

01250 

05.14 

?5. 07 

27.74 

1492.4 

OBS 

01300 

04.82 

35.02 

27.73 

1491 .8 

OBS 

01400 

04.43 

34.99 

27.75 

1491 .9 

OBS 

01420 

04.61 

35.02 

27.76 

1493.0 

OBS 

01440 

04.44 

34.99 

27.75 

1492.6 

OBS 

01500 

04.35 

34.99 

27.76 

1493.2 

OBS 

01750 

03.96 

34.96 

27.78 

1495.8 

OBS 

02000 

03.69 

34.95 

27.80 

1498.8 

OBS 

02500 

03.39 

34.95 

27.83 

1506.1 

OBS 

03000 

02.98 

34.93 

27.85 

1513.0 

WIND-D1R  29  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 


MIND-SPD 

15 

TRACE  DIR 

D 

5 

SQUARE 

2 

MINO-FGR 

OURATIQN 

00.5 

2 

SQUARE 

46 

MEATHER 

XI 

ORIG  E56  021 

1 

SQUARE 

47 

OXYG 

PD4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

I 


5EFI?  31 

82  72 

YEAR 

1971 

BPTDP  04480 

AIR 

TEMP  18.4 

DIR  HGT  PER 

M INO-DIR 

ID 

CJNSeC 

0022 

MONTH 

05 

SHIP  DG 

WET 

8ULB  16.7 

25 

4 3 

WIND-  SPD 

11 

lI'  35 

00  N 

DAY 

04 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1029.8 

SEA 

wlND-F^R 

UNO  347 

58  m 

nr  UR 

00.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

weather 

XI 

CASTNUM/T I ME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

CXYG 

PD4 

00.1 

°8S 

00000 

18.63 

36.31 

26.13 

1519.9 

OBS 

00010 

18.29 

36.31 

26.22 

1519.1 

OBS 

00020 

18.26 

36.32 

26.24 

1519.1 

J8S 

00030 

18.22 

36.32 

26.25 

1519.2 

OBS 

00050 

17.95 

36.34 

26.33 

1516.8 

”B  S 

000  75 

17.47 

36.40 

26.49 

1517.9 

◦BS 

001  00 

17.32 

36.41 

26.54 

1517.8 

OBS 

00125 

17.26 

36.41 

26.55 

15 1ft . 1 

OBS 

00150 

17.15 

36.40 

26.57 

1518.1 

OBS 

00200 

17.02 

36.  39 

26.59 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.99 

36.40 

26.61 

1519. J 

OBS 

00300 

16.90 

36.30 

26.61 

1519.8 

OBS 

004  00 

16.16 

36.21 

26.66 

1519.0 

OBS 

00500 

15.13 

36.04 

2o.76 

1517. J 

CBS 

00600 

13.92 

35.86 

26.89 

1514.8 

CBS 

00700 

12.05 

35.56 

27.03 

1509.8 

OBS 

00600 

10.33 

35.38 

27.21 

1505.2 

OBS 

00900 

08.17 

35.21 

27.43 

1498.7 

OBS 

0C960 

07.60 

35.07 

27.41 

1497.3 

DBS 

009  7 0 

06.97 

35.05 

27.40 

1495.0 

OBS 

01000 

06.26 

35.03 

27.56 

1492.7 

OBS 

01100 

05.44 

35.05 

27.68 

1491.1 

CBS 

01135 

05.49 

35.10 

27.72 

1491 .9 

OBS 

01200 

05.22 

35.05 

27.71 

1491  .8 

DBS 

01300 

04.61 

34.99 

27.73 

14C0 • 9 

OBS 

01400 

04.41 

34.99 

27.76 

1491  .8 

08  S 

01500 

04.25 

34.97 

27.76 

1492.8 

INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  00.2 

OR  I G E56  022 


TEN  SO  1206 
5 <QU»RE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  S 7 


TOT  P N02  N03  MOB 


PH 


496 


TABLE  XXXV.— Continued 


REF  1 0 

31 

8272 

YEAR 

1971 

BOTDP  06572 

AIR  TEHP  19.5 

01 P HGT  PER 

MIND-01  R 

16 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

0023 

honth 

05 

SHIP  OG 

HE T BULB  17.9 

35  1 3 

NIND-SPO 

15 

Tk  ACE  DIR  l 

IAT 

36 

53 

N 

OAV 

06 

OATA  USE  1 

BAROHETR  1029.7 

SEA 

MIND-FOF 

PUPATION  00. 

LCNG 

067 

57 

W 

HOUR 

11. P 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

PRIG  E56  02  3 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VcL  UXYG 

P36  TOT  P H02 

N03 

11.8 

08  S 

00000 

18.50 

36.31 

26.1  7 

1519.5 

CBS 

00010 

i d.  67 

36.31 

26.17 

1519.6 

OBS 

00020 

18.26 

36.32 

26.26 

1519.1 

OBS 

000*0 

18.16 

36.36 

26. 28 

1519.1 

OBS 

00050 

17.60 

36.60 

2«>.66 

1517.8 

OBS 

000  7 a 

17.39 

36.62 

26.53 

l517.o 

OBS 

0C1C0 

17.19 

36.60 

26.56 

1517.* 

OBS 

00125 

17.  12 

36.60 

2b.se 

1517.o 

OBS 

C013C 

17.06 

36.60 

26. 5 9 

1517. » 

CBS 

002  00 

16.99 

36.60 

2b. Cl 

1516.5 

OBS 

00250 

16.99 

36.60 

26.61 

1519.  j 

OBS 

00300 

16.96 

36.60 

26.0? 

1520 .0 

OBS 

C0600 

16.26 

36.22 

26.6  5 

1519.3 

OBS 

C0500 

16.88 

36.02 

26. BO 

1516.5 

OBS 

00#- OC 

13.61 

35.81 

26.91 

1513. n 

OBS 

00700 

11.70 

35.51 

27.06 

1508.6 

OBS 

ooeoo 

10.00 

35.36 

27.25 

15C6.0 

OBS 

00900 

07.93 

35.20 

27.66 

1697.7 

OBS 

0095C 

07.90 

35.29 

27.56 

169«  .o 

OBS 

01000 

06.22 

35.06 

27.58 

1692.5 

OBS 

01100 

05.62 

35.07 

27.70 

1691 .0 

OBS 

01200 

06.97 

35.01 

27.71 

1690. rt 

OBS 

01300 

06.61 

36.99 

27.73 

1690.9 

OBS 

ri*oc 

06.36 

36.93 

27. 75 

1*91 .o 

OBS 

01500 

C6.21 

36.97 

27.  76 

169/  .6 

OBS 

01750 

03.93 

36.96 

27.78 

1695.6 

OBS 

02000 

03.  76 

36.97 

27.8  1 

169*’. 1 

OBS 

02500 

03.31 

36.66 

27.83 

1505 . * 

CBS 

03000 

02.93 

36.91 

27.86 

1512.7 

REF  10 

31 

8272 

YEAR 

1971 

8CT0P  06389 

AIR  TEHP  18.2 

01*  HGT  PER 

MlNO-OI  A 

18 

INST  STO  PE?ORDER 

CONSEC 

0026 

HOST  h 

05 

SHIP  OG 

MET  BULB  18.0 

69  X X 

MINO-SPO 

02 

TRACE  OIR  D 

LAT 

36 

57 

N 

DAY 

05 

OATA  USE  1 

BAROHETR  10  30.6 

SEA 

MINO-FOR 

DUPATION  00.2 

LCNG 

067 

51 

M 

HOU® 

00.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

MEATHFR 

X6 

OR 1G  E56  026 

CASThUH/TTME 

LVLTYP 

OEPTh 

TEHP 

SAL 

SIGH6-T 

OYNOPTH  SNO  WEI  3XVG  PD6  TOT  P N02 

N03 

00.0 

oes 

00000 

18.37 

36.33 

26.22 

1519.1 

08  s 

00010 

18.36 

36.33 

26.22 

1519.3 

OBS 

00020 

IB.  33 

36.33 

26.2  3 

1519.6 

OBS 

00030 

IB. 26 

36.32 

26.26 

1519.3 

OBS 

00050 

17.9/ 

36.35 

26.36 

19  IB . T 

CBS 

00075 

17. 6« 

36.61 

26.50 

1917. • 

oes 

00100 

17.36 

36.62 

26.56 

1517.9 

OBS 

00125 

17.19 

36.60 

26.56 

1517.9 

OBS 

0C15C 

17.09 

36.39 

26.58 

15  IB .0 

OBS 

00200 

16.  ®6 

36.38 

26.60 

1518.6 

OBS 

002  50 

16.96 

36.39 

26.61 

1519.2 

OBS 

0C300 

16.6* 

36.37 

26.62 

1919.6 

CBS 

00600 

16.33 

36.26 

26.66 

1519.6 

OES 

00500 

15.06 

36.06 

26.78 

1517.0 

OBS 

00600 

13.77 

35.81 

26.88 

1916.3 

OBS 

00700 

12.25 

35.60 

27.02 

1510.6 

OBS 

00600 

09.97 

35.28 

27.19 

1503.4 

OBS 

00900 

06.27 

35.20 

27.61 

1699.0 

oes 

00990 

07.36 

35.22 

27.56 

1697.1 

OBS 

01000 

07.06 

35.16 

27.56 

1695.9 

oes 

01 100 

05.56 

35.06 

27.66 

1691.5 

OBS 

01150 

05.51 

35.09 

27.71 

1692.2 

OSS 

012C0 

05.06 

35.02 

27.71 
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1500.7 

OBS 

00860 

08.02 

35.20 

27.45 

1497.4 

OBS 

00900 

07.76 

35.26 

27.53 

1497.2 

OBS 

009  4 5 

07.26 

35.25 

27.58 

1496.4 

oes 

00955 

07.73 

35.36 

27.62 

1498.1 

PBS 

01000 

06.64 

35.19 

27.  M 

1495.2 

OBS 

01100 

05.80 

35.10 

27.68 

1492.6 

oes 

01145 

05.44 

35.07 

27.70 

1491.8 

OBS 

01160 

05.81 

35.15 

27.72 

1493.7 

OBS 

01200 

05.67 

35.15 

27.73 

1493.8 

OBS 

01250 

05.09  . 

35.07 

27.74 

1492.2 

oes 

01300 

05.11 

35.10 

27.76 

1493.1 

OBS 

01  360 

04.69 

35.04 

27.76 

1492.7 

CBS 

01400 

04.86 

35.06 

27.76 

1493.8 

OBS 

01500 

04.48 

35.03 

27.78 

1493.8 

TABLE 

XXXVI.— Observed  and  interpolated 

oceanographic  data 

for  stations  taken  by 

USCGC  MENDOTA  at  Ocean  Station  ECHO 

, 15  May  1971  - 7 June  1971,  prepared  from 

NODC  listing  No.  31  - 1858. 

REF  1 0 31  1 858 

YEAR 

1971 

BOTOP  04572 

AIR 

TEMP  18.3 

01 R H6T  PER 

W1NU-DIR  00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  ( 001 

MONTH 

1 05 

SHIP  ME 

WET 

BULB  16.1 

35  2 2 

WINO-SPO  00 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT  34  52  N 

OAY 

14 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1019.3 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG  048  On  M 

HOUR 

01.4 

AREA  05 

CL  QUO  T/A  /O 

CL/TR 

WEATHER  XO 

GRIG  E57  001 

1 SQUARE  48 

CASTNUM/TIH6 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG  P04 

TCT  P N02  N03 

SI03  PH 

01.4 

08  S 

00000 

19.34 

36.369 

26.00 

1521  .9 

01.4 

06S 

00025 

18.96 

36.370 

26.10 

1521 .3 

01.4 

08  S 

00049 

17.95 

36.392 

26.37 

1518.8 

01.4 

08  S 

00074 

17.66 

36.423 

26.46 

1518.4 

01.4 

08  S 

00098 

17.58 

36.434 

26.49 

1518.6 

01.4 

OBS 

00148 

17.49 

36.428 

26.51 

1519.1 

01.4 

08S 

00202 

17.31 

36.410 

26.54 

1519.5 

01.4 

OBS 

00301 

16.81 

36.316 

26.59 

1519.5 

01.4 

OBS 

00503 

15.14 

36.086 

26.79 

1517.4 

01.4 

OBS 

00601 

14.77 

36.028 

26.83 

1517.8 

01.4 

OBS 

00798 

10.62 

35.385 

27.16 

1506.2 

01.4 

OBS 

TOlOOl 

06.70 

35.038 

27.51 

1494.4 

01.4 

OBS 

01504 

04.33 

34.992 

27.77 

«••< 

1493.2 

REF  I D 31  1858 

YEAR 

1971 

BuTOP  04675 

AIR 

TEMP  16.7 

OIR  HGT  PER 

W IN  0-01 R 29 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0002 

MONTH  05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  15.6 

30  2 2 

WINO-SPO  08 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT  34  56  N 

DAY 

15 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1018.3 

SEA 

WINO-FOR 

OUR AT  I ON 

2 SQUARE  46 

LONG  047  57  W 

HOUR 

12.7 

AREA  05 

CLOUO  T/A  7/6 

CL/TR 

WEATHER  X2 

ORIC  £57  002 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  N03 

SI03  PH 

12.7 

OBS 

000  00 

18.97 

36.300 

26.04 

1520.8 

12.7 

OBS 

00026 

18.79 

36. 368 

26.14 

1520.8 

12.7 

OBS 

00047 

18.23 

36.368 

26.29 

1519.6 

12.7 

OBS 

00071 

17.56 

36.430 

26.49 

1518.1 

12.7 

08  S 

00092 

17.51 

36.432 

26.51 

1518.3 

12.7 

OBS 

00139 

17.45 

36.431 

26.52 

1518.9 

12.7 

OBS 

00184 

16.84 

36.418 

26.66 

1517.8 

12.7 

OBS 

00539 

36.076 

12.7 

OBS 

00719 

11.87 

35.548 

27.06 

1509.5 

12.7 

OBS 

T00892 

08.21 

35.171 

27.40 

1498.6 

**•••• 

>••« 

REF  10  31  1858 

YEAR 

1971 

BOTOP  04860 

AIR 

TEMP  21.7 

OIR  HGT  PER 

WINO-OI  R 32 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0003 

MONTH 

05 

SHIP  ME 

WET 

BULB  18.9 

13  3 2 

WINO-SPO  12 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT  34  55  N 

OAY 

16 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1010.2 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  66 

LONG  047  50  W 

HOUR 

18.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E57  003 

1 SQUARE  67 

CA  STNUM/T INE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG  P06 

TOT  P N02  NOB 

SIOS  PM 

18.5 

OBS 

00000 

19.37 

36.335 

25.96 

1522.0 

18.5 

OBS 

00025 

36.342 

18.5 

OBS 

00046 

18.28 

36.343 

26.25 

1519.7 

18.5 

OBS 

00071 

17.34 

36.359 

26.49 

1517.4 

18.5 

OBS 

00092 

17.17 

36.3»6 

26.54 

1517.2 

18.5 

OBS 

00137 

16.95 

36.345 

26.58 

1517.3 

18.5 

OBS 

00182 

16.80 

36.328 

26.60 

•••••• 

• 64 

1517.5 

REFIO  31  1858 

YEAR 

1971 

BOTOP  04762 

AIR 

TEMP  21.7 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0004 

MONTH 

05 

SHIP  ME 

WET 

BULB  16.1 

30  2 2 

WINO-SPO  00 

TRACE  OIK 

5 SQUARE  2 

LAT  34  56  N 

OAY 

17 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1009.1 

SEA 

WINO-FOR 

our at  ion 

2 SQUARE  46 

LONG  047  57  W 

HOUR 

12.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A  /O 

CL/TR  /I 5 

WEATHER  XO 

ORIG  E57  004 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  NOS 

SIOS  PM 

12.5 

08  5 

00000 

18. BB 

36.342 

26.09 

1520.6 

12.5 

OBS 

00023 

18.47 

36.334 

26.19 

1519.8 

12.5 

OBS 

00046 

18.32 

36.331 

26.23 

1519.8 

12.5 

OBS 

000  70 

17.97 

36.377 

26.35 

1519.2 

12.5 

OBS 

00093 

17.37 

36.383 

26.50 

1517.8 

12.5 

OBS 

00139 

16.97 

36.333 

26.56 

1517.3 

12.5 

OBS 

00190 

16.91 

36.356 

26.59 

1513.0 

•••••• •• 

501 
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TABLE  XXXVI.— Continued 


REFID 

31 

1856 

TEAR 

1971 

80 TOP  0*253 

AIR 

TEMP  22.2 

DIR  hGT  PER 

MIND-DIR 

12 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH  05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  19.* 

06 

3 2 

MINO-SPO 

17 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

LAT 

35 

01  N 

OAV 

18 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1009.1 

SEA 

MlND-FuR 

DURATION 

2 SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

59  M 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  /O 

CL/TR 

MEATHER 

XO 

ORIG  E57  005 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND  VcL 

OXYG 

PO* 

TOT  P N02 

N03 

SI03  PH 

12.7 

08S 

00000 

19.22 

36.J19 

25.99 

1521 .5 

12.7 

OBS 

00026 

19.08 

36.320 

26.0  3 

1521  .6 

12.7 

OBS 

000*8 

18.79 

36.337 

26.  1 1 

1521 .1 

12.7 

OBS 

00073 

17.0* 

36.382 

26.  5 e 

1516.5 

12.7 

OBS 

00095 

16.6* 

36.255 

26.58 

1515.5 

12.7 

OBS 

001*2 

16.33 

36.2*0 

26.6* 

1515.* 

12.7 

OBS 

00190 

15.93 

36.176 

26.69 

151*. 8 

12.7 

OBS 

002  8* 

15.28 

36.061 

26.7* 

151*. 2 

12.7 

OBS 

003  79 

1 *.  95 

36.0*6 

26.81 

151*. 7 

12.7 

OBS 

00*7* 

1*.00 

35.873 

26.88 

1513.0 

12.7 

OBS 

00569 

12. *9 

35.700 

27.05 

1509.* 

12.7 

OBS 

00763 

09.66 

35.255 

27.23 

1502.0 

12.7 

OBS 

T 009  52 

06.93 

35.090 

27.52 

1*9*. 6 

12.7 

OBS 

T01*27 

0*.60 

35.020 

27.76 

1*93.1 

» 

REFID 

31 

1858 

YEAR 

1971 

BO  TOP  019*2 

AIR 

TEMP  21.7 

DIR  HGT  PER 

mIND-DIR 

11 

1 VST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1 

206 

CONSEC 

0006 

MONTH  05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  21.1 

10 

2 2 

MIND-SPD 

0* 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

* 

LAT 

35 

0*  N 

DAY 

19 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1013.2 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

*8 

LONG 

0*6 

05  W 

HOUR 

16.5 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  5/8 

CL/TR 

MEATHEP 

X2 

ORIG  E57  006 

1 SQUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TtMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTh 

SNC  VEL 

OXYG 

PO* 

TOT  P N02 

N03 

S103  PH 

18.5 

OBS 

000  CO 

19.58 

36.365 

25.93 

1522.6 

16.5 

OBS 

00026 

18.37 

36.300 

26.2* 

1519.6 

18.5 

OBS 

000*9 

17.9* 

36. *02 

26.38 

1518. d 

18.5 

OBS 

00075 

17.59 

36. *25 

26. *8 

1518.2 

18.5 

CBS 

00096 

1 7. *8 

36. **0 

26.52 

1518.3 

18.5 

OBS 

001*8 

17.32 

36. *10 

26.5* 

1518.6 

18.5 

OBS 

00197 

i 7. 06 

36.377 

26.57 

***•*< 

1518.6 

REFID 

31 

1858 

YEAR 

1571 

BGTDP  0*630 

AIR 

TEMP  23.9 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

l* 

INST  NANSEN  I 

LAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

Q5 

SHIP  ME 

MET 

BULB  21.7 

06  2 

t i 

MIND-SPD 

07 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT 

3* 

5*  N 

DAY 

20 

DATA  USt 

1 

bARGMET  R 1015.9 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

*8 

LONG 

0*6 

09  n 

HOUR 

12. e 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  /O 

CL /.TP. 

/l  5 

MEATHER 

XO 

GRIG  E57  007 

1 SQUARE 

*8 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PD* 

TuT  P N02 

NC3 

S103  PH 

12.8 

OBS 

00000 

19.52 

36.353 

25.9* 

1522  .* 

12.8 

OBS 

00027 

18. *5 

36.3*2 

26.20 

1519.8 

12.8 

OBS 

000*9 

17.86 

36.398 

26.  35 

1518.6 

12.8 

OBS 

00076 

17.6* 

36. *33 

26. *8 

1518.* 

12.6 

OBS 

00098 

1 7.50 

36. *21 

26.50 

1518.3 

12.8 

OBS 

001*8 

1 7 . *0 

36. *20 

26.52 

1518.9 

12.6 

OBS 

00197 

17.26 

36. *02 

26.5* 

1519.2 

12.8 

OBS 

0Q2  96 

16.73 

36.311 

26.60 

1515.2 

12.8 

OBS 

00396 

15.73 

36.117 

26.6  9 

1517.5 

12.6 

CBS 

00*9* 

1* . 5* 

35.9*0 

26.81 

1515.2 

12.8 

OBS 

0059* 

35.805 

12.8 

OBS 

00796 

10.  19 

35.370 

27.23 

150*. 6 

12.8 

OBS 

T 0095* 

06.55 

35.090 

27.57 

1*93  .8 

REFID 

31 

1858 

YEAR 

1971 

BOTDP  0379* 

AIR 

TEMP  21.7 

OIP  HGT  PER 

MIND-OIR 

11 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH 

05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  20.6 

1*  J 

2 

MIND-SPD 

16 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

* 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

21 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.3 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

*8 

LONG 

0*6 

07  M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  0/* 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E57  008 

1 SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PO* 

TOT  P N02 

N03 

S 103  PH 

13.0 

OBS 

00000 

19.75 

36.350 

25.87 

1523.0 

13.0 

OBS 

00032 

17.92 

36. 3*6 

26.3* 

1518.* 

13.0 

OBS 

00057 

17.52 

36. *15 

26. *9 

1517.7 

13.0 

OBS 

001 1* 

17.23 

36. *03 

26.55 

1517.8 

13.0 

OBS 

00171 

17.02 

36.390 

26.55 

1518.1 

13.0 

OBS 

00228 

16.96 

36.367 

26.59 

1516.6 

13.0 

OBS 

003** 

16.12 

36.197 

26.66 

1516.0 

13.0 

OBS 

00*62 

1 *.  95 

35.978 

26.75 

1516.0 

13.0 

OBS 

00587 

13.51 

35.785 

26.91 

1513.2 

1 3.0 

OBS 

00709 

1 1.22 

35. *1 1 

27.07 

1506.9 

13.0 

OBS 

00956 

06.72 

35.070 

27.53 

1*93.6 

13.0 

OBS 

T01208 

05.  10 

35.0*6 

27.72 

1*91 .5 
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TABLE  XXXVI.— Continued 


~FIO 

31 

1 CSC 

YEAR 

1971 

ROTOR 

043*9 

AIR  TERR 

20.4 

CONS  EC 

0009 

NONTH 

05 

SHIR 

RE 

MET  RULR 

20.0 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

22 

DATA 

USE  1 

RAAOMETR 

1019.4 

LONG 

047 

55  W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

7/R 

CASTNUH/TINE 

LYLTVR 

DEPTH 

TERR 

SAL 

S1GRA-T 

12.7 

ORS 

00000 

19.93 

36.341 

25 .82 

12.7 

ORS 

00031 

19.02 

34.342 

26.06 

12.7 

ORS 

00057 

17.55 

34.3R0 

26.46 

12.7 

ORS 

OOORR 

17.17 

34.37* 

26.55 

12.7 

ORS 

00115 

17.01 

36.374 

24. SC 

12.7 

ORS 

00174 

16.91 

36.353 

24.59 

12.7 

ORS 

002  3 5 

14.40 

36.243 

26.62 

12.7 

ORS 

0035* 

15.22 

34.036 

26.74 

12.7 

ORS 

004  R4 

14.14 

35. RR* 

26. R6 

12.7 

ORS 

00618 

11.93 

35.543 

27.04 

12.7 

ORS 

00747 

35.253 

12.7 

ORS 

01006 

05.64 

35.040 

27.65 

12.7 

ORS 

T01264 

04.79 

35.039 

27.75 

01 A HOT  PER  MlND-OIR  14  INST  NAN  SC  N CAST  TIN  M UN 

14  2 2 MIND-SRO  22  TRACK  OIA  S MUARf  4 

SCA  MlNO-POR  OUAATION  2 SQUARE  44 

CL/ 1 A HEATHER  *2  OR  10  1ST  044  I SOU ARC  ST 


OVNOPTH  SNO  VCL  OXYG  *04  TOT  P NO 2 NOB  SIOS  PH 

1523 .5 

1521.5 
1517. • 

1517.2 

1517.1 
1517. • 

1517. • 

1515 .2 
1515.7 
150C.1 

1490.5 
1491.1 


REFIO  31  1R5R 

YEAR 

1971 

ROTOR  0475R 

AIR 

TERR  21.7 

OIR 

HGT  PER 

MIND- 01  R 16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  $0  1206 

CONSEC  0010 

RONTH  05 

SHIR  RE 

MET 

RULR  21.1 

11 

3 

MIND-SPO  06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  57  N 

DAY 

23 

DATA  USE 

1 

6AR0NETA  1022.4 

SEA 

MIND-POR 

duration 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  56  W 

HOUR 

12. R 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  7/R 

CL/TR 

HEATHER  X 2 

ORIG  E57  010 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUR/T IRE 

LYLTVR 

DEPTH 

TERR 

SAL 

SIGRA-T 

ovnorth 

SNO  VEL 

OXYG  R04 

TOT  P NO 2 NOS 

SIOS 

PH 

12.* 

ORS 

00000 

20.39 

36.329 

25.49 

1524.7 

12.* 

ORS 

00025 

19.46 

36.349 

25.95 

1522.6 

12.* 

ORS 

00049 

17.44 

36.39* 

26.44 

151*. 0 

12.  R 

ORS 

00076 

36.41R 

12. R 

ORS 

00101 

17.36 

36.413 

26.53 

151R.0 

12.  R 

ORS 

00151 

17.01 

36.354 

26.57 

1517.7 

12.  R 

ORS 

T00206 

14.77 

36.342 

26.62 

1517.9 

12. R 

ORS 

T00304 

16.00 

36.199 

24.69 

1517.0 

12.  * 

ORS 

00406 

35.571 

12. R 

ORS 

00511 

13.  5R 

35.794 

24.91 

1512.2 

12.  * 

ORS 

00611 

35.570 

12. R 

ORS 

OQR 12 

06.33 

35.204 

27.40 

1497 .R 

12.  R 

ORS 

T01017 

05.51 

35.043 

27.67 

1499 .9 

•••••••••••••a* 


REFIO  21  195* 

YEAR 

1971 

60 TOP  04410 

AIR 

TEMP  22.2 

OIR 

HGT  PER 

MIND-01  R 17 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0011 

MONTH 

1 05 

SHIP  RE 

MET 

RULR  21  .7 

17 

2 2 

MINO-SPD  Ij 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  5*  N 

OAV 

24 

DATA  USE  1 

RAROHETR  1023.4 

SEA 

MINO-FOR 

OURATICN 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  56  M 

HOUR 

18.7 

AREA  05 

CLOUO  T/A  7/8 

CL/TR  /I 4 

HEATHER  X2 

CRIG  E57  Oil 

1 

SwUARE 

47 

CASTNUR/T IRE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGRA-T 

OYNORTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  NOS 

S 103 

PH 

16.7 

ORS 

00000 

20.60 

36.349 

25.65 

1525.3 

1R.7 

ORS 

00031 

18.96 

34.328 

26.06 

1521 .3 

18.7 

ORS 

00058 

17.21 

36.382 

26.54 

1516. R 

18.7 

ORS 

00090 

17.17 

36.377 

24.55 

1517.2 

1R.7 

ORS 

001 1R 

16.91 

36.335 

26.5* 

1516.8 

18.7 

ORS 

00179 

16.71 

36.318 

26.41 

1517.2 

18.7 

ORS 

T 002 40 

16.33 

36.248 

26.65 

1517.0 

18.7 

ORS 

00366 

36.015 

18.7 

ORS 

00493 

14.42 

35.852 

26.77 

1514.7 

1R.7 

ORS 

00625 

11.78 

35.525 

27.06 

1507.6 

18.7 

ORS 

00752 

09.96 

35.305 

27.22 

1503.0 

18.7 

ORS 

01006 

05.  *5 

35.044 

27.63 

1491 .1 

18.7 

ORS 

T01257 

04.63 

35.004 

27.74 

1490.3 

REFIO 

31 

1858 

YEAR 

1971 

ROTOR  04718 

AIR 

TEMP  22.2 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR  3< 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH 

05 

SHIP  ME 

MET 

RULR  20.0 

17 

3 

MINO-SPD  08 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

OAV 

25 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1022.4 

SEA 

MINO-FUR 

DURATION 

2 SQUARE 

46 

LONG 

067 

SR  M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E57  012 

1 SQUARE 

47 

CASTNUR/T IRE 

LVLTVP 

OEPTH 

TERR 

SAL 

SIGRA-T 

OVNORTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  N03 

SI03  PH 

13.0 

ORS 

00000 

20.22 

36.230 

25.66 

1524.2 

13.0 

ORS 

00023 

19.40 

34.333 

25.95 

1522.4 

13.0 

ORS 

00068 

17.51 

36.40* 

26.45 

1517.9 

13.0 

ORS 

00091 

17.26 

36.395 

26.54 

1517.5 

13.0 

ORS 

00136 

16.88 

36. 336 

26.59 

1517.0 

13.0 

ORS 

TOO  1 85 

16.67 

36.306 

26.41 

1517.2 

13.0 

ORS 

T00271 

14.04 

36.187 

26.67 

1516.5 

13.0 

ORS 

00355 

36.053 

13.0 

ORS 

00441 

14.51 

35.956 

24.83 

1514.2 

13.0 

ORS 

00523 

35.816 

13.0 

ORS 

006*9 

10.11 

35.371 

27.24 

1502.6 

13.0 

ORS 

T00R63 

06.  *6 

35.106 

27.54 

1492  .9 

503 


TABLE  XXXVI.— Continued 


REMO 

31 

1858 

YEAR 

1971 

•OTOP  04630 

AIR  TEMP 

20.0 

CONSEC 

0013 

MONTH 

05 

SHIP  ME 

MET  BULB 

16.7 

LAT 

34 

52  N 

DAY 

26 

OATA  USE  1 

BARONE TR 

1025.7 

LONG 

047 

51  M 

HOUR 

18.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

B/4 

CASTNUM/T INE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.9 

OBS 

00000 

20.07 

36.269 

25.73 

18.9 

DBS 

00050 

17.47 

36.403 

26.49 

18.9 

08  S 

00101 

17.  19 

36.421 

26.58 

18.9 

OBS 

00152 

16.92 

36.400 

26.62 

18.9 

OBS 

T00203 

16.69 

36.316 

26.61 

18.9 

OBS 

T00306 

15.65 

36.132 

26.72 

18.9 

OBS 

T00514 

13.32 

35.756 

26.9  3 

Ul«  HGT  Pfc  R MIND-OIA  Oi  INST  NANSEN  CAST  TtN  Sw  1206 

28  6 2 MIND-SPD  12  TRACE  DIA  5 SQUARE  2 

SEA  MlND-FGR  DURATION  2 SQUARE  66 

CL/TR  MEAT  HE®  Xt  OR  1C  E57  013  1 SQUARE  67 


OVNOPTh  SNO  VEL  OXYG  PD6  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1523.8 

1517.5 

1517.5 

1517.5 

1517.5 

1515.8 
1511 .3 


REMO 

31 

1858 

YEAR 

1971 

80TDP  04639 

AIR 

TEMP  20.0 

DIR  HGT  PER 

MlNO-DI  R 

36 

INST  N AH  SEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  17.2 

02 

2 2 

MIND-SPO 

11 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAY 

27 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1024.4 

SEA 

MINO-FOR 

OUPATION 

2 SQUARE 

46 

LONG 

04  7 

68  m 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  3/5 

CL/TR 

/ 1 6 

MEA THEk 

XI 

LR 1C  E57  014 

1 SQUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO  VEL 

OXYC 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103  PH 

12.2 

OSS 

000  00 

20.14 

36.192 

25.65 

1523  .9 

12.2 

OBS 

0004  7 

17.79 

36.406 

26.42 

1518.3 

12.2 

OBS 

00094 

17.50 

36.448 

26.52 

1518.3 

12.2 

OBS 

00141 

17.38 

36.450 

26.55 

1518.7 

12.2 

OSS 

T00187 

17.14 

36.426 

26.59 

1518.8 

12.2 

OBS 

T002  82 

16.80 

36.377 

26.64 

1519.2 

12.2 

OBS 

T0D4  78 

13.68 

35.612 

26.90 

1512.0 

• 

REP  10  31  1858 

YEAR 

1971 

80T0P  04815 

AIR 

TEMP  21.1 

DIR  HGT  PER 

MIND-OIR 

04 

INST  NANSEN 

CAST 

CONSEC  0015 

MONTH  05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  18.9 

04  2 2 

MIND-SPO 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE  2 

LAT  34  54  N 

OAY 

28 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.0 

SEA 

MIND-POR 

DURATION 

2 

SQUARE  48 

LONC  048  09  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/4 

cl/tr 

MEA THEk 

XI 

ORIG  E57  015 

1 

SQUARE  48 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PCI  4 

TOT  P N02 

N03 

S 10  3 

PM 

12.2 

OBS 

00000 

19.61 

36.349 

25.91 

1522  .6 

12.2 

OBS 

00052 

17.66 

36.456 

26.  45 

1518.1 

12.2 

OBS 

00104 

17.50 

36.484 

26.55 

1518.5 

12.2 

OBS 

0015  7 

17.36 

36.456 

26.56 

1518.9 

12.2 

uBS 

T00209 

17.04 

36.417 

26.61 

1518.8 

12.2 

OBS 

T 003 16 

16.72 

36.352 

26.64 

1519.5 

12.2 

OBS 

T00531 

13.96 

35.903 

26.91 

1513.9 

REF  ID 

31 

185  8 

YEAR 

1971 

BOTDP  04538 

AIR 

TEMP  22.8 

OIR  HGT  PER 

M IN  D-D  1 R 

15 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH  05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  20.0 

09 

1 2 

MIND-SPD 

10 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

29 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.4 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

07  M 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  /O 

cl/tr 

MEATHER 

XO 

ORIG  657  016 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.4 

OBS 

00000 

20.73 

36.152 

25.46 

1525.4 

12.4 

OBS 

00096 

16.79 

36.324 

26.60 

1516.1 

12.4 

OBS 

00145 

16.75 

36.312 

26.60 

1516.8 

12.4 

OBS 

T 002  07 

16.50 

36.312 

26.66 

1517.0 

12.4 

OBS 

T00304 

15.26 

36.088 

26.77 

1514.5 

12.4 

OBS 

00495 

13.52 

35.822 

26.94 

1511 .7 

12.4 

OBS 

T 006  93 

10.23 

35.381 

27.23 

1503.1 

» 

REP  10 

SI 

1858 

YEAR 

1971 

BOTDP  04720 

AIR 

TEMP  25.0 

OIR  HGT  PER 

MIND-OIR 

00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONS SC 

0017 

MONTH 

i 05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  22.2 

11  i 

2 

MINO-SPO 

00 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

SI  N 

OAY 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1023.4 

SEA 

MIND-FOR 

OURATION 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

19  M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  3/4 

cl/tr 

MEATHER 

XI 

ORIG  ES7  017 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  NOS 

S 103 

PH 

42.8 

08  S 

00000 

20.07 

34.205 

25.4* 

1525.9 

12.8 

08  S 

00099 

17.22 

36.404 

28.5* 

1517.5 

12.8 

08S 

00149 

18.95 

38.400 

28.62 

1517.5 

12.4 

08S 

1002 13 

18.54 

34.207 

26.63 

1517.2 

12.8 

08S 

T 00312 

15.42 

38.107 

26.75 

1515.2 

*.2.8 

08  S 

00508 

13.94 

35.91* 

26.92 

1513.4 

12.8 

08S 

T00705 

10.38 

35.359 

27.19 

1503.7 

•••••••••••••A* 


TABLE  XXXVI.— Continued 


REFID 

31 

1650 

YEAR 

1971 

BO TOP  04222 

AIR 

TEMP  24.4 

OIR  FGT  PER 

MIND-DIR 

13 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH 

l 05 

SHIP  ME 

MET 

BULB  22.2 

00 

0 X 

MINO-SPO 

02 

TRACE  OIR 

5 

SOUAAE 

4 

LRI 

35 

04  N 

OAV 

31 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1025.7 

SEA 

MIND-FOR 

OURATIGN 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

040 

00  M 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  3/2 

CL/TR 

/l  9 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 57  016 

1 

SQUARE 

5 B 

CASTNUN/T 1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

1 

b ■ I 

12.5 

08S 

00000 

21.11 

36.304 

25.47 

1526.6 

12.5 

08  S 

00085 

17.20 

36.400 

26.56 

1517.2 

12.5 

OBS 

00129 

16.94 

36.386 

26.61 

1517.2 

12.5 

08  S 

T00186 

16.71 

36.345 

26.63 

1517.4 

12.5 

OBS 

00277 

15.84 

36.187 

26.71 

1516.0 

12.5 

OBS 

T00458 

13.60 

35.821 

26.92 

1511.4 

12.5 

OBS 

00650 

10.46 

35.387 

27.19 

1503  .2 

• 

REF  10 

31 

1058 

YEAR 

1971 

BOTDP  04668 

AIR 

TEMP  23.3 

OIR  HGT  PER 

M INO-Ol  R 

15 

INST  NANSEN 

CAST 

TfcN  SO  1206 

CONSEC 

0019 

MONTH 

06 

SHIP  ME 

MET 

BULB  21.7 

16 

1 2 

MlND-SPO 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

L AT 

34 

58  N 

OAY 

01 

DATA  USE 

l 

BAROMETR  102e.6 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

04T 

49  M 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  3/5 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E57  019 

l 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PU4 

10T  P N02 

NG  3 

S 103 

PH 

12.4 

OBS 

00000 

21.44 

36.271 

25.36 

1527.5 

12.4 

OBS 

00108 

16.79 

36.292 

26.57 

1516.3 

12.4 

OBS 

00162 

16.66 

36.292 

26.60 

1516.7 

12.4 

08  S 

T00217 

16.  13 

36.250 

2o.  7 0 

1516.0 

12.4 

OBS 

T00326 

14.78 

36.035 

26.84 

1513.3 

12.4 

OBS 

00546 

11.89 

35.545 

27.05 

1506.7 

12.4 

OBS 

T 00766 

08.81 

35.302 

27.40 

1499.0 

> 

REFIO 

31 

1858 

YEAR 

1971 

BOTDP  0445 B 

AIR 

TEMP  22.2 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

20 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0020 

MONTH  06 

SHJP  ME 

MET 

BULB  21.1 

15 

2 2 

MIND-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

02 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1028.1 

SEA 

M 1 NO- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

48  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  4/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 57  G20 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T I NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

UXVG 

PD4 

TCT  P NQi 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

20.98 

36.280 

25.50 

1526.3 

12.3 

OBS 

000  98 

16.88 

36.288 

26.55 

1516.4 

12.3 

OBS 

00147 

16.  74 

36.286 

26.58 

1516.7 

12.3 

OBS 

T00198 

16.40 

36.250 

26.63 

1516.5 

12.3 

OBS 

T 003 04 

15.02 

36.016 

26.77 

1513.7 

12.3 

OBS 

00534 

12.08 

35.567 

27.03 

1507.2 

12.3 

OBS 

T 00774 

08.72 

35.323 

27.44 

1458.8 

• 

REFIO 

31 

1850 

YEAR 

1971 

BQTOP  04438 

AIR 

TEMP  21.7 

OIR  HGT  PER 

MlNU-UI  R 

22 

INST  nANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0021 

MONTH  06 

SHIP  ME 

MET 

BULB  21.1 

22 

1 2 

MlND-SPO 

lu 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

50  N 

OAV 

03 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.4 

SEA 

mIND-F^R 

DURAT1 JN 

2 

SwUARE 

46 

LONG 

047 

59  M 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  7/b 

CL/TR 

/I  5 

MEATHER 

Xo 

GRIG  E 57  02 1 

1 

SQUARE 

47 

CASTNLM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  p N02 

NU3 

SI03 

PH 

12.5 

OBS 

UOOOO 

21.25 

36.244 

25.35 

1526.9 

12.5 

OBS 

00101 

16.96 

36.292 

26.53 

1516.6 

12.5 

OBS 

00151 

16.63 

36. 332 

26.6  4 

1516.5 

12.5 

OBS 

T00203 

16.17 

36.237 

26.68 

1515.9 

12.5 

OBS 

T00309 

15.17 

36.090 

2 6.74 

1514.3 

12.5 

OBS 

00541 

12.68 

35.674 

27.00 

1509.5 

12.5 

OBS 

T00779 

08.46 

35.304 

27.46 

1457.9 

31 

1050 

YEAR 

1971 

BOTDP  04575 

AIR 

TEMP  22.8 

OIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

05 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0022 

MONTH  06 

SHIP  ME 

MET 

BULB  20.0 

01 

2 2 

MIND-SPU 

li 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

53  N 

OAV 

04 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1024.0 

ScA 

■ 1 ND-  F L.R 

DURATION 

2 

SQUARE 

•.e 

LONG 

040 

06  W 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CIOUO 

T/A  2/2 

LL/TR 

heather 

XI 

ORIG  £57  022 

1 

SQJAAE 

*8 

CASTNUN/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

uXV  G 

P«j4 

TCT  P NO 2 

NCI 

S 10  3 

PH 

12.4 

OBS 

000  00 

21.15 

36. 332 

25.40 

1 526 .0 

12.4 

OBS 

000  94 

17.24 

36 . 4 j 6 

26.58 

1517.5 

12.4 

OBS 

00141 

16.95 

36. 356 

26.59 

1517.4 

12.4 

OBS 

00107 

14.75 

36. 326 

26.6  1 

1517.5 

12.4 

OBS 

T002B1 

15.  78 

36.137 

26.65 

1515.0 

12.4 

UBS 

00470 

13.  73 

35.830 

26.90 

1512.0 

12.4 

OBS 

700662 

10.06 

35.343 

27.23 

1 5CI .9 

505 


TABLE  XXXVI. — Continued 


MMD  31  1|}(  YEAR  1971  90I0P  09392  AIR  TEMP  32.2 

COMSfC  0023  MONTH  0*  SHIP  ME  «ET  SUL  6 25.0 

LAT  34  SI  N OAV  05  OATA  USE  1 BARONE T A 1021.0 

LONG  04?  5*  W HOUR  12.4  AREA  05  CLOUO  T/A  /O 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.4 

OBS 

COO  00 

21.32 

36.327 

.'5.43 

12.4 

OBS 

00093 

16.  01 

36.300 

2».  W 

12.4 

OBS 

00140 

36.241 

12.4 

OBS 

T00201 

16.17 

36.22.4 

26.6  7 

12.4 

OBS 

T002  9 7 

14.73 

35.956 

26.79 

12.4 

OBS 

00485 

13.04 

3S.71B 

26.96 

12.4 

OBS 

T 006  BO 

09.96 

35.319 

27.23 

01R  HOT  PER  WIN  0-01 R 00  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

05  1 2 W1NO-SPO  00  TRACE  DIR  5 SUUARE  2 

SfcA  WINO-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  HEATHER  XO  OR  10  E57  023  1 SQUARE  47 


OVNOPTH  SND  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  NOJ  $103  PH 

.->«.7.;» 

19.'.*.  1 

1515. B 
1512.6 
1504.9 
1501 .B 


REMO  31  lasa  YEAR  1911 

COMSEC  0024  MONTH  06 

CAT  34  57  N OAV  06 

LONG  047  51  M HOUR  12.0 


BOTOP  04575  AIR  TEMP  22.2 
SHIP  ME  WET  BULB  21.7 
OATA  USE  1 BAROMETR  1016.3 
AREA  OS  CLOUO  T/A  2/B 


01 R HO?  PER  MlNO-DI  R 19 

26  3 WIND-SPO  17 

SEA  WlNO-FOR 

CL/TR  WEATHER  X2 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  01R 
DURATION 
0R1G  E57  02s 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  47 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

12.  B 

OBS 

00000 

21.52 

36.327 

25.30 

1527.7 

12. B 

OBS 

00084 

16.56 

36.307 

26.64 

1515.2 

12. a 

OBS 

00127 

15.96 

36.190 

26.69 

1513.9 

12. B 

OBS 

00170 

15.45 

36.094 

26.73 

1512.9 

12. B 

OBS 

T00256 

14.65 

36.027 

26.  B6 

1511.7 

12.  B 

OBS 

T 004  4 1 

13.13 

35.713 

26.94 

1509.4 

12. B 

OBS 

T00645 

OB. 95 

35.261 

27.35 

1497.5 

OXVG 


P04  TOT  P N02  NC?  SI03  PH 


••••••• •••••••• 


REP  10 

31  1 BSB 

YEAR 

1971 

CONSEC 

0025 

MONTH  06 

LAT 

33  23  N 

OAV 

07 

LONG 

049  50  H 

HOUR 

12.6 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

12.6 

OBS 

00000 

12.6 

OBS 

00099 

12.6 

OBS 

00149 

12.6 

OBS 

T00213 

12.6 

OBS 

T0Q312 

12.6 

OBS 

00505 

12.6 

OBS 

T00704 

BOTOP  05216  AIR  TEMP  22.2 
SHIP  ME  WET  BULB  21.7 
OATA  USE  1 BAROMETR  1015.9 
AREA  05  CLOUO  T/A  5/B 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

21.79 

36.371 

25.34 

17.42 

36.458 

26.55 

17.30 

36.477 

26.57 

17.10 

36.444 

26.60 

16.04 

36.346 

26.60 

14. os 

36.062 

26. B4 

12.42 

35.611 

27.05 

DIR  HGT  PER  wINO-OIR  24 

32  2 2 WIND-SPO  05 

SEA  HINO-FOR 

CL/TR  HEATHER  X2 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04 

1920.5 

1518.2 
1510.9 

1519.3 
1519. B 

1516.5 
1511  .3 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

DURATION  2 SQUARE  26 

ORIG  EEN  01E  1 SQUARE  39 


TOT  P N02  N03  SI 03  PH 
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TABLE  XXXVII. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 


USCGC  BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  7 June  1971  - 

30  June  1971,  prepared  from  NODC 

listing  No.  31 

- 1870. 

*EF 10  31  1870 

YEAR 

1971 

BOTOP  04663 

AIR 

TEMP  20.0 

OIR 

HGT  PER 

-INO-OIR  24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0001 

MONTH  06 

SHIP  fax 

MET 

BULB  16.3 

25 

2 4 

-IND-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAY  35  03  N 

OAV 

09 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1018.6 

SEA 

tolND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG  048  CO  to 

HOUR 

12.8 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/4 

CL/TR 

WEATHER  XI 

CRIG  E 58  001 

1 SQUARE  58 

C A STNCM/T I ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTM 

SND  VEL  OXYG  P34 

TOT  P N02  N03 

SI03  PH 

12.8 

OBS 

00000 

21.09 

36.331 

25.50 

1526.6 

12.8 

OBS 

00029 

20.58 

30.316 

25.52 

152o.8 

12.8 

OBS 

00053 

17.64 

.'4.345 

26.4  1 

1517.9 

12.8 

OBS 

00081 

16.84 

36.. 16 

26.56 

1516.0 

12.8 

OBS 

00105 

16.69 

36.304 

26.0  1 

1515.9 

12.8 

OBS 

00157 

16.38 

36.265 

26.65 

1515.8 

12.8 

OBS 

T 00209 

15.69 

36.151 

26.72 

1514.4 

12.8 

OBS 

00313 

14.4b 

35.951 

26.84 

1512.0 

12.8 

CBS 

TG0417 

13.23 

35.739 

26.94 

1509.4 

12.8 

OBS 

00522 

11.44 

35.476 

27.08 

1504.7 

12.8 

OBS 

T00627 

09.03 

35.220 

27.30 

1457.4 

12.8 

OBS 

00843 

06.96 

35.184 

27.59 

1493.1 

12. e 

OBS 

T01057 

04.99 

35.018 

27.71 

1488.5 

12.8 

OBS 

T 01600 

04.04 

34.978 

27.75 

1493.6 

REFID  31 

1870 

YEAR 

1971 

BOTDP  03475 

AIR 

TEMP  21. fa 

OIR  HGT  PER 

WIVD-01R 

24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CGNSEC 

0002 

MONTH  06 

SHIP  EX 

WET 

BULB  20.8 

24 

2 2 

MINO-SPD 

15 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35 

08  N 

DAY 

10 

DATA  USE 

1 

BAROMETP.  1017.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURA TIJN 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

41  to 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A  7/6 

CL/TR 

/3  2 

LEATHER 

X4 

ORIG  E58  002 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvnopth 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TCT  P NO^O  N03 

SI03 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

21.13 

36.296 

25.46 

152t.7 

12.1 

OBS 

00026 

21.10 

36.299 

25.47 

1527.0 

12.1 

OBS 

00048 

18.36 

36.30b 

26.20 

1519.9 

12.1 

OBS 

00074 

17.12 

36.306 

26.50 

151o.7 

12.1 

OBS 

00096 

16.80 

36.254 

26.57 

1516.1 

12.1 

OBS 

00143 

16.68 

36.297 

26.60 

1516.5 

12.1 

OBS 

TOOi 9 l 

16.18 

36.225 

26.66 

1515.7 

12.1 

OBS 

00267 

14.79 

35.985 

26.75 

1512  .6 

12.1 

CBS 

T 0038  3 

13.52 

35.792 

26.92 

1509.9 

12.1 

OBS 

004  81 

11.93 

35.549 

27.05 

1505.8 

12.1 

OBS 

T 005 80 

10.03 

35.314 

27.21 

1500.4 

12.1 

OBS 

00785 

06.91 

35.140 

27.56 

1491 .8 

12.1 

OBS 

T 00591 

05.44 

35.103 

27.73 

1489.3 

i2. 1 

CBS 

T01521 

04.11 

34.987 

27.75 

1492.6 

REFID 

31 

1870 

YEAR 

1971 

BOTDP  03658 

AIR 

TEMP  22.0 

OIR  HGT  PER 

WlND-DIR 

23 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

1 06 

SHIP  BX 

MET 

BULB  20.8 

23 

2 2 

MIND-SPO 

12 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

11 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.2 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

04B 

01  to 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLCAJO  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E58  003 

1 

SQUARE 

58 

CA  STNLM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

S 103 

PH 

12.7 

OBS 

00000 

21.37 

36.245 

25.36 

1527.2 

12.7 

OBS 

00029 

21.01 

36.286 

25.49 

1526.8 

12.7 

OBS 

00053 

18.22 

36.324 

26.25 

1519.6 

12.7 

OBS 

00081 

16.89 

36.309 

26.56 

1516.1 

12.7 

OBS 

00105 

16.77 

36.316 

26.60 

1516.2 

12.7 

OBS 

00158 

16.41 

36.274 

2o.65 

1515.9 

12.7 

OBS 

T002U 

15.87 

36.181 

26. 7C 

1515.0 

12.7 

OBS 

00317 

14.70 

35.994 

26.82 

1512.9 

12.7 

OBS 

T00424 

13.47 

35.797 

26.93 

1510.4 

12.7 

DBS 

00530 

11.69 

35.514 

27.07 

1505.7 

12.7 

OBS 

T00637 

09.79 

35.304 

27.24 

laOo.5 

12.7 

OBS 

008  58 

06.59 

35.120 

27.59 

1491 .7 

12.7 

08  S 

TO  1075 

05.45 

35.114 

27.73 

1490.8 

12.7 

OBS 

T01625 

03.98 

34.981 

27.79 

1495.8 

507 


TABLE  XXXVII.— Continued 


BEPJD 

31 

1370 

YEAR 

1971 

BOTDP  0*297 

AIR 

TEMP  23.0 

01R  HGT  PER 

WIND-DIR 

21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

000* 

MONTH  0* 

SHIP  BX 

WET 

BULB  22.0 

21 

2 2 

W1ND-SP0 

18 

TRACE  01R 

5 

SQUARE 

LAY 

35 

07  N 

OAV 

17 

OATA  USE 

1 

8AR0NETA  1022.3 

SEA 

■IND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

*6 

LONG 

0*7 

SO  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A  7/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

0R1G  E 58  00* 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/IIME 

LVLTVP 

DEATH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

OYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PO* 

TOT  P N02  NO 3 

S 103 

PH 

12.2 

ORS 

00000 

21.9* 

36.230 

25.19 

1528.7 

12.2 

oes 

00032 

20.5* 

36. .120 

25.6* 

1525.7 

12.2 

OBS 

000  59 

IB. 17 

36.336 

26.27 

1519.6 

12.2 

oes 

C0090 

16.92 

36.315 

26.56 

1516.* 

12.2 

OBS 

00116 

16.73 

36.307 

26.60 

1516.2 

12.2 

OBS 

001  7* 

16.26 

36.252 

26.67 

1515.7 

12.2 

OBS 

T 002 32 

15.36 

36.101 

26.76 

1513.7 

12.2 

OBS 

003  50 

13.73 

35.829 

26.90 

1510.1 

12.2 

OBS 

T 00*68 

11.81 

35.5*2 

27.06 

15C5.2 

12.2 

OBS 

00591 

09.86 

35.313 

27.2* 

1500.0 

12.2 

OBS 

T 007  12 

C7.89 

35.213 

27. *8 

1*9*. 5 

12.2 

OBS 

00*58 

06.2* 

35.186 

27.69 

1*92.1 

12.2 

OBS 

TO  1209 

0*.** 

35.000 

27.76 

1*88.7 

12.2 

OBS 

T01856 

03.78 

3*. 982 

27.82 

1*96.8 

• 

REP  ID  31  1B70 

YEAR 

1971 

BOTDP  02012 

AIR 

TEMP  22.6 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

19 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1 

206 

CONSEC  0005 

MONTH  06 

SHIP  ex 

WET 

BULB  21.7 

19 

2 2 

WIND-SPO 

22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT  35  07  N 

OAV 

IB 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.3 

SEA 

WIND-FGR 

OURA  T I ON 

2 

SQUARE 

*8 

LONG  0*8  05  H 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  7/8 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG  E 58  005 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

IVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNC  VEL 

OXYG 

PO* 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

21.90 

36.332 

25.28 

1528.7 

12.3 

OBS 

000  30 

20.76 

36.301 

25.57 

1526.2 

12.3 

OBS 

00056 

17.90 

36.318 

26.32 

1518.7 

12.3 

OBS 

000  97 

16.87 

36.307 

26.57 

1516.2 

12.3 

OBS 

00113 

16.71 

36.310 

26.61 

1516.1 

12.3 

OBS 

00171 

16.51 

36.290 

26.6* 

1516.* 

12.3 

oes 

T00229 

15.61 

36.1*2 

26.73 

151*. 5 

12.3 

OBS 

003*7 

1*.  18 

35.899 

26.86 

1511  .6 

12.3 

OBS 

T00*66 

12.57 

35.6*3 

26.99 

1507.9 

12.3 

OBS 

00591 

10.29 

35.3*7 

27.19 

1501 .6 

12.3 

OBS 

T00713 

08.13 

35.196 

27. *3 

1*95.* 

12.3 

OBS 

00961 

06.20 

35.191 

27. 7C 

1*92  .0 

12.3 

OBS 

T ft  1 2 1 5 

0*.  58 

35.01* 

27.76 

1*89.* 

12.3 

OBS 

T01971 

03.79 

3*. 978 

27.81 

1*97.1 

• 

REPIO 

31 

1 B70 

YEAR 

1971 

BOTDP 

03931 

AIR  TEMP 

21.6 

DIR  HGT 

PER 

WINO-OIR  02 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

06 

SHIP 

BX 

wET  6ULB 

20.6 

02  0 

2 

WIND-SPD  07 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

* 

LAT 

35 

08  N 

OAY 

19 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1018.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

46 

LONG 

0*7 

5*  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

7/8 

CL/TR 

WEATHER  X8 

ORIG  E58  006 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNC  VEL  OXYG 

PU*  TOT  P NO*  N03 

S1U3 

PH 

12.0 

oes 

COO  00 

22.  10 

36.333 

25.22 

1529.2 

12.0 

OBS 

00025 

22.07 

36.338 

25.23 

1529.6 

12.0 

OBS 

00050 

18.07 

36.3*7 

26.30 

1519.1 

1 2.0 

OBS 

000  75 

17.01 

36.336 

26.55 

1516.* 

12.0 

OBS 

00100 

16.81 

36.332 

26.60 

1516.2 

12.0 

OBS 

00150 

16.53 

36.295 

26.6* 

1516.2 

12.0 

OBS 

T00205 

15.90 

36.165 

26.o8 

1515.0 

12.0 

OBS 

00305 

1*.  7* 

35.968 

26.79 

1512 .8 

12.0 

OBS 

T00*05 

13.71 

35.819 

26.90 

1510.9 

12.0 

OBS 

00510 

12.01 

35.551 

27.03 

1506.6 

12.0 

OBS 

T 006  10 

10.38 

35.362 

27.15 

1502.2 

12.0 

OBS 

008  10 

07.36 

35.182 

27.53 

1*9*. 0 

12.0 

OBS 

T01015 

06.08 

35. 185 

27.71 

1*92.* 

12.0 

OBS 

01525 

0*.0* 

3*. 976 

27.76 

1*92.3 

REPIO  31  1870 

YEAR 

1971 

BOTOP  03017 

AIR 

TEMP  21.* 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIR  36 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0007 

MONTH 

I 06 

SHIP  ex 

WET 

BULB  19.1 

36 

l 2 

WIND-SPD  04 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT  J9  17  N 

OAV 

20 

OATA  USE  1 

BARCMETR  1022  .6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

*8 

LONG  0*8  29  W 

HOUR 

13.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG  E 58  007 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND  VEL 

OXYG  PO* 

TGT  P N02  N03 

S 103 

PH 

13.1 

oes 

00000 

22.07 

36.299 

25.  2C 

1529.1 

13.1 

OBS 

00029 

20.1* 

36.35B 

25.78 

152* .6 

13.1 

oes 

0009* 

17.77 

36.332 

26.37 

1518.4 

13.1 

ces 

000  83 

16. BB 

36.307 

26.56 

1516.1 

13.1 

oes 

00107 

16.77 

3*. 30* 

26.55 

151e.2 

13.1 

oes 

00161 

16.62 

36.305 

26.62 

151o.6 

13.1 

oes 

T0021* 

16.1* 

36.225 

26.67 

1515.9 

13.1 

oes 

00320 

1*.97 

36.020 

26.78 

1514.8 

13.1 

oes 

00*25 

13.91 

35.860 

26.89 

1511  .9 

13.1 

oes 

00530 

12. 3B 

35.612 

27.01 

1508.2 

13.1 

OBS 

T00635 

10.00 

35.322 

27.22 

1501.2 

13.1 

oes 

00850 

07.17 

35.170 

27.56 

1*53.9 

13.1 

OBS 

01061 

05.96 

35.1*3 

27.65 

1*92.6 

13.1 

oes 

T01591 

0 *.22 

36.987 

27.77 

1*9* .2 

••••••••••••••ft 
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TABLE  XXXVII.— Continued 


REF  10 

31  1 870 

YEAR 

1971 

BO TOP  04023 

AIR 

TEMP  21.5 

01R  HGT  PER 

MIND-OIR 

03 

INST  N AN Sfc N 

CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0008 

MONTH  06 

SHIP  BX 

MET 

BULB  16.7 

36 

2 3 

MIMO-SPD 

J4 

TRACE  OIR 

5 

SOJARE  4 

LAT 

33  04  N 

OAY 

21 

DATA  use 

1 

BAROMETR  1024. B 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE  46 

LONG 

047  57  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/2 

CL/TR 

/2  7 

HEATHER 

XI 

GRIG  E58  G08 

1 

SQUARE  57 

castnuh/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

1 GT  P NO 2 

N03 

S 10  3 

PH 

12.2 

08  S 

00000 

22.53 

36.223 

25.02 

1530  .2 

12.2 

OBS 

000  34 

20.14 

36.321 

25.75 

1524.6 

12.2 

G8S 

00053 

18.42 

36.337 

26.21 

1520.2 

12.2 

OBS 

00083 

17.01 

36.314 

26.54 

1516.5 

12.2 

OBS 

00107 

16.64 

36.294 

26.61 

1515.8 

12.2 

OBS 

00161 

16.00 

36.205 

26.64 

1514.6 

12.2 

OBS 

00215 

15.13 

36.054 

26.77 

1512.6 

12.2 

OBS 

00323 

13.80 

35.836 

26.89 

15G9.9 

12.2 

06  S 

T 00432 

12.18 

35.585 

27.03 

1505.9 

12.2 

OBS 

00540 

10.33 

35.349 

27.19 

1500.9 

12.2 

OBS 

T 00648 

08.41 

35. *17 

2 7.4C 

1495.4 

12.2 

OBS 

00871 

06.61 

35.231 

27.67 

1452.2 

12.2 

OBS 

T01088 

04.84 

35.048 

27.75 

1468.4 

12.2 

OBS 

T01637 

03.96 

34.991 

27.80 

1493.9 

14.0 

OBS 

T 01860 

03.  72 

34.979 

27.82 

1456.6 

14.0 

OBS 

T02352 

03.33 

34.977 

27.86 

150^.4 

14.0 

OBS 

T02850 

03.00 

34.957 

27.87 

1510.5 

14.0 

OBS 

03353 

02.54 

34.932 

27.85 

1517.2 

14.0 

OBS 

T03669 

02.35 

34.917 

27.90 

1521.8 

14.0 

OBS 

T037o7 

02.28 

34.912 

27.90 

1523.4 

REFID  31  1870 

YEAR 

1971 

BOTDP  04298 

AIR 

TEMP  21.4 

OIR  FGT  PER 

MIND-DIR 

06 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CGNSEC  0009 

MONTH  06 

SHIP  BX 

MET 

BULB  16.2 

36 

2 3 

MlND-SPD 

02 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  06  N 

DAY 

22 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.1 

SEA 

MIND-FGR 

our at i on 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  57  M 

HCUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/2 

CL/TR 

MEATHEP 

XI 

CPIG  E56  009 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03 

SIG3 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

22.59 

36.230 

25.00 

1 5 jO .4 

12.0 

OBS 

00025 

20.80 

36.306 

25.56 

1526.2 

12.0 

OBS 

00049 

18.60 

36.339 

26.  16 

1520.6 

12.0 

OBS 

000  74 

17.06 

36.313 

26.52 

1516.5 

12.0 

OBS 

00098 

16.69 

36.297 

2o.60 

1515.8 

12.0 

OBS 

00148 

16.12 

36.221 

26.68 

1514.8 

12.0 

OBS 

00202 

36.094 

12.0 

OBS 

00301 

14.14 

35.892 

26.86 

1510.7 

12.0 

OBS 

T 003  99 

12.72 

35.658 

26.98 

1507.3 

12.0 

OBS 

00503 

10.91 

35.414 

27.13 

1502.4 

12.0 

OBS 

T 006  01 

09.07 

35.247 

27.32 

1497.2 

12.0 

OBS 

00799 

07.20 

35.286 

27.64 

1493.4 

12.0 

OBS 

TO  1001 

05.32 

35.088 

27.73 

1489.0 

12.0 

OBS 

T01506 

04.07 

34.986 

27.75 

1492.1 

«••• 


REF  ID 

31 

1870 

YEAR 

1971 

* BOTDP  04460 

AIR  TEMP 

21.9 

OIR  HGT 

PER 

MIND-OIR  28 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0010 

MONTH 

06 

SHIP  BX 

met  bulb 

17.7 

01  1 

3 

MINO-SPO  01 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02 

N 

DAY 

23 

OATA  USE 

1 

BAROMETR 

1028.3 

SEA 

MIND-FOR 

OURATIGN 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

08 

M 

hour 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

3/6 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E58  010 

1 

SQUARE 

58 

castnum/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P NO 2 

NOi  SIJ3 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

22.74 

36.297 

25.01 

1530.8 

12.0 

OBS 

00025 

21.99 

36.287 

25.22 

1529.3 

12.0 

OBS 

00050 

18.00 

36.315 

26.30 

1518.9 

12.0 

CBS 

00075 

16.91 

36.308 

26.56 

1516.1 

12.0 

OBS 

00100 

16.72 

36.302 

26.60 

1515.9 

12.0 

OBS 

00150 

16.38 

36.271 

26.65 

1515.7 

12.0 

OBS 

T 002  06 

15.44 

36.111 

26.75 

1513.5 

12.0 

OBS 

00306 

13.92 

35.860 

26.89 

1510.0 

12.0 

OBS 

T 00407 

12.54 

35.644 

27.00 

1506.8 

12.0 

uBS 

00513 

10.55 

35.389 

27.18 

l 5CI .3 

12.0 

OBS 

TO 06  1 3 

08.91 

35.247 

27.35 

1496.8 

12.0 

OBS 

008  15 

07.29 

35.282 

27.62 

1494.0 

12.0 

08  S 

T01021 

05.58 

35.135 

27.73 

1490.4 

12.0 

OBS 

TO  1 5 36 

04.05 

34.997 

27.80 

• •••a 

1492.6 

REFIO 

31  1870 

YEAR 

1971 

BOTDP  01652 

AIR 

TEMP  23.0 

OIR  HGT  PER 

MlNO-OI  R 

11 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  06 

SHIP  ex 

MET 

BULB  18.7 

49 

1 

MIND-  SPO 

02 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  04  N 

DAY 

24 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1029.3 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  05  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/5 

CL/TR 

/2  8 

HEATHER 

XI 

ORIG  E58  Oil 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

23.08 

36.292 

24.91 

1531 .6 

12.0 

08  S 

00025 

22.16 

36.266 

25.15 

1529.7 

12.0 

08S 

00050 

19.68 

36.284 

25.84 

1523.6 

12.0 

OBS 

00075 

17.47 

36.313 

26.43 

1517.8 

12.0 

OBS 

00100 

16.75 

36.305 

26.59 

1516.0 

12.0 

OOS 

00150 

16.48 

36.274 

26.63 

1516.0 

12.0 

DOS 

00205 

15.45 

36.109 

26.74 

1513.5 

12.0 

OOS 

00305 

14.12 

35.887 

26.86 

1510.7 

12.0 

OBS 

T00405 

12.73 

35.663 

26.98 

1507.4 

12.0 

OOS 

00510 

11.03 

35.430 

27.12 

1503.0 

12.0 

OBS 

7008 ll 

09.22 

.35.263 

27.31 

1497.9 

12.0 

OOS 

00811 

07.32 

35.273 

27.61 

1494.0 

12.0 

OOS 

T01018 

05.37 

35.098 

27.73 

1489.5 

12.0 

OBS 

T01533 

03.96 

34.979 

27.80 

1492.1 

••••••••••••••• 
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TABLE  XXXVII.— Continued 


REFID  31  1070 

YEAR 

1971 

BOTOP  04389 

AIR 

TEMP  22.9 

OIR 

hGT  PER 

WIND-DIR  20 

INST  NAnSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0012 

MONTH  06 

SHIP  BX 

WET 

BULB  19.5 

17 

0 3 

WIND-SPD  02 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  04  N 

OAY 

25 

DATA  USE  1 

0AROMETR  1026.9 

SEA 

wINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  00  W 

HOUR 

11.9 

AREA  05 

CL QUO  T/A  6/6 

CL/TP 

weather  XI 

ORIG  E 56  012 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OiPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEl 

OXYG  PG4 

TOT  P NO 2 N03 

S 1 33 

PH 

11.9 

OBS 

00000 

23.07 

36.226 

24.86 

1531 .5 

11.9 

OBS 

00025 

21.60 

36.263 

25.31 

1528.3 

11.9 

OBS 

00050 

16.59 

36.304 

26.14 

1520.6 

11.9 

OBS 

000  75 

17.11 

36.318 

26.52 

1d16 .7 

11.9 

08  S 

00100 

16.79 

36.308 

26.55 

1516.1 

11.9 

OBS 

00150 

16.55 

36.290 

26.63 

1516.2 

11.9 

OBS 

T 002 05 

15.64 

36.136 

26.72 

131*. 1 

11.9 

OBS 

00305 

14.04 

35.672 

26.87 

1510.4 

11.9 

OBS 

T 004  05 

12.50 

35.636 

26.99 

15C6.9 

11.9 

OBS 

00510 

10.26 

35.329 

27.18 

1500.1 

11.9 

OBS 

T 006 1 0 

08.60 

35.217 

27.37 

1495.5 

11.9 

OBS 

00B10 

07.07 

35.271 

27.64 

1453.0 

11.9 

OBS 

TO  10 15 

05.61 

35.183 

27.74 

1451 .3 

11.9 

OBS 

01525 

04.  10 

34.985 

27.79 

1452.6 

REF  1 D 31  1870 

YEAR 

1971 

BOTDP  04461 

A I R 

TEMP  22.7 

DIR  HOT  PLfV 

wiNG-DIR 

20 

INST  NANScN  CAST 

TEN  SQ  l 

206 

CCNSEC  0013 

MONTH  06 

SHIP  BX 

wET 

BULB  19.6 

20 

1 2 

WIND-SPD 

11 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  00  N 

DAY 

26 

DATA  USE  1 

baPOMETR  1025.7 

SEA 

wIND-FJR 

DURATION 

2 

SQUARE 

4R 

LONG  048  03  H 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/a  8/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E50  013 

1 

SQUARE 

58 

C A S TNUM/ TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEL 

UXYG 

Pu4 

TCT  P NO 2 N03 

S 10  3 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

23.28 

36.221 

24.80 

1532.1 

12.2 

OBS 

00029 

20.  18 

36.255 

25.72 

1524  .o 

12.2 

OBS 

000  54 

17.84 

36.306 

26.33 

1 3 18 . 5 

12.2 

OBS 

00083 

16.88 

36.31 j 

26.57 

1516.1 

12.2 

CBS 

00108 

16.57 

36.25  8 

26.63 

1515.6 

12.2 

OBS 

00162 

15.90 

3o.l83 

26. 7C 

1514.3 

12.2 

OBS 

T00216 

15.31 

36.086 

26.76 

1 5 1 j .2 

12.2 

OBS 

00325 

13.87 

35.858 

26.85 

1510.1 

12.2 

OBS 

T00433 

11.67 

35.508 

27.06 

15C4.1 

12.2 

OBS 

00542 

09.79 

35.287 

27.23 

1450.9 

12.2 

OBS 

T00651 

00.21 

35.207 

27.42 

1454.7 

12.2 

OBS 

006  74 

06.39 

35.194 

27.68 

1451 .3 

12.2 

OBS 

T 01092 

04.99 

35.066 

27.75 

1489.1 

12.2 

OBS 

01638 

04.07 

34.996 

27.80 

1494  .4 

REF  10 

3\ 

1870 

YEAR 

1971 

BOTDP  03383 

AIR  TEMP 

23.4 

DIR  HyT  PER 

WIND-01R 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

06 

SHIP  8X 

WET  BULd 

21.1 

2C  2 3 

WIND-SPO 

15 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

4 

l AT 

35 

03 

N 

OAY 

27 

DATA  USE  l 

0AROMETR 

1023.2 

St  A 

WlND-FuR 

DURA  TION 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

05 

W 

HOUR 

12.5 

AREA  05 

ll Cud  t/a 

8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 58  014 

l SQUARE 

^.e 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNUPTH  SND  VEL  JXYC- 

PU4  TGT  P N02  N03  SIJ3  PH 

12.5 

OBS 

000  00 

23.24 

36.222 

24.81 

1532.0 

12.5 

OBS 

00029 

20.51 

36. 284 

25.62 

1525.5 

12.5 

OBS 

00053 

18.10 

36.322 

26.28 

1519.2 

12.5 

OBS 

00081 

16.86 

36.314 

26.57 

1516.0 

12.5 

OBS 

00105 

16.65 

36.312 

20.62 

1515.8 

12.5 

OBS 

001  57 

16.09 

36.217 

26.68 

1514.8 

12.5 

OBS 

00209 

36.104 

12.5 

OBS 

00314 

14.10 

35.880 

26.66 

1510.7 

12.5 

OBS 

T00418 

12.65 

35.048 

26.98 

1507.4 

12.5 

OBS 

00522 

10.51 

35.J63 

27.16 

1501  .3 

12.5 

OBS 

T 00625 

08.53 

35.209 

27. 3e 

1495.5 

12.5 

OBS 

008  36 

07.06 

35.273 

27.65 

1453 .4 

12.5 

OBS 

TO  1043 

04.95 

35.038 

27.73 

1480.1 

REF  1 0 31  1870 

YEAR 

1971 

BOTDP  04115 

AIR 

TEMP  23.3 

DIR 

hgt  PER 

wINO-DI R 

2c 

INST  NANSEN  CAST 

Tc 

N SQ  1206 

CONSEC  0015 

MONTH  06 

SHIP  BX 

WET 

BULB  21.7 

22 

4 2 

KlNO-SPO 

20 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  04  N 

DAY 

28 

DATA  USE 

1 

BARGMETP  1019.8 

SEA 

WIND-FOR 

CURAT IGN 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  58  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  B/c 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E58  015 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TcMP 

SAL 

sigma-t 

DYNOPTh 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TCT  P NO*  N03 

S 10  3 

PH 

12.3 

OBS 

000  0., 

23.25 

36.214 

24.80 

1532  .0 

12.3 

OBS 

00028 

20.67 

36.264 

25.56 

1525.9 

12.3 

OBS 

000  51 

18. 14 

36.295 

26.25 

1519.3 

12.3 

OBS 

00078 

16.93 

36.305 

26.55 

151a.2 

12.3 

OBS 

00101 

16.61 

36. 302 

26.62 

1515.6 

12.3 

OBS 

00152 

15.93 

36.186 

26.65 

1514.2 

12.3 

OBS 

T 002 02 

15.28 

36.076 

26.76 

1512.9 

12.3 

OBS 

00303 

13.85 

35.  841 

26.85 

1509.7 

12.3 

OBS 

T 004 04 

12.43 

35.625 

27.01 

1506.4 

12.3 

OBS 

00506 

10.56 

35.415 

27.12 

1502.7 

12.3 

OBS 

T 006  09 

09.03 

35.243 

27.32 

1457.1 

12.3 

OBS 

00822 

07.19 

35.290 

27.64 

1453.7 

12.3 

OBS 

TO  1029 

05.44 

35.134 

27.75 

1490.0 
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TABLE  XXX VIII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  30  June  1971  - 24  July  1971,  pre- 


pared  from  NODC  listing  No.  31  - 

1917. 

AEFID  31  1917 

YEAR 

1971 

BOTOP  02743 

A|R 

TEMP  22.5 

DIR 

HGT  PEP 

W1ND-DIR 

19 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC  0001 

MONTH  07 

SHIP  A 1 

WET 

BULB  17.5 

03 

2 3 

WIN  0-  SPG 

04 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

CAT  34  49  N 

OAY 

02 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1027.2 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2 SQUARE 

48 

LONG  049  37  W 

HOUR 

20.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A  6/2 

CL/TR  /34 

WEATHER 

XI 

GRIG  E59  001 

1 SQUARE 

49 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OERTM 

TEMP 

SAl 

SIGMA-T 

DY40PTH 

SNu  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02  N03 

S 103  PH 

20.5 

OBS 

000  00 

23.17 

36.313 

24. 9C 

1531  .9 

20.5 

OBS 

00025 

36.234 

20.5 

OBS 

00050 

18.25 

36.357 

26.2  7 

1519.7 

20.5 

OBS 

000  76 

l 7.49 

36. 384 

26.47 

1517.9 

20.5 

OBS 

00101 

17.04 

36.348 

26.56 

1517.0 

20.5 

OBS 

00151 

16.90 

36.353 

26.59 

1517.4 

20.5 

OBS 

00206 

16.72 

36.328 

26.6  2 

1517.7 

20.5 

OBS 

00307 

15.63 

.*6.104 

26.70 

1515.8 

20.5 

CBS 

T00409 

14.  72 

35.962 

26.75 

1514.4 

20.5 

OBS 

00515 

13.29 

-*5.74  2 

26.93 

1511 .2 

20.5 

OBS 

T 006  1 6 

11.51 

35.497 

27.05 

1506.5 

20.5 

OBS 

00819 

07.83 

35.176 

27.46 

1456.0 

20.5 

OBS 

T01025 

05.40 

35.025 

27.67 

1489.6 

20.5 

OBS 

T01542 

04.21 

35.012 

27.75 

* •*«***! 

1493.4 

*« 

REE  ID 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTDP  04572 

AIR 

TEMP  23.5 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

22 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  07 

SHIP  A I 

WET 

BULB  18.3 

03 

1 3 

WINO-SPD 

06 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

03 

DATA  USE 

l 

BAROMETR  1026.9 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03  W 

HOUR 

13.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E59  002 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

S 103 

PH 

13.8 

OBS 

00000 

23.  10 

36.285 

24.90 

1531.7 

13.8 

OBS 

00030 

36.282 

13.8 

OBS 

00055 

18.59 

36.317 

26.15 

1520.7 

13.8 

OBS 

00085 

16.97 

36.295 

26.53 

1516.4 

13.6 

OBS 

001  10 

36.289 

13.8 

OBS 

00166 

15.69 

36.158 

26.73 

1513.7 

13.8 

OBS 

00221 

15.02 

36.047 

26.75 

1512.4 

13.8 

OBS 

003  31 

13.8* 

35.866 

26.91 

1510.2 

13.8 

OBS 

T 00442 

11.99 

35.56C 

27.04 

1505.4 

13.8 

OBS 

00552 

09.84 

35.300 

27.23 

1499.2 

13.8 

OBS 

T00663 

08.  17 

35.232 

27.45 

1454.8 

13.8 

OBS 

008  90 

05.70 

35.177 

27.75 

1488.8 

13.8 

OBS 

T011  12 

04.68 

35.022 

27.75 

1488.1 

13.8 

OBS 

TO  1666 

03.87 

34.982 

27.81 

1494.0 

REFID 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTOP  03840 

AIR  TEMP 

22.8 

DIR  HGT 

PER 

WIND-DIR 

02 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0003 

MONTH 

07 

SHIP  A I 

WET  BULB 

20.  G 

31  2 

3 

WIND-SPD 

12 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

DAY 

05 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1022.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

03  N 

HOUR 

12.8 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E59  003 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  PD 4 TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.8 

OBS 

00000 

23.15 

36.203 

24.82 

1531  .7 

12.8 

OBS 

00027 

22.23 

36.237 

25.  1 1 

1529.9 

12.8 

OBS 

00050 

19.85 

36.294 

25.81 

1524.1 

12.8 

OBS 

000  7 7 

17.34 

36.310 

26.45 

1517.4 

12.8 

OBS 

00100 

16.72 

36.293 

26.55 

1515.9 

12.8 

OBS 

00150 

16.  10 

36.215 

26.68 

1514.8 

12.8 

OBS 

00201 

15.05 

36.049 

26.79 

1512.1 

12.8 

OBS 

00304 

13.  78 

35.839 

26. 9C 

1509.5 

12.8 

OBS 

00406 

12.35 

35.616 

27.02 

1506.1 

12.6 

OBS 

00510 

10.74 

35.403 

27.15 

1501 .9 

12.8 

OBS 

T 006  1 4 

09.08 

35.260 

27.33 

1497.4 

12.8 

OBS 

00827 

06.25 

35. 106 

27.63 

1 4 89 . 9 

12.8 

OBS 

01035 

04.93 

35.034 

27.73 

1487.9 

12.8 

OBS 

TO 1 564 

03.92 

34.980 

27.80 

• •••a 

1492.5 

511 


TABLE  XXXVIII.— Continued 


REFIO  31  1917 

YEAR 

1971 

BOTDP  04646 

A I P 

TEMP  22.0 

OIR  HOT  PER 

WlND-OIR 

09 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

C0NS6C  0004 

KQNTH  07 

SHIP  A 1 

WET 

BULB  16.0 

09 

2 2 

WINO-SPD 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  51  N 

OAY 

06 

DATA  USE  1 

8ARGMETR  1028. 0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

ICNG  C48  07  W 

HOUR 

12.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

/2  9 

HEATHER 

XI 

ORIG  E59  004 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNC  VEL 

OXYG 

P04 

T OT  P N02 

NOi 

S 103 

PH 

12.7 

08  S 

00000 

23.04 

36.254 

24.89 

1531  .5 

12.7 

08  S 

00025 

21.54 

36.293 

25.35 

1528.2 

12.7 

08  S 

00049 

17.86 

36.336 

26.35 

1518.5 

12.7 

08  S 

000  74 

17.03 

36.328 

26.54 

151o.5 

12.7 

OBS 

00093 

16.  72 

36.313 

26.61 

1515.9 

12.7 

08  S 

00202 

15.60 

36.146 

26.74 

1514.0 

12.7 

OBS 

00300 

14.27 

35.934 

26.8  7 

1511  .1 

12.7 

OBS 

00399 

13.03 

35.729 

26.9  7 

1508.4 

12.7 

OBS 

00503 

10.95 

35.426 

27.13 

1502  .6 

12.7 

OBS 

T0Q601 

09.21 

35.265 

27.31 

1497.7 

12.7 

OBS 

00798 

06.84 

35.183 

27.61 

1491  .8 

12.7 

CBS 

00999 

05.2* 

35.073 

27.73 

1488.5 

12.7 

OBS 

T 0 1499 

04.14 

34.986 

27.78 

1492.3 

REFIO  31  1917 

YEAR 

1971 

BOTDP  08229 

AIR 

TEMP  23.7 

OIR 

hGT  Pc R 

WIN  0-01 R 

08 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0005 

MONTH  07 

SHIP  A I 

WET 

BULB  18.9 

08 

2 * 

WIND-SPD 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  57  N 

OAY 

07 

DATA  USE  1 

bARGMETR  1030.2 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  57  H 

HOUR 

12.7 

AREA  05 

CLOUD  T/a  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E59  005 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IMF 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNU  VEL 

OXYG 

PQ4 

TCT  F N02 

NU3 

S 103 

PH 

12.7 

OBS 

000  00 

22.88 

36.305 

24.98 

1531  .2 

12.7 

OBS 

00024 

22.47 

36.297 

25.09 

1530.5 

12.7 

OBS 

00049 

18.28 

36.325 

26.23 

1519.7 

12.7 

OBS 

00073 

17.27 

36.326 

26.48 

1517.1 

12.7 

UBS 

00097 

16.91 

36.304 

2o.  5 5 

1516.4 

12.7 

OBS 

00146 

16.  55 

36.294 

26.63 

1516.2 

12.7 

CBS 

T00199 

15.80 

36.174 

26.7  1 

1514.6 

12.7 

OBS 

00296 

14.33 

35.928 

26.85 

1511  .2 

12.7 

OBS 

T00393 

12.93 

35.700 

26.97 

15C8.0 

12.7 

OBS 

004  96 

11.  18 

35.453 

27.11 

1503.3 

12.7 

OBS 

T00594 

C9.26 

35.266 

27.30 

1497.8 

12.7 

OBS 

00791 

06.73 

35.149 

27.59 

1491  .2 

12.7 

OBS 

T 0099 3 

05.35 

35.098 

27.73 

1489.0 

12.7 

CBS 

T 014  99 

04.02 

34.987 

27.80 

1491.6 

** 

REFIO 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTDP  04755 

AIR 

TEMP  29.4 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

11 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

l 07 

SHIP  A I 

WET 

BULB  25.6 

11 

1 2 

WINO-SPD 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

08 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.8 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

LONG 

047 

57  W 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

/3  5 

HEATHER 

XI 

ORIG  E59  006 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.9 

UBS 

00000 

23.21 

36.280 

24.86 

1532  .0 

12.9 

GBS 

00027 

*2.46 

36.279 

25.08 

1530.5 

12.9 

OBS 

0Q0  50 

17.93 

36.324 

26.32 

1518.7 

I2.o 

UBS 

00077 

16.86 

36.310 

26.57 

1516.0 

12.9 

OBS 

00100 

16.74 

36.313 

26.60 

1516.0 

12.9 

OBS 

00151 

16.43 

36.275 

26.64 

1513.9 

12.9 

OBS 

T00201 

15.44 

36.105 

26.75 

1513.4 

12.9 

UBS 

00303 

14.19 

35.895 

26 . 86 

1510.9 

12.9 

OBS 

00404 

13.00 

35.712 

26.96 

1508.4 

12.9 

OBS 

00506 

11.12 

35.429 

27.11 

1503.2 

12.9 

OBS 

T 00b 10 

C9.  19 

35.261 

27.31 

1497.8 

12.9 

06  S 

008*1 

06.99 

35.238 

27.63 

1492  .8 

12.9 

OBS 

T01030 

05.50 

35.128 

27.74 

1490.2 

* 

REFIO 

31 

1917 

YEAR  1971 

BOTDP 

03109 

AIR  TEMP 

29.9 

OIR  HGT 

PER 

WIND-OIR  12 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH  07 

SHIP 

A I 

HET  BULB 

21.9 

11  0 

2 

W1N0-SP0  05 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

07  N 

OAY  11 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1024.0 

SEA 

WINO-FOR 

OURATION 

2 SQUARE  4t 

LONG 

048 

00  W 

HOUR  12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E59  007 

1 SQUARE  SR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  T OT  P 

N02 

N03 

SI03 

PM 

12.8 

OBS 

00000 

23.58 

36.330 

24.75 

1532.9 

12.8 

OBS 

00024 

22.82 

36.329 

25.01 

1531.4 

12.8 

OBS 

00048 

20.22 

36.317 

25.73 

1525.1 

12.8 

OBS 

00072 

17.12 

36.320 

26.52 

1516.7 

512 


TABLE  XXXVIII.— Continued 


REF  10 

31 

1917 

YEAR  1971 

BOTOP  03931 

AIR  TEMP  24.7 

DIP  HGT 

PER 

WlND-OIR 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1 206 

CONSEC 

0008 

MONTH  07 

SHIP  A 1 

met  euie  2i.o 

11  3 

2 

WlNC-SPD 

07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

♦ 

LAT 

35 

01  N 

OAY  12 

OATA  USE  1 

BARCMETR  1023.4 

SEA 

WlND-ROR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  * 

HOUR  17.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR 1G  E59  008 

l 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LV1  T YP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

17.1 

oes 

◦0000 

23.93 

36.275 

24.o5 

1533.7 

17.1 

DBS 

00025 

22.90 

36.280 

24.9  5 

1531  .6 

17.1 

OBS 

000  50 

18.91 

36.324 

26.07 

1521.5 

17.1 

08S 

00075 

17.34 

17.1 

UBS 

001  00 

16.88 

36.315 

26.57 

1516.4 

17.1 

CBS 

00150 

16.65 

36.306 

26.62 

1516.5 

17.1 

OBS 

T 00205 

15.62 

36.134 

26.72 

1514.1 

17.1 

UBS 

00305 

14.37 

35.934 

26.85 

1511 .5 

17.1 

OBS 

T00405 

13.25 

35.770 

26.96 

1509.3 

22.2 

OBS 

TO  194  3 

03.68 

34.973 

27.82 

1497.9 

22.2 

OBS 

T02438 

03.27 

34.967 

27.85 

1504.6 

22.2 

OBS 

02931 

02.68 

34.938 

27.87 

1511.4 

22.2 

OBS 

T03705 

02.37 

34.901 

27.  88 

1522.6 

22.2 

OBS 

T03804 

02.27 

34.899 

27.89 

1523.9 

REFID 

31 

1917 

YEAR  1971 

0OTDP  04022 

AIR  TEMP 

23.9 

OIR  HwT 

PER 

WlMG-OIR 

IT 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  07 

SHIP  A I 

w£T  BULB 

22.2 

11  0 

2 

WlND-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

03 

N 

DAY  13 

OATA  USE 

1 

BAROMETR 

1022.4 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

C4  8 

00 

W 

HOUR  12.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/a 

8/5 

CL/TR 

/3  8 

MEA  THER 

XI 

ORIG  E59  009 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLT  YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TCT  P N02 

N03 

S 1 03 

PH 

12.9 

OBS 

00000 

23.81 

36.288 

24.69 

1533.4 

12.9 

OBS 

00024 

21.97 

36.283 

25.22 

1529.2 

12.9 

UBS 

00049 

17.48 

36.322 

2o.43 

1517.4 

12.9 

CBS 

00073 

16.96 

36.315 

26.55 

1516.2 

12.9 

OBS 

00098 

16.76 

36.310 

26.59 

1516.0 

12.9 

OBS 

T 00200 

15.88 

36.187 

26.  71 

1514.9 

12.9 

OBS 

00298 

14.56 

35.961 

26.83 

1512.1 

12.9 

OBS 

T 00396 

13.43 

35.772 

2o.92 

1509.8 

12.9 

OBS 

004  99 

11.49 

35.492 

27.09 

1504.5 

12.9 

OBS 

TO  05  9 7 

09.53 

35.290 

27.28 

1498.8 

12.9 

OBS 

00792 

07.33 

35.248 

27.59 

l -#93 . 7 

12.9 

OBS 

T 00993 

05.73 

35.14C 

27.72 

1490.6 

12.9 

OBS 

T 01493 

04.06 

34.978 

27.78 

1491.9 

****** 

********* 

REFID 

31 

1917  YEAR 

1971 

BOTOP  04755 

AIR  TEMP  24.4 

DIR  HGT 

PER 

WING-OIR 

23 

inst 

NANStN 

CAST 

TcN  SQ  1206 

CONSEC 

0010  MuNTH 

07 

SHIP  A I 

WET  BULB  23.3 

22  2 

2 

WINC-SPO 

1 3 

TRACE 

OIR 

5 SOUARE 

4 

LAT 

35 

01  N DAY 

15 

DATA  USE  l 

BAROMETR  1023.4 

SEA 

WlND-FoR 

DURATION 

2 SOUARE 

46 

LONG 

047 

47  M HCUR 

12.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A  6/2 

CL/TR 

/36 

WEATHER 

XI 

CRIo 

E59  010 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME  LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

Pj4 

TGT  p 

NO* 

N03 

S!C3  PH 

12.9 

OBS 

00000 

24.00 

36.303 

24.65 

1533.9 

12.9 

OBS 

00026 

21.32 

36.305 

25.42 

1527.6 

12.9 

GBS 

00047 

18.28 

36.322 

26.23 

1519.7 

12.9 

OBS 

00072 

17.15 

36.350 

26.53 

1516.8 

12.9 

UBS 

00091 

16.87 

36.320 

26.5  8 

1516.2 

12.9 

GBS 

00139 

16.50 

36.278 

26.63 

1515.9 

12.9 

GBS 

T00185 

15.96 

36.185 

26.65 

1514.9 

12.9 

UBS 

002  76 

14.81 

35.986 

2o.75 

1512.5 

12.9 

OBS 

00366 

13.71 

35.819 

26. 9C 

1510.2 

12.5 

OBS 

00453 

12.28 

35.596 

27.02 

1506.6 

12.9 

OBS 

T 00540 

10.78 

35.405 

27.15 

1502.6 

12.9 

GBS 

00717 

08.11 

35.214 

27.45 

1495.4 

12.9 

OBS 

T 00889 

06.26 

35.135 

27.65 

1451 .0 

REF  ID 

31 

1917 

YcAR  1971 

BOTOP  03658 

AIR  TEMP 

25.2 

OIR  HGT 

PER 

WlMO-JlR 

22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1 *06 

CuNSEC 

0011 

MONTH  07 

SHIP  A I 

*ET  bulb 

23.9 

22  1 

2 

WIND-SPU 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

06 

N 

DAY  16 

DATA  USE  l 

oARONETk 

1028.1 

SEA 

rflND-FTR 

OURATICN 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

55 

M 

HOUR  13.4 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/2 

CL/TR 

WEA  THER 

XI 

CRIG  c 59  Cll 

1 

SQUARE 

57 

CASTNOM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P NO? 

NOi 

S 103 

PH 

13.4 

OBS 

00000 

24.28 

36.276 

24.54 

1534.5 

13.4 

OBS 

00028 

*2.50 

36.277 

25.06 

1530.  o 

13.4 

OBS 

00052 

18.26 

3o.342 

26.25 

1519.7 

13.4 

UBS 

CQ081 

17.07 

36.312 

26.52 

1516.7 

13.4 

OBS 

00105 

16.82 

3o.310 

26. 5e 

151o.3 

13.4 

OBS 

00150 

16.52 

36.282 

26.63 

1516.2 

13.4 

OBS 

00212 

15.93 

36.186 

26.69 

1515.2 

13.4 

OBS 

00317 

14.47 

35.939 

26. 83 

1512.1 

13.4 

OBS 

T00423 

12.90 

35.690 

26.97 

150B.3 

13.4 

OBS 

00529 

IC.97 

35.427 

27.  1 3 

1503.1 

13.4 

OBS 

T00636 

C9.10 

35.239 

27.31 

1497.8 

13.4 

OBS 

00854 

07.  15 

35.242 

27.61 

1494.0 

13.4 

OBS 

TO  1068 

05.61 

35.126 

27.72 

1491 .3 

13.4 

JBS 

T 0 160  0 

03.98 

34.971 

27.79 

1493.5 

513 


TABLE  XXXVIII.— Continued 


REF  1 0 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTOP 

04  755 

AIR  TEMP 

25.0 

CONSEC 

0012 

MONTH 

07 

SHIP 

AI 

WET  BULB 

*3.3 

LAT 

34 

50  N 

DAY 

17 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1028.1 

LONG 

048 

03  W 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/1 

CASTNUM/TIME 

LVLT YP 

DEPTH 

Temp 

SAL 

SIGMA -7 

13.0 

DBS 

OOCOO 

24.67 

36.299 

24.44 

13.0 

CBS 

00029 

22.66 

36.234 

24.99 

13.0 

UBS 

00053 

18.58 

36.316 

26.  1 5 

13.0 

oas 

00082 

17.06 

36.302 

26.52 

13.0 

DBS 

00106 

16.77 

36.296 

26.58 

13.0 

OBS 

00160 

16.51 

36.274 

26.63 

13.0 

DBS 

T00213 

15.81 

36.156 

26.70 

DIR  HOT  PER  wIND-DIR  18  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1406 

80  0 3 WIND-SPO  06  TRACE  OIR  S SQUARE  2 

SEA  W1ND-FL.R  OURATIuN  2 SQUARE  <.8 

CL/TP  WEATHER  X4  ORIb  E59  012  1 SuUARE  48 


DVNOPTH  SND  VEL  OXYG  PDA  TOT  P N02  NC3  SI03  PH 

1535.5 
1531 .0 

1520.6 

1516.6 
1516.2 
1516.2 
1514.8 


REF  1 0 31  1917  YEAR  1971 

CONSEC  0013  MONTH  07 

CAT  35  01  N DAY  18 
LONG  047  54  W HOUR  13.1 


BOTOP  04023  AIR  TEMP  26.7 
SHIP  A I WET  BULB  23.3 
DATA  USE  1 BAROMETR  1026.1 
AREA  05  CL QUO  T/A  8/3 


DIR  t-GT  PER  WIND-DIR  25 

27  1 2 WIND-SPO  06 

SEA  WIND-FOR 

CL/TP  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  5 SQUARE  4 
DURATION  2 SQUARE  46 
CRIG  E59  013  1 SQUARE  57 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.1 

OBS 

00000 

24.78 

36.270 

24.39 

13.1 

OBS 

00028 

21.23 

36.303 

25.44 

13.1 

OBS 

00052 

17.76 

36.515 

2 6.36 

13.1 

OBS 

00080 

16.91 

36.305 

26.55 

13.1 

06  S 

00104 

16.76 

36.299 

26.59 

13.1 

OBS 

00157 

16.49 

36.275 

26.63 

13.1 

OBS 

T00210 

15.94 

36.183 

26.69 

13.1 

uBS 

00316 

14.60 

35.932 

2 o.80 

13.1 

OBS 

T 00422 

12.96 

35.707 

46.96 

13.1 

OBS 

005  30 

10.81 

35.399 

27.14 

13.1 

OBS 

OOo  38 

09.11 

35.242 

27.31 

13.1 

UBS 

00859 

06.42 

35.140 

27.63 

li.l 

OBS 

T01076 

04.89 

35.025 

27.73 

13.1 

OBS 

TO  1624 

03.93 

34.969 

27.79 

DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TOT  P NO 2 N03  SI03  PH 

1535.7 

1527.4 

1518.2 

1516.2 
1516.1 

1516.1 

1515.2 

1512.4 
1508.6 

1502.5 
1497.9 
1451.1 

1488.4 

1453.5 


REFID  31  1917  YEAR  1971  BOTDP  03566  AIR  TEMP  25.6 
CONSEC  0014  MONTH  07  SHIP  AI  WET  BULB  23.3 
LAT  35  00  N DAY  19  OATA  USE  1 BAROMETR  1026.1 
LONG  041  45  » HOUR  19.0  AREA  05  CLOUO  T/A  8/2 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

19.0 

OBS 

00000 

25.20 

36.311 

24.29 

19.0 

OBS 

00029 

20.96 

36.318 

25.53 

19.0 

OBS 

00053 

18.24 

36.342 

26.26 

19.0 

OBS 

00082 

17.18 

36.272 

26.46 

19.0 

OBS 

00106 

16.61 

36.188 

26.54 

19.0 

OBS 

00159 

16.04 

36.175 

26.66 

19.0 

OBS 

T00212 

15.37 

36.070 

26.73 

19.0 

OBS 

00318 

14.35 

35.913 

26.83 

19.0 

OBS 

T00425 

12.82 

35.668 

26.96 

19.0 

OBS 

00531 

11.  16 

35.437 

27.10 

1V.0 

OBS 

T 006 38 

08.96 

35.236 

27.33 

19.0 

OBS 

00856 

06.25 

35.102 

27.62 

19.0 

OBS 

T01068 

04.85 

34.999 

27.71 

DIR  hGT  PER  WIND-DIR  28  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

27  1 2 WIND-SPD  07  TRACE  DIR  5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOR  QURAT ION  2 SQUARE  4b 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E59  014  l SQUARE  57 


DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1536.8 

1526.7 

1519.7 

1517.0 

1515.6 

1514.7 

1513.3 
1511  .7 

1508.1 

1503.8 

1497.3 

1490.3 

1488.0 


REF  10 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTDP  04572 

AIR  TEMP 

26.7 

CONSEC 

0015 

MONTH 

07 

SHIP  AI 

WET  BULB 

23.1 

LAT 

35 

01 

N 

OAY 

20 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1027.4 

LONG 

048 

03 

W 

HOUR 

18.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.9 

OBS 

00000 

25.73 

36.323 

24.14 

18.9 

OBS 

00025 

22.99 

36.260 

24.91 

18.9 

OBS 

00049 

18.61 

36.327 

26.15 

18.9 

OBS 

00074 

17.19 

36.336 

26.51 

18.9 

OBS 

00099 

16.77 

36.313 

26.59 

18.9 

OBS 

00149 

16.56 

36.498 

26.63 

18.9 

OBS 

T00203 

15.77 

36.1o6 

2o.71 

18.9 

OBS 

00303 

14.44 

35.942 

26.84 

18.9 

OBS 

00402 

13.00 

35.711 

26.96 

18.9 

OBS 

00507 

11.36 

35.454 

27.08 

18.9 

OSS 

T 006 06 

09.38 

35.266 

27.28 

18.9 

OBS 

00805 

06.96 

35.170 

27.58 

18.9 

OBS 

T01009 

05.03 

35.024 

27.71 

DIR  HGT  PER  WIND-DIR  31  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

27  2 2 WIND-SPD  05  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  wIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  48 

CL/TR  /39  WEATHER  XI  ORIG  E59  G15  1 SQUARE  58 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TCT  P N02  N03  SI03  PH 

1538.0 

1531 .8 

1520.6 

1516.9 

1516.1 

1516.2 

1514.6 

1511.7 

1508.3 

1504.1 

1498.4 

1492.4 

1487.8 


514 


1 


TABLE  XXXVIII.— Continued 


REMO 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTOP  04846 

AIR 

TEMP  25.0 

OIR  HGT  PER 

mINO-OIR 

36 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH  07 

SHIP  A 1 

WET 

BULo  23.3 

29 

2 

MINO-SPO 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

54  N 

DAY 

21 

OATA  USE 

1 

BARONET R 1028.8 

SEA 

MI  NO- FUR 

DURATION 

2 

SOUAME 

49 

LONG 

048 

03  N 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  8/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 59  016 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

ovnupth 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.9 

08S 

00000 

25.20 

36.330 

24.31 

1536.8 

12.9 

OBS 

00029 

21.88 

36.274 

25.24 

1529.1 

12.9 

OBS 

00053 

18.12 

36.317 

26.27 

1519.3 

12.9 

OBS 

00081 

16.97 

36.299 

26.54 

1510.4 

12.9 

OBS 

00105 

16.77 

36.292 

20.58 

1516.1 

12.9 

OBS 

00158 

16.49 

36.278 

26.6  3 

1316.2 

12.9 

OBS 

T 002  1 1 

15.67 

36.136 

26.71 

1514.3 

12.9 

OBS 

00316 

14.23 

35.896 

26.85 

1511  .2 

12.9 

OBS 

00421 

12.82 

35. 68* 

26.48 

1508.0 

12.9 

OBS 

00526 

10.81 

35.403 

27.14 

1 502 .4 

12.9 

OBS 

T 006  3 1 

C9.01 

35.248 

27.33 

1457.4 

12.9 

OBS 

00848 

06.00 

35.059 

27.62 

1489.1 

12.9 

OBS 

f 01060 

05.13 

35.074 

27.74 

1489.2 

12.9 

OBS 

T01598 

03.97 

34.976 

27.79 

1453.3 

REF  ID 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTOP  02926 

AIR 

TEMP  *7.8 

OIR  HGT  Pc R 

MINO-OIR 

0 J 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SU  U06 

CONSEC 

0017 

MONTH  07 

SHIP  A 2 

*ET 

BULB  22.8 

35 

1 2 

MINO-SPD 

10 

TRACE  OIR 

5 

SwUARt 

LAT 

35 

03  N 

0 AY 

22 

OATA  USE 

1 

oAROMETR  1029.1 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048 

10  W 

HOUR 

11.7 

AREA 

05 

CLUUD 

T/A  8/6 

CL/TR 

/3  6 

MEATHER 

XI 

CRIG  E 59  017 

1 

Square 

58 

CASTNUN/T 1NE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

11.7 

OBS 

00000 

25.27 

36.327 

24.28 

1536.9 

11.7 

OBS 

00024 

22.43 

36.246 

25.06 

15  30.4 

11.7 

OBS 

00044 

18.65 

36.323 

26.14 

1520.7 

11.7 

OBS 

00068 

17.14 

36.312 

26.50 

1516.7 

11.7 

OBS 

00088 

16.79 

36.295 

26.58 

1515.9 

11.7 

OBS 

00132 

16.67 

36.297 

26.6  1 

1516.3 

11.7 

OBS 

T00176 

16.07 

36.208 

26.68 

1515.1 

11.7 

OBS 

00262 

14.44 

35.936 

26.83 

1511  .1 

11.7 

OBS 

T 00348 

13.71 

35.818 

26.90 

1509.9 

11.7 

OBS 

00436 

12.61 

35.846 

26.99 

1507.5 

11.7 

OBS 

T 00523 

10.89 

35.412 

27.13 

1502.7 

11.7 

OBS 

00704 

08.05 

35.211 

27.45 

1495.0 

11.7 

OBS 

T 00867 

05.60 

35.050 

27.60 

1488.2 

11.7 

OBS 

T01380 

04.16 

34.979 

27.77 

1490.4 

REF  10 

31 

1917 

YEAR 

1971 

BOTOP  03840 

AIR 

TEMP  25.1 

OIR  HGT  PER 

MlNO-DIR 

33 

INST  NANSEN 

CAST 

TtN  SO  1207 

CONSEC 

0018 

MONTH  07 

SHIP  A I 

MET 

BULB  22-2 

28 

2 3 

MINO-SPO 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

3 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

23 

OATA  USE 

1 

BAROMETP.  1028.1 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

0 50 

04  M 

HOUR 

13.8 

AREA 

05 

CLCUO 

T/A  8/2 

CL/TR 

MEA-THEK 

XI 

ORIG  E 59  018 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

UXYo 

PJ4 

TOT  P NU2 

N03 

S 103 

PH 

13.8 

OBS 

00000 

25.54 

36.334 

24.20 

1537.6 

13.8 

CBS 

00024 

22.77 

36.274 

24.99 

1531.2 

13.8 

OBS 

00048 

21.24 

36.394 

25.51 

1527.9 

13.8 

OBS 

00071 

19.77 

13.8 

OBS 

000  95 

18.93 

36.456 

26.17 

1522.4 

13.8 

OBS 

00142 

18.19 

3o.452 

26.35 

1521.1 

13.8 

OBS 

T 00 1 94 

17.72 

36.436 

26.46 

1520.6 

13.8 

OBS 

0Q289 

17.37 

36.424 

26.53 

1521 .1 

13.8 

OBS 

00384 

17.00 

36.372 

26.58 

1521 .5 

13.8 

OBS 

T00560 

15.20 

36.036 

26.74 

1518.5 

13.8 

OBS 

00737 

11.73 

35.494 

27.04 

1509.3 

13.8 

OBS 

00915 

08.04 

35.158 

27.41 

1498.3 

13.8 

OBS 

T01345 

04.52 

/ 

35.003 

27.75 

1491 .3 

515 


TABLE  XXXIX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  SPENCER  at  Ocean  Station  ECHO,  24  July  1971  - 17  August  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 1905. 


NEMO  31  1905 

YEAR 

1971 

60T0P  02400 

AIR 

TEMP  26.2 

OIR 

HGT  PER 

WIND-DIR 

34 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC  0001 

MONTH  07 

SHIP  SC 

WET 

BULB  22.6 

34 

2 2 

WIMD-SPD 

14 

TRACE  D ' ft 

5 

SGJARE 

2 

CAT  34  56  N 

OAV 

24 

DATA  USE 

1 

bAROMETR  1025.6 

SEA 

WIND-FOR 

OUR AT  ION 

2 

SQUARE 

48 

LOMG  04*  31  W 

HOUR 

16.7 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  £60  001 

1 

SQUARE 

48 

CASTN0M/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNJPTH 

SNO  VcL 

OXYG 

P04 

TCT  P NO* 

N03 

S 103 

PH 

16.7 

08  S 

00000 

25.47 

36.375 

24.26 

1537.5 

16.7 

06  S 

00026 

21.28 

36.319 

25.44 

1527.5 

16.7 

06S 

00048 

18.32 

36.315 

26.22 

1519.8 

16.7 

oes 

000  74 

17.14 

36.314 

26.51 

1516.8 

16.7 

OSS 

00095 

16.83 

36.319 

26.58 

1516.2 

16.7 

06  S 

00143 

16.49 

36.300 

26.65 

1515.9 

16.7 

oes 

00190 

15.86 

36.174 

26.70 

1514.6 

16.7 

oes 

0Q285 

14.86 

36.038 

26.82 

1512.9 

16.7 

oes 

T 00380 

13.76 

35.830 

26.90 

1510.6 

16.7 

oes 

004  76 

12.39 

35.623 

27.01 

1507.4 

16.7 

oes 

T 005  72 

10.33 

35.372 

27.20 

1501  .4 

16.7 

oes 

00781 

07.26 

35.205 

27.56 

1493.2 

16.7 

oes 

0096  7 

35.126 

16.7 

oes 

T 0 1461 

04.03 

35.003 

27.81 

1491  .2 

REE  ID 

31  1905 

YEAR 

1971 

BOTDP  02400 

AIR 

TEMP  23.2 

OIR 

FGT  PER 

WINO-OIR  35 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  07 

SHIP  SC 

WET 

BULB  22.4 

35 

4 2 

WIND-SPD  14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  04  N 

DAY 

25 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.1 

SEA 

W1ND-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  08  W 

hour 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  7/7 

CL/TR 

WEATHER  X6 

ORIG  E60  002 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.1 

08  S 

00000 

25.30 

36.279 

24.24 

1537.0 

12.1 

08  S 

00028 

22.86 

36.248 

24.94 

1531.5 

12.1 

08  S 

00050 

18.31 

36.353 

26.25 

1519.8 

12.1 

08  S 

000  78 

16.97 

36.320 

26.55 

1516.3 

12.1 

OBS 

00101 

16.82 

36.327 

26.55 

1516.3 

12.1 

oes 

00151 

16.52 

36.288 

26.63 

1516.1 

12.1 

oes 

00201 

15.80 

36.172 

26.71 

1514.6 

12.1 

OBS 

00301 

14.53 

35.970 

26.84 

1512.0 

12.1 

OBS 

T00401 

13.35 

35.768 

26.93 

1509.6 

12.1 

oes 

00501 

11.20 

35.445 

27.10 

1503.5 

12.1 

OBS 

T 006 01 

09.50 

35.284 

27.28 

1498.8 

12.1 

oes 

00805 

06.72 

35.144 

27.59 

1491.4 

12.1 

OBS 

01005 

05.18 

35.056 

27.72 

1488.4 

12.1 

OBS 

T01508 

03.97 

34.987 

2 7.80 

1491.8 

REF  ID  31  1905 

YEAR 

1971 

80TDP  03658 

AIR 

TEMP  26.0 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  Ot> 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0003 

MONTH  07 

SHIP  SC 

WET 

BULB  22.0 

01 

2 3 

WIND-SPO  13 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  55  N 

OAY 

26 

DATA  USE  1 

BAROMETR  1024.6 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  00  W 

HOUR 

12.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A  3/2 

CL/TR 

/40 

WEATHER  XI 

ORIG  E60 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T 1 ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P NO* 

N03 

S 10  3 

PH 

12.6 

OBS 

00000 

25.50 

36.367 

24.24 

1537.5 

12.6 

OBS 

00024 

22.64 

36.267 

25.02 

1530.9 

12.6 

OBS 

00048 

18.44 

36.335 

26.20 

1520.1 

12.6 

OBS 

000  71 

17.14 

36.330 

26.52 

1516.7 

12.6 

OBS 

00095 

16.86 

36.316 

26.57 

1516.3 

12.6 

OBS 

00142 

16.54 

36.293 

26.63 

1516.1 

12.6 

OBS 

T00195 

15.80 

36.179 

26.72 

1514.5 

12.6 

OBS 

00289 

14.57 

35.961 

26.82 

1511 .9 

12.6 

OBS 

T0Q384 

13.32 

35.761 

26.93 

1509.2 

12.6 

OBS 

00484 

11.58 

35.504 

27.08 

1504.6 

12.6 

OBS 

T005  79 

09.77 

35.307 

27.25 

1499.4 

12.6 

OBS 

00769 

07.50 

35.224 

27.54 

1493.9 

12.6 

OBS 

00965 

35.060 

12.6 

OBS 

T01452 

04.01 

34.999 

27.81 

1491  .0 

TABLE  XXXIX.— Continued 


REFIO 

31  1905 

YEAR 

1971 

80TDP  03546 

AIR 

TEMP  25.0 

DIR  H 

ST  PER 

W1N0-DI R 

03 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

C 004 

MONTH  07 

SHIP  sc 

hET 

BULB  22.1 

35 

1 3 

• INO-SPO 

00 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

J5  00  N 

OAY 

27 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1026.3 

Sc  A 

WIND-FJR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047  54  W 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

0R1G  E60  004 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

IVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNU  VEL 

OXVG 

P34 

T OT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.0 

oes 

COO  00 

25.71 

36.378 

24.  IB 

1538.0 

12.0 

06  S 

00025 

23.76 

36.287 

24.71 

1533.7 

12. 0 

06S 

00050 

18.70 

36.337 

26.14 

1520.9 

12.0 

OBS 

00075 

17.05 

36.32  3 

26.53 

1516.5 

12.0 

OBS 

00100 

16.85 

36.317 

26.  se 

1516.3 

12.0 

OBS 

00150 

16.47 

36.288 

26.65 

1516.0 

12.0 

OBS 

T 00200 

15.7< 

36.162 

26.72 

1514.3 

12.0 

OBS 

00300 

14.41 

35.945 

26.85 

1511.6 

12.0 

OBS 

T 004  00 

13.28 

35.769 

26.95 

1509.3 

12.0 

OBS 

00500 

11.67 

35.517 

27.07 

1505.2 

12.0 

OBS 

T 006 00 

09.35 

35.284 

27.30 

149B.2 

12.0 

OBS 

00800 

06.85 

35.169 

27.59 

1491  .9 

12.0 

OBS 

701000 

05.24 

35.054 

27.71 

1466.6 

12.0 

OBS 

TC 1505 

04.05 

34.998 

2 7.80 

1492.1 

REF  1 0 

31 

1905 

YEAR  1971 

BOTOP  04300 

AIR  TEMP  25.1 

DIR  HGT 

PER 

NINO-DIR  33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0005 

MONTH  07 

SHIP 

SC 

WET  BULB  22.5 

49  3 

2 

WIND-  SPO  18 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

54. 4N 

LAY  28 

OATA 

USE  1 

BAROMETR  1023.8 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  44 

LONG 

047 

56. 9* 

HOUR  13.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR IG  E60  005 

1 SQUARE  47 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH  SND  YEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

13.1 

OBS 

000  00 

25.62 

36.363 

24.20 

1537.8 

13.1 

OBS 

00025 

23.28 

36.270 

24.83 

1532.5 

13.1 

OBS 

00046 

18.34 

36.332 

26.22 

1519.8 

13.1 

OBS 

000  70 

17.25 

13.1 

OBS 

00092 

16.84 

36.311 

26.se 

1516.2 

13.1 

OBS 

OQ137 

16.59 

36.292 

26.62 

1516.1 

13.1 

OBS 

00182 

16.02 

36.202 

2o.  66 

1515.0 

13.1 

OBS 

00^74 

14.73 

35.987 

26.81 

1512.2 

13.1 

OBS 

00368 

13.45 

35.772 

26.92 

1509.4 

13.1 

OBS 

TO  05  6 5 

10.06 

35.324 

27.21 

1500.3 

13.1 

OBS 

00766 

06.99 

35.131 

27.54 

1491 .8 

13.1 

OBS 

00976 

05.72 

35.119 

27.70 

1490.2 

13.1 

OBS 

T 01530 

04.03 

35.009 

27.81 

1492.4 

REFID 

31 

1905 

YEAR 

1971 

BOTOP 

02926 

AIR  TEMP 

23.8 

OIR  HGT 

PER 

WIND-DIR  01 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

07 

SHIP 

SC 

WET  BULB 

21  .8 

01  1 

2 

WIND-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE  4 

LAT 

35 

01. 4N 

OAY 

29 

OATA 

USE  1 

BARCMETR 

1019.9 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE  40 

LONG 

048 

03. 9W 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/6 

CL/TR 

/3  0 

WEATHER  XS 

ORIG  E60  006 

1 

SQUARE  50 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S103 

PH 

12.6 

OBS 

00000 

25.18 

36.328 

24.31 

1536.7 

12.6 

OBS 

00029 

20.34 

36.310 

25.69 

1525.1 

12.6 

OBS 

000  54 

17.55 

36.322 

26.41 

1517.7 

12.6 

OBS 

00083 

16.89 

36.301 

26.56 

1516.2 

12.6 

OBS 

00107 

16.74 

36.288 

26.58 

1516.1 

12.6 

OBS 

00161 

16.35 

36.249 

26.64 

1515.7 

12.6 

OBS 

00215 

15.57 

36.105 

26.71 

1514.1 

12.6 

OBS 

00322 

14.26 

35.889 

26.84 

1511 .4 

12.6 

OBS 

T00427 

12.66 

35.639 

26.9  7 

1507.6 

12.6 

UBS 

00536 

10.40 

35.328 

27.16 

1501.0 

12.6 

OBS 

T 006  44 

08.77 

35.231 

27.36 

1496.7 

12.6 

CBS 

00864 

05.93 

35.066 

27.63 

• •••> 

1409.1 

REF  10 

31 

1905 

YEAR 

1971 

BOTOP  04993 

AIR 

TEMP  26.4 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

14 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

07 

SHIP  SC 

WET 

BULB  23.4 

05  2 

2 

WIND-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

33 

40  N 

DAY 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.2 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

26 

LONG 

046 

36  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  B/2 

cl/tr 

WEATHER 

XI 

ORIG  E60  007 

1 

SQUARE 

36 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.0 

00  S 

00000 

25.95 

36.790 

24.43 

1539.0 

12.0 

00  S 

00029 

24.51 

36.716 

24.01 

1536.1 

12.0 

OBS 

00053 

20.05 

36.609 

25.78 

1527.2 

12.0 

OBS 

00082 

19.35 

36.631 

26.19 

1523.6 

12.0 

OBS 

00106 

1B.62 

36.561 

26.33 

1521.9 

12.0 

OBS 

00159 

17.54 

36.435 

26.50 

1519.5 

12.0 

OBS 

T00214 

17.22 

36.422 

26.57 

1519.4 

12.0 

OBS 

00319 

16.88 

36.370 

26.6  1 

1520.1 

12.0 

OBS 

T 00426 

15.97 

36.204 

26.70 

1510.9 

12.0 

OBS 

00532 

14.67 

35.972 

26.81 

1516.3 

12.0 

OBS 

T 006  39 

13.14 

35.734 

26.95 

1512.7 

12.0 

OBS 

00B57 

0B.60 

35.209 

27.37 

• ••••' 

1499  .6 
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REPIO 

31  1905 

YEAR 

1971 

90T0R  04755 

AIR 

TENR  24.5 

dir  hgt  per 

MIND-D1R 

13 

INST 

NANSEN 

cast 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0008 

MONTH  07 

SHIP  SC 

NET 

8UL8  22.5 

13 

1 2 

W1NO-SPO 

11 

TRACE 

DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34  45  N 

OAV 

31 

oata  use 

1 

8AR0METR  1024.0 

SEA 

MlNO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONS 

047  35  M 

HOUR 

13.1 

ARCA 

05 

CIOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG 

E60  008 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUN/T 1 ME 

LVLTYP 

ocptm 

Tf  NR 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTM 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

S 103 

PH 

13.1 

08  S 

00000 

25.40 

34.284 

24.21 

1537.2 

13.1 

00  s 

00024 

22.82 

36.277 

24.97 

1531.4 

13.1 

08  S 

00047 

18.70 

34.348 

26.15 

1520.9 

13.1 

08S 

00071 

17.21 

34.342 

26.51 

1517.0 

13.1 

08S 

COO  94 

14.84 

34.315 

26.5  7 

1516.3 

13.1 

08S 

00142 

14.71 

34.328 

26.62 

1516.6 

13.1 

08S 

00194 

14.17 

34.227 

24.67 

1515.7 

13.1 

08S 

00288 

14.92 

34.030 

2#.80 

1513.1 

13*1 

08S 

T00383 

13.82 

35.844 

26.85 

1510.9 

13.1 

08S 

00482 

12.40 

35.429 

27.02 

1507.5 

13.1 

08S 

T 005  74 

10.58 

35.410 

27.15 

1502.5 

13.1 

08S 

00764 

07.80 

35.200 

27.48 

1455.0 

13.1 

08S 

T00957 

05.94 

35.151 

27.70 

1450.9 

13.1 

08S 

701437 

04.19 

35.014 

27.80 

1491.5 

• ••i 


REPIO 

31 

1905 

YEAR 

1971 

80  TOP 

04023 

Aik  TEMP 

25.1 

DIR  HGT 

PER 

MlND-OIR 

09 

CONSEC 

0009 

MONTH 

08 

SHIP 

SC 

MET  8UL8 

21.1 

09  1 

2 

MINO-SPO 

08 

LAT 

35 

07  N 

OAV 

01 

OATA 

USE 

1 

0 A ROME  T A 

1029.0 

SEA 

MlNO-FOR 

LONG 

048 

17  M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

8/2 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIC  E60  009 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  50 


CASTNUN/T I ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

08  S 

00000 

25.43 

34.387 

24.22 

13.0 

08S 

00024 

23.35 

34.302 

24.84 

13.0 

08  S 

0004  7 

18.49 

36.349 

26.15 

13.0 

08  S 

00071 

17.22 

34.333 

24.50 

13.0 

08S 

00094 

14.90 

34.354 

24.60 

13.0 

08S 

00141 

14.42 

34.312 

24.43 

13.G 

08S 

700193 

15.97 

34.203 

26. 7G 

13.0 

08S 

00287 

14.49 

34.004 

24.83 

13.0 

08S 

T 003  82 

13.53 

35.807 

26.93 

13.0 

08S 

00481 

11.93 

35.542 

27.04 

13.0 

08  S 

T005  74 

10.19 

35.395 

27.25 

13.0 

08S 

00745 

07.50 

35.233 

27.55 

13.0 

08S 

00961 

05.20 

35.046 

27.71 

13.0 

08  S 

T01458 

04.07 

35.009 

27.81 

OVNOPTM  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PM 

1537.0 

1532.7 

1520.9 

1517.0 
1516.4 

1516.3 

1515.1 

1512.3 

1509.9 

1505.8 
15C1.0 

1493.9 
1487.8 

1491.4 


REPIO 

31  1905 

YEAR 

1971 

SOT OP  02910 

AIR 

TEMP  25.8 

OIR  HGT  PER 

MINO-OI  R 

09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  08 

SHIP  SC 

MET 

8ULS  22.5 

09  a 

I 2 

MIND-SPD 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  04  N 

OAV 

02 

OATA  USE  I 

SAROMETR  1027.5 

SEA 

•INO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  51  M 

HOUR 

11.1 

AREA  05 

CL QUO  T/A  8/2 

cl/tr 

/46 

HEATHER 

XI 

ORIG  E60  010 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUN/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovndptm 

SNO  VEL 

OXYG 

Pil4 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

13.1 

08  S 

00000 

25.82 

34.390 

24.16 

1538.3 

13.1 

08S 

00024 

23.45 

36.364 

24.86 

1533.0 

08S 

00047 

19.53 

30.370 

25.95 

1523.2 

13.1 

08  S 

00071 

17.14 

36.384 

26.55 

1516.9 

13.1 

U8S 

00094 

14.77 

36.395 

2o.64 

1516.1 

13.1 

OSS 

00141 

14.04 

36.213 

26. 68 

1514.5 

13.1 

08  S 

00193 

15.40 

36.096 

26.74 

1513.2 

13.1 

08S 

002  87 

14.2  7 

35.93* 

26.87 

1510.9 

13.1 

08  S 

T00382 

13.23 

35.755 

26.95 

1500.6 

13.1 

08$ 

00481 

11.53 

35.511 

27.09 

1504.4 

13.1 

08  S 

005  76 

09.44 

35.316 

27.20 

1458.9 

13.1 

08  S 

00744 

06.92 

35.143 

27.50 

1491  .* 

13.1 

08S 

T 00941 

05.46 

33.174 

27.75 

1409.0 

08  S 

T01441 

04.03 

34.988 

27.79 

1491.2 

REPIO 

31  1905 

YEAR 

1971 

SOTOP  04389 

AIR 

TEMP  25.8 

OIR  HOT  PER 

MIND-D1R  09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  Su  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  00 

SHIP  SC 

MET 

0UL0  22.4 

09 

1 2 

MINO-SPO  OV 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LRT 

35  00  N 

OAV 

03 

OATA  USE  1 

0AROMETR  1027.1 

SEA 

MINO-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  52  M 

HOUR 

19.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A  0/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  £60  011 

1 

square 

57 

CASTNUN/T |Nf 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

sal 

SIGNA-T 

ovnopth 

SNO  VEL 

JXVG  Pu4 

TQT  P N02  N03 

Slu3 

PH 

19.3 

09S 

00000 

24.42 

36.340 

23.93 

1539.6 

19.3 

08S 

00025 

23.32 

34.243 

24.80 

1532.* 

19.3 

09S 

00050 

19.47 

34.290 

25.84 

1523 .4 

19.3 

OGS 

00075 

17.20 

34.303 

2*. 48 

1514.9 

19.3 

08  S 

00100 

14.63 

34.289 

24.41 

1515.6 

19.3 

08  S 

00150 

15.73 

34.149 

26.71 

1513.5 

19.3 

09S 

T00204 

14. 04 

35.992 

24.70 

1511.5 

19.3 

OSS 

00307 

13.81 

35.033 

26.89 

1509.6 

19.3 

OSS 

T00408 

12.24 

35.599 

27.02 

1505.8 

19.3 

OSS 

00515 

10.40 

35.400 

27.14 

1501 .0 

19.3 

css 

00417 

00.42 

35.209 

27.34 

1495.7 

19.3 

OSS 

00021 

06.04 

35.074 

27.43 

1489.0 

19.3 

OSS 

T01031 

04.93 

35.034 

27.73 

1407.0 

19.3 

OSS 

T0I552 

03.99 

34.991 

27.00 

1492.6 

518 
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REF  10 

31 

1905 

YEAR  1971 

BCTOP 

06363 

AIR  TEMP 

25, 

CONSEC 

0012 

month  08 

SHIP 

SC 

NET  BULB 

22 

LAT 

35 

02  N 

DAY  06 

OATA 

USE  1 

BAKCNETR 

1027 

LONG 

067 

56  N 

HOUR  12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SioHA-T 

12.3 

UBS 

OOGOO 

25.98 

36.355 

26.08 

12.3 

OBS 

00025 

22.00 

36.291 

25.22 

12.3 

OBS 

00069 

18.69 

36. >11 

26.12 

12.3 

OBS 

000  76 

17.13 

36.316 

46.  5 1 

12.3 

OBS 

00099 

16.73 

36.266 

26.5  7 

12.3 

OBS 

00169 

16.27 

36.265 

26.66 

12.3 

OBS 

1002 06 

15.63 

36.135 

26.72 

12.3 

OBS 

00306 

16.33 

35.921 

26.65 

12.3 

OBS 

T00606 

12.85 

35.086 

26.97 

12.3 

OBS 

00508 

11.26 

35.662 

27.11 

12.3 

OBS 

T 00608 

09.35 

35.279 

27.30 

12.3 

OBS 

00807 

06.26 

35.108 

27.62 

12.3 

OBS 

T01012 

05.18 

35.076 

27.76 

12.3 

OBS 

01520 

03.98 

36.991 

27.60 

REFID 

31 

1905 

YEAR 

1971 

BOTDP  02286 

AIR  TEMP 

26.1 

CONSEC 

0013 

MONTH 

08 

SHIP  SC 

met  bulb 

22.5 

LAT 

35 

03. 5N 

DAY 

05 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1026.3 

LONG 

068 

09. ON 

HOUR 

12.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

9/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

12.3 

OSS 

00000 

25.92 

36.601 

26.16 

12.3 

OBS 

00025 

26.68 

36.317 

26.51 

12.3 

OBS 

00065 

19.50 

36.365 

25.96 

12.3 

CBS 

00069 

17.87 

36.365 

26.35 

12.3 

OSS 

00088 

17.13 

36.362 

26.53 

12.3 

UBS 

00132 

16.75 

36.331 

26.61 

12.3 

CBS 

T001 76 

16.  19 

36.265 

26.68 

12.3 

OBS 

002  66 

16.96 

36.036 

26.79 

12.3 

OBS 

00353 

13.75 

35.835 

26.90 

12.3 

OBS 

00666 

12.63 

35.666 

27.00 

12.3 

OBS 

T 00537 

10.56 

35.378 

27.17 

12.3 

OBS 

00732 

07.71 

35.261 

27.53 

12.3 

OBS 

T00931 

05.89 

35.138 

27. 7C 

12.3 

OBS 

TO  1656 

06.07 

35.007 

27.61 

01*  *Gr  PER  mi'iO-Otk  07  INST  NANSE  N CAST  ffN  S W (206 

07  1 2 -INL-SPL  09  TRRCt  OU  S SwOARE  4 

SEA  HlNO-FOR  OUR  ATI  ON  2 SQUARE  46 

CL/TR  aE  A t HfcA  XI  CMC  E 60  012  1 StfVAMfc  ST 


OVnDPTH  SNO  VEl  QXV G PQ4  TOT  E N02  NGJ  SlJJ  Ph 

1536.0 

1529.3 

1520. 6 

1516.7 

1515.9 

1515.3 

1516.1 
1511  .6 

1507. 6 

1503.7 
1696  .3 

1669.6 

1660.6 

1692 .0 


DIR  HGT  PER  MlND-OIA  10  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

10  1 2 MlND-SPO  13  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

SEA  HlNO-FOR  DURATION  2 SQUARE  66 

CL/TR  /6C  WEATHER  Xtt  ORIG  E60  013  1 SQUARE  56 


DYNDPTH  SNO  VEL  OXVG  P34  TOT  P N02  N03  S 103  PH 

1536.5 

1335.5 

1523.1 

1518.9 

1517.0 

1516.0 

1515.5 

1512.9 

1510.2 

1507.7 

1501 .6 

1696.2 

1690.2 
1691  .3 


REFID  31  1905  YEAR  1971  BOTDP  03109  AIR  TEHP  25.6  OIR  HGT  PER  wINO-DIA  19  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

CONSEC  0016  MONTH  08  SHIP  SC  NET  BULB  22. B 15  2 3 NlND-SPO  16  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

LAT  35  06  N DAY  06  DATA  USE  1 BARONETR  1020.6  SEA  WlND-FOR  DURATION  2 SQUARE  66 

LONG  067  56  N HOUR  12.3'  AREA  05  CLOUD  T/A  8/3  CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E60  016  1 SQUARE  57 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGHA-T  DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P06  TOT  P N02  NC»3  SI03  PH 

12.3  OBS  OOCOO  25.66  36.352  26.26  1537.6 

12.3  OBS  00028  23.96  36.262  26.63  1536.2 

12.3  OBS  00052  19.75  36.369  25.87  1523.9 

12.3  OBS  00079  17.60  36.305  26.66  1517.6 

12.3  OBS  00103  16.76  36.335  26.61  1516.1 

12.3  OBS  00155  16.61  36.283  26.66  1515.9 

12.3  OBS  T 00206  15.71  36.150  26.72  1516.6 

12.3  OBS  00310  16.36  35.969  26.86  1511.6 

12.3  OBS  00612  12.90  35.690  26.97  1506.2 


REF  1 0 31  1905 

YEAR 

1971 

BOTOP  06023 

AIR 

TEMP  27.9 

DIR  HGT  Pfc  R 

wIND-DIR 

18 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0015 

MONTH  08 

SHIP  SC 

NET 

BULB  25.0 

16 

2 2 

NINO-SPO 

18 

TRAlE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  00  N 

DAY 

09 

OATA  USE  1 

6ARCMETR  1024.4 

SEA 

M1N0-F0R 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  068  00  * 

hour 

12.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/6 

CL/TR 

/3  8 

HEATHER 

XI 

ORIG  E60  015 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

sal 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

JXVG 

PU  4 

70T  P N02  NO 3 
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MINO-SPO 

02 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

CAT 

)*  57  * 

OAV 

12 

OATA  USE 

1 

8ARUMETR  1023.4 

SEA 

MIND-P3R 

OURATION 

2 

SQUARE 

48  ; 

LONS 

0*1  1)  * 

HOU« 

12.) 

ASIA 

OS 

CL  QUO 

T/A  6/2 

CL/TR  /44 

HEATHER 

XI 

CRIG  E60  017 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TINC 

LVLTVA 

OIATM 

TENS 

SAL 

SIliNA-T 
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27.5  5 

1494.6 
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TABLE  XL. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
SHERMAN  at  Ocean  Station  ECHO,  17  August  1971  - 14  September  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 1916. 


REF  1 0 31  1916 

YEAR 

1971 

BO  TOP  046  82 

AIR 

TEMP  26.7 

DIR 

hGT  PER 

WJND-DI  R 

33 

INST  NANSEN 

CAST 

MONTH  08 

SHIP  1H 

MET 

BuLB  22.1 

29 

2 4 

MlND-SPO 

03 

trace  DIR 

5 

2 

IAT  34  55  N 

DAY 

17 

DATA  USE  1 

8AR0METR  1026.5 

SEA 

mI NO-FGR 

CURAT  I ON 

2 

ILNG  047  55  W 

HOUR 

13. 4 

AREA  05 

CL GUO  T/A  8/5 

CL/TR  /30 

MfcA THER 

XI 

ORIG  E61  001 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PG4 

TOT  P N02 

N04 

S 103 

PH 

li.4 

CBS 

00000 

26.30 

36.350 

23.98 

1539.3 

13.4 

oes 

00030 

25.30 

13.4 

UBS 

00054 

19.97 

13.4 

OBS 

00083 

18.04 

13.4 

OBS 

00107 

16.65 

13.4 

OBS 

OOlol 
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CLOUD  T/A  9/4 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E61  002 

1 SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103  * PH 

12.1 

uBS 

000  00 

26.15 

36.34E 

24.02 

1539.0 

12.1 

uBS 

000  22 

25.67 

36.334 

24.16 

1538.2 

12.1 
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12.1 
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12.1 
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12.9 

OBS 

00029 

23.60 

36.432 

24.86 

1533.® 

12.9 

OBS 

00053 

20.64 

36.584 

25.82 

1 526  .6 

12.9 

OBS 

00083 

19.25 

36.581 

26.16 

1523.3 

12.9 

OBS 

00107 

18.21 

36.475 

26.37 

1520.6 

12.9 

OBS 

00161 

17.66 

36.429 

26.47 

1519.9 

12.9 

OBS 

T 002 1 4 

17.30 

36.415 

26.54 

1519.7 

12.9 

OBS 

00321 

16.96 

36.377 

26.60 

1520.4 

12.9 

OBS 

T00429 

16.13 

36.217 

26.6  7 

1519.4 

12.9 

oes 

00531 

14.04 

35.819 

26.8  3 

1514.0 

12.9 

OBS 

006  44 

11.94 

35.514 

27.02 

1508.5 

12.9 

OBS 

00863 

07.90 

35.236 

27.49 

1497.1 

12.9 

OBS 

T 01077 

05.58 

35.073 

27.68 

1491 .3 

12.9 

OBS 

T01613 

04.14 

35.001 

27.79 

*•*»< 

1494.2 

REF  10 

31 

1916 

YEAR  1971 

BOTDP  04572 

AIR  TEMP 

25.9 

OIR  FGT 

PER 

WINO-OIR 

28 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH  08 

SHIP  1H 

WET  BULB 

23  .C 

28  2 

2 

WINO-SPO 

11 

TRACE  DIR 

i 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

54  N 

OAV  30 

OATA  USE  1 

BARCMETR 

1025.2 

SEA 

wINC-FJR 

DURATION 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

047 

54  W 

HOUR  15.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  Eol  C14 

1 

SQUARE 

47 

castnum/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEl  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

15.1 

OBS 

ooooo 

2 5.84 

36.097 

23.93 

1538  .0 

15.1 

OBS 

00025 

23.  16 

36.475 

25.02 

1532  .5 

15.1 

OBS 

000  46 

21.09 

36.500 

25.63 

1527.6 

15.1 

OBS 

000  71 

19.44 

36.5*.  6 

26.12 

1523  .6 

15.  1 

OBS 

00092 

18.40 

36.479 

26.32 

1520.9 

15.1 

OBS 

00139 

17.72 

36.446 

26.47 

1519.7 

15.1 

OBS 

T 00 1 86 

17.44 

36.436 

26.53 

1519.6 

15.1 

OBS 

002  78 

1 7.09 

36.401 

26.58 

1520.1 

15.1 

OBS 

003  70 

36.324 

15.1 

OBS 

00460 

15.29 

36.064 

26.74 

1517.2 

15.1 

OBS 

00552 

13.65 

35.754 

26.86 

151J.0 

15.1 

OBS 

00743 

09.23 

35.241 

27.25 

1500.1 

15.1 

OBS 

00928 

07.27 

35.219 

27.57 

1495.7 

15.1 

OBS 

T01397 

04.47 

35.026 

27.78 

• ••• 

1492.0 

REFID 

31  1916 

YEAR 

1971 

BOTOP  04426 

AIR 

TEMP  25.9 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

2a 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH 

OB 

SHIP  1H 

■ ET 

BULB  22.8 

25 

2 

WIND- SPG 

17 

TRACE  OIR 

5 SOUARE 

2 

LAT 

34  59  N 

DAY 

31 

OATA  USE 

1 

8ARCMETR  1022.5 

SEA 

WlNO-FuR 

OURA  T I ON 

2 SQUARE 

48 

LGNC 

048  03  M 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  9/4 

CL/TR 

/39 

WEATHER 

XI 

CRIG  Eol  C13 

l SQUARE 

49 

CASTNUM/T  |Mf 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PJ4 

T OT  P N02 

NC3 

SIU3  PH 

15.4 

DBS 

OOCOO 

25.76 

36.154 

24.00 

1537.9 

15.4 

OBS 

00026 

22.76 

36.305 

25.01 

1531 .3 

15.4 

OBS 

00050 

19.92 

36.523 

25.96 

1524.5 

15.4 

OBS 

000  79 

19.13 

36.554 

26.19 

1522.9 

15.4 

OBS 

00101 

18.29 

36.478 

26.35 

1520.8 

15.4 

OBS 

00133 

17.77 

36.460 

26.46 

152D.1 

15.4 

OBS 

T00203 

17.45 

36.429 

26.52 

1519.9 

15.4 

OBS 

00  j 06 

16.98 

36.382 

24.60 

1520.2 

13.4 

OBS 

00514 

15.00 

36.010 

26.77 

1517.1 

15.4 

OBS 

T00621 

12.62 

33.630 

26.97 

1510.6 

15.4 

OBS 

OOB33 

07.49 

35.09® 

27.44 

1494.8 

13.4 

OBS 

T 0 1 049 

05.86 

35.110 

27.68 

1492.0 

13.4 

OBS 

T01624 

04.11 

34.998 

27.79 

1494.3 

525 


TABLE  XL. — Continued 


«FIO 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BOTOP 

04682 

AIR  TEMP 

25.8 

DIR  HOT 

PER 

WIND-DIR  23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

09 

SHIP 

1H 

WET  bulb 

22.7 

28  4 

3 

WIND-SPD  24 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

53  N 

DAY 

01 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1021.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

4 d 

LONG 

048 

01  M 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

9/4 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E6l  Clo 

1 SQUARE 

48 

CASTNCM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

P34  TOT  P NO 2 

N03  S 103 

PH 

12.5 

08  S 

OQOOO 

25.71 

36.259 

24.09 

1537.9 

12.5 

OBS 

00025 

25.48 

3o.255 

24.16 

1537.8 

12. 5 

08  S 

00046 

21.41 

36.398 

25.46 

1528.3 

12.5 

OBS 

00072 

19.15 

36.469 

26.12 

1522.7 

12.5 

OBS 

00092 

18.29 

36.445 

26.32 

1520.6 

12.5 

OBS 

00137 

17.75 

36.445 

26.46 

1519.7 

12.5 

OBS 

T00182 

17.47 

36.437 

26.52 

1519.7 

12.5 

OBS 

002  71 

17.06 

36.J95 

26.59 

1519.9 

12.5 

OBS 

00453 

15.73 

36.150 

26.71 

1518.5 

12.5 

OBS 

00543 

13.97 

35.815 

26.84 

1514.0 

12.5 

CBS 

00733 

09.93 

35.327 

27.24 

1502.6 

12.5 

OBS 

T 009 2 5 

07.34 

35.222 

27.57 

1495 .9 

12.5 

OBS 

T01450 

04.38 

35.016 

27.78 

1492.5 

*************** 

REF  10  31  1916 

YEAR 

1971 

BOTDP  04114 

AIR 

TEMP  23.3 

DIR 

hGT  PER 

WIND-DIR 

25 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0017 

MONTH  09 

SHIP  1H 

WET 

BULB  21.5 

25 

4 3 

WIND-SPD 

20 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  01. 6N 

OAV 

02 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.5 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  00. 3M 

HOUR 

15.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  9/7 

CL/TR  /32 

WEATHER 

X6 

ORIG  E61  017 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

tot  p no: 

N03 

SI03 

PH 

15.6 

OBS 

00000 

25.52 

36.105 

24.04 

1537.3 

15.6 

OBS 

00031 

22.00 

36.400 

25.30 

1529.6 

15.6 

OBS 

00055 

19.37 

36.464 

26.06 

1523.0 

15.6 

OBS 

00086 

18.26 

36.445 

26.33 

1520.4 

15.6 

OBS 

00111 

17.98 

3o.444 

26.40 

1520.0 

15.6 

OBS 

00165 

17.56 

36.451 

26.51 

1519.7 

15.6 

OBS 

T 002 20 

17.40 

36.431 

26.53 

1520.1 

15.6 

OBS 

00331 

16.91 

36.364 

26.60 

1520.4 

15.6 

OBS 

T00442 

16.09 

36.206 

26.67 

1519.5 

15.6 

OBS 

00558 

14.18 

35.870 

26.84 

1515.0 

15.6 

OBS 

T 006 70 

11.84 

35.529 

27.05 

1508.6 

15.6 

OBS 

00895 

06.70 

35.131 

27.58 

1492.8 

15.6 

OBS 

TO  11 27 

05.65 

15.6 

OBS 

TO  1742 

03.95 

34.994 

27.81 

1495.6 

REFID 

31 

1916 

YEAR  1971 

BOTDP 

04023 

AIR  TEMP 

25.4 

DIR  HGT  PER 

WIND-OIR  07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1 

206 

CONSEC 

0018 

MONTH  09 

SHIP 

1H 

WET  BULB 

20.6 

07  4 4 

WlND-SPO  15 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35 

07  N 

DAY  03 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1023.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURA  T 1 ON 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

01  W 

HOUR  12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

6/5 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OR!G  E61  018 

1 SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

25. 3E 

36.059 

24.0  5 

153o.9 

12.2 

OBS 

00029 

23.16 

36.346 

24.93 

1532.4 

12.2 

OBS 

00054 

19.22 

36.456 

26.0  5 

1522  .6 

12.2 

OBS 

00084 

18.  13 

36.453 

26.37 

1520.0 

12.2 

OBS 

00108 

17.82 

36.462 

26.45 

1519.5 

12.2 

OBS 

00163 

17.62 

36.460 

26.50 

1519.8 

12.2 

OBS 

T00217 

17.38 

36.427 

26.5  3 

1520.0 

12.2 

OBS 

00327 

16.58 

36.378 

26.55 

1520.5 

12.2 

OBS 

T00437 

16.00 

36.185 

26.6  6 

1519.1 

12.2 

OBS 

00549 

14.49 

35.934 

26.82 

1515.9 

12.2 

OBS 

T 006  56 

12.44 

35.598 

2o.99 

1510.5 

12.2 

OBS 

00872 

06.90 

35.108 

27.54 

1493.2 

12.2 

OBS 

T01191 

05.45 

35.108 

27.73 

1492 .7 

12.2 

OBS 

TO  16  73 

04.03 

34.995 

27.80 

***•« 

1494.8 

REFID  31  1916 

YEAR 

1571 

BuTOP  03795 

AIR 

TEMP  23.8 

OIR  EGT  PtR 

WIND-DIR 

08 

INST  NANStN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0019 

MONTH  09 

SHIP  1h 

WET 

BULB  18.  b 

06 

3 2 

WIND-SPO 

15 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  55. 2N 

DAY 

04 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1023.9 

SEA 

WINO-FOR 

OUkATlGN 

2 

SQUARE 

48 

LCNG  048  00. OW 

HOUR 

16.0 

AREA  05 

CL CUD  T/A  6/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E61  019 

1 

SQUARE 

46 

castnlm/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VcL 

OXYG 

P04 

TOT  P NG2  NG3 

S 103 

PH 

16.0 

OBS 

OOuOO 

25.10 

36. 165 

24.21 

1536.4 

1 6. 0 

GBS 

000  27 

25.04 

36.172 

24.23 

1536.7 

16.0 

uBS 

00049 

19.86 

36.378 

25.87 

1524.2 

16.0 

OBS 

00074 

18.92 

36.436 

26.16 

1522 .0 

16.0 

GBS 

00097 

18.02 

36.429 

26.36 

1519.9 

16.0 

OBS 

00144 

17.58 

36.431 

26.45 

1519.3 

16. C 

GBS 

T00192 

17.40 

36.426 

26.53 

1519.6 

16.  0 

UBS 

00267 

17.07 

36. 382 

26.57 

1520.1 

16.0 

OBS 

T 00381 

16.60 

36.297 

26.62 

1520.2 

16.0 

OBS 

004  79 

15.36 

36.072 

26.73 

1517.7 

16.0 

OBS 

T 005  73 

13.74 

35.791 

26.8  7 

1513.7 

16.0 

OBS 

00763 

09.  79 

35.310 

27.25 

1502.6 

16.0 

DBS 

T 00956 

06.99 

35.214 

27.61 

1455.0 

16.0 

OBS 

T01480 

04.42 

35.016 

27.78 

1453.2 

526 


TABLE  XL. — Continued 


REF  1 0 

21 

1916 

YEAR 

1971 

BOTDP  04755 

AlK 

TEMP  24.7 

DIR 

FGT  PER 

WlNO-OI  R 

07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0020 

month 

09 

SHIP  1H 

MET 

BULB  21.1 

07 

3 2 

M1ND-SPD 

12 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

3* 

55. IN 

DAY 

05 

OAT  a USE 

1 

BARGMETR  1021.2 

SEA 

MIND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00.  bw 

HOUR 

1 2 .4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/6 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

GAIG  E 61  020 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.4 

CBS 

000  00 

25.00 

36.154 

24.^3 

153e. 1 

12.4 

08  S 

00030 

24.88 

36.154 

24.27 

1536.3 

12.4 

CBS 

00057 

20.99 

36.389 

25.57 

1527.3 

12.4 

08  S 

0008b 

18.35 

36.431 

26.30 

1520.7 

12.4 

DBS 

00114 

17.52 

36.432 

26.50 

1518.7 

12.4 

06  S 

00172 

17.34 

36.420 

26.54 

1519.1 

12.4 

uBS 

T 002  24 

17.18 

36.398 

26.56 

1519.5 

12.4 

08  S 

00345 

16.74 

36.329 

26.6  1 

1520.0 

12.4 

08  S 

00461 

15.34 

36.064 

26.73 

1517.3 

12.4 

OBS 

00583 

13.60 

35.794 

26. 9C 

1513.4 

12.4 

08  S 

T00701 

11.38 

35.449 

27.07 

1507.4 

12.4 

OBS 

00941 

07.34 

35.245 

2 7.5fc 

149o.2 

12.4 

OBS 

TO  1 1 82 

05.41 

35.122 

27.74 

1452.4 

12.4 

OBS 

T01B03 

03.91 

34.986 

27.81 

1496.5 

** 

REFID 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BOTDP  04526 

AIR 

TEMP  25.0 

OIR  HOT  PER 

W1N0-DIR 

34 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0021 

MONTH  09 

SHIP  1H 

WET 

BULB  23.1 

00 

X x 

WlND-SPD 

03 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56  N 

DAY 

06 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1017.1 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  M 

HOUR 

13.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  9/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E61  021 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

' S 103 

PH 

13.3 

OBS 

GOCOO 

25.90 

36.147 

23.95 

1538.2 

13.3 

OBS 

00025 

25.04 

36. 167 

24.23 

1536.6 

13.3 

OBS 

000  50 

20.36 

36.416 

25.76 

1525.6 

13.3 

OBS 

00075 

18.62 

36.447 

26.24 

1521 .2 

13.3 

OBS 

00100 

17.97 

36.442 

26.40 

1519.8 

13.3 

OBS 

00150 

17.71 

36.452 

2e.  4 7 

1519.8 

13.3 

OBS 

T 002  05 

17.40 

36.423 

26. 5j 

1519.8 

13.3 

OBS 

00305 

17.07 

36^388 

26.58 

1520.4 

13.3 

CBS 

T 00405 

16.73 

36.323 

26.61 

1521.0 

13.3 

OBS 

005  10 

15.05 

36.031 

26.77 

1517.2 

13.3 

CBS 

T00610 

13.33 

35.745 

26.92 

1512.9 

13.3 

OBS 

00810 

08.27 

35.155 

27.38 

1457.5 

13.3 

OBS 

T 0 10 1 5 

06.57 

35.202 

27.66 

1494.4 

13.3 

CBS 

TO  15  25 

04.29 

35.007 

27.78 

►•***•*** 

1453.4 

REFID 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BOTDP  03931 

AIR 

TEMP  24.3 

DIR  HUT  PER 

W IN  D-D  1 R 

03 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

0022 

09 

SHIP  1H 

MET 

BULB  22.2 

03 

4 3 

MlNO-SPD 

20 

trace 

OIR 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

07 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  9/8 

CL/TR 

/IB 

MEATHER 

X2 

ORIG 

E61  022 

1 

SQUARE 

57 

castnum/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

S103 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

25.05 

36.018 

24.12 

1536.1 

12.1 

OBS 

00022 

24.65 

36.170 

24.35 

1535.7 

12.1 

OBS 

00043 

20.97 

36.397 

25.58 

1527.1 

12.1 

OBS 

00065 

19.36 

36.462 

26.06 

1523.2 

12.1 

OBS 

00086 

36.488 

12.1 

OBS 

00129 

18.04 

36.464 

26.40 

1520.5 

12.1 

OBS 

T001 76 

17.67 

36.450 

26.48 

1520.2 

12.1 

OBS 

00263 

17.34 

36.415 

26.53 

1520.6 

12.1 

OBS 

T 00349 

16.96 

36.369 

26.59 

1520.8 

12.1 

OBS 

00440 

15.96 

36.184 

26.68 

1519.1 

12.1 

OBS 

T 00528 

14.39 

35.886 

26.81 

1515.2 

12.1 

DBS 

00703 

35.503 

12.1 

OBS 

TOOBBj 

07.21 

35.071 

27.47 

1494.5 

12.1 

OBS 

T01340 

04.74 

35.060 

27.77 

1492.2 

* 

REF  ID 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BOTOP  02743 

AIR 

T CMP  24.7 

DIR  HGT  PER 

MIND-DI  R 09 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0023 

MONTH 

1 09 

SHIP  IH 

MET 

BULB  22.1 

09 

4 3 

MINO-SPD  20 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

08 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.8 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

05  W 

HOUR 

15.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/6 

CL/TR 

WEATHER  XI 

GRIG 

Eel  023 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P 

N02  N03 

S 103 

PM 

15.8 

OBS 

00000 

24.99 

36.108 

24.20 

1536.0 

15.8 

OBS 

00026 

24.84 

36.130 

24.26 

1536.1 

15.8 

OBS 

00047 

20.98 

36.427 

25.60 

1527.2 

15.8 

OBS 

00073 

19.18 

36.529 

26.16 

1522  .9 

15.8 

OBS 

00094 

18.53 

36.502 

26.31 

1521  .4 

15.8 

OBS 

00141 

18.02 

36.477 

26.42 

1520.6 

15.8 

OBS 

T001 87 

17.62 

36.449 

26.49 

1520.2 

15.8 

OBS 

00281 

17.23 

36.420 

26.57 

1520.6 

15.8 

OBS 

T00375 

16.87 

36.376 

26.62 

1521.0 

15.8 

OBS 

00474 

15.80 

36.156 

26. 7C 

1519.1 

15.8 

OBS 

T00569 

14.40 

35.912 

26.82 

1515.9 

15.8 

OBS 

00763 

10.23 

35.314 

27.18 

1504.2 

15.8 

OBS 

T 00963 

06.36 

35.034 

27.55 

1492.4 

15.8 

OBS 

T01520 

04.36 

35.007 

27.77 

1493.6 

TABLE  XL. — Continued 


AEFIO 

31  1916 

YEAR 

1971 

ou'DP  03566 

AIR 

TEMP  26.2 

DIP 

HOT  PER 

MINO-DI R 

20 

Inst  nansen 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0026 

MONTH  09 

SHIP  1H 

MET 

8UL8  23.5 

20 

3 2 

MINO-SPO 

06 

trace  01R 

5 

SQUARE 

6 

L AT 

35  01  N 

OAY 

09 

OATA  USE 

1 

bARCMETR  1020.5 

SEA 

■ IND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

06*  0*  * 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CL 000  T/A  0/2 

Cl/TR  /3  8 

ME  A THER 

XI 

ORIG  E61  026 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SND  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.1 

08  S 

00000 

25.08 

36.L19 

26.  1 8 

1536. 3 

12.1 

OBS 

00019 

23.28 

36.220 

26.80 

1532.6 

12.1 

08S 

00037 

20.26 

36.526 

25.87 

1525.2 

12.1 

OBS 

000  55 

19.21 

36. 506 

26.13 

1522.6 

12.1 

OBS 

000  76 

18.50 

36.507 

26.32 

152C.9 

12.1 

OBS 

00112 

17.91 

3o.669 

26.66 

1519.8 

12.1 

OBS 

T00155 

17.95 

36.66o 

26.62 

1520.6 

12.1 

OBS 

00237 

17.66 

36.662 

26.53 

1520.5 

U.l 

OBS 

T 00323 

17.10 

36.393 

2 6.58 

1520.8 

12.1 

OBS 

00619 

16.67 

36.286 

26.66 

1520.6 

12.1 

OBS 

T00512 

15.12 

36.058 

26.78 

1517.5 

12.1 

OBS 

00903 

08.12 

35.122 

27.37 

1698.6 

12.1 

OBS 

T01612 

06.97 

35.031 

27.72 

1656.3 

REFIO 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BOTOP  06626 

AIR 

TEMP  25.8 

OIR  hGT  PER 

MIND-D1  R 

15 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0025 

MONTH 

l 09 

SHIP  1H 

MET 

8ULB  23.2 

16 

1 2 

MIND-SPO 

05 

TRACE 

DIR 

5 

SQUARE 

2 

CAT 

36 

58. ON 

OAY 

10 

OATA  USE 

l 

BARCMETR  10  IB. 6 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

068 

00.  CM 

HOUR 

16.9 

AREA 

05 

cloud 

T/A  9/6 

CL/TR 

MEAThER 

XI 

CRIG 

E61  025 

1 

SQUARE 

68 

CASTNCM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VcL 

OXYG 

PCI6 

TOT  P 

Mu  2 

N03 

S (03 

PH 

16.9 

OBS 

00000 

25.32 

36. 122 

26.11 

1536.8 

16.9 

08  S 

00026 

26.99 

36.16b 

26. *3 

1536.5 

16.9 

OBS 

000  6 9 

21.61 

36.57b 

25.60 

1528.5 

16.9 

OBS 

00073 

20.12 

36.551 

25.93 

1525.5 

16.9 

OBS 

00097 

19.02 

36.526 

26.20 

1 5*2 .8 

16.9 

OBS 

00166 

18.  18 

36.673 

26.37 

1521 .2 

16.9 

oBS 

T 002 00 

17.81 

36.662 

26.66 

1521  .0 

16.9 

08  S 

00298 

17.30 

36.613 

26.56 

1521.0 

16.9 

OBS 

T00396 

16.88 

36.356 

26.60 

1521  .3 

16.9 

OBS 

00699 

15.61 

36.076 

26.73 

1518.2 

16.9 

08  S 

T00596 

13.  70 

35.801 

26.85 

1516.0 

16.9 

OBS 

00792 

C9.60 

35.236 

27.22 

1502.2 

16.9 

oes 

T00993 

06.66 

35.118 

27.61 

1653.6 

16.9 

OBS 

T 0 1696 

06.39 

35.016 

27.78 

1653.3 

* 

REFIO 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BUTDP  06206 

AIR 

TEMP  26.2 

OIK  KGf  PER 

MlNO-OIR 

22 

INST 

0026 

09 

SHIP  IH 

MET 

8UL8  23.2 

22 

2 2 

MINO-SPO 

12 

TkACE 

, 

LAT 

11 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1015.6 

SEA 

MlNO-FCR 

* n 

068 

06  W 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  8/6 

CL/TR 

MEATHER' 

A 1 

URIC 

Eol  o2o 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P06 

TOT  P 

NC2 

N03 

S103 

PH 

13.2 

OBS 

00000 

25.00 

36.006 

26.12 

1536.0 

13.2 

OBS 

00025 

26.  76 

36. 156 

26.31 

1535.9 

13.2 

OBS 

00066 

22.13 

36.305 

25.15 

(530.0 

13.2 

OBS 

000  72 

19.62 

36.612 

25.96 

1522.9 

13.2 

OBS 

00093 

18.68 

36.652 

2o.23 

1521  .7 

1J.2 

OBS 

00139 

17.83 

36.633 

26.63 

1520.0 

13.2 

ubS 

T 001 65 

17.60 

36.638 

26.65 

1520.1 

13.2 

OBS 

00278 

17.16 

36.602 

26.57 

I5c0.3 

13.2 

OBS 

T00371 

16.92 

36.360 

26.55 

1521 .0 

13.2 

oes 

00665 

16.17 

36.223 

26.67 

1520.2 

13.2 

OBS 

T00560 

16.25 

35.879 

2 o.63 

1515. J 

13.2 

OBS 

00759 

35.366 

13.2 

CBS 

T 00957 

06.66 

35.066 

27.55 

1692.7 

13.2 

OBS 

TO  1663 

06.62 

35.061 

27.76 

1692 .9 

>••••** 

REFIO 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BOTOP 

06389 

AIR  TEMP  25.9 

DIR  HGT  PER 

«IND-0IR  26 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SJ  1*06 

CONSEC 

0027 

MONTH 

09 

SHIP 

1H 

MET  BULB  23.7 

28  3 2 

MIND-SPO  12 

TRACE  DIR 

5 SwUARc  2 

LAT 

39 

57  N 

OAY 

12 

OATA 

USE  1 

BAROMETR  1015.6 

SEA 

MIND— FC R 

DURATION 

2 SQUARE  66 

LONG 

067 

59  M 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  9/6 

CL/TR 

MtATHEA  XI 

CRIG  E6L  027 

1 SOU ARE  67 

CaSTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlwMA-T 

OYnOPTh  SNC  VEL  GXVu  PD 6 TOT  P MO 2 N03  SI03 

11.9 

OBS 

000  00 

*9.5E 

36.00* 

*9.12 

1535.9 

11.9 

OBS 

00029 

26.63 

36.180 

29.37 

1533.8 

11.9 

UBS 

00053 

20.78 

36.379 

25.62 

1526.7 

11.9 

CBS 

00082 

19.36 

36.909 

26.03 

1525.3 

11.9 

OBS 

00106 

18.37 

36.997 

26.30 

1521 .0 

11.9 

CBS 

00159 

17.78 

36.962 

26.96 

1520.2 

11.9 

OBS 

T00212 

17.66 

36.928 

26.  52 

1520.1 

11.9 

UBS 

003  IS 

17.07 

36.390 

2o.se 

1520.7 

11.9 

PBS 

00625 

36.265 

11.9 

UBS 

00531 

16.73 

33.919 

26.75 

1516.9 

11.9 

CBS 

T 006 3 7 

13.90 

35.760 

26.92 

1513.6 

11.9 

OBS 

006  56 

OS. 30 

35.118 

27.39 

1956.3 

11.9 

OBS 

T01067 

05.66 

33.U69 

27.67 

1991 .6 

11.9 

CBS 

TO  1606 

09.20 

35.003 

*7.79 

1999.3 

528 


TABLE  XL. — Continued 


REFID 

31 

1916 

YEAR 

1971 

BOTOP  04297 

AIR 

TEMP  26.2 

DIR  HGT  PtR 

MIND-OIA 

13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0028 

MONTH 

i 09 

SHIP  1H 

ftET 

8UL  8 23.9 

24 

6 6 

M1ND-SPD 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

54  N 

OAV 

13 

DATA  USE 

1 

bAROMETR  1014.7 

SEA 

Ml ND-F JR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

15.5 

AREA 

05 

LLCUO  T/A  6/6 

CL/TR 

hEA  ther 

XI 

ORIG  E61  ’1 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T IME 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEl 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02  NOB 

SIG3 

PH 

15.5 

OSS 

00000 

25.06 

35.896 

24.02 

1536.0 

15.5 

OSS 

00028 

24.68 

35.967 

24.15 

1535.6 

15.5 

OSS 

00050 

21.22 

36.357 

25.48 

1527.8 

15.5 

OSS 

00078 

19.26 

36.  -.12 

26.05 

1523.0 

15.5 

OBS 

00101 

18. S7 

36.418 

26.13 

1522.6 

15.5 

OSS 

00151 

17.62 

36.423 

26.4  7 

1519.6 

15.5 

OSS 

00202 

17.49 

36.428 

26.51 

1520.0 

15.5 

OBS 

00303 

17.04 

36.374 

26.56 

1520.3 

15.5 

OBS 

00405 

16.68 

36.311 

26.61 

1520.8 

15.5 

OBS 

00507 

15.30 

36.052 

26.73 

1517.9 

15.5 

OBS 

T 006 09 

13.65 

35.788 

26.85 

1514.0 

15.5 

OBS 

00819 

09.10 

35.187 

27.27 

1500.8 

15.5 

OBS 

TO  1034 

05.75 

35.007 

27.61 

1491 .1 

15.5 

OBS 

TO  15 56 

04.27 

35.009 

27.75 

1453.8 

TABLE  XLI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  14  September  1971  - 10  October  1971,  pre- 


pared  from  NODC  listing  No 

.31- 

1885. 

REPIO  31  IMS 

YE  AH 

1971 

8OT0P  05312 

AIR 

TEMP  24.3 

01*  HOT  PER 

M IN  0-01  * 10 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC  0001 

MONTH  09 

SHIP  CC 

MET 

BULB  21.2 

10 

5 3 

MIND- SPO  20 

TRACE  DIR 

LAT  35  05  N 

DAY 

18 

OATA  USE  1 

BARONET*  1014.4 

SEA 

HINO-FOA 

DURATION 

LONG  048  IS  W 

HOUR 

12.4 

ABEA  05 

CLOUD  T/A  8/3 

CL/TA 

MEATHER  XI 

OR IG  E62  001 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SMO  YEL 

OXY  G PJ4 

TOT  P N02  N01 

$103 

PM 

12.4 

08  S 

00000 

24.40 

35.992 

24.29 

1534.5 

12.4 

08  S 

00033 

24.41 

35.987 

24.29 

1535.1 

12.4 

08  S 

00060 

21.46 

36.394 

25.45 

1528.6 

12.4 

08S 

00093 

19.62 

36.449 

25.98 

1524v3 

12.4 

08S 

00120 

18.73 

36.442 

26.21 

1522.3 

12.4 

OBS 

00180 

17.94 

36.419 

26.39 

1521 .0 

12.4 

08S 

T00239 

17.62 

36.412 

26.46 

1521.0 

12.4 

OBS 

00336 

17.15 

36.368 

26.54 

1521.5 

12.4 

08$ 

T00S34 

15.32 

36.020 

26.70 

1518.4 

12.4 

08$ 

00592 

14.46 

35.893 

26.80 

1516.5 

12.4 

08$ 

00706 

12.91 

35.677 

26.95 

1513.0 

12.4 

08$ 

T 00934 

07.08 

35.044 

27.46 

1494.8 

12.4 

08$ 

T01161 

05.15 

35.040 

27.71 

1490.9 

» 

REPIO 

31  1885 

YEAR 

1971 

BOTDP  05158 

AIR 

TEMP  24.1 

OIR  HGT  PER 

MIND-U1R 

07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  09 

SHIP  CC 

MET 

BULB  22.3 

17 

6 4 

MIND- SPG 

22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  01  N 

DAY 

19 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1011.4 

SEA 

MIN0-F0R 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  S9.SM 

HOUR 

32.3 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A  0/5 

cl/tr 

MEATHER 

XI 

GRIG  E62  002 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oyndpth 

SND  VEL 

0XYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.3 

08$ 

00000 

23.79 

36.145 

24. 5S 

1533.2 

12.3 

08$ 

00027 

23.77 

36.141 

24.59 

1533.6 

12.3 

08$ 

00049 

22.61 

36.296 

25.05 

1531.3 

12.3 

08$ 

00076 

20.61 

36.531 

25.78 

1526.8 

12.3 

08$ 

00098 

19.64 

36.511 

26.03 

1524.5 

12.3 

08$ 

00147 

18.37 

36.441 

26.30 

1521.7 

12.3 

08$ 

T00194 

17.92 

36.421 

26.40 

1521.1 

12.3 

08$ 

002  89 

17.40 

36.383 

26.50 

1521 .1 

12.3 

08$ 

7004  33 

16.77 

36.298 

24.58 

1521.5 

12.3 

08$ 

00480 

16.28 

36.192 

26.62 

1520.7 

12.3 

08$ 

00572 

14.61 

35. *11 

24.78 

1516.7 

12.3 

08$ 

00757 

11.17 

35.431 

27.10 

1507.6 

12.3 

08$ 

T00937 

06.88 

35.036 

27.48 

1494.1 

REPIO 

31  1885 

YEAR 

1971 

80 TOP  04805 

AIR 

TEMP  24.7 

CONSEC 

0003 

MONTH  09 

SHIP  CC 

MET 

8UL8  23.0 

LAT 

34  32  N 

OAV 

20 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.3 

LONG 

047  18  K 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/7 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.1 

08$ 

00000 

24.45 

36.136 

24.35 

12.1 

08$ 

00028 

24.43 

36.138 

24.35 

12.1 

OBS 

00052 

20.78 

36.274 

25.54 

12.1 

08$ 

00080 

18.69 

36.307 

26.12 

12.1 

08$ 

00103 

17.94 

36.309 

26.31 

12.1 

08$ 

00154 

17.19 

36.337 

24.51 

12.1 

08$ 

T00271 

16.65 

36.264 

26.58 

12.1 

OBS 

00309 

16.41 

36.223 

26.61 

12.1 

08$ 

T 004 11 

15.10 

35.990 

26.73 

12.1 

08$ 

00513 

13.97 

35.835 

26.86 

12.1 

08$ 

00614 

12.76 

35.682 

26.99 

12.1 

OBS 

00821 

08.04 

35.100 

27.31 

12.1 

OBS 

T01025 

04.04 

35.115 

27.66 

12.1 

08$ 

T01551 

04.21 

35.007 

27.79 

01 R HGT 

PER 

MlNO-GIR 

09 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

10  7 

5 

MIND- SPO 

22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

SEA 

MIND- FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

CL/TR 

/I  4 

MEATHER 

XI 

OR IG  E62  C03 

1 

SQUARE 

47 

OVYOPTH  SNO  VEL 

UXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

Slul 

PM 

15*. 6 
1535  .2 

1526.6 
1521.3 

1519.6 

1518.2 

15 16 .5 

1518.3 

1515.7 

1513.5 
1511  .0 

1696.7 

1492.3 

1493.5 


530 


TABLE  XLI. — Continued 


REF  ID  31  1665 

YEAR 

1971 

BOTOP  04347 

AIR 

TEMP  23.9 

OIR  HGT  PER 

MlND-OlR 

08 

INST  NANSEN 

CAST 

TtN  SO  l 

206 

CONSEC  0004 

MONTH  09 

SHIP  CC 

«ET 

8ULB  22.0 

09 

6 <► 

*IND-  SPD 

22 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

2 

LAI  34  5$  N 

OAY 

21 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.0 

SEA 

M 1ND-F  JR 

CURA  II ON 

2 SQUARE 

4 B 

LONG  046  01  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  3/5 

CL/I  R 

HEATHER 

XI 

GRIG  E62  004 

1 SQUARE 

48 

castnum/tine 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNG  VEL 

UXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103  PH 

12.0 

OBS 

00000 

24.77 

36.209 

24.  34 

1535.6 

12.0 

OBS 

000  30 

24.72 

3o.l78 

24.34 

1536.0 

12.0 

OBS 

00056 

22.69 

36.494 

25.17 

1531 .8 

12.0 

OBS 

00068 

20.50 

3o.436 

25.74 

1526.o 

12.0 

OBS 

00167 

18.80 

36.496 

26.2  5 

1523.3 

12.0 

OBS 

T 002 20 

18.  14 

36.458 

26.37 

1522.2 

12.0 

OBS 

00324 

17.47 

36.385 

2o.48 

1521 .9 

12.0 

OBS 

T 004 74 

16.34 

36.193 

26.60 

1520.  B 

12.0 

OBS 

00520 

15.50 

36.038 

26.6* 

1518.8 

12.0 

OBS 

0Q611 

14.16 

35.868 

2 o.84 

1515.8 

12.0 

OBS 

T00797 

10.29 

35.348 

27.  19 

1505 .0 

12.0 

OBS 

T00979 

06.31 

35.011 

27.54 

1492  .5 

12.0 

OBS 

T01483 

04.37 

35.001 

27.77 

1493.0 

REFID  31  1685 

YEAR 

1971 

BOTOP  04940 

AIR 

TEMP  23.1  OIR  HGT  PER 

wINu-GIR 

08 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0005 

MONTH 

i 09 

SHIP  CC 

WET 

BULB  19.6  09 

5 6 

WIND-SPD 

14 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

4 

LAT  35  05  N 

DAY 

22 

DATA  USE 

1 

bAROMETR  1021.1  SEA 

MIND-EOR 

dura t ion 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  03  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/6  CL/IR 

MtA  THER 

XI 

GRIG  E62  005 

1 

SQUARE 

Sd 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T  DYNlJPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

IOTP  NJ2 

N03 

S1J3 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

24.83 

36.196 

*4.3  c 

1535.8 

12.3 

OBS 

00026 

24.82 

36.199 

24.32 

153o.2 

12.3 

OBS 

00047 

24.81 

36.199 

24.33 

1 536.3 

12.3 

08  S 

00073 

*2 . 66 

36.549 

25.23 

1532.1 

12.3 

OBS 

00094 

21.63 

36.551 

25.52 

1529.8 

12.3 

OBS 

00141 

19.42 

36.510 

26.08 

1524.6 

12.3 

OBS 

T 002  48 

17.92 

36.436 

26.41 

1522.0 

12.3 

OBS 

00282 

17.74 

36.430 

26.45 

1522.1 

12.3 

OBS 

TO 03 7 5 

17.04 

36.320 

26.53 

1521  .4 

12.3 

OBS 

00468 

16.23 

36. 190 

26.63 

1520.3 

12.3 

OBS 

00561 

14.79 

35.961 

26.78 

1517.1 

12.3 

OBS 

00751 

11.59 

35.495 

27.07 

1509.0 

12.3 

OBS 

T 00940 

0 7.02 

35.047 

27. h7 

1454.7 

12.3 

OBS 

T01412 

04.49 

35.014 

27.77 

1492.3 

• 

REFID  31  1685 

YEAR 

1971 

BOTOP  04488 

AIR 

TEMP  23.3 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR  04 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0006 

MONTH  09 

SHIP  CC 

WET 

BULB  18.5 

06 

4 4 

HIND- SPD  07 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  56. 2N 

DAY 

23 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1024.3 

SEA 

WlND-FOR 

DURA  T I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG  046  03. 3H 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLGUD  T/A  6/4 

CL/TR 

/30 

WEATHER  XI 

ORIG  E62  006 

l 

SOUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TCT  P N02 

NO  3 

SIU3 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

24.58 

36.174 

24.38 

1535.1 

12.2 

OBS 

00026 

24.57 

36.176 

24.38 

1535.6 

1 2.2 

OBS 

00052 

24.56 

36.189 

24.35 

1536.0 

12.2 

OBS 

00080 

21.90 

36.514 

25.41 

1530.2 

12.2 

OBS 

00103 

20.17 

36.486 

25.87 

1526.0 

12.2 

OBS 

00155 

18.90 

36.479 

26.15 

1523.4 

12.2 

OBS 

T00271 

17.77 

36.412 

26.43 

1522  .0 

12.2 

OBS 

00308 

17.65 

36.410 

2b. 4b 

1522  .2 

12.2 

OBS 

T 004  09 

17.00 

36.319 

26.54 

1521  .9 

12.2 

OBS 

00509 

15.44 

36.035 

26.65 

1510.4 

12.2 

OBS 

00609 

13.77 

35.797 

26.87 

1514.4 

12.2 

OBS 

T00812 

10.22 

35.323 

27.18 

1504.9 

12.2 

OBS 

TO  1012 

05.95 

35.007 

27.55 

1491 .6 

12.2 

08  S 

TO 15 08 

04.28 

34.980 

27.76 

1453.0 

14.3 

OBS 

02978 

03.00 

34.950 

27.87 

1512.7 

14.3 

OBS 

T 03482 

02.56 

34.931 

27.85 

1519.6 

14.3 

OBS 

T03983 

02.30 

34.906 

27.89 

1527.2 

• 

REFIO  31  1665 

YEAR 

1971 

BOTOP  03294 

AIR 

TEMP  22.9 

OIR  HGT  PER 

MINO-DIR  36 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC  0007 

MONTH  09 

SHIP  CC 

MET 

BULB  17.4 

06 

3 3 

MIND- SPD  07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  01  N 

DAY 

24 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1024.3 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  046  03  H 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/6 

CL/TR 

MEATHER  X2 

ORIG  E42  007 

1 

SQUARE 

56 

castnum/tine 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P34 

TOT  P N02  NOS 

SI03 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

24.73 

36.192 

24.34 

1535.5 

12.1 

OBS 

00020 

24.72 

34.192 

24.35 

1534.0 

12.1 

OBS 

00050 

24.72 

36.166 

24.34 

1534.3 

12.1 

OBS 

000  7B 

22.70 

34.474 

25.14 

1532  .2 

12.1 

OBS 

00101 

21.21 

34.525 

25.61 

1526.  B 

12.1 

OBS 

00151 

19.12 

34.472 

24.13 

1523.9 

12.1 

OBS 

T00245 

16.01 

34.430 

26.36 

1522.4 

12.1 

OBS 

00301 

17.63 

34.424 

24.42 

1522.4 

12.1 

OBS 

T 00400 

17.2* 

34.350 

24.30 

1522.5 

12.1 

OBS 

0049B 

15.90 

34.094 

24.63 

1519.7 

12.1 

OBS 

00594 

14.10 

35.604 

24.60 

1515.2 

12.1 

OBS 

007  67 

10.56 

35.329 

27.13 

1505.6 

12.1 

OBS 

900976 

06.34 

34.996 

27.52 

1492.4 

12.1 

OBS 

T01446 

04.47 

33.007 

27.74 

1492.6 

•••••••••••••ft* 
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1 


REF  1 0 

31  1685 

YEAR 

1971 

8QT0P  04076 

AIR 

TEMP  23.5 

01P 

HOT  PER 

WlND-DlR 

00 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CuNSEC 

0008 

MONTH  09 

SHIP  cc 

WET 

BULB  18.8 

06 

3 4 

WlNO-SPD 

00 

TRACE 

DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  01  N 

OAV 

2 5 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.7 

SEA 

■1ND-F0R 

DUAATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  01  W 

HOUR 

15.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E62  006 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNC  vel 

OXVG 

P04 

TOT  P 

N02 

NOB 

S 103 

PM 

15.1 

CBS 

00000 

24.73 

36.145 

24.31 

1535.5 

15.1 

CBS 

00024 

24.40 

36. 121 

24.35 

1535.1 

15.1 

08  S 

00049 

24.42 

36.161 

24.41 

1535.6 

15.1 

08  S 

00073 

24.26 

36. 149 

24.45 

1535.6 

15.1 

06S 

00097 

21.14 

36.466 

25.55 

1528  .5 

15.1 

08  S 

00146 

19.23 

36.467 

26.10 

1524.1 

15.1 

08  S 

T 00200 

18.27 

36.432 

26.32 

1522.3 

15.1 

08  S 

00297 

17.56 

36.386 

26.46 

1521  .7 

15.1 

08  S 

T00395 

17.04 

36.316 

26.53 

1521.7 

15.1 

08S 

00497 

15.65 

36.070 

26.67 

1518.9 

15.1 

08  S 

00595 

13.60 

35.724 

26.85 

1513.5 

15.1 

OBS 

00790 

09.99 

35.275 

27.15 

1503.7 

15.1 

OBS 

T 00969 

06.34 

35.014 

27.54 

1492.8 

15.1 

OBS 

TO  1488 

04.41 

35.009 

27.77 

1453.3 

»• 

REFID  31  1885 

YEAR 

1971 

dC  TOP  03422 

AIR 

TEMP  23.0 

DIR  hGT  PER 

WlND-OlR 

24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

C0N5EC  0009 

month  09 

SHIP  CC 

WET 

BULB  *0.0 

07 

4 4 

WlND-SPD 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  04  N 

DAY 

26 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1021.7 

SEA 

WINO-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

4L 

LONG  C48  01  W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E62  009 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTm 

SNO  VEL 

OXVG 

'04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PM 

12.2 

OBS 

OOOCO 

24.45 

36.181 

24.42 

1534.8 

12.2 

OBS 

OOo  30 

24.46 

36.183 

24.42 

1535.4 

12.2 

08S 

00055 

24.46 

36.185 

24.42 

1535.8 

12.2 

OBS 

00085 

23.18 

36.484 

25.03 

1533.5 

12.2 

OBS 

001  10 

21.98 

36.525 

25.40 

1531  .0 

12.2 

OBS 

00165 

19.10 

36.482 

26.15 

1524.1 

12.2 

OBS 

00290 

17.56 

36. 389 

2b. 46 

1521  .6 

12.2 

OBS 

003  30 

17.32 

36. 359 

26.50 

1521  .5 

12.2 

OBS 

TC0440 

16.49 

36.227 

26.59 

1520.7 

12.2 

OBS 

00550 

15.01 

35.556 

26. 72 

1517.6 

12.2 

CBS 

0066  1 

12.98 

35.670 

26.  93 

1512.5 

12.2 

OBS 

00667 

08.47 

35.160 

27  . j 5 

1499.5 

12.2 

OBS 

TO  1 1 07 

05.31 

34.997 

27.66 

1490.6 

12.2 

OBS 

T 01660 

04.13 

34.998 

27.79 

1495.0 

k 

REFID 

31 

1 do  5 

YEAR 

1971 

BOTDP  04303 

AIR  TEMP 

23.6 

OIR  HGT 

PER 

MINO-OIR 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

C010 

month 

09 

SHIP  CC 

WET  BULB 

21.3 

28  3 

3 

WIND-  SPO 

10 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59  N 

DAY 

27 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1021.5 

SEA 

W1ND-F0R 

OUPATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

02. PW 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/4 

CL/TR 

n o 

WEATHER 

XI 

ORIG  E62  G10 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

depth 

T£HP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL  OXVG  PU4  TGT  P N02  N03 

S 103  PH 

12.2 

OBS 

oocoo 

<4.  74 

36.230 

24.37 

1535.6 

12.2 

OBS 

000  30 

24.74 

36.C2* 

*4 .36 

1536.1 

12.2 

OBS 

00055 

24.67 

36.207 

24.37 

1536.3 

12.2 

08  S 

000  84 

22.68 

36.507 

25.19 

1532  .3 

12.2 

OBS 

00109 

21.84 

36.556 

25.46 

1530.. 

12.2 

oes 

00164 

20.02 

36.516 

25.93 

1526.7 

12.2 

08  S 

T00288 

17.77 

36.424 

26.44 

1522.3 

12.2 

OBS 

00327 

17.56 

36.397 

26.47 

A 1522  .3 

12.2 

UBS 

T 004  37 

16.79 

36.277 

26.56 

W 1521.6 

12.2 

UBS 

00546 

15.13 

35.989 

26.72 

1516.0 

12.2 

OBS 

006  55 

13.91 

35.830 

26.86 

1515.7 

12.2 

08  S 

008  77 

08.79 

35.171 

27.31 

1500.6 

12.2 

J8S 

TU1095 

05.52 

35.017 

27.65 

1491  .2 

12.2 

oes 

T 01640 

04.21 

34.973 

27.76 

1494  .9 

REFIO  31 

1885 

YEAR 

1971 

BOTOP  03605 

AIR 

TEMP  23. 7 

DIP  FGT  PER 

wind-oir 

22 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

09 

SHIP  CC 

WET 

BUL6  20.4 

26  J 9 

WIND- SPO 

14 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

59. 5N 

OAY 

26 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.6 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

L GNU  048 

01 .5W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG 

E62  Oil 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIMf 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P 

N02 

NO  3 

S 103 

PM 

U.l 

CBS 

00000 

24.6  7 

36.264 

24.  36 

1535.9 

12.1 

06$ 

00028 

24.86 

36.252 

24.34 

1536.4 

12.1 

06$ 

00051 

24.86 

36.261 

24.36 

1536.7 

12.1 

OBS 

000  T9 

36.291 

12.1 

OBS 

00102 

22.0  0 

36.572 

25.43 

1530.9 

12.1 

G8S 

00152 

19.60 

36.536 

26.06 

1925.3 

12.  1 

06$ 

T 00268 

17.68 

36.495 

26.43 

1522.3 

12.1 

OBS 

00304 

17.66 

36.444 

2^.48 

1522.2 

12.1 

ues 

T 006 06 

17.17 

36.37* 

26.55 

1522 .4 

12.1 

OBS 

00509 

16.27 

36.217 

26.64 

1521 .2 

12.1 

08  S 

006  12 

14.92 

35.946 

26.82 

1517.1 

12.1 

UBS 

00624 

10.34 

35.350 

27.18 

15C9 •* 

12.1 

CBS 

T01034 

06.08 

35.036 

27.59 

1492.5 

12.1 

OBS 

TOI575 

04.31 

35.000 

27.77 

1494.1 

532 


TABLE  XLI. — Continued 

RCFID 

31  IMS 

TEAR 

19)1 

80T0F  04071 

AIR 

TEMF  20.6 

01R  HGT  PER 

WIN0-01R  10 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC  0012 

MONTH  09 

SHIF  CC 

MET 

RUL8  14.9 

03 

4 3 

MINO-SPO  07 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35  03  N 

OAV 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1025.5 

SEA 

NINO-FOR 

OURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

OAR  00  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/1 

CL/TR 

/30 

HEATHER  XI 

ORIG  E42  012 

1 SQUARE  58 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

oefth 

TEMF 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TCT  F NO 2 

N03 

S 103  FH 

12.2 

ors 

00000 

24.34 

36.167 

24.44 

1534.6 

12.2 

ORS 

00025 

24.35 

36.152 

24.43 

1535.0 

12.2 

ORS 

00049 

24.23 

34.139 

24.45 

1535.1 

12.2 

ORS 

00073 

23.37 

36.452 

24.89 

1534.2 

12.2 

ORS 

00098 

21.62 

34.541 

25.51 

1529.8 

12.2 

ORS 

00146 

19.39 

36.533 

26.11 

1524.7 

12.2 

ObS 

002  00 

18.30 

36.455 

26.33 

1522.4 

12.2 

ORS 

0029  7 

17.99 

34.422 

26.38 

1523.0 

12.2 

ORS 

T 003  94 

17.20 

36.336 

26.52 

1522 .2 

12.2 

ORS 

00496 

14.21 

34.182 

26.62 

1520.7 

12.2 

OSS 

00593 

14.65 

35.933 

24.79 

1517.2 

12.2 

ORS 

T 007  RR 

10.62 

35.316 

27.11 

1506.0 

12.2 

OSS 

T0098R 

06.59 

35.031 

27.52 

1453.8 

1 2.2 

ORS 

T014R5 

04.39 

35.002 

27.77 

1483.1 

• 

MMD 

31  1RRS 

YEAR 

1971 

ROTOF  0*508 

AIR 

TEMP  23.6 

OIR  HGT  PER 

.INO-Dl*  22 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SU  1206 

CONSCC 

0013 

MONTH  10 

SHIF  CC 

MET 

BULB  20.4 

03 

3 3 

MINO-SPO  16 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34  01. 3N 

OAV 

01 

OATA  USE 

l 

BAROMETR  1017.1 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

LONG 

047  24.3M 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  4/6 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E62  013 

1 SQUARE  47 

castnum/tine 

LVLTVP 

OEFTH 

TEMF 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXV  G P04 

TOT  P NO 2 

N03 

S 103  FH 

12.1 

ORS 

00000 

23.67 

36.140 

24.62 

1532 .9 

12.1 

ORS 

00027 

23.44 

34.151 

24.64 

1533.3 

12.1 

ORS 

00050 

23.58 

34.150 

24.66 

1533.5 

12.1 

ORS 

000  77 

21.22 

34.182 

25.35 

1528.0 

12.1 

ORS 

00100 

18.99 

36.180 

25.94 

1522 .4 

12.1 

ORS 

00149 

17.46 

36.242 

26.37 

15 18 .8 

12.1 

ORS 

00262 

14.53 

36.237 

26.59 

1517.9 

12.1 

ORS 

00299 

15.96 

34.130 

26.64 

1516.7 

12.1 

ORS 

T0Q399 

14.91 

35.974 

24.76 

1514.  R 

12.1 

ORS 

00500 

13.90 

35.826 

26.86 

1513.1 

12.1 

ORS 

00400 

12.55 

35.5R5 

26.95 

1509.9 

12.1 

ORS 

TOOROR 

09.29 

35.269 

27.30 

1501  .4 

12.1 

OSS 

TO  1012 

05.48 

34.9R3 

27.43 

1489.7 

12.1 

ORS 

T01S29 

04.26 

P 

RIF  10 

31  1 RSS 

YEAR 

1971 

80T0F  0*618 

AIR 

TEMP  20.4 

OIR  HGT  PER 

WlNO-OIR  31 

CAST 

CONSCC 

0014 

MONTH  10 

SHIF  CC 

MET 

BULB  15.5 

33 

9 4 

MINO-SPO  26 

TRACE  OIR 

LAT 

34  54  N 

OAV 

02 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.3 

SEA 

MINO-FOR 

047  55. 5M 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/8 

CL/TR 

HEATHER  X2 

ORIG  E62  014 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TINE 

LVLTVF 

OEFTH 

TEMF 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  Pu4 

T OT  P N02 

NOS 

SIG3  PH 

12.4 

ORS 

00000 

23.65 

34.174 

24.65 

1532  .9 

12.4 

ORS 

00029 

*3.64 

36.177 

24.66 

1533.4 

12.4 

OSS 

00053 

23.63 

36.174 

24.66 

1533.7 

12.4 

ORS 

OOORO 

19.91 

36.447 

25.91 

1524.9 

12.4 

ORS 

00104 

18.99 

36.446 

26.15 

1522.7 

12.4 

ORS 

00154 

18.09 

36.415 

26.35 

1521.0 

12.4 

ORS 

00204 

17.77 

36.416 

26.43 

1 520 .9 

12.4 

ORS 

00306 

17.33 

36.376 

26.50 

1521.3 

12.4 

ORS 

T00459 

16.74 

36.301 

26.59 

1521 .9 

12.4 

ORS 

00509 

16.28 

36.217 

26.64 

1521.2 

12.4 

ORS 

00607 

14.42 

35.865 

24.78 

1516.6 

12.6 

ORS 

T00R01 

10.18 

35.337 

27.20 

1504.4 

12.4 

ORS 

00995 

04.55 

35.034 

27.53 

1493.7 

12.6 

ORS 

T01492 

04.29 

34.986 

27.77 

1492  .8 

66P6666666666P* 

RIF  1 0 

SI  IMS 

YEAR 

1971 

ROTOF  04523 

AIR 

TEMF  22.6 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR  25 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSCC 

0013 

MONTH 

i 10 

SHIF  CC 

MET 

BULB  18.1 

33  - 

6 4 

MINO-SPO  Id 

TRACE  OIR 

5 SQUARfc  2 

LAT 

34  5R.SN 

OAV 

03 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1013.6 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

2 SQUARE  46 

LONG  i 

047  Si  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

03 

CLOUO  T/A  8/5 

CL/TR 

HEATHER  XI 

OR  1 1»  E62  015 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TINE 

lyltvf 

OEFTH 

TEMF 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103  PH 

12.2 

ORS 

00000 

23.31 

36.2R7 

24. T6 

1532.8 

12.2 

ORS 

000  30 

23.53 

34.290 

24.78 

1533.2 

12.2 

ORS 

0005  7 

23.46 

34.292 

24.80 

1533.5 

12.2 

ORS 

OOORT 

36.438 

12.2 

ORS 

00113 

18.62 

36.447 

26.26 

1521 .9 

12.2 

OSS 

00169 

18.03 

36.429 

26.38 

1521 .1 

12.2 

ORS 

00224 

17.70 

34.416 

26.45 

1521 .0 

12.2 

ORS 

00339 

17.16 

34.351 

26.53 

1521.2 

12.2 

OSS 

T 005  16 

14.14 

34.174 

26.63 

1520.9 

12.2 

ORS 

005  74 

13.20 

34.012 

24.72 

1518. 7 

12.2 

ORS 

00690 

12.95 

35.467 

26.94 

1512 .9 

12.2 

URS 

T 009 2 5 

07.04 

35.072 

27.49 

1494  .5 

12.2 

ORS 

TO  1144 

05.11 

35.048 

27.72 

1490.8 

12.2 

ORS 

T01796 

04.00 

34.972 

27.79 

1496.7 

L 


533 


TABLE  XLI. — Continued 


REF  1 0 

31  1885 

YEAR 

1971 

BO  TOP  04404 

AIR 

TEHP  23.4 

DIR  ROT  PER 

MlND-DIR 

30 

INST  NANSEN 

CAST 

CONSEC 

0016 

MONTH  10 

SHIP  CC 

mET 

BULB  18.9 

25 

3 4 

mINO-SPD 

25 

TRACE  DIR 

34  5 8 N 

JAY 

04 

DATA  USE  1 

BARCHETR  1010. 0 

SEA 

MlNO-FOR 

DURATION 

048  06.86 

HOUR 

12.3 

AREA  05 

ClOUO  T/a  3/7 

CL/TR 

✓ 06 

HEATHER 

XI 

ORIG  E62  016 

1 

SUUARE  40 

CASTNUM/TIME 

l VI T VP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGNA-T 

DVNOPTh 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

T GT  P NG2 

NG3 

S 10  3 

PH 

12.3 

08S 

000  00 

23.45 

36.253 

24.77 

1532.5 

12.3 

UBS 

00028 

23.46 

36.249 

24.77 

1533.0 

12.3 

OBS 

000  51 

23.42 

36.255 

24.  70 

1533.3 

12.3 

08  S 

000  78 

22.34 

36.455 

25.25 

1531  .3 

12.3 

08  S 

0Q101 

19.06 

36.413 

26.  10 

1522.9 

12.3 

OBS 

00151 

18.01 

36.406 

26.36 

1520.7 

12.3 

OBS 

T 002  6 5 

17.38 

36.584 

26.50 

1520.7 

12.3 

OBS 

00301 

17.20 

36.362 

26.  5 3 

1520.7 

12.3 

OBS 

T 004 00 

16.95 

36.336 

26.57 

1521 .6 

12.3 

OBS 

00500 

16.15 

36. L 76 

26.63 

1520.6 

12.3 

OBS 

006  00 

14.70 

35.936 

26. 78 

1517.4 

12.3 

OBS 

00805 

10.15 

35.280 

27.16 

1504.5 

12.3 

UBS 

T 01006 

06.62 

35.030 

27.52 

1494.2 

12.3 

UBS 

T01522 

04.29 

34.983 

27.76 

1493.3 

REF  10  31  1885 

YEAR 

1971 

BO TOP  04276 

AIR 

TEHP  20. B 

OIR  FGT  PER 

MlND-DIR 

33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0017 

HONTH  10 

SHIP  CC 

MET 

BULB  15.1 

30 

3 4 

MlND-SPO 

10 

TRACE  OIR 

5 

square 

2 

CAT  34  59  N 

OAY 

05 

DATA  USE 

1 

BARCHETR  1022.0 

St  A 

MIND-F^R 

DURATION 

2 

Square 

48 

LONG  048  01  M 

HCUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/7 

CL/TR 

meathe* 

XI 

GRIG  c62  017 

1 

square 

48 

CASTNUN/TIME 

LV  LT  VP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.1 

◦as 

OOCOO 

23.35 

36.246 

24.80 

1532.3 

12.1 

OBS 

00026 

23.37 

36.248 

24.  75 

1532 .7 

12.1 

OBS 

00047 

23.34 

36.245 

24.80 

1533.0 

12.1 

OBS 

00073 

20.22 

36.491 

25.66 

1525.7 

12.1 

JBS 

00095 

19.26 

36.464 

26.05 

1523.4 

12.1 

OBS 

00143 

18.15 

36.416 

26.34 

1521.0 

12.1 

OBS 

T00248 

17.54 

36.391 

26.47 

1520.9 

12.1 

OBS 

00282 

17.39 

36.395 

26.51 

1521 .0 

12.1 

CBS 

T00372 

17.04 

36.337 

2o.  55 

1521.4 

12.1 

OBS 

00463 

16.56 

36.260 

26.60 

1521 .4 

12.1 

OBS 

00554 

15.17 

36.017 

26.74 

1518.3 

12.1 

OBS 

00739 

11.76 

35.510 

27.05 

1505.4 

12.1 

UBS 

T00918 

07.8  2 

35.108 

27.41 

1457.5 

12.1 

OBS 

T01374 

04.60 

35.025 

27.76 

1492  .2 

REF10 

31 

1885 

YEAR 

1971 

CONSEC 

0018 

month 

10 

IAT 

34 

11  N 

DAY 

06 

LONG 

047 

30  M 

HuUP 

12.1 

80TDP  04572 
SHIP  CC 
oata  use  1 

AREA  05 


AIR  TEHP  20.0 
MET  BULB  17.3 
BAROXETR  1025.4 
Cl  QUO  T/A  6/2 


DIR  h&T  PER 
35  4 4 

SEA 
Cl/TR 


MlND-DIR  05 
MlND-SPD  05 
MlND-Fl_R 

heather  XI 


INST  NANSEN  C'ST 
TRACE  OIR 
DURATION 
OR  I G E62  018 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SwUARE  47 


CASTNUM/T IHE 

LVLT VP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

NG3 

S 103 

PH 

12.1 

08  S 

00000 

23.09 

36.291 

24.91 

1531.7 

12.1 

OBS 

00025 

23.11 

36.288 

24.90 

1532.1 

12.1 

OBS 

00050 

*2.99 

36.288 

24.93 

1532  .2 

12.1 

OBS 

00074 

19.71 

36.434 

25.95 

1524.2 

12.1 

OBS 

00099 

18.92 

36.453 

<4.  1 7 

1522.5 

12.1 

OBS 

00149 

18.12 

36.425 

26.35 

1521.0 

12.1 

OBS 

T 00203 

17.72 

36.4  14 

26.44 

1520.7 

12.1 

IBS 

00302 

17.38 

36.388 

26.50 

1521 .3 

12.1 

UBS 

T 00400 

16.88 

36. 313 

26.57 

1521.3 

12.1 

OBS 

00502 

14.75 

35.887 

26.73 

1515.9 

12.1 

ues 

00599 

13.38 

35.719 

26.89 

1512.9 

12.1 

UBS 

T 00793 

09.04 

35.207 

27.29 

1500.2 

12.1 

OBS 

T 0 09  9 1 

06.57 

35.126 

27.60 

1493.9 

12.1 

08  S 

TO  1487 

04.40 

35.011 

27.77 

1493.2 

REFID 

31 

1885 

YEAR 

1971 

80 TOP  04370 

AIR 

TENP  20.8 

OIR  HGT  PER 

MlND-DIR 

06 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0019 

HONTH  10 

SHIP  CC 

MET 

BULB  16.7 

02 

3 4 

MlND-SPO 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

07 

OATA  USE  1 

BARONETR  1026.8 

SEA 

mind-for 

OURATION 

2 

SQUARE 

*8 

LONG 

048 

0*  M 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A  6/5 

CL/TR 

/3  0 

m£a  THER 

XI 

ORIG  E62  019 

1 

SQUARE 

58 

castnuh/tihe 

LVLT VP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPYH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

T OT  P N02 

N03 

S 10  3 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

23.35 

34.271 

24.81 

1532.3 

12.0 

OBS 

00025 

23.33 

34.270 

24.82 

1532  .4 

12.0 

OBS 

00049 

23.26 

34.248 

24.84 

1532  .9 

12.0 

OBS 

00074 

19.85 

34.434 

25.91 

1524.6 

12.0 

OBS 

00098 

19.06 

36.430 

24.12 

1522.8 

12.0 

OBS 

001 4B 

18.06 

34.434 

24.37 

1520  .8 

12.0 

OBS 

T 00202 

17.63 

34.404 

24.44 

1520.4 

12.0 

OBS 

00300 

17.17 

36.357 

24.53 

1520.4 

12.0 

OBS 

T00390 

14. B5 

34.314 

26.58 

1521.2 

12.0 

OBS 

00501 

15.37 

34.0  3 7 

26.71 

1518.0 

12.0 

OBS 

00599 

13.00 

35.793 

24.86 

1514.3 

12.0 

OBS 

T 00794 

09.37 

35.220 

27.25 

1501 .4 

12.0 

OBS 

T00994 

05.91 

35.009 

27.59 

1491.1 

12.0 

OBS 

T01491 

04.J1 

34.982 

27.74 

1492.9 

534 


Ml 


TABLE  XLI. — Continued 


REP  1 D 

31 

lets 

YEAR 

1971 

80 TOP  04555 

AIR  TEMP 

22.2 

DIP  HOT  PER 

MlNO-OlR 

11 

INS?  NANSEN  CAST 

TEN  SO  UOft 

CON SEC 

0020 

NONTH 

10 

SHIP 

CC 

WET  BULB 

18.8 

05  2 4 

WlND-SPD 

05 

TRACE  01 R 

5 

SwUARf  2 

IAT 

34 

57 

N 

OAY 

08 

DATA 

USE 

1 

BARCMETR 

1020. 5 

SEA 

MIND-PUR 

OUR AT  1 ON 

2 

SOUARt  46 

LONG 

047 

57 

M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

6/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E6c  020 

1 

SQUARE  47 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTh  snd  vel  oxvg 

PJ4  Ttf  P N02 

NO) 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

23.30 

36.242 

24.81 

1532.1 

12.2 

OBS 

00024 

23.28 

36.236 

24.81 

1532.5 

12.2 

OBS 

00049 

23.11 

36.266 

24. ae 

1532.5 

12.2 

OBS 

000  73 

20.19 

36.396 

25.79 

1525.5 

12.2 

OBS 

00098 

18.90 

36.427 

26.15 

1522.4 

12.2 

OBS 

00146 

18.04 

36.406 

26.36 

1520.7 

12.2 

OBS 

T 002 00 

17.69 

36.403 

26.44 

1520.6 

12.2 

OBS 

002  9 7 

17.29 

36.356 

26.50 

1520.9 

12.2 

OBS 

T00395 

16.86 

36.309 

26.57 

1521 .2 

12.2 

OBS 

00497 

15.16 

35.994 

26.72 

1517.3 

12.2 

OBS 

00595 

13.44 

35.732 

26.85 

1513.0 

12.2 

OBS 

T 00790 

09.16 

35.205 

27.27 

1500.6 

12.2 

OBS 

T00991 

06.06 

35.004 

27.57 

1491.7 

12.2 

OBS 

T01490 

04.27 

34.970 

27.76 

1492.7 

f 


REF  ID 

31 

1885 

YEAR 

1971 

BOTOP  04828 

AIR  TEMP 

22.6 

OIR  HUT  Pc R 

MIS  0-01 R 

25 

INST  NANSEN  LAST 

TEN  SQ  1207 

CONSEC 

0021 

MONTH 

10 

SHIP  CC 

MET  8ULB 

19.7 

05  2 4 

MlNO-SPO 

04 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

3 

LAT 

35 

20 

N 

OAY 

09 

OATA  USE  1 

BARCMETR 

1026.3 

SEA 

MlND-FuR 

DURATION 

2 

SQUARE 

*0 

LONG 

050 

02 

W 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

8/2 

CL/TR 

mEAThER 

XI 

ORIG  E62  021 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTh  sno  vel  oxyg 

P04  TOT  P NC2 

NO  3 

S 133 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

23.82 

36.354 

24.74 

1533.5 

12.2 

OBS 

00025 

23.83 

36.359 

24.74 

1534.0 

12.2 

OBS 

00050 

22.46 

36.471 

25.22 

1531  .1 

12.2 

OBS 

000  75 

20.64 

36.6  3 0 

25.85 

1527.0 

12.2 

OBS 

00100 

19.29 

36.522 

26.13 

1523.6 

12.2 

OBS 

00150 

17.95 

36.409 

26.36 

1520.5 

12.2 

OBS 

T00205 

17.46 

36.382 

26.4o 

1519.9 

12.2 

OBS 

00305 

17.04 

36.342 

26.5  5 

152J.3 

12.2 

OBS 

T 00405 

16.66 

36.284 

26.60 

1520.7 

12.2 

OBS 

00510 

15.52 

36.051 

26.68 

1516.7 

12.2 

OBS 

00610 

13.89 

35.824 

26.66 

1514.9 

12.2 

OBS 

T 008  10 

10.42 

35.366 

27.16 

1505.7 

12.2 

OBS 

01015 

07.01 

35.126 

27.54 

1496.0 

12.2 

OBS 

T01525 

04.31 

34.986 

27.76 

1493.4 

535 


TABLE  XLEL -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DUANE  at  Ocean  Station  ECHO,  10  October  1971  - 5 November  1971,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 1931. 


REP1D 

31 

1931 

YEAR 

1971 

00 TOP  04046 

AIR 

TENP  23.0 

DIR  POT  PER 

WINO-OIR 

Oa 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SW  1206 

CONSEC 

0001 

HONTH  10 

SHIP  OU 

WET 

0UL0  19.9 

07 

2 3 

WINO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

54  N 

OAV 

12 

OATA  USE 

1 

0AROMETR  1026.5 

SEA 

■INO-POR 

OURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

040 

00  M 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIC  E63  001 

1 

SQUARE 

40 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P NO* 

N03 

SI03 

PH 

12.4 

00  s 

00000 

23.33 

36. *92 

26.06 

1532.3 

12.4 

00  s 

00025 

23.20 

3o.223 

26.02 

1532.3 

12.4 

00  S 

00050 

22.30 

36.319 

25.15 

1530.5 

12.4 

O0S 

00074 

19.76 

36.417 

25.92 

1*24.4 

12.4 

O0S 

00099 

10.42 

36.620 

26. 2e 

1521 .0 

12.4 

O0S 

00140 

36.629 

12.4 

O0S 

T00202 

17.30 

36.393 

26.53 

1519.4 

12.4 

O0S 

00301 

16.30 

36.233 

26.62 

1510.1 

12.4 

O0S 

004  00 

14.00 

35.906 

26.70 

1514.6 

12.4 

O0S 

00504 

13.42 

35.756 

26.91 

1511.5 

12.4 

00  S 

T0060J 

11.37 

35.666 

27.07 

1505.7 

12.4 

00  S 

COO  00 

00.  12 

35.210 

27.64 

1496.0 

12.4 

00  S 

01002 

05.90 

35.116 

27.60 

1491 .6 

12.4 

00  s 

T01505 

04.15 

36.995 

27.79 

1492.5 

REP  10 

31 

1931 

YEAR  1971 

00 TOP  03475 

AIR  TEMP 

22.0 

CONSEC 

0002 

NONTH  10 

SHIP  OU 

WET  0UL6 

20.2 

LAT 

35 

00  N 

OAV  13 

OATA  USE 

1 

BARONET  A 

1026.0 

LONG 

047 

40  W 

HOUR  13.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

6/* 

C ASTNCM/T 1ME 

IVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

signa-t 

13.5 

00  s 

00000 

22.44 

36.200 

25.08 

13.5 

O0S 

00025 

22.23 

36.200 

25.15 

13.5 

O0S 

00050 

22.19 

36.303 

25.17 

13.5 

O0S 

00075 

19.66 

36.312 

25.07 

13.5 

O0S 

00100 

17.00 

36.290 

26.31 

13.5 

O0S 

00150 

17.06 

36.341 

26.55 

13.5 

00  S 

T 002 05 

16.50 

36.207 

26.64 

13.5 

O0S 

00305 

15.16 

36.069 

26.70 

13.5 

00  s 

T00405 

13.06 

35.030 

26.00 

13.5 

00  s 

00510 

12.56 

35.645 

27.00 

13.5 

00  s 

T006  10 

10.  79 

35.396 

27.14 

13.5 

00  s 

00010 

07.70 

35.145 

27.44 

13.S 

ots 

01015 

06.10 

35.166 

27.09 

13.5 

O0S 

01525 

04.10 

34.909 

27.79 

Oik  HOT  PER  ■ INO-Dl  R 14  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

29  4 S WlND-SPO  04  TRACE  OIR  5 SOU  A RE  4 

SEA  WINO-PGR  DURATION  2 SQUARE  46 

Cc/TR  WEATHER  XI  ORIG  E63  002  1 SQUARE  57 


OYNOPTH  SNO  VEL  UXYC  P^4  TOT  P NO*  NO)  SID)  PH 

1530.0 
152V. 9 
15)0.2 

1524.0 

1519.3 
1517.8 

1517.0 
1514.2 

1511 .4 

1500.6 

1503.7 
1495.6 

1492.5 
14V2.6 


REPIO 

31 

1931 

YEAR 

1971 

90 TOP  C493S 

AIR  TEMP  22.0 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

00 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0003 

NONTH  10 

SHIP  OU 

WET  6UL0  20.5 

30 

3 3 

WINO-SPO 

00 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

36  N 

OAY 

14 

OATA  USE 

1 

0AROMETR  1026.0 

SEA 

WINO-POR 

OURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

040 

00  w 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  0/3 

CL/TR 

/34 

nEATHER 

XI 

ORIG  E43  003 

1 

SQUARE 

40 

CASTNUM/TINE 

IVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

12.9 

00  s 

00000 

23.14 

36.305 

24.90 

1531 .9 

12.9 

00  s 

00023 

22.46 

36.242 

25.05 

1530.4 

12.9 

O0S 

00045 

22.31 

36.310 

25.14 

1530.5 

12.9 

O0S 

00060 

20.36 

36.307 

25.74 

1525.0 

12.9 

00  S 

00090 

19.03 

36.393 

26.10 

1522.6 

12.9 

O0S 

00135 

17.62 

36.413 

26.46 

1519.3 

12.9 

00  S 

TOO105 

17.30 

36.600 

26.53 

1519.2 

12.9 

OSS 

002  74 

15.96 

36.140 

2 0.65 

1516.3 

12.9 

00  S 

T00364 

15.05 

36.001 

26.75 

1514.7 

12.9 

00  S 

004  5 0 

14.1* 

35.070 

26.05 

1513.2 

12.9 

O0S 

T 00540 

13.10 

35.727 

26.95 

1511.1 

12.9 

O0S 

00720 

35.203 

12.9 

00  S 

00914 

06.36 

35.040 

27.56 

1491 .6 

12.9 

OSS 

TO130O 

04.20 

34.990 

27.77 

1490.9 

536 


TABLE  XLII. — Continued 


REFIO 

91 

1931 

YEAR 

1971 

80TDP  04023 

AIR 

TEMP  22.7 

OIR  HGT  PER 

HIND-OIR  02 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  20.4 

34 

3 3 

81N0-SP0  06 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAY 

35 

03  N 

OAY 

15 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1025.6 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

oa  !• 

HOUR 

12.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/5 

CL/YR 

HEATHER  XI 

ORIG  E43  004 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P NO 2 

N03 

SI03  PH 

12.8 

oas 

00000 

22.63 

36.335 

25.07 

1530.6 

12. a 

08S 

00027 

22.39 

36.345 

25.15 

1530 .4 

12. a 

08  S 

00049 

22.26 

36.348 

25.15 

1530.5 

12. a 

00  s 

00075 

19.28 

36.358 

26.00 

1523.0 

12. a 

oas 

00097 

18.18 

36.396 

26.31 

1520.3 

12. a 

oas 

00145 

17.42 

36.405 

26.51 

1518.9 

12. a 

oas 

I 001 94 

17.28 

36.401 

26.54 

1519.2 

12. a 

oas 

00285 

16.68 

36.312 

26.61 

1518.8 

12. a 

oas 

T 003 84 

15.30 

36.050 

26.73 

1515.9 

12. a 

oas 

00478 

14.06 

35.859 

26.86 

1513.3 

12. a 

oas 

T00572 

12.91 

35.702 

26.97 

1510.8 

12. a 

oas 

00702 

35.280 

12. a 

oas 

T 0094  7 

05.91 

35.015 

27.60 

1490.4 

12. a 

oas 

Y 014 00 

04.18 

35.003 

27.75 

1490.8 

REF  1 0 

31 

1931 

YEAR 

1971 

80 TOP  04297 

AIR 

TEMP  22.5 

OIR  HGT  PER 

MIND-DIP  05 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH  10 

SHIP  OU 

WET 

BULB  20.5 

04  i 

4 

MIND-SPO  05 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAY 

35 

12  N 

OAY 

16 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1026.1 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

58  to 

HOUR 

12.8 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/3 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E63  005 

1 SQUARE  57 

CASYNUM/Y1NE 

LVLTVP 

OEPYH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

T OT  P N02 

N03 

S 103  PH 

12. a 

oas 

00000 

22.32 

36.183 

25.04 

1529.6 

12.8 

oas 

00024 

22.20 

36.175 

25.07 

1529.7 

12.8 

oas 

00048 

21.50 

36.282 

25.35 

1528.4 

12.8 

oas 

000  72 

18.54 

36.388 

26.22 

1520.9 

12.8 

oas 

00095 

17.85 

36.427 

26.42 

1519.3 

12.8 

oas 

00143 

17.46 

36.424 

26.51 

1519.0 

12.8 

oas 

T00195 

16.99 

36.337 

26.56 

1518.3 

12.8 

oas 

00291 

10.32 

.36.245 

26.65 

1517.8 

12.8 

oas 

T 003 86 

14.87 

35.984 

26.78 

1514.5 

12.8 

oas 

00487 

13.73 

35.799 

26.86 

1512.3 

12.8 

oas 

T00583 

12.43 

35.611 

27.00 

1509.3 

12.8 

oas 

00775 

35.242 

12.8 

oas 

Y00975 

05.97 

35.079 

27.64 

1491  .1 

12.8 

oas 

701479 

04.21 

34.996 

27.78 

1492.3 

REFI  0 

31 

1931 

YEAR 

1971 

60T0P  04114 

AIR 

TEMP  22.7 

OIR  HGT  PER 

to/ND-OIR  11 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONS EC 

0006 

MONTH 

i 10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  21.2 

Oe  2 

4 

MINO-SPD  07 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

53  N 

OAY 

17 

CATA  USE  1 

BAROMETR  1025.4 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

LONG 

04  7 

53  m 

HOUR 

12.7 

AREA  05 

CLOUO  T/A  6/6 

CL/TR 

MEATHER  X6 

ORIG  E63  006 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TIME 

LVLYVP 

OEPTH 

temp 

SAL 

sigma-t 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  Pu4 

TOT  P N02 

N03 

S103  PH 

12.7 

DBS 

000™ 

22.50 

36.220 

25.02 

1530.1 

12.7 

CBS 

00024 

22.27 

36.194 

25.07 

1529.9 

12.7 

oas 

00049 

22.06 

30.242 

25.16 

1529.8 

12.7 

oas 

00074 

19.38 

36. a66 

26.00 

1523.3 

12.7 

oas 

00099 

18.17 

36.416 

26.33 

1520.3 

12.7 

LBS 

00147 

17.55 

30.424 

2o.45 

1519.3 

12.7 

oas 

T 002  01 

17.21 

30.  385 

26.54 

1319.1 

12.7 

oas 

00300 

16.50 

36.271 

26.63 

1516.5 

12.7 

oas 

T 003  99 

15.20 

36.035 

26.74 

1515.8 

12.7 

oas 

00503 

13.70 

35.815 

24.86 

1512.7 

12.7 

LBS 

T00603 

12.28 

35.587 

27.01 

1309.1 

12.7 

08  S 

00802 

35.153 

12.7 

oas 

TO  100  7 

05.60 

35.023 

27.63 

1490.4 

587 


*CMO  31  1931  YEAR  1971  BOTDP  04936  AIR  TEMP  23.0 

COMSEC  0007  MONTH  10  SHIP  OU  HE T BULB  20.4 

LAT  34  45  N DAY  16  OATA  USE  1 8ARCNETR  1025.1 

LONG  046  12  H HOUR  12.5  AREA  05  CLOUD  T/A  6/2 


CASTNUM/TIME 

LVLT VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

12.5 

06  S 

00000 

22.47 

36.350 

25.13 

12.5 

UBS 

00025 

22.46 

36.345 

25.13 

12.5 

08S 

00050 

22.25 

36.366 

25.20 

12.5 

CBS 

000  75 

16.72 

36.41 E 

26.19 

12.5 

08  S 

00101 

18.06 

36.432 

26.37 

12.5 

OBS 

00151 

17.41 

36.417 

26.52 

12.5 

08  S 

T 002  06 

17.03 

36.354 

26.57 

12.5 

OBS 

00307 

16.01 

36.176 

26.67 

12.5 

UBS 

T004U8 

14.69 

35.533 

26.76 

12.3 

08  S 

00514 

13.46 

35.777 

26.92 

12.5 

06S 

T 006 14 

12.18 

35.585 

27.03 

12.5 

CBS 

00816 

35.122 

12.5 

CBS 

TO  1022 

05.53 

35.034 

27.66 

12.5 

08  S 

T01536 

04.17 

34.986 

27.78 

15.3 

06  S 

T01954 

03.75 

34.471 

27.61 

15.3 

OBS 

T02*58 

03.33 

34.962 

27.65 

15.3 

OBS 

02959 

02.93 

34.941 

27.87 

15.3 

OBS 

T03465 

02.56 

34.920 

*7.88 

15.3 

OBS 

035  39 

34.894 

15.3 

CBS 

04647 

02.24 

34.686 

27.66 

15.3 

OBS 

T04799 

02.24 

34.885 

27.88 

OIR  HOT  PcR  H1N0-0IR  Oa  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

08  3 3 MIND- SPO  07  TRACE  DIR  5 SCUARE  2 

SEA  MlNO-FOR  DURATION  2 SQUARE  4 8 

CL/TA  U 5 MEATHER  XI  CR1G  E63  007  1 SOUARE  48 


OVNOPTH  S*0  VEL  OXYG  PD4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1530.2 
1^30.6 
1530.  i 
1521 .5 

1520.0 
SM».9 

1518.7 

1517.0 

1514.2 

1311 .8 
15C8.9 

1490.1 

1493.1 

1498.3 

1505.2 

1512.1 

1519.3 

1538.7 

1541.4 


REFID 

31 

1931 

YEAR 

1971 

BCTDP 

04471 

AIR  TEMP 

22' 

CONSEC 

0008 

MONTH 

10 

SHIP 

OU 

MET  BULB 

20. 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

19 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1022. 

LONG 

046 

00  U 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

2i 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1GMA-T 

12.4 

08  S 

00000 

22. OE 

36.057 

25.02 

12.4 

OBS 

00025 

22.04 

36.063 

25.03 

12.4 

OBS 

00050 

21.74 

36.187 

25.21 

12.4 

06  S 

00075 

18.66 

36.368 

26.17 

12.4 

OBS 

00100 

17.90 

36.425 

26.41 

12.4 

OBS 

00150 

17.11 

36. 366 

26.55 

12.4 

OBS 

T00205 

16.87 

36.354 

26.60 

12.4 

OBS 

00305 

16.11 

36.225 

26.68 

12.4 

08  S 

00405 

14.79 

35.973 

26.79 

12.4 

06  S 

00510 

13.54 

35.807 

26.92 

12.4 

06  S 

T 006 1 0 

11.20 

35.451 

27.11 

12.4 

OBS 

00810 

35.239 

12.4 

06  S 

T01015 

05.72 

35.087 

27.68 

12.4 

OBS 

T01525 

04.15 

35.006 

27.80 

OIR  HGT  PER  MIND-DIR  12  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

12  1 2 MIND-SPO  09  TRACE  OIR  5 SOUARE  4 

SEA  MIND-FOA  DURATION  2 SOUARE  48 

CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E63  008  1 SQUARE  58 


DYNOPTh  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1528.9 

1529.2 

1529.0 

1521.2 

1519.5 

1516.0 

1518.2 
1517.4 

1514.6 

1512.0 

1503.3 

1490.8 

1452.8 


REFID 

31 

1931 

YEAR 

1971 

BOTOF 

1 05029 

AIR  TEMP 

16.9 

CONSEC 

0009 

MONTH 

10 

SHIP 

OU 

HET  BULB 

13.9 

LAT 

34 

48  N 

DAY 

21 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1017.3 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

18.2 

AREA 

OS 

CLOUD  T/A 

3/8 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.2 

OBS 

00000 

21.73 

36.146 

25.18 

18.2 

OBS 

00028 

21.73 

36.144 

25.18 

18.2 

OBS 

00052 

20.49 

36.266 

25.61 

18.2 

OBS 

00080 

18.47 

36.428 

26.26 

18.2 

OBS 

00104 

17.82 

36.429 

26.43 

18.2 

OBS 

00149 

17.18 

36.4X2 

26.57 

18.2 

OBS 

00209 

36.380 

18.2 

OBS 

00313 

15.73 

36.150 

26.71 

18.2 

OSS 

T 004 14 

14.27 

35.914 

26.85 

18.2 

OBS 

00516 

13.19 

35.748 

26.95 

18.2 

08  S 

700*12 

10.92 

35.402 

27.12 

18.2 

OBS 

008  05 

08.13 

35.273 

27.49 

18.2 

OBS 

T00999 

05.97 

35.143 

27.69 

18.2 

OBS 

T01539 

04.09 

34.999 

27.80 

OIR  HGT  PER  MIND-DIR  10  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  120* 

10  7 4 M1N0-SPD  15  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

SEA  M1ND-E0R  DURATION  2 SQUARE  48 

CL/TR  /2  5 HEATHER  X2  ORIG  E63  009  1 SQUARE  4Q 


DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1528.1 

1528.5 

1525.8 

1520.9 

1519.4 

1518.2 

1516.2 

1513.0 

1510.9 

1504.2 

1497.0 

1491 .6 
1492  .8 


538 


TABLE  XLII. — Continued 


REFID 

31 

1931 

year 

1971 

80 TOP  04  755 

AIR 

TEMP  19.5 

Of R HOT  PER 

M1N0-O1R 

35 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0010 

MONTH  10 

SHIP  OU 

WET 

BULB  16.5 

35 

6 5 

WlNO-SPO 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

42  N 

DAY 

23 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1016.1 

SEA 

M1N0-P0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

13.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

OR  1G  E63  010 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GNA-T 

0 YNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P NO 2 NO 3 

SI03 

PH 

13.1 

06S 

00000 

21.19 

36.041 

25.25 

1526.5 

13.1 

OBS 

00026 

21.20 

36.044 

25.25 

1527.0 

13.1 

08  S 

00048 

19.78 

36.331 

25.85 

1523.9 

13.1 

OBS 

00074 

18.24 

36.404 

26.30 

1520.1 

13.1 

08$ 

00096 

17.81 

36.424 

26.43 

1519.2 

13.1 

08  S 

00137 

17.41 

36.427 

26.53 

1518.7 

13.1 

OBS 

T 00193 

16. 9e 

36.354 

26.5  7 

1518.3 

13.1 

08S 

00290 

16.12 

36.204 

26.66 

1517.1 

13.1 

OBS 

T00384 

16.68 

35.958 

26.80 

1513.6 

13.1 

OBS 

00482 

13.72 

35.824 

26.90 

1512.2 

13.1 

OBS 

T00577 

12.17 

35.601 

27.04 

1508.3 

13.1 

OBS 

00767 

08.69 

35.224 

27.36 

1498.4 

13.1 

OBS 

T00954 

05.57 

0 

35.022 

27.650 

REFID 

31 

1931 

YEAR 

1971 

BOTDP  05229 

AIR 

TEMP  18.8 

OIR  P.GT  PER 

8 IN  0-0 1 R 

36 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

10 

SHIP  DU 

WET 

BULB  15.8 

36 

7 4 

WINO-SPO 

18 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

25 

OATA  USE 

1 

BAROHETR  1018.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURA  T ION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

55  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/6 

CL/TR 

/2 1 

WEATHER 

XI 

ORIG  E63  Oil 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

21.85 

36.245 

25.22 

1528.5 

17.3 

oes 

00027 

21.87 

36.243 

25.22 

1529.0 

12.3 

OBS 

00050 

21.48 

36.232 

25.32 

1528.3 

12.3 

UBS 

00077 

21.38 

36.225 

25.34 

1528.5 

• 

REF  1 0 

31 

1931 

YEAR  1971 

80T0P 

05229 

AIR  TEMP 

20.0 

OIR  HGT 

PER 

WINO-OIR  33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH  10 

SHIP 

OU 

WET  BULB 

16.7 

34  5 

4 

WINO-SPO  07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

45  N 

OAV  26 

OATA 

USE  1 

bAROMETR 

1024.0 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

08  W 

HOUR  12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/7 

CL/TR 

WEATHEP  XI 

GRIG  E63  012 

1 

SQUARE 

*8 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  F N02 

N03 

S 103 

PH 

12.5 

OBS 

00000 

21.38 

36.181 

25.31 

1527.2 

12.5 

OBS 

00022 

21.40 

36.187 

25.31 

1527.6 

12.5 

OBS 

00041 

21.34 

36.185 

25.32 

1527.8 

12.5 

OBS 

00063 

18.79 

36.304 

26.09 

1521.3 

12.5 

OBS 

00082 

17.95 

36.390 

26.37 

1519.4 

12.5 

OBS 

00124 

17.34 

36.371 

26.50 

1518.2 

12.5 

OBS 

T 001 66 

17.03 

36.344 

26.56 

1518.0 

12.5 

OBS 

00245 

16.60 

36.309 

26.63 

1517.9 

12.5 

OBS 

T00327 

15.61 

36.108 

26.71 

1516.0 

12.5 

OBS 

00405 

14.23 

35.870 

26.83 

1512.6 

12.5 

OBS 

T00482 

13.37 

35.  756 

26.92 

1510.9 

12.5 

OBS 

00641 

10.  15 

35.304 

27.18 

1501 .8 

12.5 

OBS 

0Q805 

07.95 

35.205 

27.46 

1496.2 

12.5 

OBS 

T01239 

04.55 

35.009 

27.76 

• •••a 

1489.7 

REF  I 0 

31 

1934 

YEAR 

1971 

80T0P 

03200 

AIR  TEMP 

19.7 

OIR  FGT  PER 

hINO-OIR  15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH 

10 

SHIP 

OU 

WET  8ULB 

15.8 

02  4 4 

WINC-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35 

07  N 

OAV 

27 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1025.6 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 SOUARE 

48 

LONG 

048 

10  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/8 

CL/TR 

WEATME*  X2 

GRIG  E63  G13 

1 SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

CBS 

00000 

21.80 

36.280 

25.26 

1528.4 

12.3 

OBS 

00028 

21.82 

36.280 

25.26 

1528.9 

12.3 

OBS 

00050 

21.77 

36.276 

25.27 

1529.1 

12.  3 

OBS 

00078 

21.69 

36.276 

25.29 

1529.4 

12.3 

OBS 

OQIOO 

18.04 

3o.337 

26.30 

1519.8 

12.3 

OBS 

00150 

17.04 

36.353 

26.56 

1517.8 

12.3 

OBS 

T 00200 

16.53 

36.277 

26.62 

1517.0 

12.3 

OBS 

002  9© 

15.  13 

36.030 

2o.75 

1513.9 

12.3 

OBS 

00401 

13.90 

35.840 

26.87 

1511.5 

12.3 

OBS 

00502 

12.80 

35.69C 

26.99 

1509.3 

12.3 

OBS 

T 006 02 

11.01 

35.429 

27.13 

1504.4 

12.3 

OBS 

00808 

07.39 

35.159 

27.51 

1494.1 

•••••••••••••a* 
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TABLE  XLII.— Continued 


REF  10 

31  1931 

YEAR 

1971 

BCTDP  04310 

AIR  TEMP  21.4 

DIR  HGT  PER 

WlVG-OlR 

3o 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH  10 

SHIP  DU 

WET  BULB  19.7 

35 

1 2 

W IND-  SF  D 

05 

TRACE  DIR 

5 

SQUAAE 

4 

LAT 

35  10  N 

DAY 

30 

OATA  JSE  l 

BARCMETR  lu  14.3 

SEA 

WIND- FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  25  w 

HOUR 

19.6 

AREA  05 

CL  QUO 

T/A  8/5 

CL/TR 

2c A THER 

XI 

GRIG  E 6a  014 

1 

SwUARE 

58 

CASTNLM/T IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PG4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

19.6 

08S 

00000 

21.12 

35.751 

25.05 

1526.0 

19.6 

OBS 

00027 

20.82 

35.819 

25.16 

1525.7 

19.6 

CBS 

00046 

21.04 

36.086 

25.33 

1527.0 

19.6 

OBS 

00073 

19.46 

36.349 

25.95 

1523.4 

19.6 

CBS 

00095 

18.52 

36.344 

26.19 

1521.1 

19.6 

GBS 

00143 

17.82 

36.461 

26.45 

1520.1 

19.6 

OBS 

T 001 90 

17.53 

36.431 

26.50 

1520.0 

19.6 

OBS 

00281 

16.84 

Jo. 330 

26.55 

1519.3 

19.6 

OBS 

003  81 

15.30 

36.05l 

26.73 

1515.9 

19.6 

OBS 

004  76 

13.90 

35.817 

26.  B6 

1512.7 

19.6 

OBS 

T 005  70 

12.63 

35.651 

26.95 

1509.8 

19.6 

OBS 

00765 

08.45 

35.  140 

27.  A3 

1457.4 

19.6 

OBS 

T00959 

06.45 

35.097 

27.55 

1492.8 

19.6 

OBS 

T01456 

04.41 

35.010 

27.77 

1492 .7 

****•*••*«»«** 

REF  I 0 

31 

1931 

YEAR 

1971 

BOTDP  02195 

AIR 

TEMP  21.3 

OIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

3o 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH  10 

SHIP  OU 

MET 

BULB  18.9 

013  2 

«IND- SPG 

07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

11  N 

DAY 

31 

DATA  USE 

1 

BARCMETR  1013.3 

SEA 

WIND-FOR 

CURAT  I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

18  2 

HOUR 

13.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E63  015 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P34 

ToT  P N02  N03 

S 103 

PH 

13.7 

OBS 

00000 

20.96 

35.986 

25.27 

1525.9 

13.7 

OBS 

00025 

20.89 

35.986 

25.29 

1526.1 

13.7 

OBS 

00045 

20.82 

36.036 

25.35 

152o.3 

13.7 

OBS 

00071 

19.94 

36.326 

23.81 

1524.7 

13.7 

OBS 

00091 

18.44 

36.340 

*6. 2 1 

1520.9 

13.7 

OBS 

00137 

17.46 

36.412 

26.50 

1518.9 

13.7 

OBS 

T00182 

16.99 

36.352 

26.57 

1518.1 

13.7 

OBS 

00269 

16.02 

36.192 

26.ob 

1516.4 

13.7 

OBS 

00363 

14.41 

35.922 

26.83 

1512.6 

13.7 

CBS 

00454 

13.36 

35.763 

ib.9  3 

1510.5 

13.7 

OBS 

T00545 

11.53 

35.504 

27.05 

1505.4 

13.7 

OBS 

00729 

08.18 

35.189 

27.41 

1495.8 

13.7 

OBS 

T 00909 

06.67 

35. 189 

27.6  1 

1453.8 

13.7 

CJBS 

01360 

04.  14 

34.997 

27.75 

1490.0 

****•*#•* 

REF  1 0 

31 

1931 

YEAR 

1971 

BOTDP  05229 

AIR  TEMP  19.0 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIP 

32 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

1 11 

SHIP  DU 

WET  BULB  16.0 

01 

6 6 

WIND-SPD 

12 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

46  N 

DAY 

03 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

46 

LONG 

047 

53  W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  8/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E63  016 

1 SQUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 103  PH 

12.1 

OBS 

OQOOO 

21.08 

36.311 

25.49 

1526.6 

12.1 

OBS 

00029 

21.09 

36.306 

25.48 

1527.1 

12.1 

OBS 

00053 

21.06 

36.308 

25.49 

1527.4 

12.1 

OBS 

00082 

18.46 

36.287 

26.16 

1520.7 

12.1 

OBS 

00106 

17.45 

36.322 

26.44 

1518.2 

12.1 

OBS 

00159 

16.66 

36.318 

26.62 

1516.7 

12.1 

OBS 

T 002 1 2 

15.84 

36.151 

26.65 

1514.9 

12.1 

OBS 

00313 

14.35 

35.912 

26.83 

1511  .6 

12.1 

OBS 

T 00424 

13.04 

35.714 

26.96 

1508.8 

12.1 

OBS 

00530 

11.38 

35.472 

27.09 

1504.6 

12.1 

OBS 

T 00635 

09.28 

35.246 

27.28 

1498.5 

12.1 

OBS 

00852 

07.00 

35.240 

27.63 

1493.4 

12.1 

OBS 

T01065 

04.97 

35.044 

27.73 

1488.6 

TABLE  XLIII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  5 November  1971  - 25  November  1971,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  - 1932. 


REFID 

31  1932 

YEAR 

1971 

BO TOP  04471 

AIR 

TEMP  20. 7 

01 R HGT  PER 

WIND-DIR 

03 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0001 

MONTH  11 

SHIP  CC 

MET 

BULB  10.6 

03 

3 2 

WlNO-SPU 

*0 

TRACE  OIR 

5 

SGUAAE 

2 

LAT 

34  57. 8N 

DAY 

05 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1017.4 

SEA 

WlNO-FuR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  59  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  0/6 

CL/TR 

nEATHER 

X9 

OR1G  £64  001 

l 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P NU2 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

06  S 

00000 

20.71 

36.229 

25.53 

1525.5 

12.3 

06S 

00027 

20.70 

36.224 

25.53 

1525.9 

12.3 

OBS 

00048 

20.69 

36.224 

25.53 

1526.2 

12.3 

06S 

00074 

18.89 

36.319 

26.07 

1521 .8 

12.3 

OBS 

00095 

18.36 

36.329 

26.22 

1520.7 

12.3 

OBS 

00143 

17.13 

36.338 

26.53 

1517.9 

12.3 

OBS 

T 00250 

15.63 

36.122 

26.71 

1514.8 

12.3 

OBS 

002  85 

15.27 

36.076 

26.76 

1514.2 

12.3 

OBS 

T 00380 

13. £5 

35.830 

26.88 

1510.9 

12.3 

OBS 

00475 

12.57 

35.642 

26.99 

1508. 0 

12.3 

OBS 

00570 

10.53 

35.366 

27.16 

1502.1 

12.3 

OBS 

00767 

07.44 

35.195 

27.53 

1493.6 

12.3 

OBS 

T009o2 

06.50 

35.220 

27.68 

1493.2 

12.3 

OBS 

TO 1 463 

04.20 

35.000 

27.79 

**•**4 

1492 .0 

• 

REF1D 

31  1932 

YEAR 

1971 

BGTOP  04253 

AIR 

TEMP  21-5 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIP 

32 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

month  11 

SHIP  CC 

WET 

BULB  19.6 

32 

5 * 

WIND-SPD 

16 

TRACE  DIR 

5 SOUARE 

2 

LAT 

34  59  N 

DAY 

06 

OATA  USE 

1 

BARGHETR  1014.2 

SEA 

WlND-FuR 

DURATION 

2 SQUARE 

46 

LONG 

047  59  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  0/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E64  002 

1 SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT  P NO* 

NGJ 

S 103  PH 

12.3 

OBS 

000  00 

20.60 

36.188 

25.52 

1525.1 

12.3 

OBS 

00030 

2rt  • 59 

36.188 

25.53 

1525.6 

12.3 

OBS 

00055 

20.62 

36.214 

25.54 

1526.1 

12.3 

OBS 

00085 

1 7.92 

36.309 

26.31 

1519.2 

12.3 

OBS 

001  10 

17.16 

36.338 

26.52 

1517.4 

1.  .3 

OBS 

00165 

16.50 

36.280 

26.o3 

1516.3 

12.3 

OBS 

T 00220 

15.67 

36.134 

26.71 

1514.5 

12.3 

OBS 

00331 

14.43 

35.956 

26.85 

1512.2 

12.3 

OBS 

00512 

11.92 

35.552 

27.05 

1506.3 

12.3 

OBS 

0Q559 

11.06 

3 5.433 

27.12 

1503.9 

12.3 

OBS 

00670 

08.  76 

35.18C 

27.32 

1497.0 

12.3 

OBS 

00892 

06.63 

35.207 

27.65 

1492 .6 

12.3 

OBS 

T011 14 

05.41 

35.138 

27.  76 

1491 .3 

12.3 

OBS 

701678 

03.98 

34.992 

27.80 

1494.7 

► 

REFID 

31 

1932 

YEAR 

1971 

80TDP  04303 

AIR  TEMP 

10.2 

OIR  HGT 

PER 

WIND-DIR 

34 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SW  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

11 

SHIP 

CC 

WET  BULB 

13.4 

36  4 

4 

wIND-SPO 

10 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  .4N 

OAY 

OB 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1019.2 

SEA 

WIND-FOR 

DORATI  ON 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

01  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLUUO  T/A 

6/0 

CL/TR 

n o 

WtA  THER 

X2 

URIG  E64  003 

l SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG 

P34  TGT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

20.78 

36.430 

25.66 

1525.9 

12.2 

OBS 

00028 

20.79 

36.425 

25.65 

1526.4 

12.2 

OBS 

00050 

20.78 

36.425 

25.66 

1526.7 

12.2 

OBS 

00078 

20.79 

36.427 

25.66 

1527.2 

12.2 

OBS 

00101 

17.65 

36.358 

26.42 

1518.8 

12.2 

OBS 

00151 

16.74 

36.304 

26.59 

1516.8 

12.2 

OBS 

T00267 

15.09 

36.023 

26.76 

1513.3 

12.2 

OBS 

00304 

14.42 

35.929 

26.63 

1511.7 

12.2 

OBS 

T 004  05 

13.61 

35.020 

26.92 

1510.6 

12.2 

OBS 

00507 

11.95 

35.543 

27.04 

1506.3 

12.2 

OBS 

T0C609 

09.81 

35.272 

27.22 

1500.0 

12.2 

OBS 

00819 

07.28 

35. 186 

27.55 

1493.9 

12.2 

OBS 

T01025 

05.91 

35.171 

27.72 

1491 .9 

12.2 

OBS 

T01547 

04.04 

34.976 

27.78 

1492.7 

541 


TABLE  XLIII.— Continued 


REFID 

31  1932 

YEAR 

1971 

80T0P  04127 

AIR 

TEMP  19.7 

DIR  HGT  PER 

WlNO-DIR 

18 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  U06 

CONSEC 

0004 

MONTH  11 

SHIP  cc 

WET 

BULB  16. U 

49 

3 2 

WIND-SPO 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  03. 5N 

OAV 

09 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  10  12.9 

SEA 

WIND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  01  W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/a  6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

UR 1G  E64  004 

1 

SwU ARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVI.TVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SNO  VEL 

OXYG 

PG4 

TOT  P NG2 

NO  3 

S 1 03 

PH 

12.2 

08  S 

00000 

20.58 

36.376 

25.67 

1525.3 

12.2 

OBS 

00026 

20.59 

36.376 

25.67 

1525.8 

12.2 

08S 

00048 

20.57 

36.379 

25.68 

1526.1 

12.2 

08  S 

000  73 

20.56 

36.383 

25.68 

1526.5 

12.2 

OBS 

00095 

17.70 

36.355 

26.40 

1516.8 

12.2 

06  S 

00142 

16.90 

36.342 

26.58 

1517.2 

12.2 

OBS 

T 002  50 

15.12 

36.022 

26.75 

1513.1 

12.2 

OBS 

00285 

14.62 

35.946 

26. 8C 

1512.0 

12.2 

OBS 

T00382 

13.63 

35.810 

26.91 

1510.2 

12.2 

OBS 

00441 

12.54 

35.644 

27.00 

1508.0 

12.2 

OBS 

00581 

10.38 

35.388 

27.21 

1501 .8 

12.2 

OBS 

00788 

07.40 

35.177 

27.52 

1493.8 

12.2 

OBS 

T00993 

06.  10 

12.2 

OBS 

T01518 

04.09 

35.006 

27.80 

1492.4 

REMO 

31 

1932 

YEAR 

1971 

BOTOP  04424 

AIR  TEMP 

19.5 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

34 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH 

11 

SHIP 

CC 

wET  SUL 8 

15.8 

29  4 4 

M INO-SPD 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58. 9N 

DAY 

10 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1021. G 

SEA 

WIND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00. 4W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 64  005 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03  SIU3 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

20.41 

36.335 

25.69 

1524.8 

12.3 

OBS 

00027 

20.41 

36.335 

25.65 

1525.2 

12.3 

OBS 

00050 

20.41 

36.336 

25.65 

1525.6 

12.3 

OBS 

00078 

17.75 

36.356 

26.35 

1518.7 

12.3 

OBS 

00101 

17.30 

36.379 

26.52 

1517.8 

12.3 

OBS 

00152 

16.81 

36.332 

26. oO 

1517.1 

12.3 

OBS 

T 00268 

15.17 

36.029 

26.74 

1513.6 

12.3 

OBS 

00306 

14.61 

35.948 

26.81 

1512.3 

12.3 

OBS 

T 00409 

13.63 

35.826 

26.92 

1510.7 

12.3 

OBS 

00512 

11.89 

35.554 

27.06 

1506  .2 

12.3 

OBS 

T 006  1 4 

09.38 

35.221 

27.25 

1456.5 

12.3 

OBS 

00825 

06.87 

35.170 

27.55 

1492.4 

12.3 

OBS 

01034 

05.84 

35. 173 

27.73 

1491 .7 

12.3 

OBS 

T01561 

04.06 

REFID 

31  1932 

YEAR 

1971 

BOTDP  04334 

AIR 

TEMP  20.0 

OIR  HGT  PER 

W1ND-0IR  35 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  11 

SHIP  CC 

WET 

BULB  18.1 

33 

3 4 

WIND-SPO  03 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  02  N 

DAY 

11 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  58  W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/3 

CL/TR 

/1 4 

WEATHER  XI 

ORIG  E64  006 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

temp 

SAL 

sigma-t 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P NQ2 

N03 

S 103 

PH 

12.1 

085 

00000 

20.40 

36. 343 

25. 7C 

1524.8 

12.1 

OBS 

00025 

20.40 

36.340 

25.65 

1525.2 

12.1 

OBS 

00049 

20.39 

36.344 

25.70 

1525.6 

12.1 

OBS 

OlOO  74 

17.82 

36.343 

26.36 

1518.8 

12.1 

OBS 

00099 

17.36 

36.377 

26.50 

1517.9 

12.1 

OBS 

00147 

16.78 

36.335 

26.61 

1516.9 

12.1 

OBS 

T 002  01 

16.20 

36.227 

26.66 

1515.9 

12.1 

OBS 

002  9 9 

14.64 

35.965 

26.81 

1512.3 

12.1 

OBS 

T00397 

13.69 

35.825 

26.91 

1510.7 

12.1 

OBS 

00500 

12.39 

35.638 

27.03 

1507.8 

12.1 

OBS 

00598 

09.91 

35.294 

27.22 

15C0.3 

12.1 

OBS 

00795 

07.20 

35.190 

27.56 

1493.2 

12.1 

OBS 

T00996 

05.90 

35.190 

27.74 

1491.4 

12.1 

OBS 

TO 1496 

04.14 

35.011 

27.80 

1492  .3 

14.3 

OBS 

T02019 

03.66 

14.3 

OBS 

T02526 

03.20 

34.900 

27.81 

1505.7 

14.3 

OBS 

03028 

02.75 

34.899 

27.85 

1512.4 

14.3 

OBS 

T03538 

02.39 

34.915 

27.89 

1519.8 

14.3 

OBS 

04041 

02.26 

34.939 

27.92 

1528.1 

14.3 

OBS 

T04165 

02.24 

34.946 

27.95 

1530.3 

14.3 

OBS 

T 04264 

02.22 

34.984 

27.96 

1532.0 

542 


TABLE  XLIII. — Continued 


REF1D  1931  *EM  1971  B010P  0*907  Bill  TEMP  19.B 

CONSEC  0007  MONTH  11  SHIP  CC  MET  BU18  18.0 

CAT  34  58. 7N  DAY  13  DATA  USE  1 6 ARCHE  TR  1013.0 

LONG  047  59. HOUR  12.3  AREA  05  CLOUD  T/A  3/4 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.3 

06S 

00000 

20.46 

36.317 

25.o6 

12.3 

06  S 

00025 

20.45 

36.319 

25.67 

12.3 

oes 

00045 

20.41 

36.334 

25.69 

12.3 

08  S 

00069 

18.56 

36.350 

26.16 

12.3 

OSS 

00090 

17.37 

36.365 

26.49 

12.3 

OBS 

00135 

17.03 

36.359 

26.57 

12.3 

08  S 

T 00237 

15.55 

36.104 

26.72 

12.3 

OBS 

00269 

15.21 

36.050 

26.75 

12.3 

OBS 

T00361 

14.23 

35.890 

26.84 

12.3 

OBS 

004  55 

13.34 

35.776 

26.94 

12.3 

OBS 

T 005  5 1 

11.37 

35.494 

27.11 

12.3 

OBS 

00747 

07.72 

35.189 

27.48 

12.3 

OBS 

T 00941 

06.2  5 

35.234 

27.73 

12.3 

CBS 

T01430 

04.13 

34.998 

27.79 

01R  HuT  PER  WlND-OIR  03  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

36  4 3 wlND-SPD  16  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

SEA  WlNO-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  HEATHER  XI  OR 1G  E64  007  1 SQUARE  47 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1524.9 

1525.3 

1525.5 

1520.9 

1517.8 

1517.5 

1514.4 

1513.8 
1511  .9 

1510.4 

1504.9 

1494.4 
1491  .9 

1491.1 


REFIO 

31 

1932 

YEAR  1971 

80TDP  04410 

AIR  TEMP 

19.4 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0008 

month  u 

SHIP  CC 

NET  BULB 

16.7 

27  4 4 

NIND-SPD 

00 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

58. 4N 

OAY  14 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1014.3 

SEA 

NIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

046 

01. 5W 

HOUR  13.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

O/fc 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  £64  008 

l SQUARE  48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH  SNU  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

13.0 

OBS 

00000 

20.60 

36.349 

25.65 

1525.3 

13.0 

OBS 

00025 

20.51 

36.349 

25.o7 

1525.5 

13. 0 

OBS 

00050 

20.48 

36.353 

25.68 

1525.8 

13.0 

OBS 

00075 

20.49 

36.363 

25. 7C 

15*6.3 

13.0 

CBS 

00100 

17.58 

36.356 

26.43 

1518.5 

13.0 

OBS 

00150 

16.67 

36.298 

26.61 

1516.6 

13.0 

OBS 

TC0205 

16.  10 

36.201 

26.67 

1515.6 

13.0 

OBS 

00306 

14.51 

35.925 

26.81 

1512 .0 

13. C 

OBS 

T 00406 

13.45 

35.774 

26.92 

1510.0 

13.0 

OBS 

00511 

11.89 

35.548 

27.05 

1506.2 

13.0 

OBS 

T006  1 2 

09.94 

35.300 

27.22 

15C0.6 

13.0 

OBS 

00612 

06.93 

35.157 

2 7.57 

1492.4 

13.  C 

OiS 

T01016 

05.91 

35.176 

27.72 

1491  .8 

13.0 

OBS 

T01530 

04.08 

34.996 

27.80 

1492.6 

REFID  31  1932  YEAR  1971  60 TOP  04354  AIR  TEMP  16.9 
CONSEC  0009  MONTH  11  SHIP  CC  NET  BULK  15.8 
LAT  34  59. 9N  DAY  15  OATA  USE  1 BAkOMETR  10G6.C 
LUNG  047  59. 4W  HOUR  12.5  AREA  05  CLOUD  T/A  S/fc 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.5 

OBS 

OQOOO 

20.33 

36.311 

25.69 

12.5 

uBS 

00033 

20.34 

36.307 

25.69 

12.5 

OBS 

00061 

20.23 

36.311 

25.72 

12.5 

OBS 

00094 

19.30 

36.341 

25.99 

12.5 

ObS 

00122 

17.32 

36.356 

26.44 

12.5 

OBS 

00164 

16.47 

36.261 

26.62 

12.5 

OBS 

T 002 46 

15.60 

36.104 

26.7  1 

12.5 

CBS 

00371 

13.93 

35.868 

26.89 

12.5 

OBS 

T 00566 

10.40 

35.344 

27.17 

12.5 

OBS 

006  30 

09.47 

35.280 

27.26 

12.5 

OBS 

00759 

06.93 

35.172 

27.58 

12.5 

OBS 

01017 

05.80 

35.17c 

27.74 

12.5 

OBS 

TO  1929 

03.66 

34.983 

27.63 

OIR  HOT  PfcR  NINC-DIR  24  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

4 3 NIND-SPD  28  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

SEA  hINO-FOR  OURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  /*0  WEATHER  Ao  GRIG  E64  0 0 9 1 SQUARE  47 


PTH  SNO  VEL  OXYG  Pu4  TCT  P N02  N03  SI33  PH 

1524.6 

1325.1 

1525.3 

1523.3 

1518.1 

1516.5 

1514.7 
1311  .1 

1501 .6 

1499.2 
1441 .5 

1491.3 
l497.o 


REFIO 

31 

1932 

YEAR 

1971 

BOTOP  04297 

AIR  TEMP 

lb. 8 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH 

11 

SHIP  CC 

NET  BULB 

16.4 

24  5 4 

WINO-SPD 

09 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAY 

17 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1006.4 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

56. 5N 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/e 

CL/TR 

WEATHER 

X* 

ORIG  E64  010 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUH/T IMC 

lvltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTm  SNO  VEL  OXYG 

PD4  TOT  P N02  N03  SI03 

PH 

12.2 

oes 

OQOOO 

20.24 

36.252 

25.67 

1524.3 

12.2 

CBS 

00030 

20.25 

36.259 

25.67 

1524.8 

12.2 

OBS 

G0055 

20**5 

36. *67 

25.68 

1525.2 

12.2 

OBS 

00084 

18.86 

36. 312 

26.06 

1521 .9 

12.2 

ObS 

00109 

17.28 

36.319 

26. 4e 

1517.8 

12.2 

OBS 

00164 

16.54 

36.274 

26.62 

1516.4 

12.2 

OBS 

T 002  88 

14.97 

36.007 

26.77 

1513.3 

12.2 

OBS 

003*  7 

14.38 

35.931 

26.84 

1511.9 

12.2 

OBS 

004  37 

13.35 

35.780 

26.94 

1510.2 

12.2 

oes 

005*6 

10.86 

35.410 

27.14 

1503 .0 

12.2 

CBS 

T 00656 

06.62 

35.223 

*7.37 

1496.3 

12.2 

oes 

00660 

05.48 

35.111 

27.66 

1489.7 

12.2 

OBS 

TO  1099 

05.42 

33.146 

27.76 

1491.1 

12.2 

OBS 

T01649 

03.85 

34.977 

27.0  I 

1493.6 

543 


TABLE  XLIII.— Continued 


REFIO 

91 

1932 

YEAR 

1471 

BOTOP  04369 

AIK 

TEMP  17.6 

01R  HOT  PER 

MlNO-DIR 

26 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  120* 

c onset 

0011 

MONTH 

11 

SHIP  CC 

MET 

BULB  16.9 

21  6 4 

MIND-SPD 

05 

trace  oir 

5 

SQUARE 

4 

LAI 

35 

01. 2N 

OAY 

ie 

OATA  use 

1 

BARONET  R 1000.7 

Si  A 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

4* 

LONG 

047 

50  w 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  a/6 

CL  TP  no 

WEATHER 

XI 

ORIG  E64  Oil 

1 

SQUARE 

57 

castnum/t ine 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPfH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PM 

12.2 

00  s 

00000 

20.29 

36.163 

25.60 

1524.3 

12.2 

oes 

00025 

20.32 

36.240 

25.64 

1524.9 

12.2 

o#s 

00050 

20.30 

36. 246 

25.65 

1525.2 

12.1 

oes 

00075 

19.76 

36  . 302 

25.64 

1524.2 

12.2 

oes 

00100 

17.24 

36.329 

26.45 

1517.5 

12.2 

oes 

00150 

16.66 

36.308 

26.62 

1516.6 

12.2 

oes 

T0Q205 

16.03 

34.167 

24.67 

1515.4 

12.2 

oes 

00304 

14.16 

35.873 

24.64 

1510.6 

12.2 

oes 

T 004 04 

13.35 

35.773 

26.94 

1509.6 

12.2 

oes 

C0509 

11.33 

35.467 

27.10 

1504.1 

12.2 

oes 

T 006 09 

09.06 

35.244 

27.32 

1497.2 

12.2 

oes 

00609 

06.72 

35.124 

27.58 

1491  .4 

12.2 

oes 

TO  10 1 3 

05.73 

35.151 

27.73 

1490.9 

12.2 

oes 

T01523 

03.99 

34.978 

27.75 

1492.1 

REF  10 

31 

1932 

YEAR  1971 

BOTOP 

04575 

AIR  TEMP 

19.1 

OIR  HGT 

PER 

WlNO-OIR  13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH  11 

SHIP 

CC 

MET  BULB 

15.4 

13  4 

4 

WlND-SPO  08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE  2 

LAT 

34 

57. 2N 

OAY  19 

OATA 

USE  1 

BARGMETR 

1003.6 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE  4 6 

LONG 

047 

55.46 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

e/e 

CL/TP 

HEATHER  X2 

ORIG  E64  012 

1 

SQUARE  47 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTM  SNO  VEL  OXYG 

P04  TGT  P N02 

NOJ  5103 

PH 

12.1 

oes 

00000 

20.25 

36.226 

25.65 

1524.2 

12.1 

oes 

00029 

20.28 

36.226 

25.64 

1524.6 

12.1 

oes 

00053 

20.26 

36.236 

25.65 

1525.2 

12.1 

oes 

00062 

19.11 

36.300 

26.00 

1522.5 

12.1 

oes 

00106 

17.19 

36.321 

26.50 

1517.4 

12.1 

CBS 

00160 

16.13 

36.212 

26.67 

1515.0 

12.1 

oes 

T002  62 

14.64 

35.948 

26.60 

1512.0 

12.1 

oes 

00321 

13.91 

35.626 

26.66 

1510.2 

12.1 

oes 

T 00429 

12.40 

35.616 

27.01 

1506.6 

12.1 

oes 

00537 

10.44 

35.376 

27.19 

1501.3 

12.1 

oes 

T00645 

06.39 

35.209 

27.40 

1495.3 

12.1 

oes 

00667 

05.97 

35.118 

27.67 

1469.4 

12.1 

oes 

01067 

05.33 

35.136 

27.76 

1490.5 

12.1 

oes 

T01637 

03.67 

34.960 

27.61 

1493.5 

REF  10 

31 

1932 

YEAR  1971 

BOTOP 

04460 

AIR  TEMP 

20.4 

OIK  HOT  PtR 

41N0-01R  13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH  U 

SHIP 

CC 

MET  BULB 

17.0 

16  5 4 

• INO-SPO  06 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

59 

N 

OAY  20 

OATA 

USE  1 

6 ARCHE T k 

1006.2 

SEA 

MlND-FuR 

OUR AT  ION 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

56 

M 

HOUR  12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

0/3 

CL/TR 

MtATHER  XI 

ORIG  E64  013 

1 SQUARE  47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTM  SNO  VEL  OXYG  Pj4  TOT  P NU2  N03  SI03  PH 

12.2 

oes 

00000 

20.17 

3e.281 

25.71 

1524.1 

12.2 

06  s 

0Q025 

20.18 

36.280 

25.71 

1524.5 

12.2 

oes 

00050 

20.16 

36.279 

25.71 

1524.9 

12.2 

CBS 

000  75 

20.14 

3o.281 

25.72 

1525.2 

12.2 

oes 

00100 

17.77 

36.296 

26. 34 

1519.0 

12.2 

oes 

00150 

16.09 

36.194 

26.66 

1514.7 

12.2 

oes 

T00204 

15.21 

36.039 

26.74 

1512.7 

12.2 

oes 

00304 

13.SB 

35. 786 

2o.90 

1508.8 

12.2 

oes 

T 004 04 

12.25 

35.593 

27.02 

1305.7 

12.2 

oes 

00506 

10.36 

35.353 

27. IE 

1500.5 

12.2 

oes 

T 006 08 

06.73 

35.211 

27.35 

1496.0 

12.2 

oes 

ooeoe 

06.25 

35.105 

27.62 

1489.5 

12.2 

oes 

TO  10 13 

05.62 

35.169 

27.76 

1490.5 

1/.2 

CBS 

T01523 

04.05 

35.000 

27.80 

1492.4 

REF  1 0 

31 

1932 

YEAR 

1971 

RO TOP  04301 

AIK 

TEMP  19.9 

OIF  HGT  PER 

MlNO-Jlf 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH 

11 

SHIP  CC 

WET 

BULB  16.2 

*5 

3 X 

MINO-S*  0 

05 

TRACt  OIR 

5 SQUmKF 

4 

l AT 

35 

03  N 

OAY 

22 

DATA  USE  1 

BARGMETR  1022.6 

SEA 

mIND-F  IK 

DORATI Jh 

2 SQUARE 

46 

LONG 

047 

55  W 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUO  T/A  8/5 

CL/TR 

/16 

mEATHEK 

XI 

CP IG  E64  014 

1 S QUA Re 

57 

CASTNCM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNUPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PD  4 

TOT  P N02  NOS 

S (03  Pm 

12.2 

JfS 

00000 

20.24 

36.266 

25.68 

1524.3 

12.2 

06  S 

00023 

20.24 

36.272 

25.69 

1524.7 

12.4 

oes 

00047 

20.22 

36.266 

25.69 

1525.0 

12.2 

OSS 

00071 

20.23 

36.266 

25.68 

1525.4 

12.2 

OoS 

00095 

19.77 

36.278 

25.61 

1524.* 

12.2 

oes 

0014* 

15.42 

36.074 

26.72 

151*  .4 

12.2 

oes 

T00195 

14.37 

35.905 

26.62 

1509.7 

12.2 

oes 

00291 

13.50 

35.801 

26.93 

1 506 .3 

12.2 

oBS 

T 003 6 7 

12.07 

35.574 

27.04 

1504.8 

12.2 

oes 

004  89 

10.54 

35.380 

27.17 

1500.  8 

12.2 

oes 

00566 

35.232 

12.2 

oes 

00760 

06.53 

35.139 

27.61 

1490.2 

12.2 

C6S 

T 00960 

05.77 

35.169 

27.74 

1490.6 

12.2 

06S 

T01476 

04.05 

34.993 

27. ec 

1491 .6 

544 


TABLE  XLIII. — Continued 

pepio 

SI 

10.42 

YtU 

1*71 

SO TOP  06502 

At* 

TEMP  20. G 

OIP  HOT  PEP 

mINO-OIP 

ID 

INST  NANSEN 

CAST 

TcN  SO  1206 

CONS EC 

0015 

MONTH  11 

SHIP  cc 

MET 

bULfe  17. S 

11  6 6 

• 1N0-SP0 

Oj 

TAAcE  DIP 

5 

SOJAAE 

2 

CAT 

34 

57. 2N 

OAT 

23 

OATA  USE 

1 

H A ACME  T A 1025.0 

SEA 

MlHO-PJf 

0UAAT1DN 

2 

SClJAAE 

66 

CO NO 

04? 

IT.Ia 

HO  UP 

12.1 

AMEA 

05 

CLOUD  T/A  3/1 

CC/  TP 

Mfc*  TMcK 

XI 

OMG  E66  015 

1 

SwUAAE 

67 

CASTNUM/TIME 

CVCTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTh  snc  vec 

wXV  0 

PJ6 

TCT  P N02 

NOS 

Slw3 

PH 

12.1 

00  s 

00000 

20.16 

36.267 

25. 7C 

1526.1 

12.1 

OSS 

00025 

20.15 

36.269 

25.71 

1526.6 

12.1 

00  S 

00050 

20.16 

36.271 

25.71 

1526.  • 

12.1 

oes 

00076 

17.66 

36.271 

<6.3t 

ISIS. 6 

12.1 

oss 

000*9 

16.95 

36.296 

26.56 

1516.6 

12.1 

OSS 

0016* 

16.60 

36.269 

26 .63 

1515.7 

12.1 

oes 

T 002  06 

15.56 

36.0*6 

26.71 

1513. S 

12.1 

OH  S 

00303 

13.96 

35.S67 

2o.S7 

1510.0 

12.1 

OSS 

T0060* 

12.91 

35.703 

26.97 

1506.0 

12.1 

OSS 

00506 

10.92 

35.622 

27.16 

1502.5 

12.1 

OSS 

006  05 

0*.  16 

35.251 

27.31 

1697.5 

12.1 

OSS 

00606 

06.23 

35.093 

27.62 

1669. 6 

12.1 

uSS 

T0100S 

05.97 

35.222 

27.75 

1691 .9 

12.1 

OSS 

T01515 

03.93 

36.961 

27.60 

1691.7 

PEPIO 

31 

1032 

TEAS 

1*71 

SOTOP  06660 

A 1 A 

TEMP  20.0 

OIP  HOT  PEP 

MINO-OI  P 

12 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1207 

CONSEC 

0016 

MONTH  11 

SHIP  CC 

MET 

SUL6  17.9 

<9  3 6 

MIND-  SPO 

D6 

tkace  DIP 

5 

SUUAAE 

1 

CAT 

36 

33  N 

uAV 

26 

OATA  USE 

1 

6AA0META  1023.6 

SEA 

MlNO-PjA 

CUP  ATI  ON 

2 

StJUAAE 

60 

LONG 

050 

01  W 

MOUA 

12.0 

AAEA 

05 

CICUO  T/A  S/2 

CC/TP 

mEATHEA 

XI 

CAIG  E66  016 

1 

SOUAAfc 

60 

CASTNUM/TIMf 

CVCTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAC 

SI6NA-T 

OVNOPTH  SND  vEc 

JAY  b 

PD6 

TOT  P N02 

NOB 

SI03 

PH 

12.0 

OSS 

00000 

20.65 

36.212 

25.53 

1525.3 

12.0 

CSS 

00027 

20.27 

36.230 

25.65 

1526.7 

12.0 

OSS 

00053 

20.16 

36.276 

<5.71 

1526.9 

12.0 

OSS 

0007* 

19.21 

36.395 

26.05 

1522.9 

12.0 

o»s 

00105 

16.66 

36.672 

2w.  sC 

1521.6 

12.0 

OSS 

00157 

17. 5S 

36.663 

26.50 

1519.6 

12.0 

OSS 

T00213 

17.26 

36.602 

26.56 

1519.5 

12.0 

oSS 

00316 

16.37 

36.256 

26.66 

1516.6 

12.0 

OSS 

T0061S 

16.79 

35.955 

26.77 

1516.8 

12.0 

OSS 

00526 

13.51 

35.766 

26.91 

1512.1 

12.0 

OSS 

T 00626 

11.91 

35.556 

27.06 

1506.1 

12.0 

OSS 

00625 

07.96 

35. 176 

27.66 

1696.7 

12.0 

OSS 

T01030 

05.67 

35.107 

27.67 

1691 .7 

12.0 

OSS 

TO  1560 

06.16 

36.969 

27.78 

1693.0 

TABLE  XLIV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  McCULLOCH  at  Ocean  Station  ECHO,  25  Nomveber  1971  - 17  December  1971, 
prepared  from  NODC  listing  No.  31  - 1933. 

REFIO  31  1933  YEAR  1911  BOTOP  04710  AIR  TEMP  20.6  OIR  HOT  PER  WlNO-OIR  11  INST  NANSEN  CAST  TEN  SU  1206 

CONSEC  0001  MONTH  11  SHIP  ML  WET  BULB  17.5  04  3 5 WIND-SPD  15  TRACE  DIR  5 SQUARE  2 

IAT  34  39  N DAY  26  DATA  USE  1 BAROMETR  10*5.6  SEA  WlND-FOR  CURAT  ION  2 SQUARE  48 

LONG  048  25  W HOUR  13.0  AREA  05  CLCUO  T/A  8/5  CL/TR  730  WEATHER  Xl  ORIG  E65  001  I SQUARE  48 

CASTNUM/TIME  LVLTVP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P34  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

13.0  OBS  00000  20.16  36.199  25.65  1524.0 

13.0  OBS  00028  20.17  36.196  25. o5  1524.5 

13.0  OBS  00051  20.19  36.195  25.64  1524.9 

13.0  OBS  00079  19. C9  36.243  25.97  1522.4 

13.0  OBS  00102  17.43  36.262  26.40  1518.0 

13.0  OBS  00154  16.48  36.205  26.56  1516.0 

13.0  OBS  00206  15.59  36.075  2o.65  1513.9 

13.0  OBS  00311  14.10  35.038  26.83  1510.6 

13.0  OBS  T 004 1 7 12.64  35.641  26.96  1507.3 

13.0  OBS  00523  10.33  35.337  27.18  1500.6 

13.0  OBS  T 006 29  08.95  35.240  *7.33  1497.2 

13.0  OBS  00848  06.57  35.177  27.64  1491.6 

13.0  DBS  T01063  04.84  35.037  27.74  1488.0 

13.0  OBS  T01603  03.98 


REFIO 

31 

1933 

YEAR 

1971 

BOTOP  02333 

AIR 

TEMP  20.0 

OIR 

HGT  PER 

WIND-01  R 

11 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH 

11 

SHIP  ML 

WET 

BULB  19.4 

11 

0 x 

WIND-SPO 

13 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35 

08  N 

OAY 

27 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.0 

SEA 

WIND-FUR 

DURATION 

2 SQUARE 

*6 

LONG 

047 

41  W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E65  002 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S 103  PH 

12.7 

08  S 

00000 

20.27 

36.198 

25.62 

1524.3 

12.7 

OBS 

00024 

20.27 

36.193 

25.62 

1524.7 

12.7 

OBS 

00045 

20.27 

36.193 

25.62 

1525.0 

12.7 

OBS 

00069 

19.80 

36.237 

25.78 

1524.2 

12.7 

OBS 

00089 

17.60 

36.269 

26.36 

1518.3 

12.7 

OBS 

00134 

16.85 

36.243 

26.52 

1516.8 

12.7 

OBS 

00177 

16.21 

36.162 

26.61 

1515.5 

12.7 

OBS 

00266 

14.92 

35.959 

26.7  5 

1512.7 

12.7 

OBS 

00355 

13.98 

35.837 

26.86 

1511.0 

12.7 

OBS 

00443 

13.07 

35.698 

26.94 

1509.2 

12.7 

OBS 

T00532 

11.35 

35.453 

27.08 

1504.5 

12.7 

OBS 

00713 

07.88 

35.168 

27.44 

1494.4 

12.7 

OBS 

T 008 90 

06.26 

35.125 

27.64 

1*91 .0 

REFIO 

31 

1933 

YEAR 

1971 

BOTOP  04114 

AIR  TEMP 

21.0 

CONSEC 

0003 

MONTH 

11 

SHIP  ML 

WET  BULB 

17.6 

LAT 

35 

07 

N 

OAY 

28 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1018.5 

LONG 

048 

01 

W 

HOUR 

15.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

3/5 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

15.5 

OBS 

00000 

20.08 

36.228 

25.69 

15.5 

OBS 

00027 

20.00 

36.242 

25.73 

15.5 

OBS 

00050 

19.99 

36.244 

25.73 

15.5 

OBS 

00077 

19.59 

36.277 

25.86 

15.5 

OBS 

00099 

17.52 

36.311 

26.41 

15.5 

OBS 

00149 

16.83 

36.279 

26.55 

15.5 

OBS 

00198 

15.90 

36.120 

26.65 

15.5 

OBS 

00297 

14.41 

35.884 

26.60 

15.5 

OBS 

00396 

13.26 

35.733 

26.93 

15.5 

OBS 

00495 

11.62 

35.486 

27.06 

15.5 

OBS 

T 00594 

09.44 

35.236 

27.25 

15.5 

OBS 

00797 

06.98 

35. 133 

27.55 

15.5 

OBS 

T00995 

05.73 

35.122 

27.70 

DIR  HGT  PER  wINO-DIR  15  INST  NANSEN  CAST  TEN  Su  1206 

06  2 4 WIND-SPO  14  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  WIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  XI  GRIG  E65  003  l SQUARE  58 


DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P34  TOT  P NU2  N03  SIJ3  PH 

1523.8 

1524.0 
1524.4 

1523.8 

1518.3 

1517.0 

1514.8 
1511  .5 

1509.1 

1504.9 

1498.4 
1492.3 
1490.6 
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TABLE  XLIV.— Continued 


REF  I 0 

31 

1933 

YEAR 

1971 

BO  TOR  04206 

AIR 

TEMP  20.0 

01 R 

HGT  PER 

HlNO-OlR 

17 

INST  NANSfcN 

CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0004 

MONTH  11 

SHIP  Ml 

MET 

BULB  18.0 

01 

2 4 

MINO-SPD 

10 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

LAY 

35 

05  N 

DAY 

29 

DATA  USE 

l 

BAAOMETk  1018. C 

SEA 

MlND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

M8 

00  M 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CL LUO  T/a  8/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  £65  004 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T I ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6MA-T 

JVNuPTH 

SNO  VtL 

OXYG 

PQ4 

TOT  P NU2 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

06  S 

00000 

19.94 

36.245 

25.74 

1523.4 

12.3 

06  S 

00024 

19.94 

36.245 

25.74 

1523.9 

12.3 

06  S 

00048 

19.97 

36. i51 

25.74 

1524.3 

12.3 

06S 

000  74 

19.96 

36.252 

25.74 

1524.7 

12.3 

06  S 

00096 

17.51 

36.296 

26.40 

1518.2 

12.3 

OBS 

00144 

16.89 

36.286 

26.54 

1517.1 

12.3 

06S 

00192 

16.24 

36. 193 

26.63 

1515.8 

12.3 

OBS 

00287 

15.00 

35.967 

26.73 

1513.3 

12.3 

OBS 

TOO  382 

13.77 

35.801 

26.87 

1510.7 

12.3 

OBS 

00478 

12.32 

35.577 

26.99 

1507.1 

12.3 

OBS 

T 005  73 

10.12 

35.292 

27.18 

1500.6 

12.3 

OBS 

00766 

06.93 

35.117 

27.54 

1491.5 

12.3 

OBS 

T 009 52 

05.74 

35.116 

27. 7C 

1489.9 

• • 

REF  10 

31 

1933 

YEAR 

1971 

80TDP  02835 

AIR  TEMP 

19.9 

DIR  HGT 

PE  R 

MlND-DI  R 14 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1 

206 

CONSEC 

0005 

MONTH 

11 

SHIP  ML 

HET  BULB 

18.0 

08  3 

4 

MIND-SPD  08 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

LA? 

35 

03 

H 

DAY 

30 

OATA  USE  1 

BARCMETR 

1021.6 

SEA 

MIND-FOR 

0URAT1JN 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

04 

U 

HOUR 

12.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

/O 

CL/TR 

/2  8 

HEATHEk  xo 

ORIG  Eo5  u05 

1 SQUARE 

56 

CASTNUM/TlME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  PQ4  TOT  P NU*  N03  SI33 

PH 

12.6 

OBS 

00000 

20.03 

36.233 

25.71 

1523.7 

12.8 

OBS 

00025 

20.03 

36.230 

25.71 

1524.1 

12.8 

OBS 

00049 

19.99 

36. 261 

25.74 

1524.4 

12.8 

OBS 

000  74 

19.95 

36.273 

25.  7c 

1524.7 

12.8 

OBS 

00099 

17.34 

36.287 

26.44 

1517.7 

12.8 

OBS 

00148 

16.59 

36.239 

26.58 

1516.2 

12.8 

OBS 

T00202 

15.86 

36.113 

26.65 

1514.7 

12.8 

OBS 

00300 

14.54 

35.895 

26.78 

1511  .9 

12.6 

06  S 

T00398 

13.51 

35.765 

26.90 

1510.0 

12.6 

OBS 

00501 

11.59 

35.480 

27.06 

1504.9 

12.8 

OBS 

T 00600 

09.45 

35.240 

27.25 

1498 .5 

12.8 

OBS 

00796 

06.69 

35.151 

27.57 

1491.9 

12.8 

OBS 

T 0099 8 

05.69 

35.135 

27.72 

• •••< 

1490.5 

REFID  31  1933 

YEAR 

1971 

0OTOP  04298 

AIR 

TEMP  20.1 

UIR  HGT  PER 

MIND-OIR 

18 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0006 

MONTH  12 

SHIP  ML 

MET 

BULB  18.4 

18 

2 2 

MlNO-SPD 

12 

ThACE  DIR 

5 SQUARE 

4 

LAT  35  05  N 

DAY 

01 

DATA  USE  l 

BAROMETR  1022.3 

SEA 

MlNO-PCR 

DURATION 

2 SQUARE 

46 

LONG  047  56  W 

HOUR 

12.5 

AREA  OS 

CLOUD  T/A  8/5 

CL/TR 

HEA  THER 

Xi 

ORIG  E65  C06 

1 SQUARE 

*7 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1 GMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02  N03 

S 10  3 PH 

12.5 

OBS 

000  00 

20.01 

36.213 

25. 7C 

152*. 6 

12.5 

OBS 

00026 

19.98 

36.218 

25.71 

1523.9 

12.5 

OBS 

0004  7 

19.98 

36.234 

25.73 

1524.3 

12.5 

OBS 

00073 

19.27 

36.267 

25.94 

1522.8 

12.5 

OBS 

00094 

17.88 

36.259 

26.28 

1519.2 

12.5 

OBS 

00141 

16.81 

36.282 

26.56 

1516.8 

12.5 

OBS 

T 00 188 

16.31 

36. 199 

26.61 

1516.0 

12.5 

OBS 

00282 

14.97 

35.970 

26.  74 

1513.1 

12.5 

OBS 

TO0375 

14.03 

35.834 

26.84 

1511.5 

12.5 

OBS 

004  70 

12.99 

35.692 

26.9  5 

1509.4 

12.5 

OBS 

T00564 

10.34 

35.327 

27.17 

1501  .3 

12.5 

OBS 

00757 

07.36 

35.146 

27. 5C 

1493.1 

12.5 

OBS 

T 00945 

05.  70 

35.124 

27.71 

l489.o 

12.5 

OBS 

T01427 

04.  18 

34.991 

27.78 

1491.3 

1 

REF  10  31  1933 

YEAR 

1971 

BO TOP  04344 

AIR 

TEMP  20.8 

OIR  Hv»T  PER 

HlNG-OIR  20 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1 

CONSEC  0007 

MONTH  12 

SHIP  ML 

HET 

BULB  18.8 

27 

4 3 

HlNO-SPO  13 

TRACE  OIR 

5 

LAT  35  07  N 

DAY 

02 

OATA  USE  1 

BARCMETR  1015.9 

SEA 

MlNO-FLR 

DURATION 

2 

SQUARE 

LONG  047  55  N 

HOUR 

12.6 

AREA  05 

CLOUO  T/A  3/4 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E65  007 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

T CT  P N0« 

N03 

S 10  3 

PH 

12.6 

OBS 

00000 

20.00 

36.220 

25.71 

1523.6 

12.6 

OBS 

00031 

19.94 

36.265 

25.76 

1524.0 

12.6 

OBS 

00057 

19.87 

36.250 

25.7  7 

1524.2 

12.6 

OBS 

00088 

18.14 

36.243 

26. 1 1 

1519.8 

12.6 

OBS 

00114 

17.14 

36.279 

26.48 

1517.4 

12.6 

OBS 

00171 

16.50 

36.209 

26.58 

1516.3 

12.6 

OBS 

T 002  30 

15.60 

36.076 

26.68 

1514.4 

12.6 

OBS 

00347 

14.05 

35. 837 

26.84 

1511 .1 

12.6 

OBS 

T 004  6 5 

12.81 

35.678 

26.97 

1508.7 

12.6 

OBS 

005  89 

10.15 

35.300 

27.18 

1501  .0 

12.4 

OBS 

T 007 07 

08.25 

35.205 

27.42 

1495.8 

12.6 

OBS 

00943 

05.71 

35.095 

27.o9 

1489.6 

12.6 

OBS 

T01179 

04.79 

35.053 

27.1» 

1469.7 

547 


TABLE  XLIV.— Continued 


KEF  10 

31 

1933 

YEAR 

1971 

BO  TOP  04481 

AIK 

TEMP  15.7  OIK  HOT  PEK 

MIN0-0I8 

34 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0008 

MONTH  12 

SHIP  ML 

MET 

BULB  11.9 

28  5 4 

MINO-SPO 

13 

TRACE  OIK 

5 

SOU  A RE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAV 

04 

OATA  USE 

1 

BAROMETP  1020.9  SEA 

MIND-FOK 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

12  M 

HOOK 

12.5 

AKEA 

05 

CLOUO  T/A  8/8  CL/T8 

MEATHEK 

X2 

OK IG  E4S  008 

1 

SQUARE 

58 

C ASTNUM/T INE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T  DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.5 

OBS 

00000 

19.90 

36.242 

25.75 

1523.3 

12.5 

08  S 

00030 

19.90 

36.237 

25.75 

1523.8 

12.5 

O0S 

00054 

19.66 

36.242 

25.76 

1524.1 

12.5 

OBS 

000  66 

17.96 

36.270 

26.2  7 

1519.4 

12.5 

08$ 

00111 

17.02 

36.275 

26.50 

1517.0 

12.5 

08S 

00166 

16.39 

36.202 

26.60 

1515.9 

12.5 

OBS 

T00222 

15.36 

36.006 

26.66 

1513.5 

12.5 

OBS 

00333 

13.66 

35.804 

26.66 

1510.2 

12.5 

OBS 

T 0044 3 

12.62 

35.625 

26.97 

1507.6 

12.5 

OBS 

00554 

10.31 

35.302 

27.15 

1501 .0 

12.5 

OBS 

T00664 

08.15 

35.126 

27.37 

1494.6 

12.5 

OBS 

00890 

06.56 

35.184 

27.64 

1492 .2 

12.5 

OBS 

T011  11 

05.48 

35.115 

27.73 

1491.5 

12.5 

OBS 

01666 

03.99 

34.963 

27.78 

1494.5 

REF  1 0 

31 

1933 

YEAR 

1971 

BOTOP  04710 

AIR 

TEMP  16.8 

OIR  HGT  PER 

MINO-DIP 

03 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0009 

MONTH  12 

SHIP  ML 

MET 

BULB  12.5 

36  4 

> 4 

MlNO-SPO 

10 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

52  N 

OAV 

11 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1016.8 

SEA 

MlNO-FOR 

DURA  T I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

14  M 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/7 

CL/TR 

/2  4 

MEATHER 

XI 

ORIG 

E65  009 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTh 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

N02  NO 3 

S 103 

PH 

12.4 

OBS 

00000 

19.56 

36.214 

25.82 

1522.4 

12.4 

OBS 

00024 

19.57 

36.214 

25.82 

1522.8 

12.4 

OBS 

00046 

19.56 

36.217 

25.82 

1523.1 

12.4 

CBS 

00068 

19.53 

36.221 

25.83 

1523.4 

12.4 

OBS 

000B8 

19.26 

36.229 

25.91 

1523.0 

12.4 

OBS 

00133 

17.13 

36.294 

26.49 

1517.7 

12.4 

OBS 

T00177 

16.64 

36.243 

26.5  7 

1516.9 

12.4 

OBS 

00264 

15.06 

35.979 

26.73 

1513.2 

12.4 

OBS 

T00352 

13.86 

35.807 

26.86 

1510.5 

12.4 

UBS 

00440 

12.82 

35.672 

26.97 

1508.3 

12.4 

OBS 

T 00529 

11.51 

35.488 

27.06 

1505.1 

12.4 

OBS 

00709 

08.05 

35.171 

27.42 

1495.0 

12.4 

OBS 

T00884 

06.51 

35.172 

27.64 

1491.9 

12.4 

OBS 

T01354 

04.47 

35.039 

27.79 

1491.3 
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REFIO 

31 

1933 

YEAR 

1971 

8UT0P  03931 

AIR  TEMP 

19.0 

OIR  H«T 

Pt  R 

MlND-DI R 

22 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  12 

SHIP  ML 

MET  BULB 

17.0 

02  2 

3 

MlNO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

06  N 

DAY 

12 

OATA  USE 

1 

BARCMETR 

1021.1 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

04b 

00  M 

HOUR 

16.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

/O 

CL/TR 

MEATHER 

XO 

ORIG  E65  010 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNC  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

16.1 

oes 

00012 

19.50 

16.1 

OBS 

00037 

19.42 

16.1 

OBS 

00061 

19.42 

16.1 

OBS 

00086 

19.41 

16.  1 

OBS 

00111 

17.68 

16.1 

OBS 

00160 

16.82 

16.1 

OBS 

T00215 

15.87 

16.  1 

JBS 

00314 

14.36 

16.  1 

OBS 

T00414 

13.46 

16.  1 

OBS 

00519 

11.78 

16.1 

OBS 

T 006  19 

C9.58 

16.  1 

OBS 

00619 

06.97 

16.1 

06  S 

TO  1024 

05.90 

16.1 

OBS 

T01534 

04.10 
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REFIO 

31 

1933 

YEAR 

1971 

BO TOP  03292 

AIR  TEMP 

18.6 

OIR  HGT 

PER 

HINO-OIR 

06 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  12 

SHIP  ML 

MET  BULB 

16.1 

36  2 

4 

MlNO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

03  N 

OAV 

13 

DATA  USE 

1 

BAROMETR 

1023.1 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

0*8 

08  M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

9/4 

CL/TR 

/2  2 

MEATHER 

XI 

ORIG  E65  Cll 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VcL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

13.0 

OBS 

00000 

19.40 

13.0 

06  S 

00024 

19.40 

13.0 

OBS 

00048 

19.42 

13.0 

06  S 

00072 

19.42 

1 ).0 

OBS 

000  96 

16.31 

13.0 

OBS 

00144 

16.90 

13.0 

OBS 

T 001 97 

16.46 

13.0 

OBS 

00294 

14.91 

13.0 

OBS 

T 00390 

13.55 

13.0 

OBS 

004  9 2 

12.23 

13.0 

OBS 

T 005  86 

10.06 

13.0 

CBS 

00762 

07.18 

13.0 

OBS 

T00981 

C6.20 

13.0 

OBS 

T 01482 

04.14 
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TABLE  XLV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  SPENCER  at  Ocean  Station  ECHO,  17  December  1971  - 10  January  1972,  pre- 


pared  from  NODC  listing  No.  31  - 1940. 

REF  10  31  1940 

YEAR 

1971 

BOTOP  04572 

AIR 

TEMP  15.4 

OIR  HOT  PER 

M INO-OI  R 06 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC  0001 

MONTH  12 

SHIP  SC 

MET 

BULB  13.2 

34 

3 6 

MlNO-SPO  05 

TRACE  OIR 

LAT  39  00  N 

OAV 

21 

OATA  USE 

l 

6AR0METR  1034.0 

SEA 

MIMO-FOR 

DURATION 

LONG  047  46  M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

cloud  t/a  6/2 

CL/TR 

HEATHER  X6 

ORIG  E66  001 

1 SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovnopth 

SNO  VEL 

0X7  G P04 

TOT  P NO 2 M03 

SIOI  PH 

12.8 

OSS 

00000 

19.27 

36.279 

25.95 

1521.6 

12.8 

06  S 

00025 

19.27 

36.287 

25.95 

1522 .0 

12.8 

OSS 

00051 

19.26 

36.275 

25.95 

1522.4 

12.8 

08  S 

00077 

19.29 

36.279 

25.94 

1522.9 

12.8 

OBS 

00103 

19.14 

36.300 

26.00 

1524.0 

12.8 

CBS 

00154 

17.13 

36.355 

26.54 

1516.1 

12.6 

OBS 

T 002  1 0 

16.19 

36.233 

26.67 

1516.0 

12.8 

OBS 

00311 

14.63 

35.957 

26.6  1 

1512.5 

12.8 

OdS 

T 004 12 

13.62 

35.843 

26.94 

1510.7 

12.8 

OBS 

00517 

12.13 

35.594 

27.04 

1507.1 

12.6 

OBS 

1006  18 

10.28 

35.346 

27.19 

1502  .0 

12.6 

OBS 

00619 

07.02 

35.140 

27.55 

1492.8 

12.6 

08  S 

01025 

05.78 

35.146 

27.72 

1451  .3 

12.6 

OBS 

TO 15 36 

04.18 

35.010 

27.60 

1493.1 
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REF  10 

31 

1940 

YEAR 

1971 

60T0P  03656 

AIR 

TEMP  16.9 

OIR  PGT  PER 

M1ND-D1R  16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  10  1>AA 

CONSEC 

0002 

MONTH  12 

SHIP  SC 

MET 

BULB  14.6 

16 

2 2 

MINO-SPO  16 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

04  N 

DAY 

22 

OATA  USE 

1 

BARONE  TR  1026.1 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

66 

LONG 

046 

05  M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

cloud  t/a  6/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E66  002 

1 

SQUARE 

SB 

CASTMUM/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAl 

SIGMA-T 

ovnopth 

SNO  VEL 

OXVC  P04 

TOT  P N02  ND3 

SI03 

PH 

13.0 

08S 

00000 

19.46 

36.306 

25.92 

1522.2 

13.0 

OBS 

00024 

19.44 

36.314 

25.93 

1522.5 

13.0 

OBS 

00045 

19.36 

36.313 

25.95 

1522.7 

13.0 

oos 

00069 

19.25 

36.293 

25.96 

1522.7 

13.0 

OBS 

00069 

19.19 

36.289 

25.97 

1522.9 

13.0 

OBS 

00133 

17.46 

36.339 

26.44 

1516.6 

13.0 

OBS 

T00178 

16.66 

36.302 

26.61 

1517.0 

13.0 

OBS 

00266 

15.61 

36.115 

26.71 

1515.0 

13.0 

OBS 

00441 

13.50 

35.603 

26.93 

1510.6 

13.0 

OBS 

T00530 

12.45 

35.654 

27.03 

1506.5 

13.0 

OBS 

00711 

06.60 

35.229 

27.35 

1497.9 

13.0 

OBS 

T 00689 

06.56 

35.153 

27.42 

1492.2 

13.0 

OBS 

T01343 

04.57 

35.062 

27.79 

1491.4 

REf  10 

31  1940 

YEAR 

1971 

BOTDP  03292 

AIR 

TEMP  17.6 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

31 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0003 

MONTH  12 

SHIP  SC 

MET 

BULB  16.7 

24 

3 3 

MINO-SPO 

20 

trace 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAV 

23 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1021.6 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048  00  M 

HOUR 

13.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A  6/7 

CL/TR 

/32 

HEATHER 

X6 

ORIG 

E44  003 

1 

SQUARE 

SB 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP* 

SAL 

SIGNA-T 

ovnopth 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

NO  2 

N03 

SI03 

PH 

13.9 

OBS 

00000 

19.20 

36.296 

25.98 

1521 .4 

13.9 

OBS 

00030 

19.17 

36.267 

25.96 

1521 .6 

13.9 

OBS 

00046 

19.16 

36.2BB 

25.96 

1522.1 

13.9 

OBS 

000 66 

19.04 

34.291 

26.01 

1522.5 

13.9 

OBS 

00112 

19.04 

34.311 

24.03 

1522.9 

13.9 

OBS 

00166 

17.63 

36.469 

26.46 

1520.5 

13.9 

OBS 

T00221 

17.34 

36.432 

24.55 

1519.9 

13.9 

OBS 

00329 

36.144 

13.9 

OBS 

00546 

12.96 

35.705 

24.96 

1510.4 

13.9 

OBS 

T006S1 

10.57 

35.375 

27.16 

1503.4 

13.9 

OBS 

006  56 

07.23 

35.149 

27.52 

1494.2 
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REFIO 

31 

1940 

YEAR 

1971 

80 TOP  03345 

AIR  TEMP  16.0 

CCNSEC 

0004 

MONTH  12 

SHIP  sc 

MET  BULB  12.5 

LAT 

35 

00  N 

OAV 

25 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1028.5 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  8/7 

CASTNUN/T1NE 

LVITVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.2 

08  S 

00000 

19.54 

36.347 

25.93 

13.2 

0 BS 

00027 

19.51 

36.340 

25.93 

13.2 

OBS 

00049 

19.50 

36.338 

25.93 

13.2 

OB5 

00077 

19.54 

36.333 

25.92 

13.2 

OBS 

00100 

19.50 

36.326 

25.92 

13.2 

OBS 

00150 

18.19 

36.425 

26.33 

13.2 

◦BS 

00200 

17.14 

36.365 

26.54 

13.2 

OBS 

00301 

15.98 

36.192 

26.69 

13.2 

GBS 

T 004 00 

14.56 

35.960 

26.83 

13.2 

OBS 

00505 

13.64 

35.818 

26.91 

13.2 

OBS 

T00599 

12.32 

35.599 

27.01 

13.2 

OBS 

00802 

08.15 

35.175 

27.41 

13.2 

OBS 

T01001 

06.31 

35.125 

27.63 

13.2 

OBS 

T01507 

04.24 

35.006 

27.79 

REF  10 

31 

1940 

YEAR 

1971 

BOTLP 

04800 

AIR  TEMP 

18.0 

CONS  EC 

0005 

MONTH 

12 

SHIP 

SC 

MET  dULB 

13.0 

LAT 

35 

01 

N 

OAY 

26 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1017.3 

LONG 

048 

08 

M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

OBS 

00000 

19.49 

36.387 

25.97 

13.0 

OBS 

00027 

19.48 

36.385 

25.97 

13.0 

OBS 

00041 

19.46 

13.0 

OBS 

00079 

19.50 

36.388 

25.97 

13.0 

08  S 

00102 

19.48 

36.390 

25.98 

13.0 

08S 

00155 

18.08 

36.486 

26.41 

13.0 

CBS 

T 002 06 

17.55 

36.465 

26.53 

13.0 

OBS 

00308 

17.04 

36.399 

26.60 

13.0 

OBS 

T00412 

16.46 

36.288 

26.65 

13.0 

OBS 

00520 

14.45 

35.912 

26.81 

13.0 

OBS 

T0Q625 

15.06 

35.714 

26.95 

13.0 

CBS 

008  35 

08.47 

35.219 

27.39 

13.0 

CBS 

01053 

06.20 

35.151 

27.67 

13.0 

OBS 

TO  1626 

04.  10 

35.000 

27.80 

OIR  FGT  PER 

MINO-OIR 

09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

34  3 3 

MIND-SPG 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

SEA 

MIND-FOR 

DURA  T ION 

2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

MEATHEK 

XI 

ORIG  E66  004 

1 

SQUARE 

58 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S103 

PH 

1522.5 

1522.8 

1523.1 

1523.7 

1524.0 

1521 .2 

1518.9 

1516.8 

1513.7 

1512.3 
1509  .2 

1496.9 

1493.0 

1492.9 


OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

32 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

32  3 2 

MIND-SPD 

20 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

SEA 

MIND-FCR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E66  005 

1 

SQUARE 

56 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PU4 

TCT  P NG2 

NO  3 

S 103 

PH 

1522.4 

1522.8 


1523.7 

1524.0 

1521.0 

1520.3 

1520.4 

1520.2 

1515.3 

1512.2 

1496.7 

1493.5 

1494.3 


ReFIO 

31 

1940 

YEAR 

1971 

BOTDP 

03658 

AIR  TEMP 

16.2 

CONS  EC 

0006 

MONTH 

12 

SHIP 

SC 

MET  6ULB 

15.1 

LAT 

34 

58  N 

OAV 

29 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1015.5 

LONG 

04  8 

00  M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

6/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.8 

GBS 

00000 

19.23 

36.355 

26.01 

12.8 

OBS 

00029 

19.24 

36.358 

26.01 

12.8 

OBS 

000  5 3 

19.23 

36.353 

26.01 

12.8 

OBS 

00083 

19.25 

36.559 

26.01 

12.8 

OBS 

00107 

18.82 

36.470 

26.21 

12.8 

GBS 

00161 

17.71 

36.466 

26.48 

12.8 

08S 

00214 

17.42 

36.449 

26.54 

12.8 

OBS 

00322 

17.03 

36.388 

26.59 

12.8 

OBS 

005  36 

14.55 

35.943 

26.81 

12.8 

OBS 

T 00643 

12.96 

35.697 

26.96 

12.8 

OBS 

00864 

08.32 

35.217 

27.42 

OIR  HGT  PER 

MlN  0-01  R 

29 

INST  NANStN 

CAST 

TEN  SO  1206 

29  2 2 

MIND-SPD 

12 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

SEA 

MINO-FOA 

duration 

2 

SQUARE 

*.8 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 66  006 

1 

SWUARE 

48 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PC  4 

T GT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

1521 .6 

1522.1 

1522.5 

1523.0 

1522.3 

1520.0 

1520.0 

1520.6 

1515.9 

1512.2 

1493.6 


REF  10 

31 

1940 

YEAR 

1971 

BOTOP 

04938 

AIR  TEMP 

18.9 

CONSEC 

0007 

MONTH 

12 

SHIP 

SC 

MET  BULB 

16.3 

LAT 

34 

57 

N 

DAY 

30 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1009.5 

LONG 

047 

54 

M 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

7/7 

DIR  HGT 

PER 

MINO-OIR  33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

27  2 

3 

MINO-SPD  10 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

SEA 

M1ND-FGR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

CL/TR 

/33 

MEATHER  XI 

CRIG  Edo  007 

I SQUARE  47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.4 

OBS 

000  00 

18.80 

36.417 

26.1  7 

13.4 

CBS 

00025 

18.81 

36.414 

26.17 

13.4 

OBS 

00045 

18.79 

36.417 

26.18 

13.4 

OBS 

000  70 

18.84 

36.415 

2o.  1 6 

13.4 

OBS 

00091 

18.80 

36.423 

26.18 

13.4 

OBS 

00137 

18.87 

36.456 

26.18 

13.4 

GBS 

T001 63 

18.00 

36.475 

26.42 

13.4 

OBS 

002  75 

17.42 

36.427 

26.52 

13.4 

OBS 

00368 

17.29 

36.397 

26.53 

13.4 

OBS 

00460 

16.00 

36.183 

26.67 

13.4 

OBS 

T 00553 

14.22 

35.865 

26.83 

13.4 

GBS 

00744 

10.84 

35.396 

27.13 

13.4 

OBS 

T 0093  5 

07.08 

35.136 

27.54 

13.4 

OBS 

T01432 

04.56 

35.025 

27.77 

OVNJPTH  SNO  VEL  OXYG  PJ4  TOT  P NU<  N03  SI03  PH 

1520.5 

1520.9 

1521.2 

1521.7 

1522.0 

1523.0 

1521.3 

1521 .0 

1522.1 

1519.5 

1515.0 

1506.1 

1494.9 
1493.0 
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REF  13 

SI 

1940 

V EAR 

19TV 

BOTOP  02630 

AIR 

TEMP  16.0 

DIR  HGT  PER 

NINO-OIR 

24 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0008 

MONTH  12 

SHIP  SC 

MET 

BUL8  12.3 

24 

1 2 

NINO-SPO 

04 

TRACE 

OIR 

5 

SOUARE 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

31 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  10  18.6 

SEA 

NINO— FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

LONG 

048 

04  W 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CL  CUD 

T/A  8/1 

CL/TR 

MEA THER 

XI 

ORIG 

E66  006 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

oynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

N02 

NOB 

S 103 

PM 

lA.O 

OBS 

00000 

19.19 

36.354 

26.02 

1521.5 

13.0 

CBS 

00025 

19.18 

36.357 

26.03 

1521.9 

13.0 

OBS 

00049 

19.16 

36.355 

26.03 

1522.2 

13.0 

06S 

00073 

19.18 

36.357 

26.03 

1522.7 

13.0 

OBS 

00097 

19.13 

36.366 

26.05 

1522.9 

13.0 

OBS 

00146 

18.37 

36.511 

26.35 

1521 .8 

13.0 

OBS 

T00199 

17.70 

36.464 

26.48 

1520.6 

13.0 

OBS 

00297 

17.16 

36.400 

26.57 

L520  .6 

13.0 

OBS 

T003  94 

16.79 

36.342 

26.61 

1521.0 

13.0 

OBS 

00496 

15.49 

36.090 

26.7  2 

1518.4 

13.0 

OBS 

T00594 

13.92 

35.838 

26.87 

1514.7 

13.0 

OBS 

00789 

10.15 

35.324 

27.20 

1504.3 

13.0 

OBS 

009B9 

06.94 

35.162 

27.58 

1495.3 

13.0 

OBS 

T01490 

04.33 

34.996 

27.77 

1493.0 

ft 

REF10 

31 

1940 

YEAR 

1972 

BOTDP  04296 

AIR 

TEMP  13.6 

01 R HGT  PER 

MIN  0*01  R 

31 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1204 

COMSEC 

0009 

MONTH  01 

SHIP  SC 

NET 

BULB  09.8 

31 

4 3 

NINO-SPO 

20 

TRACE 

OIR 

5 

SOUARE 

LAT 

35 

02  N 

.DAY 

02 

OATA  USE 

1 

8ARGMETR  1023.4 

SEA 

NINO- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

LONG 

048 

02  * 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  7/6 

CL/TR 

MEA THER 

XI 

ORIG 

E66  009 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

oynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

N02 

NO  3 

SI03 

PH 

13.2 

OBS 

00000 

1B.BB 

13.2 

OBS 

00030 

19.01 

36.424 

26.12 

1521.6 

13.2 

OBS 

00047 

18. B7 

36.416 

26.15 

1521.4 

13.2 

OBS 

000  85 

1B.BB 

36.423 

26.16 

1522.1 

13.2 

OBS 

00111 

18.  87 

36.436 

26.17 

1522  .5 

13.2 

OBS 

00167 

18.57 

36.515 

26.31 

1522.7 

13.2 

OBS 

T00223 

17.88 

36.486 

26.46 

1521.6 

13.2 

OBS 

00335 

17.24 

36.425 

26.57 

••••*« 

1521.5 

REF  10 

31 

1940 

YEAR 

1972 

BOTDP  04755 

AIR 

TEMP  17.7 

Of R HGT  PER 

wINO-OIR 

24 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  Su  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  01 

SHIP  SC 

NET 

8UL8  12.5 

>6 

3 3 

NINO-SPO 

10 

TRACE 

OIR 

5 

LAT 

35 

02  N 

OAV 

03 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.3 

SEA 

NINO-FCR 

CURAT  1 ON 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

00  M 

HOUR 

16.9 

AREA 

05 

CLOUO 

T/A  6/5 

CL/TR 

/34 

NEITHER 

XI 

CRIG 

E66  010 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LVLTYF 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvndpth 

SNO  VEL 

OXYG 

PU4 

TOT  P 

N02 

N03 

S 10  3 

PH 

16.9 

OBS 

00000 

19.78 

36.397 

25.90 

1523.2 

16.9 

OBS 

00025 

19.28 

36.430 

26.06 

1522.2 

16.9 

OBS 

00049 

19.26 

36.436 

26.07 

1522.6 

16.9 

OBS 

00074 

19.24 

36.453 

26.09 

1523.0 

16.9 

OBS 

00099 

19.17 

36.511 

26.15 

1523.2 

16.9 

OBS 

00149 

18.38 

36.505 

26.35 

1521  .8 

16.9 

OBS 

T 00203 

17.69 

36.495 

26.51 

1520.7 

16.9 

OBS 

00302 

17.25 

36.413 

26.56 

1521  .0 

16.9 

OBS 

00401 

16.77 

36.342 

26.62 

1521.1 

16.9 

OBS 

00505 

15.65 

36.105 

26.65 

1519.1 

16.9 

OBS 

T006  04 

14.03 

35.846 

26.85 

1515.2 

16.9 

OBS 

00802 

09.70 

35.284 

27. *4 

1502.8 

16.9 

OBS 

T01007 

06.61 

35.125 

27.59 

1494.3 

16.9 

OBS 

01517 

04.35 

34.995 

27.77 

1493.5 

ft 

REF  10 

31  1940 

YEAR 

1972 

BOTOP  03840 

AIR 

TEMP  17.7 

OIR  HGT  PER 

M1ND-D1R  03 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SU  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  01 

SHIP  SC 

MET 

BULB  15.7 

03 

2 2 

MINO-SPD  13 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAV 

04 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.2 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

048  03  N 

HOUR 

17.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  7/b 

cl/tr 

WEATHER  Xd 

ORIG  E66  Oil 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynopth 

SNO  VEL 

OXYG  P34 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

17.2 

OBS 

00000 

18.72 

36.370 

26.16 

1520.2 

17.2 

OBS 

00030 

18.70 

36.439 

26.21 

1520.7 

17.2 

OSS 

00055 

18.69 

36.444 

26.22 

1521.1 

17.2 

OBS 

00085 

18.72 

36.450 

26.22 

1521 .7 

17.2 

OBS 

00110 

18.66 

36.443 

26.23 

1521 .9 

17.2 

08  S 

00165 

18.26 

36.481 

26.35 

1521.8 

17.2 

OBS 

T00220 

17.87 

36.492 

26.46 

1521.5 

17.2 

OBS 

00330 

17.26 

36.412 

2 6.55 

1521.4 

17.2 

OBS 

T00440 

16.60 

36.307 

26.63 

1521 .2 

17.2 

OBS 

00550 

14.45 

35.914 

26.81 

1515.8 

17.2 

OBS 

T 00660 

13.00 

35.714 

26.96 

1512.6 

17.2 

OBS 

00885 

08.74 

35.234 

27.36 

1500.6 

17.2 

OSS 

T01105 

05.69 

35.065 

27.66 

1492.2 

17.2 

OBS 

T0KS5 

04.16 

35.000 

27.79 

1495.0 

551 


TABLE  XLV.— Continued 


REF  10 

31 

1440 

YEAR  1972 

BO  TOP 

04  755 

AIR  TEMP 

17.6 

OIR  EOT 

PER 

wIND-OIR 

12 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH  01 

SHIP 

SC 

NET  BULB 

13.6 

00  0 

0 

MIND- SPG 

os 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56 

N 

OAY  05 

OATA 

USE 

1 

8ARCMETR 

1021.6 

SEA 

WlND-FuR 

0URAT1CN 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

57 

M 

HOUR  12.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/4 

cl/tr 

«EA  THEk 

XI 

Ok IG  E66  012 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUN/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

GVNOPTH  sno  vel 

12.7 

0BS 

000  00 

18.84 

3o.440 

2o.l6 

1520.e 

12.7 

08  S 

00025 

18.84 

36.431 

26.17 

1521  .0 

12.7 

OBS 

00049 

18.75 

36.434 

26.20 

1521  .2 

12.7 

08  S 

00074 

18.76 

36.429 

2o.lS 

1521 .6 

12.7 

OBS 

00099 

18.65 

36.440 

26.2  3 

1321.7 

12.7 

OBS 

00148 

16.53 

36.438 

26.26 

1522.2 

12.7 

OBS 

T00198 

18.15 

36.496 

*6.40 

152*  .0 

12.7 

OBS 

00296 

17.50 

36.4  5 6 

26.53 

1521 .o 

12.7 

OBS 

T 00394 

16.97 

36.377 

26.60 

1521 .6 

12.7 

OBS 

00493 

15.56 

36.177 

26.66 

1519.9 

12.7 

OBS 

T 005 92 

13.93 

35.651 

26.88 

1514.7 

12.7 

OBS 

00790 

C9.58 

35.312 

27.22 

1503.7 

12.7 

OBS 

T 00989 

06.86 

35.150 

27.56 

1495.0 

12.7 

OBS 

TO  1489 

04.35 

35.004 

27.77 

1493.0 

15.1 

OBS 

T01974 

03.79 

34.992 

27.62 

1498.9 

15.1 

OBS 

T 024 7 6 

03.42 

15.1 

OBS 

02979 

02.96 

34.952 

27.87 

1512.5 

15.1 

OBS 

T03487 

02.59 

34.923 

27.e8 

1519.8 

15.1 

OBS 

03990 

02.33 

34.906 

27.89 

15*7.5 

15.1 

OBS 

T 04348 

02.23 

34.895 

27.85 

1533.4 

15.1 

OBS 

T04448 

02.24 

34.889 

27.88 

1535.2 

PJ4  TOT  P No 2 NO 3 SIJ3  PH 


REF  1 0 

31 

1940 

YEAR  1972 

BOTOP  04206 

AIR  TEMP 

16.8 

OIR  M»T 

PER 

WIND-01  R 36 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH  01 

SHIP  SC 

mET  6UL6 

1*  .6 

34  2 

3 

wlNO-SPD  03 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

01  N 

OAY  07 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1021.0 

SEA 

WIND-FGR 

DURATION 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

59  W 

HOUR  14.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

6/6 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E6o  013 

l SQUARE  57 

CASTNLM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

OVNOPTH  SNO  VEl  OXVG  P34  TOT  P Nu2 

NOB 

S 103 

PH 

14.1 

PBS 

00000 

18.49 

36.442 

26.27 

1519.e 

14.1 

CBS 

00024 

18.48 

36.44  3 

2o.27 

1520.0 

14.1 

OBS 

90049 

18.50 

36.446 

26.27 

1520.5 

14.1 

OBS 

00073 

18.53 

36.441 

26.26 

1520.9 

14.1 

OBS 

00098 

18.48 

36.444 

26.27 

1521.2 

14.1 

OBS 

00146 

18.42 

36.441 

26.29 

1521.8 

14.1 

OBS 

00200 

18.08 

36.485 

26.41 

1521.8 

14.1 

OBS 

00298 

17.45 

36.432 

26.52 

1521.3 

14.1 

OBS 

T00396 

16.98 

36.373 

26.55 

1521 .6 

14.1 

OBS 

00498 

15.68 

36.127 

2 6.7C 

1519.1 

14.1 

OBS 

T00596 

13.87 

35.792 

26.84 

1514.5 

14.1 

OBS 

00791 

09.22 

35.184 

27.25 

1500.8 

14.1 

OBS 

00991 

06.89 

35.157 

27.58 

1495.2 

14.1 

OBS 

01490 

04.44 

35.012 

27.77 

1443.4 

r 

! 

TABLE  XLVI.-Observed  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
MORGENTHAU  at  Ocean  Station  ECHO,  10  January  1972  - 5 February  1972,  prepared 


from  NODC  listing  No.  31  - 1942. 


REMO  31 

1942 

YEAR  1972 

BOTDP  03658 

AIR  TEMP 

15.7 

DIR  hGT 

PER 

WIND-D1R  16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

COMSEC 

0001 

MONTH  01 

SHIP  4M 

NET  BULB 

11.3 

03  5 

4 

WINO-SPD  10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35 

07  N 

DAY  11 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1035.5 

SEA 

HIND-F3R 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048 

03  N 

HOUR  12.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CL/TR 

/2  7 

WEATHER  XI 

ORIG  Et>7  001 

l 

SQUARE 

56 

C A STNUM/T I ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

PU4  TOT  P N02  N03  SI03 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

17.75 

36.362 

26.39 

1517.4 

12.0 

OBS 

00024 

17.79 

36.364 

26.39 

1517.9 

12.0 

OBS 

00048 

17.77 

36.359 

26.39 

1518.2 

12.0 

OBS 

00072 

17.75 

36.360 

26.39 

1518.6 

12.0 

OBS 

00096 

17.74 

36.347 

26.38 

1518.9 

12.0 

OBS 

00145 

17.70 

36.336 

26.39 

1519.6 

12.0 

OBS 

T00198 

17.68 

36.318 

26.38 

1520.4 

12.0 

OBS 

00294 

17.54 

36.455 

26.52 

1521 .7 

12.0 

OBS 

T00391 

17.02 

36.390 

2o.59 

1521.7 

12.0 

OBS 

00492 

15.78 

36.142 

26.69 

1519.3 

12.0 

OBS 

T 00569 

13.62 

35.766 

26.88 

1513.5 

12.0 

OBS 

00782 

09.42 

35.289 

27.29 

1501.5 

12.0 

OBS 

T 00980 

06.54 

35.156 

27.63 

1493.6 

12.0 

OBS 

T01473 

04.77 

35.029 

27.75 

1494.5 

REF  I 0 

31 

1942 

YEAR  1972 

80T0P 

04297 

AIR  TEMP 

19.0 

DIR  HGT 

PER 

WIND'D I R 27 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  01 

SHIP 

4M 

WET  BULB 

15.6 

33  2 

4 

WIND-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

05  N 

OAV  13 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1031.3 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

03  M 

HOUR  13.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/4 

CL/TR 

/2  0 

WEATHER  XI 

ORIG  E67  002 

1 SQUARE  58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

4 

13.5 

OBS 

OOOOO 

17.69 

36.337 

26.39 

1517.2 

13.5 

OBS 

00025 

17.70 

36.337 

26.39 

1517.6 

13.5 

OBS 

00045 

17.71 

36.337 

26.38 

1518.0 

13.5 

OBS 

00071 

17.71 

36.340 

26.39 

1518.4 

13.5 

OBS 

00092 

17.70 

36.338 

26.39 

1518.7 

13.5 

OBS 

00137 

17.70 

36.337 

26.39 

1519.5 

13.5 

OBS 

T00184 

17.73 

36.335 

26.38 

1520.3 

13.5 

OBS 

002  76 

17.74 

36.458 

26.47 

1522.0 

13.5 

OBS 

00459 

16.33 

36.248 

26.65 

1520.6 

13.5 

OBS 

T00551 

14.92 

36.002 

26.78 

1517.4 

13.5 

OBS 

00741 

10.59 

35.386 

27.17 

1505.2 

REFIO 

31 

1942 

YEAR 

197* 

80T0P  04846 

AIR  TEMP 

18.9 

OIR  HGT 

PER 

WIND-OIR 

32 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

01 

SHIP 

4M 

WET  BULB 

17.2 

32  6 

4 

■ IND-SPD 

08 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

46 

N 

OAV 

14 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1031.6 

SEA 

WIND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LUNG 

048 

02 

K 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E67  003 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.3 

OBS 

OOOOO 

18.09 

36.454 

26.36 

1518.5 

12.3 

OBS 

00025 

18.09 

36.456 

26.36 

1518.9 

12.3 

OBS 

00049 

18.09 

36.44T 

26.37 

1519.3 

12.3 

OBS 

00073 

18.07 

36.447 

26.36 

1519.6 

12.3 

OBS 

00098 

17.86 

36.392 

26.39 

1519.4 

12.3 

OBS 

00146 

17.80 

36.388 

26.40 

1520.0 

12.3 

OBS 

T 002  00 

17.71 

36.456 

26.46 

1520.7 

12.3 

OBS 

00298 

17.23 

36.419 

26.56 

1520.6 

12.3 

OBS 

00396 

16.71 

36.336 

26.63 

1520.8 

12.3 

OBS 

00499 

15.02 

36.000 

26.76 

1516.9 

12.3 

OBS 

00598 

35.757 

12.3 

OBS 

00796 

08.89 

35.184 

27.30 

1499.6 

12.3 

OBS 

T00999 

05.98 

35.076 

27.64 

1491  .6 

12.3 

OBS 

T01507 

04.28 

35.010 

27.79 

1493.1 

553 


TABLE  XLVI.— Continued 


REF  1 0 

31 

1942 

YEAR 

1972 

BO  TOP 

o 

u> 

o 

•o 

AIR  TEMP  18.2 

CONSEC 

0004 

MONTH 

01 

SHIP 

4M 

WET  BULB  15.9 

LAT 

35 

02  N 

CAY 

15 

OATA 

USE  1 

BARCMETR  1031.4 

LONG 

047 

56  * 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/7 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.2 

08  S 

00000 

18.34 

36.439 

26.31 

12.2 

OBS 

00024 

18.35 

36.449 

26.31 

12.2 

CBS 

00049 

18.34 

36.443 

26.31 

12.2 

OBS 

00073 

18.24 

36.439 

26.33 

12.2 

OBS 

00097 

18.04 

36.404 

26.35 

12.2 

OBS 

00146 

17.93 

36.394 

26.37 

12.2 

OBS 

T00199 

17.94 

36.387 

26.37 

12.2 

OBS 

00297 

17.54 

36.448 

26.51 

12.2 

OBS 

T00394 

16.98 

36.383 

26.60 

12.2 

OBS 

00497 

15.85 

36.154 

26. 6S 

12.2 

OBS 

T00595 

14.02 

35.841 

26.85 

12.2 

OBS 

00791 

09.94 

35.188 

27.13 

12.2 

OBS 

T00993 

06.46 

35.110 

27.60 

12.2 

CBS 

01498 

04.50 

35.031 

27.78 

DIP  hGT  PER  WIND-OIR  27  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

32  2 5 WlND-SPO  10  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

SEA  W IND-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TP  WtATHE*  XI  0R1G  E67  004  1 SQUARE  57 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  PJ4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1519.2 

1519.6 

1520.0 

1520.1 

1519.9 

1520.4 

1521 .2 
1521  .8 

1521.6 

1519.6 

1515.0 

1503.4 

1493.4 
1493.8 


REFID  31  1942  YEAR  197^  80TDP  04572  AIR  TEMP  18. G OIR  FGT  PER  WIND-OIR  13  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 
CONSEC  0005  MONTH  01  SHIP  4M  WET  BULB  16.2  25  4 4 WINO-SPD  07  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 
LAT  34  54  N OAY  It  DATA  USE  1 BAROMETR  1030.3  SEA  WlND-FOR  OURATION  2 SQUARE  46 
LONG  047  55  W HOUR  12.2  AREA  05  CLOUD  T/A  8/3  CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E67  005  1 SQUARE  47 


CASTNUM/T1ME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


12.2 

OBS 

00000 

18.32 

36.453 

26.32 

1519.2 

12.2 

OBS 

00025 

18.31 

36.450 

26.32 

15i9.5 

12.2 

OBS 

00050 

18.32 

36.445 

26.32 

1520.0 

12.2 

OBS 

00075 

18.32 

36.445 

26.32 

1520.4 

12.2 

OBS 

00100 

18.31 

36.424 

26.30 

1520.7 

12.2 

OBS 

00150 

18.33 

12.2 

OBS 

T00205 

17.95 

36.443 

26.41 

1521.4 

12.2 

OBS 

00305 

17.39 

36.428 

26.53 

1521.4 

12.2 

OBS 

T00405 

16.87 

36.351 

26.60 

1521 .4 

12.2 

UBS 

00510 

15.79 

36.130 

26.68 

1519.6 

12.2 

OBS 

T 006 10 

13.75 

35.797 

26.87 

1514.4 

12.2 

UBS 

OQolO 

08.80 

35.171 

27.30 

1499.5 

12.2 

OBS 

TO  10 1 5 

06.17 

35.107 

27.64 

1492.7 

12.2 

OBS 

01525 

04.34 

35.060 

27.82 

1493.7 

REFID  31  1942  YEAR  1972  BOTDP  04114  AIR  TEMP  19.0  OIR  HGT  PER  WIND-OIR  20 

CONSEC  0006  MONTH  01  SHIP  4M  WET  BULb  15.9  20  4 3 WlND-SPO  28 

LAT  35  00  N DAY  17  OATA  USE  1 BARCMETR  1021.3  SEA  WINO-FOR 

LONG  048  00  W HOUR  12.1  AREA  05  CLOUD  T/A  6/7  CL/TR  LEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
OURATION 
ORIG  E67  006 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.1 

OBS 

00000 

18.44 

36.454 

26.29 

12.1 

OBS 

00024 

18.4., 

36.449 

26.29 

12.1 

OBS 

00043 

18.45 

36.450 

26.29 

12.1 

OBS 

00067 

18.44 

36.452 

26.29 

12.1 

OBS 

00086 

18.47 

36.454 

26.28 

12.1 

OPS 

00129 

18.31 

36.474 

26.34 

12.1 

UBS 

00172 

18.05 

36.479 

26.41 

12.1 

OBS 

002  57 

17.71 

36.471 

26.49 

12.1 

OBS 

T 00342 

17.25 

36.428 

26.5  7 

12.1 

OBS 

004  30 

16.93 

36.368 

26.60 

12.1 

OBS 

T 005 1 7 

15.91 

36.177 

26.69 

12.1 

OBS 

00699 

12.13 

35.585 

27.04 

12.1 

OBS 

T00683 

07.82 

35.150 

27.44 

12.1 

08  S 

T01373 

04.91 

35.054 

27.75 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TCT  P N02  N03  SI03  PH 

1519.5 

1519.9 

1520.2 

1520.6 
1521  .0 

1521 .3 

1521.2 

1521 .6 

1521 .6 

1522.1 

1520.2 

1510.1 
1497.0 

1493.5 


REF  10 

31 

1942 

YEAR 

1972 

60T0P  03420 

AIR  TEMP 

18.0 

OIR  HOT  PER 

WINO-DIR 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  120* 

CONSEC 

0007 

MONTH 

01 

SHIP  4M 

WET  BULB 

16.4 

13  2 A 

WIND-SPD 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58 

N 

OAY 

23 

OATA  USE 

1 

BAROMETR 

1028.3 

SEA 

WINO-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00 

w 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E67  007 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.1 

OBS 

00000 

18.34 

36.472 

26.33 

12.1 

OBS 

00025 

18.33 

36.465 

•6.33 

12.1 

OBS 

00050 

18.34 

36.463 

.o.32 

12.1 

OBS 

00075 

18.34 

36.464 

2o.33 

12.1 

OBS 

00100 

18.30 

36.462 

26.33 

12.1 

OBS 

00150 

18.16 

36.461 

26.37 

12.1 

OBS 

TOQ205 

17.84 

36.478 

26.46 

12.1 

OBS 

00305 

17.37 

36.436 

26.54 

12.1 

OBS 

T 004  05 

16.86 

36.365 

26.61 

12.1 

OBS 

00510 

15.96 

36.173 

26.68 

12.1 

OBS 

T00610 

14.07 

35.908 

26.89 

12.1 

OBS 

00810 

09.54 

35.291 

27.28 

12.1 

OBS 

01015 

06.25 

35.078 

27.60 

12.1 

OBS 

T01525 

04.36 

35.023 

27.79 

554 


OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03 

1519.2 

1519.6 
1520.0 

1520.5 

1520.7 

1521 .2 

1521.2 

1521.4 

1521.4 

1520 .2 

1515.5 
1502.4 

1492.9 

1493.7 


TABLE  XLVI.— Continued 


Rtf  10 

31 

1942 

YEAR 

1972 

BOTDP  03658 

AIR 

TEMP  18.6 

OIR  HGT  PER 

MING-OIR 

18 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  01 

SHIP  4M 

MET 

BULB  17.1 

18 

2 2 

MINO-SPD 

17 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

24 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.7 

SEA 

MlNO-fOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

046 

14  W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  8/5 

CL/TR 

✓2  0 

mEA  ThER 

XI 

ORIG  E67  008 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GNA-T 

DYNOPTH 

S NO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  NO 3 

SI03 

PH 

12.1 

OttS 

00000 

18.40 

36.467 

26.31 

1519.4 

12.1 

OBS 

00028 

18.42 

36.466 

26.31 

1519.9 

12.1 

OBS 

00049 

16.39 

36.469 

26.32 

1520.2 

12.1 

OBS 

000  75 

18.29 

36.462 

26.34 

1520.3 

12.1 

OBS 

00097 

18.26 

36.463 

26.34 

1520.6 

12.1 

OBS 

00145 

18.03 

36.478 

26.41 

1520.7 

12.1 

OBS 

T00193 

17.81 

36.474 

26.46 

1520.9 

12.1 

OBS 

00291 

17.35 

36.429 

26.54 

1521.1 

12.1 

OBS 

T00388 

16.98 

36.389 

26.60 

1521.5 

12.1 

OBS 

00487 

16.  17 

36.216 

26.66 

1520.5 

12.1 

OBS 

T00585 

14.27 

35.895 

26.84 

1515.8 

12.1 

OBS 

00788 

10.03 

35.319 

27.21 

1503.9 

12.1 

OBS 

T 00991 

06.21 

35.046 

27.58 

1492  .3 

REF  1 0 

31 

194  2 

YEAR  1972 

BO TOP  04480 

AIR  TEMP 

18.5 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIR  21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  01 

SHIP  4M 

MET  8ULB 

17.7 

21  5 3 

wIND-SPO  25 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

57  N 

DAY  25 

DATA  USE  l 

BAROMETR 

1020.2 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

04  M 

HOUR  12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/7 

CL/TR 

MEA THER  XI 

ORIG  E67  009 

1 SQUARE  48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P34  TOT  P 

N02 

NO  3 

S 103 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

17.78 

36.324 

26.36 

1517.4 

12.1 

OBS 

00026 

17.78 

36.326 

26.36 

1517.9 

12.1 

OBS 

00049 

17.73 

36.316 

26.36 

1518.1 

12.1 

OBS 

000  74 

17.64 

36.332 

26.40 

1518.3 

12.1 

OBS 

00096 

17.70 

36.353 

26.40 

1518. B 

REF  10 

31 

1942 

YEAR  1972 

BOTDP 

04755 

AIR  TEMP 

18.0 

OIR  HGT 

PER 

M1ND-0IR  00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  01 

SHIP 

4M 

MET  BULB 

13  .0 

35  4 

4 

MlNO-SPO  00 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

58  N 

OAV  27 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1017.8 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

16  M 

HOUR  12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

2/o 

CL/TR 

/I  6 

weather  XI 

GRIG  E67  010 

1 SQUARE  48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

Pu4  TCT  P N02 

NG3 

S 103 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

17.79 

36.275 

2o.32 

1517.4 

12.0 

OBS 

00023 

17.80 

36.272 

2o.31 

1517.8 

12.0 

OBS 

00047 

17.76 

36.265 

26.32 

1518.1 

12.0 

OBS 

0009  3 

17.65 

36.282 

26.36 

1518 .5 

12.0 

OBS 

00140 

17.76 

36.375 

26.40 

1519.7 

12.0 

OBS 

00191 

17.75 

12.0 

OBS 

002  84 

17.48 

36.437 

26.52 

1521 .4 

12.0 

OBS 

7 00377 

16.86 

36.357 

26.61 

1521.0 

12.0 

OBS 

004  75 

16.20 

36.217 

26.65 

1520.4 

12.0 

OBS 

00568 

14.17 

35.870 

26.84 

1515.1 

12.0 

OBS 

00754 

10.38 

35.363 

27.19 

1504.6 

12.0 

OBS 

T 00947 

06.66 

35.053 

27.53 

1493.4 

12.0 

OBS 

T01434 

04.51 

35.039 

27.78 

1492.8 

12.7 

OBS 

T01974 

C3.77 

12.7 

OBS 

T02477 

03.33 

34.976 

27.86 

1505  .5 

12.7 

OBS 

T02975 

02.97 

34.955 

27.87 

1512.5 

12.7 

OBS 

T03479 

02.48 

34.924 

27.89 

1519.2 

REF  1 0 31  1942 

YEAR  1972 

BOTDP  04755 

AIR 

TEMP  16.2 

OIR 

HGT  PER 

w INO-Ol  R 

31 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0011 

MONTH 

02 

SHIP  4M 

WET 

BULB  13.1 

26 

6 4 

WINO-SPC 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  5*»  N 

JAY 

02 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1024.4 

SEA 

* I ND-FOR 

OURAT ION 

2 

SQUARE 

48 

LONG  048  02  W 

HOUR  12.0 

AREA  05 

CL GUO  T/A  8/2 

CL/TR 

• LATHER 

XI 

ORIG  E67  Oil 

l 

1 

SOJARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TUT  F N02 

NL3 

SIU3 

PH 

12.0 

OBS 

OOOOO 

18.21 

36.402 

26.31 

1518.8 

12.0 

OBS 

00022 

18.20 

36.397 

26.31 

1519.1 

12.0 

OBS 

00044 

18.23 

36. 393 

26.30 

1519.5 

12.0 

OBS 

00066 

18.23 

36.392 

2o.  3G 

1519.4 

12.0 

OBS 

00088 

18.22 

36.392 

26.30 

1520.2 

12.0 

J8S 

00L33 

18.21 

36.387 

26. 3C 

1520.9 

12.0 

OBS 

00182 

18.  15 

36.394 

26.32 

1521  .6 

12.0 

OBS 

002  72 

18.16 

36.419 

26.34 

1523.1 

12.0 

OBS 

T 00364 

17.30 

36.433 

26.56 

1522.1 

12.0 

OBS 

00460 

16.  58 

36.296 

26.63 

1521  .4 

12.0 

OBS 

T00552 

14.58 

35.916 

26.79 

1516.2 

12.0 

OBS 

00739 

09.94 

35.264 

27.19 

1502.6 

12.0 

OBS 

T00933 

06.  76 

35.069 

27.53 

1493  .6 

12.0 

OBS 

T01425 

04.30 

34.982 

27.76 

1491 .7 

•• 

555 


TABLE  XLVI. — Continued 


RIMD  31  1942  YEAR  197i  0OTDP  04663  AM  TEMP  13.6 

CONSEC  0012  MONTH  02  SHIP  4H  Me T BULB  17.5 

tAT  35  00  N DAY  03  OATA  USE  1 8AK0MET R 1019.0 

LONG  047  37  w HOUR  11.9  AREA  05  CLOUD  T/A  t>/b 


CASTNUH/TIHE  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

11.9  UBS  00000  16.33  36.400  26.2b 

11.9  UBS  00028  18.35  36.404  2b. 2e 

11.9  OBS  00053  18.34  36.404  *6.28 

11.9  UBS  00082  18.34  36.404  26.28 

11.9  ObS  00107  lb. 35  36. *07  26.28 

11.9  08S  00162  18.33  36.408  2e.2e 

11.9  OBS  T 002 19  16.19  36.470  26.37 

11.9  UBS  00335  17.51  .>6.463  26.53 

11.9  UBS  T 00452  16.68  36.J31  26.63 

11.9  OBS  00575  14.48  35.921  26.81 

11.9  OBS  T00695  11.32  35.456  27.06 

11.9  UBS  00934  07.07  35.127  27.53 

11.9  UBS  T011 74  04.99  35.056  *7.74 

11.9  OBS  TO!  779  03.87  j4.>*7e  27. BC 


REFIO  31  1942  YEAR  1972  BOlut'  U4B46  AIR  TEMP  15.4 

CONSEC  0013  MONTH  02  SHIP  4M  WET  BUlB  13.0 

LAT  34  49  N OAY  04  OATA  USE  1 BAROMf.TR  1022.0 

LONG  047  48  W HOUR  13.1  AREA  05  CLOUD  T/A  6/7 


CASTNOM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.1 

OBS 

00000 

18.25 

36.410 

26.31 

13.1 

CBS 

00019 

18.24 

36.414 

26.31 

13.1 

OBS 

00034 

18.25 

36.408 

26.30 

13.1 

OBS 

0005  3 

18.26 

36.406 

26.  3G 

13.1 

UBS 

00068 

18.22 

36.411 

26.31 

13.1 

OBS 

00102 

18.24 

36.416 

26.31 

13.1 

OBS 

00136 

18.20 

36.423 

26.33 

DIR  h&T  PER  WlND-DIR  22  IwST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

U b Z MlNO-SPD  32  TRACE  01R  5 SQUARE  4 

S£A  -IN0-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  bt A Thfcfc  X8  ORIG  E67  012  1 SQUARE  57 


DVNOPTH  SNO  VcL  OXVG  Pj4  TCT  P N02  N03  S 103  PH 

1519.1 

1519.6 

1520.0 

1520.5 

1520.9 

1521 .8 

1522.0 

1522.3 

1521.6 

1516.3 

1507.1 
149«».  9 

1490.5 

1495.9 


DIR  HGT  PER  MIYO-DIR  05  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

05  1 2 WlND-SPO  14  TRACE  01R  5 SQUARE  2 

SEA  MIND-E3R  DURATION  2 SQUARE  46 

CL/TR  /34  WEATHER  XI  ORIG  E67  013  l SQUARE  47 


OVNDPTH  SND  VEL  GXYG  P04  TOT  P N02  NC3  SI03  PH 

1518.9 

1519.2 

1519.5 

1519.8 

1519.9 

1520.6 

1521.0 


TABLE  XLVII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHINCOTEAGUE  at  Ocean  Station  ECHO,  5 February  1972  - 29  February  1972,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  -1952. 


REFID 

31  1992 

YEAR 

1972 

BOTOP  03396 

AIR 

TEMP  14.2 

DIR  HGT  PER 

mino-oir 

01 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1209 

CONS EC 

0001 

MONTH  01 

SHIP  CC 

MET 

BULB  11.1 

35  t 

> 2 

MINO-SPD 

25 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

LAT 

34  36  N 

OAV 

31 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1015.4 

SEA 

mind-for 

DURATION 

2 

SQUARE 

LCNG 

074  20  W 

HOUR 

18.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  EEN  01E 

1 

SwU ARE 

44 

CASTNUM/T 1NE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P NO 2 N03 

SI03 

PH 

It. 2 

08  S 

000  00 

24.45 

36.024 

24.30 

1534.7 

18.2 

08  S 

00023 

24.42 

36.035 

24.32 

1535.0 

18.2 

08  S 

00043 

24.21 

36.048 

24.39 

1534.8 

18.2 

08  S 

00066 

23.53 

36.194 

24.70 

1533.7 

18.2 

08S 

00085 

23.21 

36.327 

24.90 

1533.4 

18.2 

08  S 

00128 

22.98 

36.434 

25.05 

1533.7 

18.2 

08  S 

00226 

22.38 

36.711 

25.43 

1534.1 

18.2 

08  S 

00298 

20.03 

36.675 

26.05 

1528.4 

18.2 

08  S 

T00345 

18.15 

36.569 

26.45 

1524.5 

18.2 

08S 

00435 

17.15 

36.435 

26.60 

1522.9 

18.2 

06S 

T00527 

16.59 

36.347 

26.66 

1522.6 

18.2 

06  S 

00725 

09.86 

35.314 

27.24 

1502.2 

18.2 

05  S 

00925 

05.72 

35.074 

27.67 

1489  .3 

18.2 

08  S 

T01444 

04.12 

35.029 

27.82 

1491 .4 

REF  10  31  1952 

YEAR 

1972 

BOTDP  03500 

AIR  TEMP  14.7 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

01 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1209 

CONSEC  0002 

MONTH 

01 

SHIP  CC 

MET  BULB  11.6 

35  4 3 

MINO-SPD 

22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARc  1 

LAT  34  24. 3N 

DAY 

31 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1017.5 

SEA 

MIND-FuR 

DURATION 

2 

SQUARE  44 

LONG  074  10  N 

HOUR 

23.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A  6/6 

CL/TR 

MEATHEP 

XI 

CRIG  EEN  02 E 

1 

SQUARE  44 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SIU3 

PH 

23.0 

OBS 

QOOOO 

24.32 

36.045 

24.36 

1534.4 

23.0 

06S 

00029 

24.29 

36.050 

24.37 

1534.8 

23.0 

OBS 

00053 

24.10 

36.031 

24.41 

1534.7 

23.0 

OBS 

00082 

23.51 

36.250 

24.7  5 

1534.0 

23.0 

OBS 

00106 

23.09 

36.407 

24.99 

1533.5 

23.0 

OBS 

00159 

22.73 

36.395 

25.09 

1533.5 

23.0 

OBS 

T00280 

18.89 

36.566 

26.26 

1525.5 

23.0 

OBS 

00318 

18.30 

36.513 

26.37 

1524.4 

23.0 

OBS 

00425 

17.28 

36.365 

26.51 

1523.0 

23.0 

OBS 

00532 

16.57 

36.277 

26.61 

1522.5 

23.0 

OBS 

TQ0639 

13.62 

35.741 

26.86 

1514.3 

23.0 

OBS 

00858 

07.81 

35.047 

27.36 

1496.4 

23.0 

OSS 

TO  10 74 

05.01 

35.015 

27.71 

1488.8 

23.0 

OBS 

TO 16 16 

04.07 

34.972 

27.78 

1494.0 

REFID 

31 

1952 

YEAR 

1972 

BOTOP  04118 

AIR  TEMP 

14.7 

OIR  HGT 

PER 

MINO-OIR 

09 

INST  NANSEN  CAST 

TtN  SQ  1209 

CONSEC 

0003 

MONTH 

02 

SHIP  CC 

MET  BULB 

11.8 

00  X 

X 

MINO-SPD 

20 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

1 

LAT 

34 

06. 5N 

OAY 

01 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1020.0 

SEA 

MlNO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

42 

LONG 

073 

38  M 

HOUR 

01.2 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

6/6 

CL/TR 

MtATHER 

XI 

ORIG  EEN  03E 

1 

SQUARE 

43 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

PJ4  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

01.2 

OBS 

00000 

21.15 

36.207 

<5.35 

1526.6 

01.2 

OBS 

00022 

21.12 

36.212 

25.40 

1526.9 

01.2 

08  S 

00039 

21.08 

36.429 

25.56 

1527.3 

01.2 

OBS 

00061 

20.34 

36.439 

25.79 

1525.7 

01.2 

OBS 

00079 

20.42 

36.562 

25.86 

1526.4 

01.2 

OBS 

00118 

19.52 

36.471 

26.03 

1524.5 

01.2 

OBS 

00208 

17.70 

36.418 

26.45 

1520.7 

01.2 

oes 

00236 

17.60 

36.396 

26.46 

1520.9 

01.2 

OBS 

00315 

17.36 

36.418 

26.53 

1521.5 

01.2 

OBS 

00394 

16.95 

36.351 

26.56 

1521.5 

01.2 

OBS 

T00473 

16.23 

36.279 

26.65 

1520.5 

01.2 

OBS 

00634 

35.727 

01.2 

OBS 

T00791 

09.22 

35.190 

27.26 

1500.8 

01.2 

oes 

T01185 

04.71 

34.991 

27.72 

1489.4 

557 


TABLE  XLVII.— Continued 


REF  10 

31 

1952 

YEAR 

1972 

8GTDP 

04488 

AIR  TEMP 

lJ.l 

CONSEC 

0004 

MONTH 

02 

SHIP 

CC 

WET  BULB 

11.2 

LAT 

33 

50  N 

DAY 

01 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1020.0 

LONG 

073 

05  M 

HOUR 

06.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

7/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S I «MA  -1 

06.2 

OBS 

00000 

20.76 

36.127 

25.44 

06.2 

oes 

00030 

20.16 

36.377 

/5.7S 

06.2 

OBS 

00055 

19.81 

36.398 

25.90 

06.2 

OBS 

000  85 

19.65 

36.506 

26.02 

06.2 

OBS 

00111 

19.17 

36.551 

26.18 

06.2 

OBS 

00166 

18.29 

36.514 

2o.se 

06.2 

OBS 

T 002 91 

1 7.45 

36.440 

2 6.53 

06.2 

UBS 

00331 

17.11 

36.391 

26.57 

06.2 

OBS 

00441 

16.06 

36.197 

26.67 

06.2 

OBS 

00551 

13.57 

35.765 

26.89 

06.2 

OBS 

T 0066 1 

11.48 

35.535 

27.12 

06.2 

OBS 

00886 

07.09 

35.056 

27. 47 

06.2 

OBS 

TO 11 06 

05.  19 

35.030 

27.70 

06.2 

OBS 

01656 

04.05 

34.972 

27.78 

DIP  HG1  PER  WIND-DIR  01  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1209 

j2  4 2 wtNO-SPO  20  TRACE  DIR  5 SQUARE  1 

SEA  WIND-FUR  CURAT1JN  2 SwUARE  22 

CL/TR  WEATHER  Xi  OR IG  EtN  04E  1 SQUARE  33 


DVNOPTH  SNu  VEL  JXVb  Pu4  T CT  P NU2  *03  S1J3  PH 

1 525.5 

1524.7 
1524  *2 

1524.3 

1523.5 
1521  .9 
1521  .4 

1521.0 

1519.4 

1512 .8 
1507.2 

1494.1 

1450.1 

1454.6 


REF10  31  1952  YEAR  1972  bOTDP  04789  AIR  TEHP  14.7  DIR  HGT  PER  WIND-01R  01  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1209 

CONSEC  0005  HONTH  02  SHIP  CC  WET  BULB  11.8  35  6 3 wINO-SPO  22  TRACE  OIR  5 SQUARE  l 

LAY  33  32  N DAY  01  OATA  USE  1 BAROMETR  1016.8  SEA  WlND-FJR  DURATION  2 SQUARE  22 

LONG  072  34  W HOUR  10.6  AREA  05  CLOUD  T/A  6/5  CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  EEN  05E  1 SQUARE  32 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNDPTH  SND  VEL  UXYG  PU4  TOT  P N02  N03  SlUi  PH 


10.6 

OBS 

00000 

22.43 

36.282 

25.05 

1530.0 

10.6 

OBS 

00029 

22.44 

36.285 

25.  G5 

1530.5 

10.6 

oes 

00053 

22.37 

36.414 

25.21 

1530.9 

10.6 

OBS 

00082 

21.51 

36.493 

25.51 

1529.2 

10.6 

OBS 

00106 

21.44 

36.633 

25.63 

1529.6 

10.6 

OBS 

00159 

20.05 

36.526 

25.93 

1526.7 

10.6 

OBS 

00283 

18.12 

36.537 

26.44 

1523.3 

10.6 

OBS 

00319 

17.86 

10.6 

OBS 

00426 

17.20 

36.437 

26.55 

1322.9 

10.6 

OBS 

00533 

16.17 

36.243 

2o.6d 

15/1.3 

10.6 

OBS 

T 00a  40 

14.05 

35. BSC 

26.87 

1515.9 

10.6 

OBS 

00862 

09.28 

35.232 

27.27 

1502.2 

10.6 

CBS 

01079 

05.84 

35.065 

27.65 

1492.3 

10.6 

OBS 

T01623 

04.20 

35.019 

27.80 

1494.7 

REFID 

31 

1952 

YEAR  1972 

BOTDP  04621 

AIR  TEMP 

14.0 

CONSEC 

0006 

MONTH  02 

SHIP  CC 

WET  BULB 

10.4 

LAT 

33 

11 

N 

OAV  01 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1024.0 

LONG 

072 

03 

W 

HOUR  15.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/5 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

15.1 

OBS 

00000 

22.30 

36.408 

25.22 

15.1 

OBS 

00024 

22.30 

36.414 

25.23 

15.1 

OBS 

00045 

22.32 

36.412 

25.22 

15.1 

OBS 

00071 

22.32 

36.416 

25.22 

15.1 

OBS 

00091 

21.74 

36.430 

25.40 

15.1 

OBS 

00135 

20.30 

36.474 

25.82 

15.1 

OBS 

T002J7 

18.46 

36.541 

26.35 

15.1 

OBS 

00269 

18.16 

36.514 

26.41 

15.1 

OBS 

00354 

17.76 

36.488 

26.49 

15.1 

OBS 

00440 

17.38 

36.448 

26.55 

15.1 

OBS 

T00524 

16.93 

36.372 

26.60 

15.1 

OBS 

00699 

35.792 

15.1 

OBS 

T 00865 

09.58 

35.248 

27.24 

15.1 

OBS 

T012B8 

04.79 

35.028 

27.74 

OIR  PGT  PER  WIND-OIR  06  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1209 

06  3 2 WIND- SPO  14  TRACE  DIR  5 SQUARE  1 

SEA  WIND-FOR  DURATION  2 SQUARE  22 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  EEN  06E  1 SQUARE  32 


DYNDPTH  SND  VEL  OXVG  PJ4  TOT  P N02  NOj  SI03  PH 

1529.8 

1530.2 

1530.6 
1531  .1 

1529.9 

1526.9 

1523.5 

1523.2 

1523.4 

1523.6 

1523.6 

1503.4 

1491 .5 


REFID  31  1952  YEAR  1972  BOTDP  05207  AIR  TEMP  18.5 
CONSEC  0007  MONTH  02  SHIP  CC  WET  BULB  14.8 
LAT  32  17  N OAV  02  OATA  USE  1 BAROMETR  1019.2 
LONG  070  35  M HOUR  02.5  AREA  05  CLOUO  T/A  8/8 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  OEPTM  TEMP  SAL  SIGMA-T 

02.5  OBS  00000  20.21  36.504  25.87 

02.5  OBS  00022  20.20  36.500  25.87 

02.5  OBS  00041  20.22  36.498  25.86 

02.5  OBS  00064  20.21  36.498  25.87 

02.5  OBS  00084  19.48  36.550  26.10 

02.5  OBS  00125  18.36  36.510  26.36 

02.5  OBS  00168  18.01  36.503  26.44 

02.5  OBS  00250  17.56  36.469  26.52 

02.5  OBS  T00376  17.02  36.399  26.60 

02.5  OBS  00415  16.82  36.365  26.62 

02.5  OBS  T00496  15.98  36.236  26.72 

02.5  OBS  00653  35.491 

02.5  OBS  T 00808  09.14  35.219  27.29 

02.5  OBS  T011 55  04.72  35.027  27.75 


O.K  HGl  PER  WINO-DIR  11  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1209 

11  6 3 WIND-SPO  24  TRACE  OIR  5 SQUARE  1 

SEA  MINO-FOR  DURATION  2 SQUARE  20 

CL/TR  WEATHER  X2  ORIG  EEN  07E  l SQUARE  20 


OYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1524.5 

1524.8 

1525.2 

1525.5 

1523.9 

1521.4 
1521  .1 

1521.1 

1521.5 

1521.5 

1520.1 

1500.8 

1489.0 
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TABLE  XLVII.— Continued 


REF  1 0 

31 

1952 

YEAR 

1972 

BOTOP  03811 

AIR 

TEMP  17.7 

DIR  HGT  PER 

WlNO-OIR 

21 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CUNSEC 

0008 

HCNTn  02 

SHIP  cc 

MET 

BULB  14.3 

28 

6 4 

WIND-SPD 

29 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

59. 5N 

□ AY 

06 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1015.2 

SEA 

WlNO-FQR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  OAT 

55.  OX 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  8/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

URIG  E68  001 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SND  VEl 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S103 

PH 

12.2 

□as 

00000 

18.39 

36.354 

26.23 

1519.2 

12.2 

OBS 

00028 

36.356 

12.2 

UBS 

00050 

18.39 

36.356 

26.23 

1520.1 

12.2 

OBS 

00078 

18.36 

36.356 

26.24 

1520.4 

12.2 

OBS 

00100 

18.38 

36.352 

26.23 

1520.8 

12.2 

OBS 

00150 

18.32 

36.352 

26.24 

1521  .5 

12.2 

OBS 

T00264 

17.70 

36.410 

26.44 

1521  .6 

12.2 

OBS 

00301 

17.51 

36.391 

26.48 

1521 .7 

12.2 

OBS 

T00401 

17.08 

36.319 

26.52 

1522.0 

12.2 

OBS 

00502 

16.56 

36.231 

26.58 

1522 .0 

12.2 

OBS 

T 00603 

14.95 

35.927 

26.71 

1518.3 

12.2 

OBS 

00811 

09.62 

35.197 

27.19 

15C2.6 

12.2 

OBS 

01014 

05.98 

34.980 

27.56 

1491.7 

12.2 

OBS 

T01530 

04.28 

34.928 

27.72 

1493.3 

t 

REF  10 

31 

1952 

YEAR 

1972 

BOTOP  04548 

AIR 

TEMP  16.2 

DIR  HGT  PtR 

WlND-DIR 

25 

INST  NANSFN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  02 

SHIP  cc 

MET 

BULB  12.4 

29 

6 4 

WIND-SPD 

10 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

DAY 

07 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1025.1 

SEA 

WlND-fOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

04  7 

58  h 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  8/6 

CL/TR 

/D8 

WEA  THE R 

XI 

GRIG  E68  002 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNC  VEL 

OXYG 

■P34 

TOT  P NO* 

N03 

S 103 

PH 

12.* 

OBS 

00000 

18.09 

36.i 84 

*6.25 

1518.3 

12.2 

OoS 

00027 

18.09 

36.290 

26.2  5 

1516.7 

12.2 

CBS 

00049 

18.12 

36.294 

26.25 

1519.* 

12.2 

OBS 

00076 

18.09 

36.294 

26.26 

1519.5 

12.2 

OBS 

00098 

18.12 

36.301 

26.26 

1520.0 

12.2 

OBS 

00147 

18.13 

36.305 

26.26 

1520.8 

12.2 

OBS 

T00258 

17.88 

36.433 

26.42 

1522.1 

12.2 

CBS 

00293 

17.78 

36.432 

26.44 

1522  .4 

12.2 

OBS 

T 003 81 

17.32 

36. 369 

26.50 

1522.4 

12.2 

OBS 

00489 

16.66 

3«>.256 

26. 58 

1522.1 

12.2 

OBS 

T 005  8 7 

15.0* 

35.980 

26.74 

1518.3 

12.2 

oBS 

00686 

10.  16 

35.252 

27.14 

1505.9 

12.2 

OBS 

T 00988 

06.  16 

34.948 

27.51 

1451  .9 

12.2 

OBS 

T01492 

04.27 

• 

REF  1 0 

31 

1952 

YEAR 

1972  * 

BO TOP  04345 

AIR 

TEMP  19.0 

DIR  HGT  PER 

wIND-DI  R 

20 

INST  NANSEN 

CAST 

CuNSEC 

0010 

MONTH  02 

SHIP  cc 

WET 

BULB  16.5 

29 

4 3 

WIND-SPD 

22 

TRACE  DIR 

LAT 

DAY 

08 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1023.1 

SEA 

W1ND-FGR 

OUR  A T I ON 

01  w 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  6/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E68  003 

1 

SQUARE 

48 

CA  STNUM/T I ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

0 YNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

PD  4 

TOT  P N02 

NO  3 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

18.35 

36.354 

26.24 

1519.1 

12.2 

OBS 

00028 

18.34 

36.350 

26.24 

1519.5 

12.2 

OBS 

00052 

18.35 

36.353 

26.24 

1520.0 

12.2 

OBS 

oooei 

18. 2* 

36.349 

26.26 

1520.2 

12.2 

OBS 

00105 

10.28 

36.  347 

26.25 

1520.e 

12.2 

CBS 

00158 

18.27 

36.351 

26.26 

1521  .5 

12.2 

OBS 

002  80 

18.01 

36.429 

26.38 

1522.8 

12.2 

OBS 

00319 

17.71 

36.415 

26.45 

1522.6 

12.2 

OBS 

0042  7 

17.00 

36.329 

26.55 

1522.2 

12.2 

OBS 

005  36 

16.17 

36.167 

26.62 

1521  .3 

12.2 

OBS 

T 006 44 

13.82 

35.773 

26.84 

1515.1 

12.2 

OBS 

00867 

08.20 

35.06* 

27.31 

1498 .0 

12.2 

OBS 

01066 

05.33 

34.982 

27.64 

1490.3 

12.2 

CBS 

TO  16  35 

04.04 

REF  10 

31 

1952 

YEAR 

1972 

BOTOP  04297 

AIR 

TEMP  19.1 

DIR  HGT  PER 

W IN  D-D I R 

22 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

001 1 

MONTH  02 

SHIP  CC 

wET 

BULB  18.3 

22 

6 3 

WIND-SPD 

13 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

Q9 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1024.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

41 

LONG 

049 

05  M 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CL  QUO 

T/A  6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG  E68  004 

1 

SQUARE 

41 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

S 1 03 

PM 

12.7 

OBS 

00000 

18.22 

36.361 

26.28 

1518.8 

12.7 

OBS 

00026 

18.25 

36.363 

26.27 

1519.3 

12.7 

OBS 

00047 

18.27 

36.370 

26.2  7 

1519.7 

12.7 

OBS 

00073 

18.24 

36.369 

26.28 

1520.0 

12.7 

OBS 

00095 

18.27 

36.370 

26.27 

1520.5 

12.7 

OBS 

00142 

18.22 

36.380 

26.25 

1521  .1 

12.7 

OBS 

T 002  49 

17.99 

36.449 

26.40 

1522  .3 

12.7 

OBS 

00283 

17.70 

36.445 

26.47 

1522.0 

12.7 

OBS 

00377 

17.17 

36.376 

26.55 

1521  . 

12.7 

OBS 

00472 

16.66 

36.286 

26. 6C 

1*21.* 

12.7 

OBS 

T 00566 

14.34 

35.910 

26.83 

1515.7 

12.7 

OBS 

00759 

10.23 

35.295 

27.16 

1504.1 

12.7 

OBS 

T 009 46 

05.49 

34.945 

27.60 

1488.6 

12.7 

OBS 

T01415 

04.40 

550 


TABLE  XL VII. — Continued 


REFIO  31  1952 

YEAR 

1972 

BOTDP  04917 

AIR  TEMP  15.0 

DIR  HGT  PER 

WlND-DI R 

02 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC  0012 

MONTH 

02 

SHIP  CC 

WET  BULB  14.7 

27  4 5 

M1ND-SPD 

16 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  49  N 

OAY 

10 

DATA  USE  1 

BAAOMETR  1024.7 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG  047  44  W 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A  7/6 

CL/TR  /08 

MEA THER 

X2 

0A1G  E66  005 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.1  08 S 00000  17.93  36.300  26.61  1916.7 

12.1  08S  00026  17.99  36.317  26.61  1917.2 

12.1  065  00069  17.36  36.312  26.61  1317.9 

12.1  065  00076  17.63  36.319  26.66  1517.7 

12.1  065  00096  17.69  36.319  26.63  1916.1 

12.1  065  00167  17.62  36.323  26.66  1918.0 

12.1  065  700256  17.62  36.636  26.53  1520.7 

12.1  06S  00269  17.09  36.393  26.58  1520.2 

12.1  065  00376  16.63  36.293  26.66  1519.6 

12.1  08 S 00666  16.89  36.001  26.78  1515.9 

12.1  08S  100553  13.10  35.765  26.97  1511.2 

12.1  065  00731  08.96  35.203  27.30  1698.6 

12.1  065  700907  06.38  35.068  27.58  1691.6 

12.1  065  701395  06.39 


REF  1 0 

31 

1952 

YEAR 

1972 

BOTOP  048*3 

AIR 

TEMP  18.1 

OIR  hGT  PER 

WINO-OIR 

36 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH  02 

SHIP  CC 

WET 

BULB  16.2 

28 

4 2 

W1N0-SPD 

18 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE  2 

LAT 

33 

55  N 

DAY 

17 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1016.5 

SEA 

wIND-FCR 

OURATION 

2 

SQUARE  26 

LONG 

049 

14  W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/4 

CL/TR 

/lb 

WEA  THER 

XI 

CM  I G E68  006 

1 

SQUARE  39 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03 

$103 

PH 

12.1 

UBS 

000  00 

18.21 

36.390 

26.30 

1516.8 

12.1 

OBS 

00025 

18.16 

36.383 

26.31 

1519.0 

12.1 

OBS 

00046 

18.  10 

36.352 

26.30 

1519.2 

12.1 

OBS 

00070 

18.04 

36.345 

26.31 

1519.4 

12.1 

OBS 

00090 

18.06 

36.343 

26.30 

1519.6 

12.1 

OBS 

00136 

18.02 

36. 342 

26.31 

1520.4 

12.1 

OBS 

002  36 

17.78 

36  . 342 

26.37 

1521  .4 

12.1 

OBS 

002  71 

16.88 

36.181 

26.47 

1519.1 

12.1 

OBS 

00360 

17.31 

36.386 

26.52 

1522.0 

12.1 

OBS 

00451 

16.88 

36.313 

26.57 

1522.2 

12.1 

OBS 

T00543 

15.68 

36.169 

26.74 

1519.9 

12.1 

OBS 

00734 

11.34 

35.429 

27.07 

1507.8 

12.1 

OBS 

T00925 

07.47 

35.061 

27.42 

1456.2 

12.1 

OBS 

T01425 

04.63 

34.588 

27.73 

1453.1 

*******•*••*••• 


fctflO  11  L952  YfeR*  \912  BGTDP  04573  AIR  TEMP  17.8  DIR  HoT  PER  WING-UIR  Id  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 


CONSEC  0014 

MONTH  02 

SHIP  CC 

WET 

9UL8  16.2 

29 

3 * 

HlND-SPD  18 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  56  N 

DAY 

18 

DATA  USE 

l BARUMfcTR  1019.7 

SEA 

WlND-FuR 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG  048  CO  W 

HOUR 

12.1 

AREA 

05  CLOUD  T/A  8/8 

CL/TR 

WEATHER  X2 

ORIG  E66  007 

1 

SQUARE 

40 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

OXYG  PJ4 

TOT  P N02  N03 

SIJ3 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

17.37 

36.278 

26.42 

1516.2 

12.1 

OBS 

00031 

17.36 

36.286 

26.43 

1510.7 

12.1 

06  S 

00057 

17.36 

36.279 

26.43 

1517.1 

12.1 

OBS 

00008 

17.31 

56.285 

26.44 

1517.5 

12.1 

OBS 

00113 

17.20 

36.296 

2o.46 

1917.6 

12.1 

OBS 

00169 

17.21 

36.288 

26.47 

15  IE  .5 

12.1 

OBS 

T 00298 

16.06 

36.148 

20. o3 

1517.0 

12.1 

OBS 

00338 

15.52 

36.052 

2o.t8 

1515.9 

12.1 

OBS 

00449 

13.59 

35.762 

26.68 

1511.1 

12.1 

OBS 

00559 

11.46 

35.425 

27.04 

1505.3 

12.1 

OBS 

700669 

09.37 

35.246 

27.27 

1499.4 

12.1 

OBS 

00894 

05.95 

34.982 

27.57 

1489.6 

12.1 

OBS 

TOll 14 

04.88 

34.980 

27.69 

1466.9 

12.1 

OBS 

T01664 

04.01 

34.943 

27.76 

1494.5 

REF  1 0 

21 

1952 

YEAR 

1972 

BOTOP  04558 

AIR 

TEMP  17.4 

DIR  HUT  PFH 

WIN0-D1R 

19 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0015 

MONTH 

02 

SHIP  CC 

WET 

BULB  14.0 

31 

4 3 

wlND-SPD 

23 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

25 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.6 

$EA 

WIND-FUR 

OURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048 

01  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/c 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG 

E66  006 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SrtO  VEL 

OXVG 

PQ4 

TOT  P 

N02  NG3 

Slui 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

17.03 

3o.220 

26.46 

1315.1 

12.3 

OBS 

00029 

17.00 

36.218 

26.47 

1515.5 

12.3 

OBS 

00052 

16.93 

36.194 

2o.46 

1515.6 

12.3 

OBS 

00061 

14.86 

36.190 

26.48 

1515.9 

12.3  06S  00105  16.68  36.150  26.69  1515. 7 

12.3  OBS  00156  16.21  36.082  26.55  1515.1 

12.3  OSS  00276  15.79  36.111  26.67  1515.6 

12.3  OBS  00317  14.97  35.956  26.73  1513.7 

12.3  OSS  00424  13.04  35.650  26.91  1506.6 

12. 3  OBS  00532  11.06  35.399  27.05  13C3.3 

12.3  OBS  T 006  40  09.00  35.247  27. .*3  1457.5 

12.3  OBS  00663  05.60  35.026  27.62  1468.5 

12.3  OSS  T01081  04.82  35.014  27.73  1468.2 

12.3  OBS  TO  16  30  04.07  34.962  27.79  1454.2 
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TABLE  XLVII.— Continued 


REFID 

31 

1952 

VEAA 

1972 

BOTDP 

04658 

AIR  TEMP 

17.9 

DIR  HGT 

PER 

MlNO-OIR  25 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

month 

02 

SHIP 

CC 

WET  dULb 

16.0 

29  6 

3 

MIND-SPO  12 

TRACE  DIR 

5 SQUARE 

2 

LAT 

34 

36  N 

OAV 

26 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1029.0 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE 

46 

LONG 

047 

37  W 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/6 

CL/TR 

WEATHER  XI 

0R1G  E68  009 

1 SQUARE 

47 

CASTNOM/TIHE 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

ovndpth  sno  vel  oxyg 

Pj4  TOT'P  NO 2 

N03 

S 1 33 

PH 

11.9 

OBS 

00000 

16.90 

36.186 

26.47 

1514.7 

11.9 

OBS 

00028 

16.68 

36.190 

26.47 

1*15.1 

11.9 

OBS 

00052 

16.93 

36.194 

26.46 

1515.6 

11.9 

OBS 

0Q0  80 

16.96 

36.225 

26.48 

1516  .2 

II. 9 

06  S 

00104 

17.17 

36.297 

2o.45 

1517.3 

11.9 

OBS 

00156 

16.68 

36.228 

26.50 

1517.2 

11.9 

OBS 

00275 

16.09 

36.147 

26.63 

1516.7 

11.9 

OBS 

00313 

15.83 

36.129 

26.6  7 

1516.5 

11.9 

OBS 

00419 

13.85 

35.801 

26.66 

1511  .5 

11.9 

OBS 

00525 

11.16 

35.420 

27.09 

1503.7 

11.9 

OBS 

T 006  32 

08.78 

35.178 

27.31 

1456.5 

11.9 

OBS 

00853 

05.75 

35.006 

27.61 

1488.1 

11.9 

OBS 

T01070 

04.89 

35.007 

27.71 

1488.3 

11.9 

OBS 

TO  16  16 

03.95 

34.975 

27.75 

1493.5 

14.5 

OBS 

T01967 

03.65 

14.5 

OBS 

T02476 

03.26 

14.5 

OBS 

T02979 

02.89 

14.5 

OBS 

T03487 

02.48 

14.5 

CBS 

T0  3V91 

02.30 

*•**< 

REFID 

31 

1952 

YEAR 

1972 

BO TOP  04491 

AIR 

TEMP  17.7 

DIR  HGT  PER 

WINO-DIR 

15 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0017 

MONTH  02 

SHIP  CC 

WET 

BULB  16.7 

15 

5 2 

WINO-SPD 

25 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAI 

34 

36  N 

DAY 

27 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1031.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E68  010 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02  N03 

SI03 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

16.97 

36.211 

26.47 

1514.9 

12.0 

OBS 

00027 

17.04 

36.218 

26.46 

1515.6 

12.0 

CBS 

00051 

17.01 

36.230 

26.47 

1515.9 

12.0 

OBS 

00078 

17.01 

36.273 

26.51 

1516 .4 

12.0 

OBS 

00102 

17.16 

36.275 

26.47 

1517.2 

12.0 

OBS 

00153 

16.93 

36.317 

26.56 

1517.4 

12.0 

OBS 

T 002 04 

16.16 

12.0 

OBS 

00309 

16.01 

36.166 

26.66 

1517.0 

12.0 

OBS 

00471 

13.03 

35.688 

26.94 

1509.6 

12.0 

OBS 

00524 

11.79 

12.0 

OBS 

T00631 

09.57 

35.290 

27.27 

1499  .6 

12.0 

OBS 

00849 

06.35 

35.075 

27.59 

1490.6 

12.0 

OBS 

T01072 

04.67 

34.994 

27.73 

1487.4 

12.0 

OBS 

TO  16  50 

04.00 

REFID 

31 

1952 

YEAR 

1972 

BOTOP  04527 

AIR 

TEMP  18.0 

OIR  HGT  PER 

WIND-01  R 19 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0018 

MONTH 

02 

SHIP  CC 

WET 

BULB  17.0 

19  3 2 

• 1ND-SP0  22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

OAV 

28 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1028.5 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

56  W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  2/8 

CL/TR  /08 

WEATHER  X2 

ORIG  E68  Oil 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynopth  sno  vel 

OXV  G P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

16.80 

36.205 

26.50 

1514.4 

12.2 

OBS 

00027 

16.73 

36.219 

26.53 

1514.7 

12.2 

OBS 

00049 

16.80 

36.227 

26.5  2 

1515.2 

12.2 

OBS 

00076 

16.65 

36.236 

26.56 

1515 .2 

12.2 

OBS 

00099 

16.54 

36.231 

26.59 

1515.3 

12.2 

OBS 

00148 

16.56 

36.234 

26.58 

1516.1 

12.2 

OBS 

T 00260 

16.10 

36.155 

26.63 

1516.5 

12.2 

OBS 

00296 

15.95 

36.156 

26.67 

1516.6 

12.2 

OBS 

00395 

14.39 

35.880 

26.80 

1513.0 

12.2 

OBS 

00495 

12.26 

12.2 

OBS 

T00596 

09.88 

12.2 

OBS 

00810 

06.81 

12.2 

OBS 

T01024 

04.84 

12.2 

OBS 

TO  1565 

04.04 

561 


TABLE  XLVni— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  29  February  1972  - 25  March  1972,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 8304. 


1EFI0 

31 

8304 

YEAR 

1972 

BOTOP  03726 

AIR  TfPP  18.1 

01 P HGT  PER 

WIND-01  R 

14 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

:onsec 

0001 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

HE T <JULB  16.0 

11  l 2 

WlNO-SPO 

04 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

CAT 

33 

08. 2N 

OAY 

03 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1037.1 

SEA 

WINO-FOP 

DURATION 

00.9  2 

SQUARE 

4 8 

-ONC 

048 

00.  OW 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CL GUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E69  C01 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUH/T1ME 

LVL*YP 

OEPTH 

TEHP 

SAL  SIGMA-T 

oynopth  snd  vel 

OXYG 

PD4 

TOT  P N02 

N03  S I J 3 

PH 

OBS 

00000 

17.64 

36.33 

26.40 

1517.0 

OBS 

000 10 

17.38 

36.32 

26.45 

1516.4 

OBS 

00020 

17.36 

36.32 

26.46 

1516.5 

OBS 

00030 

17.35 

36.32 

26.46 

1516.7 

OBS 

00050 

17.34 

36.32 

26.46 

1517.0 

OBS 

00075 

17.30 

36.31 

26.46 

1517.2 

OBS 

00100 

17.24 

36.31 

26.48 

1517.5 

OBS 

00125 

17.23 

36.31 

26.46 

1517.9 

OBS 

00150 

17.19 

36.32 

26.50 

1513.2 

OBS 

00160 

17.17 

36.34 

26.52 

1518.3 

OBS 

00180 

16.94 

36.35 

26.56 

1518.0 

OBS 

00200 

16.63 

36. ?9 

26.6  1 

1517.3 

OBS 

00220 

16.28 

36.23 

26.65 

1516.5 

OBS 

002  50 

16.01 

36.14 

26.64 

1516.0 

OBS 

00287 

15.28 

36.06 

26.74 

1514.3 

DBS 

00300 

15.23 

36.03 

26.73 

1514.3 

OBS 

00400 

13.47 

35.73 

26.8  8 

1509.9 

OBS 

00420 

13.06 

35.69 

26.93 

1508.8 

OBS 

00460 

12.54 

35.6  2 

26.98 

1507.6 

OBS 

00300 

11.39 

35.43 

27.06 

1504.1 

OBS 

00520 

11.25 

35.42 

27.08 

1503.9 

OBS 

00600 

08.86 

35.12 

27.25 

• '5.2 

OBS 

006  4 0 

08.08 

35.08 

27.34 

3.9 

OBS 

00660 

08.02 

35.06 

27.35 

A-  >4.0 

OBS 

00700 

07.16 

35.03 

27.44 

1491.2 

OBS 

00722 

06.5  7 

35.04 

27.53 

1489.3 

DBS 

0C800 

06.14 

35.03 

27.50 

1488.9 

OBS 

00850 

05.50 

35.01 

27.64 

1487.1 

OBS 

00900 

05.29 

35.02 

27.68 

1487.1 

DBS 

01000 

04.86 

35.00 

27.71 

1487.0 

OBS 

01100 

04.60 

34.99 

27.73 

1487.5 

OBS 

01200 

04.40 

34.98 

27.75 

1488.4 

OBS 

01300 

04.27 

34. 9B 

27.76 

1489.5 

OBS 

01400 

04.  18 

34.98 

27.77 

1490.8 

OBS 

01500 

04.07 

34.98 

27.78 

1492.0 

4EFI0  31  8304 

:onsec  0002 
.AT  33  17  N 
>.0NG  048  04  W 


C4STNUH/T1ME 

00.1 


YEAR  1972 

BOTOP  02388 

AIR  TEMP 

17.9 

DIP  HGT 

PER 

WONT  9 03 

SHIP  EN 

WET  6ULB 

16.7 

13  1 

2 

DAY  04 

OATA  USE  1 

3A°0NETR 

1036.1 

SEA 

hour  00.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

lvltyp 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

08  S 

00000 

17.89 

36.31 

26.32 

1517.7 

OBS 

00010 

17.56 

36.28 

26.38 

1516.9 

OBS 

00020 

17.43 

36.30 

26.42 

1516.7 

OBS 

00030 

17.41 

36.30 

26.43 

1516.3 

CBS 

00C50 

17.37 

36.30 

26.44 

1517.0 

◦BS 

000  75 

17.30 

36.31 

26.46 

1517.2 

OBS 

00100 

17.29 

36.30 

25.46 

1517.6 

OBS 

00125 

17.24 

36.35 

26.5  1 

1517.9 

OBS 

00132 

17.31 

36.  36 

26.50 

1516.3 

OBS 

00150 

17.30 

36.38 

26.52 

1518.6 

DBS 

00170 

17.00 

36.  30 

26.53 

1517.9 

OBS 

00200 

16.78 

36.32 

26.60 

1517.8 

CBS 

002  50 

16.15 

36.18 

26.64 

1516.5 

OBS 

00300 

15.23 

36.03 

26.73 

1514.3 

OBS 

00400 

13.52 

35.74 

26.98 

1510.1 

DBS 

00450 

12.45 

35.58 

26.97 

1507.1 

OBS 

00500 

11.69 

35.49 

27.05 

1505.2 

CBS 

00530 

11.13 

35.43 

27.10 

1503.7 

OBS 

00600 

09.37 

35.17 

27.21 

1496.1 

OBS 

00640 

08.32 

35.06 

27.29 

1494.7 

OBS 

00700 

07.51 

35.06 

27.41 

1492  .6 

OBS 

008  00 

05.91 

35.00 

27.59 

1487.9 

OBS 

00885 

05.29 

35.01 

27.67 

1486. P 

OBS 

00900 

05.26 

35.02 

27.68 

1487. J 

OBS 

00950 

05.20 

35.01 

27.68 

1487.5 

OBS 

01000 

04.95 

35.01 

27.71 

1487.3 

OBS 

01050 

04.71 

34.99 

27.72 

1487.2 

OBS 

01100 

04.59 

35.00 

27.74 

1487.5 

OBS 

01200 

04.45 

35.00 

27.76 

1488.0 

OBS 

01300 

04.25 

34.99 

27.77 

1489.4 

OBS 

01400 

04.14 

34.98 

27.79 

149C.6 

OBS 

01500 

04.02 

34.9b 

27.79 

1491.8 

WIND-0!  R 

15 

INST  STD  p E C 3 

-DER  TEN  SO  1206 

WIND-SPD 

06 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

WIND-FC  R 

nur  AT  I ON 

0D.5  2 

SQUARE 

48 

WEATHER 

XI 

PRIG  669  CD 2 

1 

SQUARE 

OXYG 

PD* 

TOT  P N02 

N03  SI  23 

»H 

562 
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<EFIO  31  6304 

:ONSEC  0003 

.AT  35  02  N 
-0NG  047  59  M 


CASTNUM/TIME 


12.5 


YEAR 

1972 

BOTOP  04263 

AIR 

TEMP  16.5 

01R 

HOT  PER 

M1N0-D1R 

25 

INST  STO  RECORD?*  TEN  SO  1206 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

MET 

BULB  16.5 

24 

2 2 

MI9O-SP0 

10 

TRACE  OIR 

0 5 

SOU* RE 

4 

OAY 

04 

OAT*  USE 

1 

BARONETR  1034.6 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLCUO  7/A 

CL/TR 

MEA THER 

XI 

GRIG  E69  003 

1 

SQUARE 

57 

LVLTVP 

OEPTN 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNOPTM 

SNO  VEL 

nxvG 

P14 

TCT  R NO? 

N03  S 103 

PH 

3BS 

00000 

17.37 

36.31 

26.45 

1516.2 

oes 

00010 

17.37 

36.31 

26.45 

1516.4 

06  S 

00020 

17.36 

36.31 

26.45 

1516.5 

06S 

00030 

17.34 

36.31 

26.45 

1516 

06  S 

00050 

17.34 

36.33 

26.47 

1:>17. 

06  S 

000  75 

17.35 

36.36 

26.49 

1517.5 

06S 

00090 

17.35 

36.37 

26.50 

1 - ’ .7 

oes 

00100 

17.26 

36.34 

26.49 

15 1 .6 

oes 

00115 

17.22 

36.37 

26.53 

1517.7 

oes 

00125 

17.15 

36.34 

26.52 

1517.7 

oes 

00150 

16.63 

36.33 

26.59 

1517.1 

oes 

00200 

16.09 

36.20 

26.67 

1515.5 

oes 

002  50 

15.25 

36.02 

26.72 

1513.5 

oes 

00300 

14.43 

35.89 

26.80 

1511.6 

oes 

00355 

13.50 

35.78 

26.91 

1509.3 

oes 

00400 

12.16 

35.57 

27.02 

1505.3 

oes 

00500 

09.85 

35.25 

27.19 

1496.4 

oes 

00550 

06.72 

35.12 

27.28 

1494.8 

oes 

006  00 

07.99 

35.  8 

27.36 

1492.8 

oes 

00640 

07.15 

35.03 

27.44 

1490.2 

oes 

00700 

06.58 

35.05 

27.54 

1489.0 

oes 

00760 

05.82 

35.00 

27.60 

1486.9 

oes 

00800 

05.67 

35.02 

27.63 

1487.0 

oes 

009  00 

05.15 

35.02 

27.69 

1486.S 

oes 

01000 

04.84 

35.01 

27.72 

1486.9 

oes 

01100 

04.51 

34.99 

27.74 

1487.2 

oes 

01200 

04.34 

34.9Q 

27.76 

1488.1 

oes 

01300 

04.24 

34.99 

27.77 

1489.4 

oes 

01400 

04.09 

34.99 

27.  79 

1490.4 

oes 

01492 

04.04 

35.00 

27.80 

1491.8 

I 


! 


(EFID 

31 

8 304 

YEAR 

1972 

BOTDP  04178 

AIR  TEMP  17.5 

OIR  HGT  PER 

MINO-DIR 

19 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

IONS  EC 

0004 

month 

03 

SHIP  EN 

MET  BULB  16.0 

20  3 2 

MINO-SPD 

15 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

.AT 

35 

03  N 

DAY 

05 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1031.7 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

00.7 

2 

SOUARE 

46 

.ONG 

047 

55  M 

HOUR 

02.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEA  THER 

XO 

ORIG  E 69  004 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTM  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TPT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

oes 

00000 

17.56 

36.31 

oes 

00010 

17.56 

36.31 

oes 

00020 

17.55 

36.32 

oes 

00030 

17.56 

36.32 

oes 

00040 

17.54 

36.32 

oes 

00050 

17.38 

36.32 

oes 

000  75 

17.36 

36.32 

oes 

00100 

17.31 

36.32 

oes 

00125 

17.28 

36.32 

oes 

00150 

17.23 

36.33 

oes 

00170 

17.22 

36.35 

oes 

002  00 

16.92 

36.33 

oes 

00250 

16.52 

36.25 

oes 

002  70 

15.92 

36.17 

oes 

00300 

15.41 

36.05 

oes 

00355 

14.05 

35.64 

oes 

0O3B0 

13.95 

35.81 

oes 

00400 

13.62 

35.76 

oes 

00440 

13.30 

35.75 

oes 

00470 

12.37 

35.56 

oes 

00500 

11.90 

35.52 

oes 

00528 

11.48 

35.42 

oes 

00532 

10.85 

35.34 

oes 

006  00 

09.16 

35.17 

oes 

00610 

08.77 

35.14 

oes 

00642 

08.50 

35.07 

oes 

00670 

07.66 

35.06 

oes 

00700 

07.48 

35.05 

oes 

ooeoo 

05.(6 

35.04 

oes 

00650 

05.45 

35.03 

oes 

00900 

05.27 

35.03 

oes 

01000 

04.89 

35.02 

oes 

01040 

04.63 

35.00 

oes 

01100 

04.51 

35.00 

oes 

01200 

04.32 

34.99 

oes 

012  50 

04.22 

34.96 

oes 

01300 

04.16 

34.99 

ces 

01400 

04.11 

35.00 

oes 

01440 

04.11 

35.00 

oes 

01480 

04.05 

35.00 

26.40 

26.40 

26.41 
26.41 

26.41 

26.45 

26.46 
26.4? 
26.48 

26.50 

26.51 
26.57 
26.60 
26.68 
26.71 
26. *8  4 
26.84 

26.8  7 
26.93 
26.97 
27.03 
27.03 

27.09 
27.24 
27.28 
27.27 
27.39 

27.41 
27.62 
27.67 
27.69 

27.73 

27.74 

27.75 
27.77 
27.77 
27.7* 
27.80 
27.60 
27.60 


1516.8 

1516.9 

1517.1 

1517.3 

1517.4 

1517.1 

1517.4 

1517.7 

1518.0 

1518.3 

1518.6 

1518.2 

1517.7 

1516.1 

1514.9 

1511.2 

1511.2 

1510.4 

1510.0 

1507.1 

1506.0 

1504.9 

1502.6 

1497.4 
1496  .0 

1495.5 

1492.7 

1492.5 

1467.6 
1466  .9 

1467.0 

1487.1 

1466.7 

1467.2 

1466.1 

1486.5 

1469.1 

1490.5 

1491.2 

1491 .6 
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YEAR 
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20 

INST  STO  PECOPOEA  TEN  S3  1206 
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MONTH 

03 

SHIP 
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BULP  16.4 

19 

2 X 

MlNO-SPO 

15 

TP  AC  E DIP 

D 5 
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2 

.AT 

34 

59  N 

OAY 

05 

OATA  USE 

1 

BAk 

GMf  TP  1029.4 

SEA 

MIND-FOP 

DURATION 

00.7  2 

SQUARE 

48 

-GNG 

04* 

00  M 

HOUR 

15.9 

A®EA 

05 

CLOUD  T/A 

CL /TP 

MEATMEP 

XI 

D®  IG  E69  005 

1 

SQUARE 

40 

CASTNUN/T IMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTM 

SW  VEL 

3XVG 

P34 

T0»  r N02 

N03  S I 03 

PH 

IS. 9 

OBS 

00000 

17.62 

36.31 

26.39 

1517.0 

CBS 

00010 

17.55 

36.31 

26.40 

1516.9 

OBS 

00020 

17.50 

36.31 

26.42 

1516.9 

OBS 

00030 

17.48 

36.31 

26.42 

1517.0 

OBS 

00050 

17.38 

36.33 

26.46 

1517.1 

OBS 

000  75 

17.35 

36.33 

26.4  7 

1517.4 

GBS 

001 OC 

IT. 34 

36.33 

26.  41 

1517. 8 

OBS 

00123 

17.34 

36.36 

26.44 

1518.2 

OBS 

00125 

17.28 

36.33 

26.48 

1518.3 

OBS 

00140 

17.16 

36.36 

26.54 

15  IB .0 

oes 

00150 

17.07 

36.34 

26.54 

1517.8 

DBS 

00200 

16.47 

36.24 

26.61 

1516.7 

OBS 

00210 

16.36 

36.20 

26.60 

1516.5 

OBS 

00218 

16.51 

36.27 

26.62 

1517.2 

OBS 

002  50 

16.18 

36.21 

26.65 

1516.6 

OPS 

00300 

15.47 

36.07 

26.71 

1515.1 

OBS 

00350 

14.52 

35.91 

26.80 

1512.7 

1EFI0 

31 

8304 

YEAR 

197? 
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AIR 

TEMP  18.0 

DIP 

•• 

HGT  PER 

MIN0-D1R 

13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  S3  1206 

:onsec 

0006 

MONTH 

i 03 

SHIP  E N 

MET 

BUI B 13. C 

16 

2 2 

MIND-SPD 

16 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55. IN 

OAY 

06 

DATA  USE  1 

BAkOMETR  1029.8 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

.ONG 

047 

S I.  fh 

H^UP 

12.4 

AREA  05 

CLfiUO  T/A  3/5 

CL/TR  / 19 

HEATHER 

XI 

t'RUi  1 69  006 

1 

SQUARE 

47 

CASTNLP/T IMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SNO  VEL 

JXYG 

F}4 

TCT  P M02  NOS 

S 103 

PH 

12.4 

OBS 

00000 

17.53 

36.303 

24.40 

1516.7 

12.4 

OPS 

00045 

17.24 

36.279 

26.45 

1516.5 

12.4 

OBS 

COOS1 

16.93 

36.217 

26.48 

1516.3 

12.4 

OBS 

00136 

17.02 

36.269 

26.50 

1517.4 

12.4 

OBS 

00181 

16.93 

36.260 

26.53 

1517.9 

12.4 

OBS 

00227 

16.70 

36.277 

26. 5E 

1517 .9 

12.4 

GBS 

002  72 

16.28 

36.227 

26.64 

1517.3 

12.4 

OBS 

00363 

35. 94V 

1/.4 

nes 

T00454 

12.68 

35.711 

27.03 

n 

1508. 1 

• • 

1EFID 

31 

8304 

YEAR 

1972 

BOTOP  02591 

AIR 

TEMP  18.8 

OIR  HGT  PER 

HlMO-OlR 

U 

INST  STD  RECORDER 

TEH  SO  1204 

:onsec 

0007 

month 

03 

SHIP  EN 

MET 

BULB  17.1 

21 

3 2 

MINO-SPO 

15 

TRACE  OIR 

D 

5 

50UARE 

4 

••AT 

35 

07  N 

OAY 

07 

OATA  USE  1 

BAPOMETR  1028.2 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

44 

.ONG 

047 

49  V. 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

MEATHER 

XI 

ORIG  E69  007 

l 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

NOB 

S 133 

PH 

12.1 

OBS 

00000 

17.39 

36.27 

26.41 

1516.2 

OBS 

000 10 

17.34 

36.28 

26.4  3 

1516.3 

OBS 

00020 

17.34 

36.28 

26.43 

1516.4 

OBS 

000  30 

17.36 

36.30 

26.44 

1516.7 

OBS 

00045 

17.35 

36.30 

26.44 

1516.9 

OBS 

000  50 

17.29 

36.30 

26.46 

1516.8 

OBS 

00075 

17.18 

36.31 

26.49 

1516.9 

OBS 

00100 

17.22 

36.34 

26.51 

1517.5 

OBS 

0012  5 

17.25 

36.35 

26.51 

1518.0 

oes 

00150 

17.23 

36.34 

26.50 

1518.3 

OBS 

00165 

17.22 

36.34 

26.51 

1518.5 

OBS 

00200 

16.88 

36.33 

26.58 

1518.1 

OBS 

00220 

16.57 

36.28 

26.62 

1517.4 

OBS 

002  50 

.6.37 

36.25 

26.64 

1517.3 

OBS 

00300 

15.16 

36.03 

26.75 

1514.1 

OBS 

00320 

15.03 

35.99 

26.75 

1513.9 

OBS 

00361 

13.86 

35.80 

26.85 

1510.6 

OBS 

00390 

13.63 

35.75 

26.86 

1510.3 

OBS 

00400 

13.31 

35.72 

26.90 

1509.4 

OBS 

00455 

12.47 

35.61 

26.99 

1507.3 

OBS 

00500 

11.34 

35.43 

27.07 

1503.9 

OBS 

00520 

10.62 

35.35 

27.14 

1501 .6 

OBS 

006  00 

08.88 

35.16 

27.28 

1496.3 

OBS 

006  40 

07.89 

35.06 

27.36 

1493.1 

OBS 

006  5 9 

07.36 

35.05 

27.43 

1491 .4 

oes 

00700 

06.87 

35.01 

27.47 

1490.1 

OBS 

00750 

06.12 

35.04 

27.59 

1486.0 

OBS 

00800 

05.75 

35.03 

27.6’ 

1487.3 

oes 

008  70 

05.31 

35.02 

27.68 

1486.7 

GBS 

00900 

05.23 

35.03 

27.69 

1486.8 

OBS 

01000 

04.84 

35.01 

27.72 

I486. 9 

oes 

01100 

04.59 

34.99 

27.74 

1487.5 

OBS 

01140 

04.45 

34.99 

27.75 

1487 .6 

oes 

01200 

04.39 

35.00 

27.77 

1488.4 

OBS 

01300 

04.23 

35.00 

27, ie 

1489.6 

OBS 

01400 

04.  10 

34.99 

27.79 

1490.5 

OBS 

01490 

04.02 

34.99 

27.80 

1491.7 

i* 
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IEFID  31  8304 

:0NSEC  0008 

.AT  34  58.5N 
-ONG  048  02  • 5W 


YEAR 

1972 

BOTDP  04430 

AIR 

TEMP  18.0 

OIR  HGT  PER 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

WET 

8ULB  17.7 

22 

3 3 

DAY 

08 

DATA  USE  1 

BAROHETR  1030.1 

SEA 

HOUR 

00.3 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

lvltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

08  S 

00000 

17.52 

36.28 

26.39 

1516.6 

08  S 

00010 

17.53 

36.28 

26.39 

1516.8 

OSS 

00020 

17.49 

36.28 

26.39 

1516.9 

CBS 

00030 

17.36 

36.28 

26.43 

1516.7 

08S 

00050 

17.26 

36.28 

26.45 

1516.7 

OSS 

00075 

17.19 

36.29 

26.48 

1516.9 

OBS 

00 100 

17.16 

36.29 

26. 4e 

1517.2 

OBS 

00125 

17.14 

36.31 

26.50 

1517.6 

OBS 

00150 

17.09 

36.36 

26.55 

1517.9 

OBS 

002  00 

16.68 

36.30 

26.61 

1517.4 

OBS 

00250 

16  04 

36.18 

26.66 

1516.2 

OBS 

00300 

15.05 

36.00 

26.75 

1513.7 

OBS 

00400 

13.60 

35.79 

26.90 

1510.4 

OBS 

00500 

11.32 

35.43 

27.07 

1503.9 

OBS 

00580 

10.07 

35.22 

27.13 

1500.4 

OBS 

00600 

08.99 

35.14 

27.25 

1496 . 7 

OBS 

006  40 

08.01 

35.08 

27.36 

1493.6 

OBS 

00665 

07.59 

35.05 

27.39 

1492.3 

OBS 

00700 

07.46 

35.12 

27.47 

1492.5 

CBS 

00720 

07.07 

35.11 

27.52 

1491.3 

OBS 

00750 

06.92 

35.12 

27.54 

1491.2 

OBS 

00800 

06.52 

35.09 

27.58 

1490.5 

OBS 

008  22 

05.69 

35.03 

27.64 

1487.4 

OBS 

00900 

05.29 

35.02 

27.68 

1487.1 

OBS 

00920 

05.11 

35.01 

27.69 

1486.7 

OBS 

01000 

04.84 

34.99 

27.71 

1486.9 

OBS 

01020 

04.72 

34.99 

27.72 

1486.7 

OBS 

01050 

04.72 

35.00 

27.73 

1487.2 

OBS 

01070 

04.63 

34.99 

27.73 

1487.2 

OBS 

01100 

04.59 

35.00 

27.74 

1487.5 

OBS 

01155 

04.58 

35.01 

27.75 

1488.4 

OBS 

01200 

04.49 

35.00 

27.75 

1488.8 

OBS 

01265 

04.27 

34.99 

27.77 

1488.9 

OBS 

01300 

04.27 

34.99 

27.77 

1489.5 

OBS 

01400 

04.15 

34.99 

27.78 

1490.7 

OBS 

01490 

04.08 

34.99 

27.79 

1491.9 

1EF10  31  8304 

SONSEC  0009 

'.AT  34  53. 5N 
.ONG  048  00  W 


YEAR 

1972 

BOTDP  046*7 

AIR 

TEMP  16.3 

OIR  HGT  PER 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

WET 

BUL  8 15.0 

34 

3 2 

DAY 

08 

DATA  USE 

L 

6AROME7R  1033.8 

SEA 

HOUR 

12.2 

A»EA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND  VEL 

OBS 

00000 

17.47 

36.30 

26.42 

1516.5 

OBS 

00010 

17.48 

>6.30 

26.41 

1516.7 

OBS 

00020 

17.48 

36.30 

26.41 

1516.9 

OBS 

00030 

17.47 

36.30 

26.42 

1517.0 

OBS 

00050 

17.30 

36.30 

26.46 

1516.8 

JBS 

00075 

17. C5 

36.25 

26.48 

1516.4 

OBS 

00100 

17.00 

36.26 

26.50 

1516.7 

CBS 

00125 

17.02 

36.27 

26.50 

1517.2 

CBS 

00143 

16.94 

36.26 

26.51 

1517.2 

08$ 

00150 

17.00 

36.33 

26.55 

1517.6 

OBS 

00200 

16.59 

36.28 

26.61 

1517.1 

OBS 

002  50 

16.02 

36.17 

26.66 

1516.1 

OBS 

00300 

14.9  1 

35.98 

26.75 

1513.4 

OBS 

00370 

13.84 

35.77 

26.63 

1510.7 

OBS 

00400 

13.04 

35.67 

26.92 

1508.4 

OBS 

00440 

12.  16 

35.56 

27.01 

1505.9 

OBS 

00460 

12.12 

35.56 

27.0? 

1506.1 

OBS 

00500 

11.30 

35.41 

27.06 

1503.8 

OBS 

00550 

10.56 

35.32 

27.12 

1501  .8 

OBS 

006  00 

08.75 

35.14 

27.29 

1495.8 

OBS 

00700 

07.23 

35.05 

27.45 

1491 .5 

OBS 

00750 

06.52 

35.05 

27.54 

1489.6 

OBS 

00800 

06.02 

35.01 

27. 5e 

1488.4 

OBS 

00900 

05.30 

35.02 

27.68 

1487.1 

OBS 

01000 

04.96 

35.01 

27.71 

1487.4 

OBS 

01040 

04.71 

35.00 

27.73 

1467.0 

OBS 

LllOO 

04.56 

34.99 

27.74 

1487.4 

OBS 

01200 

04.45 

35.00 

27.76 

1488.6 

OBS 

01300 

04.31 

35.00 

27.77 

1489.7 

OBS 

01400 

04.  18 

34.99 

27.78 

1490  .8 

OBS 

01460 

04.  14 

34.99 

27.78 

1491.7 

OSS 

01C  00 

04.07 

34.99 

27.79 

1492.0 

WINO-DIR  22 
HIND-  SPG  13 
WINO-FDR 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG  669  008 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


P34  TOT  P NO?  N03  SI 33  PH 


WIND-01  R 34 
WIND-SPD  13 
WIND-FCP 
WEATHER  X2 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

OUR  AT I ON  00.5 

ORIG  E69  009 


TEN  SQ  1206 
5 SOUARE  2 
2 SOUARE  48 
l SQUARE  48 


P34  TGT  P N02  N03  SI33 


TABLE  XL VIII. — Continued 


«M0 

31 

8304 

YEAR 

1972 

80T0P  04630 

AIR  TEMP 

16.9 

DIR  HIT 

PER 

WlVD-OlP. 

31 

INST  STD  RECCBOER 

:cnsec 

0010 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

WET  8UL% 

14.8 

31  3 

2 

WINO-SPD 

lb 

TRACE  DIR  1 

.AT 

35 

00 

N 

OAV 

09 

OATA  USE  1 

BAROMETP 

1034.6 

SEA 

WIN0-E3R 

DURATION  00.! 

.GNG 

04* 

00 

W 

HOUR 

00.2 

AREA  05 

CLCU1  T/A 

Cl/TR 

WEATHER 

X2 

GRIG  F 59  01C 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

oepth 

TENP 

SAL 

SIGH4-T 

DVNDPTH  SNO  vEl  OXYG 

P 34  TOT  P N02 

N03 

CO. 2 

.18  S 

ooooo 

17.53 

36.29 

26.39 

1516.7 

OPS 

00010 

17.51 

36.30 

26.41 

1516. e 

OSS 

00C20 

17.49 

36.29 

26.40 

1516.9 

08  S 

00030 

17.49 

.>6.29 

26.40 

1517.0 

08  S 

00040 

17.47 

36.29 

26.41 

1517.2 

08S 

00050 

17.34 

3o.29 

26.44 

1516.9 

JBS 

000  75 

16.90 

36.19 

26.47 

1515.9 

08  S 

00090 

16.83 

36.19 

26.49 

1518.0 

OBS 

00100 

16.90 

.>6.22 

26.49 

1516.4 

DBS 

00125 

17.00 

36.26 

26. 5C 

1517.1 

08S 

00146 

17.06 

36.28 

26.50 

1517.7 

PBS 

00150 

17.02 

36.2  8 

26.51 

1517.6 

OBS 

001S2 

16.40 

36.18 

26.56 

1516.2 

OBS 

00192 

16.54 

36.25 

26.60 

1516.8 

oes 

00200 

16.45 

36.23 

26.61 

1516.7 

PBS 

00250 

15.67 

36.09 

26.68 

1514.9 

OBS 

00300 

14.82 

35.93 

26.75 

1512.9 

OBS 

00400 

12.81 

35.64 

26.96 

15C7.6 

OBS 

00420 

12.42 

35.58 

26.98 

1506.5 

JBS 

004  7 0 

12.02 

35.54 

27.02 

1505.9 

DBS 

00500 

11.19 

35.39 

27.06 

15C3.3 

TBS 

00540 

10.21 

35.27 

27.15 

1500.4 

oas 

00550 

10.15 

35.27 

27.16 

1500.3 

OBS 

00560 

10.00 

J5.25 

27.17 

1499.9 

OBS 

006  00 

08.95 

35.15 

27.26 

1496.6 

OBS 

00640 

07.95 

35.05 

27.34 

1493.3 

oas 

00700 

07.28 

35.03 

27.42 

1491 .7 

oas 

00740 

06.07 

35.02 

27.47 

1490.7 

OBS 

OOP  00 

06.13 

35.04 

27.59 

1468.9 

OBS 

ooe4o 

05,71 

35.02 

27.63 

1487.8 

oas 

00900 

05.35 

35.01 

27.66 

1487.3 

CBS 

00980 

05.05 

35.01 

27.70 

1487.4 

OBS 

01000 

04.84 

35.00 

27.72 

1466.9 

OBS 

01100 

04.60 

34.99 

27.73 

1487.5 

OBS 

01200 

04.43 

35.00 

27.76 

I4de.5 

OBS 

01300 

04.25 

34.99 

27.77 

1469  .4 

nos 

01400 

04.09 

34.98 

27.78 

1490.4 

JBS 

01500 

04.00 

34.98 

27.79 

MM4 

1491.7 

1EMD 

31 

8304 

YEAR 

1972 

60TDP  03180 

AIR 

TEMP  16 

.6 

01®  HOT  per 

WINO-DIR 

14 

INST 

STD  RECOR OER 

CONSEC 

0011 

month 

03 

SHIP  EN 

WET 

BULB  15 

.9 

14  2 

2 

WIND-SPO 

14 

TRACE 

OIR  0 

LAY 

35 

12  N 

DAY 

10 

OATA  USE 

1 

BARCMETR  1030 

.6 

SEA 

WIN0-F3R 

DURATION  00.4 

LONG 

048 

11  W 

HOUR 

00.3 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E69  Oil 

CASTNUP/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

N02  N03 

00.3 

OBS 

OOOOO 

17.64 

36.32 

26.39 

1517.0 

OBS 

00010 

17.61 

36.32 

26.40 

1517.1 

OBS 

00020 

17.60 

36.33 

26.41 

1517.3 

OBS 

00030 

17.56 

36.34 

26.42 

1517.3 

OBS 

00050 

17.56 

36.34 

26.42 

1517.6 

OBS 

000  75 

17.66 

36.38 

26.43 

1518.4 

OBS 

00090 

17.51 

36.36 

26.45 

1518.2 

OBS 

00100 

17.06 

36.23 

26.46 

1516.9 

OBS 

00125 

16.64 

36.14 

26.49 

1515.9 

OBS 

00150 

16.01 

35.96 

26.50 

1514.2 

OBS 

00160 

15.98 

35.96 

26.51 

1514.2 

OBS 

00175 

16.62 

36.19 

26.53 

1516.7 

OBS 

00185 

54 

36.17 

26.54 

1516.6 

OBS 

00200 

81 

36.29 

26.57 

1517.8 

OBS 

002  30 

40.81 

36.30 

26.57 

1518.3 

JBS 

00250 

16.61 

36.26 

26.59 

1518.0 

oas 

00300 

16.06 

36.16 

26.65 

1517.1 

OBS 

00330 

15.61 

36.06 

26.67 

1516.0 

OBS 

003  58 

14.69 

35.92 

26.77 

1513.4 

CBS 

003  80 

14.64 

35.97 

26.77 

1514.3 

JBS 

00400 

14.21 

35.83 

26.80 

1512.4 

OBS 

00460 

12.92 

35.65 

26.93 

1509.0 

TBS 

00500 

12.39 

35.57 

26.97 

1507.7 

OBS 

006  00 

10.17 

35.28 

27.16 

1501 .2 

OBS 

0066P 

OB. 84 

35.15 

27.28 

1497.1 

JBS 

006  82 

0B.7B 

35.19 

27.32 

1497.3 

OBS 

00700 

08.48 

35.16 

27.35 

1496.5 

OBS 

00743 

07.19 

35.  0* 

*7.43 

1492.0 

OBS 

007*0 

06.90 

35.09 

27.52 

1491.6 

OBS 

005  00 

07.00 

35.13 

27.54 

1492.6 

OBS 

00B30 

06.73 

35.11 

27.56 

1491.8 

OBS 

OGB  50 

06.05 

35.02 

27.58 

14B9.3 

OBS 

00900 

05.43 

35.00 

27.65 

1487.6 

OBS 

00915 

05.29 

35.00 

27.66 

1487.3 

OBS 

01000 

05.03 

35.  OG 

27.69 

1487.7 

OBS 

01100 

04.71 

35.00 

27.73 

I486 .0 

OBS 

01160 

04.63 

35.00 

27.74 

1489.7 

IBS 

01200 

04.49 

34.99 

27.75 

14P8.8 

IBS 

01300 

04.29 

34.49 

27.77 

1489.6 

JBS 

01400 

04.  15 

34.97 

27.77 

1490.7 

IBS 

01490 

04,08 

34.97 

27.78 

1491.9 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  44 

I SQUA^c  c9 


$10*  pm 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


S 133  PH 


566 


TABLE  XLVIII.— Continued 


3EFID 

31 

8306 

YEAR  1972 

80T0P 

06823 

AIR  TEMP 

19 

CONSEC 

0012 

MONTH  03 

SHIP 

EN 

WET  BULB 

17 

LAT 

36 

53  N 

DAY  10 

OATA 

USE  1 

BARONETR 

1028 

LONG 

068 

07  W 

HOOK  12.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LYLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.3 

OBS 

00000 

17.39 

36.31 

26.66 

OBS 

000  1 0 

17.61 

36.31 

26.66 

OBS 

00020 

17.39 

36.31 

26.66 

OBS 

00030 

17.36 

36.31 

26.65 

OBS 

00050 

17.37 

36.31 

26.65 

OBS 

00075 

17.09 

36.28 

26.69 

OBS 

00080 

17.07 

36.28 

26.50 

OBS 

00100 

17.16 

36.33 

26.51 

OBS 

00125 

16.96 

36.29 

26.53 

OBS 

00150 

16.86 

36.31 

26.57 

OBS 

002  00 

16.29 

36.20 

26.62 

OBS 

00250 

16.06 

36.19 

26.67 

OBS 

00300 

15.17 

36.00 

26.72 

OBS 

00600 

13.66 

35.78 

26.88 

OBS 

00500 

11.76 

35.69 

27.03 

OBS 

006  00 

09.61 

35.20 

27.23 

OBS 

00660 

08.20 

35.10 

27.36 

OBS 

00700 

07.86 

35.09 

27.39 

OBS 

00760 

06.90 

35.03 

27.68 

OBS 

00800 

06.32 

35.01 

27.56 

OBS 

00860 

05.77 

35.01 

27.61 

OBS 

00900 

05.39 

35.01 

27.66 

OBS 

01000 

06.97 

35.01 

27.71 

OBS 

01100 

06.67 

36.99 

27.73 

OBS 

01200 

06.69 

36.99 

27.75 

OBS 

01300 

06.36 

36.98 

27.76 

OBS 

01600 

06.21 

36.98 

27.77 

OBS 

01500 

06.13 

36.98 

27.78 

OBS 

01750 

03.92 

36.98 

27.80 

OBS 

01960 

03.86 

36.97 

27.80 

OBS 

02  000 

03.76 

36.97 

27.81 

OBS 

02160 

03.66 

36.97 

27.82 

OBS 

02500 

03.31 

36.96 

27.85 

OBS 

02600 

03.26 

36.96 

27.85 

OBS 

02980 

02.79 

36.93 

27.87 

DIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

16 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

16  2 2 

WIND-SPD 

11 

TRACE  OIR 

0 5 

SOUARE 

2 

SEA 

WIND-FOR 

DURA  T I ON 

00.9  2 

SQUARE 

68 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

CRIG  E69  012 

l 

SOUARE 

68 

OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P36 

TQT  P N02 

N03  S 133 

PH 

1516.3 

1516.5 

1516.6 

1516.7 

1517.0 

1516.6 

1516.6 

1517.3 

1517.0 

1517.1 

1516.1 

1516.2 

1516 .1 

1510.6 

1505.5 

1698.3 

1696.7 

1693.9 

1690.9 

1689.6 
1688.0 

1687.5 

1687.6 

1687.8 

1688.8 

1689.8 

1690.9 

1692.3 

1695.6 

1698.6 

1699.2 

1501.1 

1505.8 

1507.2 

1511.8 


REF  ID  31  8306 

CONSEC  0013 
L AT  36  53  N 
LONG  068  05  W 


CASTNUM/T1ME 

00.3 


YEAP 

1972 

BOTOP 

C6  790 

AIR  TE-P  17.6 

DIP  HGT 

PEP 

MONTH 

03 

SHIP 

EN 

WET  BUL8  17.0 

16  2 

2 

DAY 

11 

OATA 

USE  1 

9AR0NETR  1027.0 

SEA 

HOUR 

00.3 

AREA 

05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

17.63 

36.33 

26.60 

1517.0 

OBS 

00010 

17.61 

36.33 

26.60 

1517.1 

OBS 

00020 

17.66 

36.30 

26.62 

1516.7 

OBS 

00030 

17.36 

36.29 

26.63 

1516.7 

OBS 

00060 

17.28 

36.29 

26.65 

1516.6 

OBS 

00050 

17.28 

36.29 

26.65 

1516.8 

OBS 

00062 

17.28 

36.29 

26.65 

1517.0 

OBS 

00068 

17.10 

36.26 

26.67 

1516.5 

OBS 

000  75 

17.10 

36.26 

26.67 

1516.6 

OBS 

00100 

17.08 

36.27 

26.69 

1517.0 

OBS 

00125 

17.06 

36.28 

26.50 

1517.3 

OBS 

00150 

17.02 

36.28 

26.51 

1517.6 

OBS 

00160 

17.11 

36.33 

26.53 

1518.1 

OBS 

00180 

16.86 

36.31 

26.57 

1517.7 

OBS 

00192 

16.88 

36.32 

26.57 

1517.9 

OBS 

002  00 

16.82 

36.31 

26.58 

1517.9 

OBS 

002  50 

16.26 

36.21 

26.63 

1516.9 

OBS 

00300 

15.78 

36.13 

26.68 

1516.1 

OBS 

00600 

13.96 

35.81 

26.86 

1511.6 

OBS 

00500 

12.06 

35.56 

27.02 

1506.5 

OBS 

00520 

11.82 

35.68 

27.01 

1506.0 

OBS 

006  00 

09.55 

35.22 

27.22 

1698.9 

OBS 

00661 

08.16 

35.08 

27.33 

1696.5 

OBS 

00700 

07.91 

35.12 

27.60 

1696.2 

OBS 

00760 

06.86 

35.00 

27.66 

1690.7 

OBS 

00800 

06.39 

35.03 

27.55 

1689.9 

OBS 

00830 

05.86 

35.00 

27.59 

168C.1 

OBS 

00900 

05.39 

35.01 

27.66 

1687.5 

OBS 

01000 

05.00 

35.00 

27.70 

1687.5 

OBS 

01060 

06.81 

36.99 

27.71 

1687.6 

OBS 

01100 

06.66 

36.99 

27.73 

1687.7 

OBS 

01200 

06.68 

36.99 

27.75 

1688.7 

OBS 

01300 

06.32 

36.99 

27.77 

1689.7 

OBS 

01366 

06.31 

36.98 

27.76 

1690.6 

OBS 

01358 

06.23 

36.98 

27.77 

1690.3 

OBS 

01600 

06.19 

36.98 

27.77 

1690.8 

OBS 

01690 

06.13 

36.98 

27.78 

1692.1 

WIND-DIR 

IS 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

WIND-SPD 

11 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

WIND-POP 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

68 

WEA THFR 

XI 

CRIG  E69  013 

1 

SQUARE 

68 

OXYG 

P06 

TCT  P N02 

N03  S 1 33 

PH 

567 


TABLE  XL VIII. — Continued 


MFIO 

31 

• 304 

YEA* 

1872 

BOTOP  04356 

AIR  TEMP  |9.$ 

OIB  MGT  PEP 

WIND-DIP 

U 

INST 

COM SEC 

0014 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

MET  BULB  17.5 

15 

3 2 

MINO-SPO 

16 

TRAC 

CAT 

33 

00  N 

OAV 

11 

OAT*  USE  1 

8AR09ETR  1026.7 

SEA 

MIND-FOP 

0UP4 

LONG 

048 

02  M 

HOOP 

12.3 

APEA  05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

weather 

XI 

CR  13 

CASTNuM/T!Nf 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO  Vet 

3XVG 

P 34 

TOT  P 

12.3 

08  S 

00000 

17.79 

36.34 

26.37 

1517.3 

DOS 

00010 

17.69 

36.35 

26.40 

1517.4 

OSS 

00020 

17.67 

36.33 

26.40 

1517.5 

08  S 

00030 

17.58 

36.34 

26.42 

1517.4 

08$ 

00030 

17.52 

36.33 

26.43 

1517.5 

08$ 

00075 

17.34 

36.33 

26.47 

1517.4 

08$ 

00100 

17.31 

36.33 

26.48 

1517.7 

08$ 

00123 

17.22 

36.32 

26.49 

1517.8 

08$ 

00150 

17.16 

36.31 

26.50 

1518.1 

08$ 

00200 

16.86 

36.32 

26.57 

1518.1 

08$ 

00250 

16.43 

36.25 

26.63 

1517.4 

08$ 

003  00 

15.50 

36.07 

26.70 

1515.2 

06$ 

00400 

13.77 

35.77 

26.85 

1510.9 

06$ 

00419 

13.50 

35.75 

26.89 

151C.3 

06$ 

00423 

13.56 

35.78 

26.90 

1510.7 

06$ 

00500 

11.77 

35.48 

27.02 

1505.5 

06$ 

00600 

09.78 

35.24 

27.20 

1499.7 

06$ 

006  67 

06.02 

35.03 

27.31 

1494.3 

08$ 

00700 

07.71 

35.07 

27.39 

1493.4 

06$ 

00720 

07.66 

35.10 

27.42 

1493.6 

06$ 

00750 

06.76 

34.99 

27.46 

1490.4 

08$ 

00775 

06.69 

35.02 

27.50 

1490.6 

06$ 

00800 

06.36 

35.02 

27.54 

1489.7 

08$ 

006  40 

05.63 

34.99 

27.59 

1488. 2 

06  S 

00900 

05.38 

35.00 

27.65 

1467.4 

06$ 

01000 

04.99 

35.00 

27.70 

1487.5 

CBS 

01100 

04.61 

34.99 

27.73 

1487.6 

08$ 

01200 

04.40 

34.98 

27.75 

14e8.4 

06$ 

01300 

04.24 

34.98 

27.77 

1489.4 

06$ 

01400 

04.09 

34.97 

27.77 

1490  .4 

08$ 

01489 

04.02 

34.98 

27.79 

1491.6 

0 

00.4 


TEN  SO  1206 
5 SOU*®?  4 
2 SQUARE  48 
1 SQ'J»*C  5 8 


S 1 J 3 P* 


• EFIO 

SI 

• 304 

YEAR 

1972 

80T0P  02087 

AIR 

TEHP  18 

.8 

DIP  HGT  PER 

COMBE C 

0013 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

NET 

BULB  17 

.3 

16 

3 2 

LAT 

35 

11  N 

OAV 

12 

OATA  USE  1 

BAROMETA  1024 

.1 

SEA 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

12.2 

APEA  05 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TINE 

IVITVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SNO  VEL 

12.2 

08$ 

00000 

17.84 

36.36 

26.37 

1517.7 

08$ 

00010 

17.78 

36.35 

26.36 

1517.6 

08$ 

00020 

17.76 

36.36 

26.39 

1517  .6 

08$ 

00030 

17.73 

36.35 

26.39 

1517.8 

08$ 

00050 

17.54 

36.33 

26.42 

1517.6 

08$ 

00075 

17.31 

36.31 

26.46 

1517.3 

08$ 

00100 

17.23 

36.30 

26.47 

1517.4 

08$ 

00125 

17.20 

36.30 

26.48 

1517.8 

08$ 

00150 

17.23 

36.31 

26.48 

1518.3 

08$ 

00175 

17.27 

36.34 

26.49 

1518.8 

08$ 

00200 

17.05 

36.32 

26.53 

1518.6 

08$ 

002  50 

16.61 

36.26 

26.59 

1518.0 

08$ 

00300 

15.93 

36.14 

26.66 

1516.6 

08$ 

00400 

13.96 

35.81 

26.84 

1511.6 

08$ 

00500 

12.04 

35.51 

27.00 

1506.5 

08$ 

005  75 

10.11 

35.28 

27.17 

1500.6 

08$ 

00600 

09.25 

35.19 

27.25 

1497.7 

08$ 

006  7 0 

08.19 

35.13 

27.37 

1494.8 

08$ 

00700 

07.  17 

35.00 

27.42 

1491.2 

08$ 

00705 

06.99 

35.01 

27.45 

1490.6 

08$ 

00758 

06.64 

35.04 

27.52 

1490.2 

08$ 

00765 

06.79 

35.09 

27.54 

1490.9 

08$ 

00777 

06.75 

35.10 

27.55 

1491  .0 

08$ 

00790 

06.92 

35.14 

27.56 

1491  .9 

08$ 

00800 

06.84 

35.14 

27.57 

1491.8 

08$ 

00850 

05.95 

35.04 

27.61 

1408.9 

08$ 

00900 

05.35 

35.00 

27.65 

1487 .3 

08$ 

OICOO 

05.02 

35.01 

27.70 

1487.6 

08$ 

01040 

04.82 

35.00 

27.72 

1487.5 

08$ 

01100 

04.70 

34.99 

27.72 

1488.0 

08$ 

01140 

04.66 

34.99 

27.73 

1488.5 

08$ 

01173 

04.46 

34.98 

27.74 

1488.2 

08$ 

01200 

04.44 

34.99 

27.75 

1488.5 

08$ 

01300 

04.32 

34.98 

27.76 

1489.7 

08$ 

01400 

04.21 

34.98 

27.77 

1490.9 

08$ 

01500 

04.06 

34.97 

27.78 

1492.0 

WlND-DIR 

16 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

WIND-SPO 

13 

TRACE  dir 

0 5 

SQUARE 

4 

NIND-FOR 

OUR AT  1 ON 

00.5  2 

SQUARE 

48 

HEATHER 

XI 

0R1G  E69  015 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03  S 133 

PH 

568 


TABLE  XLVIII.— Continued 


REF  10  31 

8304 

YEAR 

1972 

BOTOP  04812 

AIR  TEMP  10.9 

OIR  HGT  PER 

WINO-DI R 

35 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SQ  1 

206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

MET  BULB  07.9 

35  4 2 

MINO-SPO 

17 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

51  N 

DAY 

14 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1022.5 

SEA 

WIND-FOR 

OURAT 

ION 

00.6  2 

SQUARE 

48 

LONG  048 

03  N 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

MEA THER 

XI 

ORIG 

£69  016 

1 

SOUARE 

48 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P 

N02 

N03  SI03 

PH 

12.8  08$ 
08  S 
08S 
08$ 
OSS 
OSS 
OSS 
08  S 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 
OSS 

oss 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 

OSS 


00000  17.36 
00010  17.37 
00020  17.36 
00030  17.39 
00050  17.39 
00060  17.39 
00075  17.04 
00100  16.89 
00125  16.75 
00150  16.70 
00200  16.43 
00250  16.25 
00262  16.23 
00300  15.83 
00340  15.33 
00400  14.08 
00500  12.27 
00540  11.60 
00600  09.64 
00640  08.63 
00690  07.87 
00700  07.86 
00718  07.77 
00 753  06.84 
00790  06.96 
00800  06.85 
00850  05.89 
00900  05.42 
00940  05.17 
01000  04.93 
01100  04.58 
01200  04.44 
01300  04.29 
01400  04.12 
01480  04.03 


36.34 

26.47 

36.34 

26.47 

36.33 

26.46 

36.34 

26.47 

36.34 

26.47 

36.33 

26.46 

36.30 

26.52 

36.31 

26.56 

36.29 

26.58 

36.29 

26.59 

36.24 

26.62 

36.22 

26.64 

36.22 

26.65 

36.14 

26.68 

36.04 

26.72 

35.84 

26.84 

35.56 

26.99 

35.46 

27.04 

35.21 

27.20 

35.12 

27.29 

35.10 

27.39 

35.11 

27.40 

35.11 

27.41 

35.03 

27.49 

35.12 

27.54 

35.10 

27.54 

35.01 

27.60 

34.98 

27.63 

35.00 

27.68 

34.99 

27.70 

34.98 

27.73 

34.98 

27.74 

34.97 

27.75 

34.96 

27.76 

34.96 

27.77 

1516.2 

1516.4 

1516.6 

1516.8 

1517.1 

1517.3 

1516.5 

1516.4 

1516.4 

1516.7 

1516.6 

1516.9 

1517.0 

1516.3 

1515.3 

1512.0 

1507.3 

1505.5 

1499.2 

1496.0 
1493  .9 

1494.0 

1494.0 

1490.9 

1492.1 

1491.8 

1488.7 

1487.6 

1487.2 
1487.2 

1487.4 

1488.5 

1489.6 

1490.5 

1491.5 


••••••* **•••**• 


REF  1 0 31  6304  YEAR  1972 

COMSEC  0017  MONTH  Oi 

LAT  J4  58  N OAY  17 
LONG  048  ?4  M HCUR  00.2 


bOTDP  03898 
SHIP  EN 
DATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEMP  15.7  OIR  HGT  PER 

MET  SUL?  11.9  16  3 2 

BAROMETF  1024.6  SEA 

CLCUO  T/A  CL/TR 


W1ND-DIR  IS 
MIYO-SPD  23 
MIND-FGR 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  03.5 

TRIG  E69  017 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


CASTNUH/TIME  LVlTYP  OF  PJH 

00.2  OBS  OOCOO 

08 S OOCIO 

OBS  00020 

OBS  00030 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

OSS  00125 

OBS  00140 

OBS  00150 

OBS  00165 

OBS  00180 

OBS  00200 

OBS  00210 

OBS  00235 

OBS  00250 

OBS  00300 

OBS  00400 

OBS  00480 

OBS  00500 

OBS  00540 

DBS  00600 

OBS  007 GO 

OBS  00715 

OBS  00730 

GBS  00300 

08 S 00*00 

OBS  0CS40 

OBS  01000 

OBS  01040 

OBS  01100 

OBS  01170 

OBS  01200 

OBS  01210 

OBS  01270 

OBS  01300 

OBS  01330 

OBS  01400 

CBS  01474 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.57 

36.32 

26.41 

17.57 

36.32 

26.41 

17.57 

36.32 

26.41 

17.57 

36.32 

26.41 

17.57 

36.32 

26.41 

17.57 

36.32 

26.41 

17.55 

36.31 

26. 4C 

17.42 

36.33 

26.45 

17.12 

36.25 

26.46 

17.26 

36.31 

26.47 

17.35 

36.35 

26.48 

17.14 

36.30 

26.50 

17.16 

36.32 

26.51 

16.93 

36.27 

26.52 

16.90 

36.31 

26.56 

16.79 

36.30 

26.58 

16.20 

36.19 

26.63 

14.52 

35.87 

26.76 

13.51 

35.75 

26.89 

12.91 

35.64 

26.92 

11.59 

35.46 

27.04 

10.32 

35.31 

27.16 

08.23 

35.09 

27.33 

08.22 

35.10 

27.34 

07.71 

35.06 

27.38 

06.41 

34.99 

27.51 

05.38 

34.98 

27.64 

05.14 

34.97 

27.66 

04.99 

34.98 

27.68 

04.82 

34.98 

27.70 

04.70 

34. 9B 

27.72 

04.44 

34.96 

27.73 

04.31 

34.94 

27.73 

04.25 

34.94 

27.73 

04.23 

34.96 

27.75 

04.26 

34.96 

27,75 

04.33 

34.98 

27.76 

04.  18 

34.96 

27.76 

04.02 

34.96 

27.77 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04 

1516.8 

1517.0 

1517.2 

1517.3 

1517.6 

1518.1 

1518.4 

1518.4 

1517.7 

1518.4 

1518.9 

1518.5 

1518.9 

1518.3 

1518.7 

1518.6 

1517.5 

1513.5 

1511.4 

1509.6 

1505.5 

1501.8 

1495.4 

1495.6 
1493  .9 

1489.9 

1487.4 

1487. 1 

1487.5 

1487.4 

1487.9 
1488.0 

1487.9 

1487.9 

1488.8 
1489  .4 

1490.3 

1490.8 

1491.4 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


569 


TABLE  XLVIII.— Continued 


“EFID  31  0304 

CONS EC  0018 

IAT  35  08  N 
LONG  047  45  W 


CASTNU“/T  Me 
13.3 


BEF10  31  8304 

CONSEC  0014 

L AT  35  02  N 
LONG  047  52  W 


t AS7NUM/T  1ME 
01.5 


YFA*  1 47i 

cOTDP  03273 

AIR  TEMP  17.4 

OIP  HGT 

PEP 

MCNTri  03 

SHIP  EN 

WET  dUL b 16.1 

20  4 

2 

OAV  17 

DATA  USE  1 

BAPONFTR  1022.1 

SEA 

HCUF  13.? 

AREA  05 

CLOUD  t/a 

Cl/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

PYNOPTH  SNO  VEL 

06S 

ooooo 

1 7.37 

36.31 

26.45 

1516.2 

08  S 

000  10 

17.38 

36.31 

26.44 

1516.4 

06  S 

00C20 

17.37 

36.31 

26.45 

1516.6 

OBS 

000  ?0 

17.37 

36.31 

26.45 

1516.7 

OR  $ 

00050 

17.36 

36.31 

26.45 

1517.0 

OBS 

000  75 

17.37 

36.32 

2o.4  5 

1517.5 

OBS 

CO  1 00 

17.37 

36.32 

26.45 

1517.9 

CBS 

001 10 

17.36 

36.31 

26.45 

1518.0 

OBS 

Of>125 

17.06 

36.28 

26. 50 

1517.3 

OBS 

00150 

16. e2 

36.26 

26.54 

1517.0 

ObS 

001  75 

16.75 

36.26 

26.56 

1517.? 

'"'BS 

00*00 

16.59 

36.25 

26.59 

1517.1 

OBS 

00*  4u 

16.52 

36.2  2 

26. 5t 

1517.5 

OBS 

002  50 

16.40 

36.23 

26.62 

1517.3 

OBS 

002  F 0 

15.90 

36.13 

26.66 

1516.2 

OBS 

CD3G0 

15.61 

36.12 

26.67 

1516.2 

OBS 

CGraO 

15.10 

35.93 

26.72 

1514.3 

OBS 

00400 

14.23 

35.84 

26,80 

1512.5 

OBS 

00460 

12.91 

35.64 

26.9? 

1508.9 

CBS 

004  85 

11.91 

35.4  9 

27.00 

1505.7 

OES 

005  CO 

11.  79 

35.49 

27.03 

1 505 .o 

res 

005  2 5 

11.00 

55.36 

27.07 

1503.0 

06  s 

uuc  00 

09.44 

35.18 

27.21 

1498.4 

CBS 

00640 

C9.00 

35.  14 

27.25 

1497.4 

OBS 

006  52 

08.28 

35.08 

27.31 

1494.8 

uB< 

006  80 

08.14 

35.07 

27.3a 

1494.7 

OBS 

00700 

07.79 

35.05 

27.26 

1493 .7 

OBS 

CGe  GO 

06.11 

35.01 

27.57 

1488.7 

06S 

0OS50 

05.65 

34.99 

27.61 

1487.7 

OES 

00400 

05.32 

34.99 

27.65 

1487.2 

OBS 

G10C0 

04.85 

34.96 

27.  70 

1486.9 

OB' 

GUO" 

04.58 

34.97 

27.72 

14e7.4 

OBS 

0120C 

04.41 

34.97 

27.  74 

1486.4 

OBS 

0130. 

C4.21 

34.96 

27.75 

1489.2 

OPS 

C1403 

04.11 

34.96 

27. 7t 

1490.5 

oes 

01470 

C4.05 

34.96 

2 7.77 

1491.4 

ttsttftttautrjty 


YEAR 

1972 

80TDP  04243 

AIR  TEMP 

18.6 

DIR  HGT 

PER 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

WET  BULB 

IT  .0 

21  3 

3 

DAY 

18 

DATA  USE  1 

8 A ROME  * P. 

1022.0 

SEA 

HOUR 

01.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1SMA-T 

DYNOPTH  SNC  VEL 

OBS 

OOOOO 

17.45 

36.28 

26. 4C 

1516.4 

OBS 

00010 

17.44 

36.28 

26.4  1 

1516.6 

OBS 

00020 

17.44 

36.28 

26.41 

1516.7 

OBS 

00030 

17.44 

36. 2e 

26.41 

1516.9 

OBS 

0C040 

17.44 

36.28 

26.41 

1517  .1 

OBS 

00050 

17.35 

36.29 

26.44 

1517.0 

OBS 

OOP  75 

17.34 

36.30 

26.45 

1517.4 

OBS 

00100 

17.40 

36.33 

26.46 

1518.0 

OBS 

00125 

17.41 

36.35 

26.47 

1518.4 

OBS 

00130 

17.35 

36.34 

26.47 

1518.3 

OPS 

00150 

17.36 

36.36 

26.4  9 

1518.7 

OBS 

001  7B 

17.33 

36.37 

26.50 

1519.1 

OBS 

00200 

17.11 

36.35 

24.54 

1518. a 

OBS 

002  50 

16.84 

36.32 

26.58 

1518.8 

OBS 

OC300 

16.14 

36.17 

26.63 

1517.3 

OBS 

004  00 

13.97 

35.81 

26.84 

1511 .6 

OBS 

00500 

11.93 

35.51 

27.02 

1506.1 

OBS 

00560 

09.97 

35.24 

27.16 

1499.8 

OBS 

00600 

09.33 

35.18 

27.22 

1498.0 

OBS 

00700 

07.41 

35.02 

27.40 

1492.2 

DBS 

UCROO 

06.19 

35.02 

27.56 

1489.0 

OBS 

00640 

05.80 

35.00 

27.60 

1488.1 

OBS 

00900 

05.44 

35.00 

27.64 

1487.7 

OBS 

01000 

05.04 

34.99 

27.68 

1487.7 

CBS 

01100 

04263 

34.97 

27.72 

1467  .6 

OBS 

01200 

04.49 

34.97 

27.73 

1488.7 

PBS 

01300 

04.33 

34.97 

27.7  5 

1469.7 

OBS 

01400 

04.17 

34.96 

21. It 

1490.7 

OBS 

01300 

04.06 

34.96 

21.11 

1402.0 

WINO-OIR  20 
WINO-SPO  19 
wino-for 

WEATHER  XI 


OXYG  PD4 


WIND-DIP  25 
WlND-SPD  12 
WINO-FOR 
WEATHER  XI 


OXYG  P34 


INST  STD  RECOPOER  TEN  SO  1206 
TRACE  DIR  D 5 SQUARE  4 

0URAT13N  00.5  2 SQUARE  46 

ORIG  E69  018  1 SQUARE  57 


TGT  P N02  N03  SI03  PH 


INST  STO  RECOROER  TEN  SO  1206 

TRACE  DIR  D 3 SQUARE  4 

DURATION  00.4  2 SQUARE  44 

GRIG  E6<>  019  1 SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  SI 33  PM 


TABLE  XLVIII.— Continued 


REFIO  31 

8 304 

YEAP 

1972 

BGTOP  03749 

AIR 

TEMP  17.6 

DIR  HGT  PER 

CONSEC 

0020 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

MET 

8ULB  16.4 

28 

3 3 

L AT  35 

03  N 

OAY 

18 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1024.2 

SEA 

LONG  047 

41  W 

HOUR 

13.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUN/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SISMA-T 

oyndpth 

SNO  VEL 

13.9 

OBS 

00000 

17.51 

36.29 

26.40 

1516.6 

39  S 

00010 

17.51 

36.29 

26.40 

1516.8 

OBS 

00020 

17.49 

36.29 

26.40 

1516.9 

06S 

00030 

17.49 

36.29 

26.40 

1517.0 

JBS 

00050 

17.46 

36.29 

26.41 

1517.3 

OBS 

000  75 

17.45 

36.29 

26.41 

1517.7 

OBS 

00100 

17.45 

36.29 

26.41 

1518.1 

OBS 

00112 

17.44 

36.29 

26.41 

1518.2 

OBS 

00125 

17.29 

36.28 

26.44 

1518.0 

CBS 

00150 

17.16 

36.29 

26.48 

1518.0 

OBS 

00167 

17.13 

36.28 

26.48 

1518.2 

OBS 

002  00 

16.20 

36.09 

26.56 

1515.7 

OBS 

00215 

16.49 

36.19 

26.57 

1517.0 

OBS 

002  30 

16.48 

36.18 

26.56 

1517.2 

OBS 

002  50 

16.19 

36.14 

26.60 

1516.6 

OBS 

00300 

15.  43 

36.02 

26.66 

1514.9 

OBS 

00340 

14.96 

35.95 

26.73 

1514.0 

OBS 

004  00 

14.04 

35.81 

26.82 

1511.9 

OBS 

00433 

13.49 

35.71 

26.86 

1510.5 

OBS 

00450 

13.44 

35.72 

26.88 

1510.6 

OBS 

00500 

12.30 

35.50 

26.94 

1507.3 

OBS 

00600 

10.11 

35.26 

27.15 

1501.0 

GBS 

00700 

08.  16 

35.09 

27.34 

1495.2 

OBS 

00750 

07.33 

35.07 

27.45 

1492.8 

OBS 

00755 

07.47 

35.09 

27.44 

1493.4 

OBS 

00800 

06.40 

35.00 

27.52 

1489.9 

OBS 

00900 

05.63 

34.98 

27.60 

1488.4 

OBS 

00940 

05.31 

34.98 

27.64 

1487.8 

OBS 

01000 

05.04 

34.98 

27.68 

1487.7 

OBS 

01065 

04.80 

34.97 

27.70 

1487.8 

OBS 

01100 

04.81 

34.98 

27.70 

1468.4 

OBS 

01200 

04.52 

34.97 

27.73 

1488.9 

OBS 

01300 

04.25 

34.95 

27.74 

1489  .4 

OBS 

01400 

04.  12 

34.95 

27.76 

1490.5 

OBS 

01500 

04.07 

34.96 

27.77 

1492 .0 

WIYO-Ol  R 

23 

INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

MIYD-SPP 

12 

TRACE  01 R 

0 5 

SOUARE 

4 

MIND-PCR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

MEA  THE* 

XD 

CRIG  669  020 

1 

SOUARE 

57 

OX  Y G 

P04 

TCT  P N02 

N03  S 133 

PH 

REFID 

31 

3*04 

YEAR 

1972 

BOTOP  04736 

AIR  TEMP 

17.2 

DIP  HGT 

PER 

WlND-DJ  R 

35 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1236 

CONSEC 

0021 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

WET  BULB 

15.9 

17  3 

2 

WIND-SPD 

09 

TRACE  DIR 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

34 

55 

N 

DAY 

19 

DATA  USE  1 

9AR0MET  R 

1025.5 

SEA 

W I ND-C 1R 

DURATION 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

047 

55 

M 

HOUR 

12.9 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/2 

CL/TR 

/2  4 

HEATHER 

XI 

CRIG  E69  021 

1 

SQUARE 

47 

castnum/time 

ivltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG 

PD4  TOT  P N 02 

N03 

S 103 

PH 

12.9 

OHS 

00000 

17.69 

36.315 

26.37 

1517.2 

12.9 

OBS 

00046 

17.58 

36.330 

26.41 

1517.6 

12.9 

DBS 

000°  3 

17.59 

12.9 

OBS 

00139 

17.12 

36.275 

26.48 

1517.7 

12.9 

OBS 

00186 

17.07 

36.238 

26.46 

1518.3 

12.9 

OBS 

002  33 

16.42 

12.9 

OBS 

T 00*79 

16.06 

36.178 

26.66 

1516.7 

12.9 

OBS 

00372 

14.30 

35.853 

26.80 

1512.3 

12.  ° 

OBS 

00466 

35.625 

12.9 

OBS 

00559 

10.60 

35.379 

27.16 

1502.2 

12.9 

OBS 

T00652 

OB. 37 

35.120 

27.33 

1495.2 

12.9 

OBS 

00746 

06.97 

35.081 

27.51 

1491 .3 

12.9 

OBS 

00915 

05.19 

34.993 

27.67 

1486  .9 

12.9 

OBS 

T01399 

04.14 

34.960 

27.76 

1490.6 

571 


TABLE  XL VIII. — Continued 


REFIO 

31 

8304 

TEAR 

1972 

BGT08  04700 

A 1 6 

TEMP  17.1 

OH  HOT  BE  8 

MINO-OIP 

05 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  li 

CGNScC 

0022 

MONTH 

03 

Sh IB  EN 

MET 

SUL  8 14.4 

05 

1 3 

MINO-fPO 

06 

TRACE  018 

0 5 

SOUAP* 

IAT 

34 

37  N 

DAY 

21 

OATA  USE 

1 

8ARCBETR  10le.fr 

SEA 

NIND-F3E 

duration 

00.6  2 

SQUARE 

LONG 

048 

10  M 

•CUB 

12.2 

A8EA 

05 

CLOUS  »/A 

CL/T8 

WrA  THO 

XI 

08 1C  £69  022 

1 

SQUARE 

CASTNuM/T|*E 

IVLTVP 

068  YH 

TEHS 

SAL 

SIGMA -7 

dynopth 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

T OT  P N02 

NOT  S 103 

P-« 

12.2 

08  S 

00000 

17.41 

36.26 

26.40 

1516.3 

08  S 

00C10 

17.39 

36.26 

26.40 

1516.4 

OSS 

0002C 

17.36 

36.26 

26.41 

1516.5 

08  S 

0CC30 

17.39 

36.27 

26.41 

1516.7 

CoS 

00040 

17. 4» 

36.30 

26.42 

1517.1 

OSS 

00050 

17.35 

36.29 

26.44 

1517.0 

CSS 

00073 

17.17 

36.27 

26.46 

1516.8 

1.8  S 

00100 

17.13 

36.27 

26.47 

1517.1 

DBS 

00115 

17.27 

36.33 

26.49 

1517.8 

08  S 

00125 

17.22 

36.34 

26.51 

1517.9 

085 

00150 

17.17 

36.34 

26.52 

1518.1 

08  S 

00*00 

16.68 

36.26 

26.57 

1517.4 

CBS 

002  50 

16.28 

36.20 

26.62 

1516.9 

08S 

00300 

13.36 

36.03 

26.70 

1514.7 

OBS 

00360 

14.13 

35.81 

26.80 

1511.5 

00  S 

00400 

13.87 

35.79 

26.84 

1511.3 

res 

00500 

12.13 

35.52 

26.99 

1506.8 

08  S 

006  00 

C9.75 

35.22 

27.15 

1499.6 

CBS 

00700 

07.77 

35.04 

27.36 

1493.6 

OSS 

OOSOO 

C6.28 

34.99 

27.5  3 

1489.4 

UBS 

008  30 

05.95 

34.99 

27.57 

1488.5 

08S 

00900 

05.44 

34.98 

27.63 

1487.6 

OSS 

01000 

04.99 

34.95 

27.65 

1487.5 

OBS 

01100 

04.70 

34.98 

27.72 

1487.9 

08  S 

01200 

04.57 

34.98 

27.73 

1489.1 

OB  S 

01300 

04.39 

34.97 

27.74 

1490.0 

085 

01400 

04.20 

34.96 

27.75 

1490.9 

08  S 

01500 

04.11 

34.96 

27.76 

1492.2 

CiSS 

01730 

03.90 

34.96 

27.79 

1495.5 

°ss 

02000 

03.70 

34.95 

27.80 

1498.9 

UBS 

02500 

03.29 

34.94 

27.83 

1505.7 

OBS 

03000 

02.88 

34.92 

27.63 

1512.5 

8€f  10 

31 

8304 

YEAR 

1972 

BCTDP  04799 

A1P  TEMP 

1 o.3 

01 R HGT 

PE  8 

CONS EC 

0023 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

NET  BULB 

14.0 

06  0 

3 

LAT 

34 

51 

N 

DAY 

21 

OATA  USE  1 

BARORFTR 

1016.0 

SEA 

LONG 

048 

12 

w 

MCU8 

00.3 

APEA  05 

CLCUO  T/A 

CL/T8 

CASTNUM/T |N£ 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTM  SNO  VEL 

00.3 

OBS 

00000 

17.46 

36.27 

*6.39 

1516.4 

OSS 

oouio 

17.47 

36.27 

26.39 

1516.6 

CIS 

00020 

17.36 

36.26 

26.41 

1516.5 

OBS 

00030 

17.29 

36.26 

26.43 

1510.4 

08*1 

00030 

17.23 

36.24 

26. 4A 

1516.6 

n8S 

OOC  7> 

17.20 

36.26 

24.45 

1516.9 

OBS 

00100 

17.11 

36.29 

26.4? 

1517.1 

•BS 

00125 

17.14 

36.31 

26.50 

1517.6 

oBS 

00150 

17.12 

36.33 

26.52 

1518.0 

OBS 

00160 

17.01 

36.33 

26.55 

1517.8 

fM 

ooirc 

17.01 

36.33 

26.  S5 

1518.1 

**B  * 

00200 

16. BO 

36.30 

26.56 

1517.8 

CLS 

00220 

16.54 

36.25 

26.60 

1517.3 

<BS 

002  50 

16.42 

36.23 

26.61 

1517.4 

OBS 

00300 

15.71 

36.09 

26.67 

1515.9 

■*8S 

0933° 

15.13 

36.00 

*6.73 

1514.6 

uBS 

0G38U 

14.66 

35.93 

2o.7E 

1513.7 

TBS 

00400 

14.40 

35.89 

26.81 

1513.1 

06  $ 

00500 

12.89 

35.65 

*6.94 

1509.5 

CSS 

00550 

11.94 

35.52 

27.02 

1506.9 

If  S 

OCoOO 

10.46 

35.28 

27.11 

1502.3 

TBS 

006  60 

09.47 

35.18 

27. ?C 

1499.5 

CSS 

00700 

08.17 

35.08 

27.33 

1495.2 

r<BS 

00725 

08.05 

35.08 

27.3? 

1495.1 

OBS 

0074C 

07.53 

35.03 

27.34 

1493.3 

ooeoo 

06.76 

34.99 

27.46 

1491 .3 

rss 

008  30 

06.14 

34.99 

27.55 

1489.6 

uPS 

00900 

05.72 

34.99 

27.60 

1488.8 

•'BS 

009  50 

05.26 

34.98 

27.65 

1487.7 

OR< 

01000 

05.13 

34.99 

27.67 

1488.0 

OH 

01 100 

04.66 

34.94 

27.70 

1487.7 

TBS 

01155 

04.47 

34.95 

27.72 

1487.9 

OBS 

011  75 

04.58 

34.98 

27.7? 

1488.7 

'ifS 

01200 

04.59 

34.98 

27.73 

1489.2 

GBS 

01215 

04.3* 

34.94 

27.72 

1488.4 

Oft 

0124B 

04.35 

34.94 

27.72 

1488.9 

CBS 

012B0 

04.24 

34.95 

27.74 

1489.0 

CBS 

01300 

04.28 

34.95 

27.74 

1489.5 

°BS 

01320 

04.  34 

34.97 

27.75 

1490.2 

oil 

01400 

04.24 

34.96 

27.75 

1491.0 

C BS 

01500 

04.05 

14.95 

27.76 

1491.9 

MIND-OIR 

OS 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

MINO-SPO 

OV 

1 RAC E OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

WIM9-F3R 

OUR  AT  ION 

00.3  2 

SOUARE 

48 

WEATHER 

XI 

HRIG  F69  023 

1 

SQUARE 

48 

OXYG 

P34 

Tl)T  P N02 

N03  S 133 

PH 

572 


TABLE  XLVIII.— Continued 


REFIO 

31 

8304 

YEAR 

1972 

BO  TOP  04810 

AIR  TEMP 

17.5 

01 P HOT 

PER 

CONSEC 

0024 

MONTH 

03 

SHIP 

EN 

WET  BULB 

14.7 

00  0 

X 

CAT 

34 

49  N 

OAY 

21 

OATA 

USE  1 

BARONETA 

1012.3 

SEA 

LONG 

048 

09  W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TP 

CASTNUH/T I ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

12.7 

08  S 

00000 

17.51 

36.26 

26.37 

1516.6 

08S 

00010 

17.98 

36.26 

26.38 

1516.7 

OSS 

00020 

17.96 

36.27 

26.39 

1516.8 

OBS 

00030 

17.90 

36.26 

26.40 

1516.7 

08  S 

00050 

17.31 

36.26 

26.42 

1516.8 

OBS 

00075 

17.33 

36.28 

26.43 

1517.3 

oes 

00085 

17.19 

36.24 

26.45 

1516.9 

08  S 

0 0100 

17.08 

36.25 

26.47 

1516.9 

oes 

00125 

17.03 

36.27 

26.50 

1517.2 

OBS 

00150 

17.19 

36.34 

26.51 

1518.2 

OBS 

00180 

17.12 

36.34 

26.53 

1518.5 

OBS 

00200 

16.87 

36.29 

26.55 

1518.0 

OBS 

00250 

16.31 

36.20 

26.62 

1517.0 

OSS 

00300 

15.79 

36.10 

26.67 

1516.0 

OBS 

00340 

15.09 

35.97 

26.73 

1514.3 

OBS 

004  00 

13.95 

35.79 

26.83 

1511.5 

OBS 

00472 

12.88 

35.64 

26.93 

1509.0 

OBS 

00500 

12.18 

35.52 

26.98 

1506.9 

OBS 

00600 

09.76 

35.23 

27.19 

1499.7 

OBS 

006  7 0 

08.02 

35.06 

27.34 

1494.1 

OBS 

00700 

07.78 

35.04 

27.36 

1493.6 

OBS 

00730 

07.16 

35.01 

27.4  2 

1491.7 

OBS 

00760 

07.07 

35.03 

27.45 

1491.9 

OBS 

00770 

06.72 

35.04 

27.51 

1490.7 

OBS 

00790 

06.80 

35.07 

27.52 

1491.4 

OBS 

00800 

06*71 

35.05 

27.52 

1491 .1 

OBS 

00820 

06.08 

34.98 

27.55 

1488.9 

OBS 

009  00 

05.52 

35.00 

27.63 

1488.0 

OBS 

01000 

05.10 

34.99 

27.68 

1487.9 

OBS 

01100 

04.77 

34.98 

27.71 

1488.2 

OBS 

01200 

04.56 

34.98 

27.73 

1489.0 

OBS 

01250 

04.51 

34.99 

27.74 

1489.7 

OBS 

01280 

04.44 

34.98 

27.74 

1489.9 

OBS 

01300 

04.31 

34.97 

27.75 

1489.7 

OBS 

01400 

04.25 

34.97 

27.76 

1491.1 

OBS 

01500 

04.13 

34.97 

27.77 

1492.3 

WIVO-OIP 

20 

INST 

STD  RECORDER  TEN  SO  1706 

WINO-SPO 

04 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

WIND-F3R 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

48 

WEATHER 

XI 

OR  IG 

E 69  024 

1 

SQUARE 

48 

OXYG 

PD4 

TOT  P 

N02 

N03  S 133 

PH 

PEFIO 

31 

8304 

YEAR 

1972 

BGTDP  04623 

AIR  TEMP  17.0 

OIR  HGT 

PER 

CGNSEC 

0025 

MONTH 

03 

SHIP  EN 

WET  3UIP  15.6 

20  3 

2 

LAT 

35 

01 

N 

OAV 

22 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1007.6 

SEA 

LONG 

047 

58 

W 

HOUR 

00.9 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

00.9 

OBS 

00000 

17.48 

36.26 

26.38 

1516.5 

OBS 

000  10 

17.35 

36.26 

26.41 

1516.3 

OBS 

0C020 

17.35 

36.29 

26.44 

1516.5 

OBS 

000  30 

17.36 

36.29 

26.43 

1516.7 

OBS 

C0050 

17.36 

36.31 

26.45 

1517.0 

OBS 

00075 

17.32 

36.30 

26.45 

1517.3 

OBS 

00100 

17.32 

36.33 

2 6.47 

1517.7 

OBS 

00125 

17.16 

36.30 

26.49 

1517.6 

OBS 

00150 

16.97 

36.28 

26.52 

1517.5 

OBS 

00200 

16.56 

36.25 

26.59 

1517.1 

OBS 

00250 

15.83 

36.11 

26.66 

1515.4 

06  S 

002  70 

15.32 

36.01 

26. 7C 

1514.1 

OBS 

00300 

15.06 

35.98 

26.73 

1513.7 

OBS 

00400 

13.60 

35.73 

26.8  5 

1510.3 

oes 

00500 

11.74 

35.45 

27.01 

1505.3 

oes 

00580 

09.40 

35.  19 

27.22 

1498.0 

nas 

006  00 

09.24 

35.17 

27.23 

1497.7 

OBS 

00615 

08.46 

35.08 

27.29 

1494.9 

08  S 

006  50 

08.19 

35.08 

27.33 

1494.4 

OBS 

006  80 

07.57 

35.04 

27.39 

1492.5 

OBS 

00700 

07.43 

35.04 

27.41 

1492.3 

oes 

00750 

07.13 

35.09 

27.49 

1492  .0 

OBS 

. 00800 

06.57 

35.07 

27.55 

1490.5 

OBS 

00900 

05.66 

35.01 

27.62 

1488.6 

OBS 

00925 

05.35 

34.99 

27.65 

1487.7 

OBS 

01000 

05.06 

35.00 

27.69 

1487.9 

OBS 

01100 

04.78 

34.98 

27.71 

1488.3 

OBS 

01200 

04.45 

34.97 

27.74 

1488.6 

OBS 

01300 

04.31 

34.96 

27.74 

1489.6 

OBS 

01400 

04.  16 

34.97 

27.76 

1490  .8 

OBS 

01500 

04.07 

34.96 

27.77 

1492.3 

WIND-DIR  23  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 


WlND-SPD 

13 

TRACE  OIR 

D 

5 

SQUARE 

4 

WINO-FOR 

DURATION 

00.4 

2 

SQUARE 

46 

WEATHER 

X2 

ORIG  E6«  025 

1 

SQUARE 

57 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S 1 33 

PH 

573 


TABLE  XLVIII.— Continued 


MFIO 

31 

5304 

YEAS 

1972 

bOTDR  04986 

AIR  TEMP  17.1 

DIP  HGT  PER 

VlND-OlF  Os 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0026 

MONTH 

03 

SHIP  FN 

WET  4ULF  19.4 

07  o 4 

MlND-SPO  15 

TRACE  01 R D 

5 SQUARE  4 

LA* 

35 

55 

N 

LAY 

24 

OAT  A USE  1 

9AR0MFTF  101a. 2 

SEA 

DOR  a T I ON  00.4 

2 SQUARE  48 

LONG 

049 

05 

M 

HOUR 

1S.1 

AREA  05 

CLOUD  VA 

CL/TR 

we a the°  xi 

ORIG  E69  0?o 

1 SQUARE  59 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

CYNOPTH  SNO  Vt L 0XVG 

PD4  TCT  P N02 

N03 

SIJ3 

PH 

18.1 

08  S 

COOOO 

17.09 

36.27 

26.48 

1515.4 

OBS 

00010 

17.05 

36.27 

26.49 

1 P 15 .4 

OBS 

00020 

17.03 

J6.27 

26. SC 

1515.5 

J6S 

00030 

17.02 

36.27 

2o.  50 

1515.6 

OBS 

00050 

17.02 

36.27 

26.50 

1516.0 

DBS 

0C0  75 

17.00 

36.26 

26.60 

1516.3 

OBS 

00100 

17.00 

36.26 

26.50 

1516.7 

00* 

00125 

17.00 

36.26 

26.50 

1517.1 

OBS 

001  50 

16.99 

36.26 

26.50 

1517.5 

OBS 

00175 

16.84 

36.29 

26.56 

1517.5 

OBS 

00200 

16.57 

36.24 

26.55 

1517.0 

CBS 

0C2  50 

16.09 

36.15 

?6.o? 

1516.3 

OBS 

002  70 

15.56 

36.04 

26.47 

1514.3 

OBS 

00300 

15.29 

36.01 

26. 7C 

1514.5 

CBS 

00350 

13.57 

35.80 

26.8? 

1510.9 

OBS 

OC  380 

13.72 

35.74 

26.84 

1510.4 

OBS 

00400 

13.23 

35.69 

26.90 

1509.0 

OBS 

00500 

11.55 

35.46 

27.05 

1504.7 

OBS 

00520 

11.06 

35.39 

27.04 

1503.2 

OBS 

006  00 

09.65 

35.21 

27.  1 c 

1499.2 

OBS 

00640 

08.59 

35.11 

27.29 

1495.8 

OBS 

00700 

07.83 

35.06 

27.37 

1493.9 

DBS 

00770 

06.98 

35.08 

27.51 

1491 .8 

OBS 

00800 

06.61 

35.  1C 

27.54 

1491  .6 

OBS 

00828 

C6.26 

35.07 

27.59 

1489.9 

oes 

00403 

05. 9* 

35.09 

27.65 

1489.9 

OBS 

01000 

05.45 

35.07 

27.70 

1489.5 

OBS 

01370 

05.  18 

35.05 

27.71 

1489.5 

OBS 

01100 

05.17 

35.06 

27.72 

1490. J 

OBS 

01200 

04.88 

35.04 

27.74 

1490.4 

OBS 

01250 

04.70 

35.03 

27.75 

1490.5 

OBS 

01300 

04.61 

35.03 

27.77 

1491 .0 

OBS 

01400 

04.41 

35.01 

27.77 

1491  .8 

OBS 

01500 

04.24 

35.00 

27.78 

1492.8 

1 


TABLE  XLIX. —Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  CAMPBELL  at  Ocean  Station  ECHO,  25  March  1972  - 20  April  1972,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  - 1979. 


REMO 

31 

1979 

YEAR 

1972 

BOTDP  04^16 

AIR  TEMP  17.8 

OIR  HGT  PER 

to  IN 0-0 1 R 

29 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0001 

MONTH  03 

SHIP  CM 

toET  BULB  15.5 

07  5 5 

tolNO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

DAY 

26 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1008.0 

Sea 

■1ND-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

040 

00  to 

HOUR 

21.1 

AREA 

05 

CL0O0  T/A  d/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 70  001 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TGT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

21.1 

08S 

OOOOO 

17.59 

21.1 

OBS 

00028 

17.27 

21.1 

08S 

00051 

17.29 

21.1 

OBS 

00079 

1 7.29 

21.1 

OBS 

000  9 2 

17.29 

21.1 

OBS 

00153 

17.21 

21.1 

OBS 

T 00204 

16.05 

21.1 

OBS 

00306 

15.69 

21.1 

OBS 

T 00409 

13.72 

21.1 

OBS 

00511 

12.30 

21.1 

CBS 

T 005 20 

12.28 

REF  10  31  1979 

YEAR 

1972 

BOTOP  04881 

AIR  TEMP  14.2 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

01 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0002 

MONTH 

04 

SHIP  CM 

toET  BU!  B 11.5 

39  1 5 

WINO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  47  N 

OAY 

01 

OATA  USE 

1 

B ARGMETP  1026.9 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047  52  W 

HOUR 

13.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG  E 70  002 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S103 

PH 

13.6 

OBS 

OOOOO 

17.21 

13.6 

OBS 

00025 

17.16 

13.6 

OBS 

00050 

17.18 

13.6 

OBS 

00075 

17.19 

13.6 

OBS 

00100 

17.20 

13.6 

OBS 

00151 

17.20 

13.6 

OBS 

T00206 

17.08 

13.6 

OBS 

00306 

15.99 

13.6 

OBS 

T 00406 

14.59 

13.6 

OBS 

00511 

13.14 

13.6 

OBS 

T00611 

10.83 

13.6 

OBS 

00812 

06.92 

13.6 

OBS 

0101B 

05.27 

13.6 

OBS 

T01532 

04.04 

REF  ID 

31 

1979 

YEAR 

1972 

BOTOP  04247 

AIR  TEMP  18.2 

OIR  HGT 

PER 

tolND-OIR 

09 

CONSEC 

0003 

MONTH 

04 

SHJP  CM 

WET  BULB  16.8 

09  1 

2 

W I NO-  SPG 

12 

LAT 

35 

05  N 

OAY 

03 

OATA  USE  1 

dAROMETR  1023.2 

SEA 

WINO-FOR 

LONG 

047 

51  to 

HOUR 

16.3 

AREA  05 

CLCUO  T/A  8/4 

CL/TR 

/10 

WEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

16.3 

OBS 

OOOOO 

17.26 

16.3 

OBS 

00027 

17.05 

16.3 

OBS 

00050 

17.01 

16.3 

OBS 

0G079 

17.00 

16.3 

OBS 

00101 

16.97 

16.3 

OBS 

001  50 

16.98 

16.3 

OBS 

T001 98 

16.96 

16.3 

OBS 

002  90 

15.99 

16.3 

OBS 

004  70 

13.41 

16.3 

OBS 

T00557 

11.66 

16.3 

OBS 

T00720 

08.11 

16.3 

OBS 

T 009 00 

05.39 

16.3 

OBS 

T 0 1427 

04.19 

REF  1 0 

31 

1979  YEAR 

1972 

BOTOP 

04246 

AIR  TEMP 

16.7 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

23 

CONSEC 

0004  MONTH 

04 

SHIP 

CM 

WET  8UL6 

15.3 

22  4 3 

WINO-SPO 

08 

LAT 

35 

00  N OAY 

04 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1017.0 

SEA 

WINO-FCR 

LONG 

047 

56  M HOUR 

16.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CL/TR 

WEA  ThER 

X6 

CASTNUM/TIME  LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P0< 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E 70  003 


TOT  P N02  N03 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E70  004 


TOT  P N02  NOJ 


TEN  SQ  1206 
S SQUARE  6 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  57 


S 103  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


SI03  PH 


16.0 

OPS 

16.0 

06S 

16.0 

OBS 

16.6 

OBS 

16.6 

OBS 

16.6 

OBS 

16.6 

OBS 

16.0 

00  5 

16.0 

00  5 

16.0 

OBS 

16.6 

OBS 

16.0 

00  S 

16.0 

OBS 

00000  17.27 

00029  17.17 

00053  17.00 

00001  17.03 

00105  17.01 

OGl 50  16.03 

00210  16.59 

00316  15.65 

00421  13.07 

00527  12.20 

T00632  05.00 

T00647  05.93 

01050  04.06 
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TABLE  XLIX.— Continued 


REF  10  31  1979  YEAR  1972 

CONSEC  0005  MONTH  04 

LAT  35  09  N OAV  04 
LONG  047  51  M HOUR  20.4 


CASTNOM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

20.4 

OBS 

T01B25 

20.4 

OBS 

T02312 

20.4 

OBS 

02797 

20.4 

OBS 

03289 

20.4 

OBS 

T03779 

00T0P  0424*  AIR  TEMP  16.7 
SHIP  CM  WET  BULB  15.3 
OATA  USE  1 BAROMETR  1017.0 
AREA  05  CL  QUO  T/A  6/8 


TEMP  SAL  SIGMA-T 

03.85 

03.47 

03.07 

02.50 

02.30 


OIR  HGT  PER  WINO-OJR  23 

22  4 3 WINO-SPO  08 

SEA  W1N0-FGR 

CL/TR  WEATHER  X6 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  120* 

TRACE  OIR  9 SQUARE  4 

DURATION  2 SOUARE  4* 

ORIG  E70  005  1 SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


REE  10 

31 

1979 

YEAR 

1972 

BOTDP 

04206 

AIR  TEMP 

18.5 

OIR  HGT 

PER 

WINO-OIR  34 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0006 

MONTH 

04 

SHIP 

CM 

WET  BULB 

14.0 

30  1 

2 

WINO-SPO  09 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

00  N 

OAV 

05 

OATA 

USE  l 

BAROMETR 

1023.0 

SEA 

W1ND-F0R 

DURATION 

2 SQUARE  44 

LONG 

047 

57  W 

HOUR 

18.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

0/1 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E70  006 

1 SQUARE  57 

CASTNUM/T1ME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PM 

18.9  OBS  00000  17.45 

18.9  06S  00034  17.19 

18.9  OBS  00049  17.17 

18.9  OBS  00073  17.14 

IB. 9 OBS  00098  17.12 

18.9  OBS  00147  17.10 

18.9  OBS  T 00201  17.10 

16.9  OBS  00299  16.38 

18.9  OBS  T00398  14.95 

18.9  OBS  00501  13.22 

18.9  OBS  00599  11. *3 

18.9  OBS  00797  07.02 

18.9  OBS  00999  05.64 

18.9  OBS  T01502  04.16 


REP  10 

31 

1979 

YEAR 

1972 

BOTDP  04368 

AIR  TEMP 

18.0 

OIR  HGT 

PER 

WIN  D-OI R 

20 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  Si  1206 

CONSEC 

0007 

MONTH 

04 

SHIP  CM 

«ET  BULB 

14.  5 

20  1 

2 

• INC-SPD 

05 

TRACE 

OIR 

5 SwuARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

DAY 

06 

DATA  USE 

1 

BARCMETR 

1025.4 

SEA 

WIND— FOR 

0URAT10N 

2 SOUARE 

LONG 

047 

53  W 

HOUR 

17.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

0/5 

Ct/TR 

/09 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E 70  007 

1 SOUARE 

47 

CASTNUM/T1ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

NOE 

NO  3 

SIJ3  PM 

17.8  OBS  03000  17.67 

17.8  OBS  00024  17.23 

17.6  OBS  00046  17.25 

17.8  OBS  00072  17.24 

17.8  OBS  00096  17.18 

17.8  OBS  00144  17.11 

17.8  OBS  00196  17.12 

17.8  OBS  00291  16.42 

17.8  OBS  00385  15.21 

17.8  OBS  00484  13.62 

17. 8 OBS  T00577  11.63 

17.8  OBS  T00762  07.96 

17.8  OBS  00949  05.27 

17.8  OBS  T 01410  04.20 


REFID 

31 

1979 

YEAR  1972 

BOTDP  04297 

AIR  TEMP 

IB. 5 

OIR  HGT  PER 

MlND-DIR  14 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  Su  U06 

CONSEC 

OOoB 

MONTH  04 

SHIP  CM 

WET  BULB 

17.0 

30  4 2 

WIND-SPD  07 

TRACE  DIR 

5 SOUA RE  4 

LAT 

35 

02 

N 

DAY  07 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1026.6 

SEA 

WlND-FuR 

DURA  T I ON 

2 SOUARt  46 

LONG 

047 

56 

W 

HOUR  12.2 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

/G 

CL/TR 

WEA  THER  XO 

ORIG  E 70  GOB 

l SQUARE  57 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

PG4  TOT  P 

N02 

NOB 

SIG3 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

17.47 

12.2 

OBS 

00026 

17.26 

12.2 

CBS 

0004  7 

17.24 

12.2 

OBS 

00073 

17.19 

12.2 

08  S 

000  9 4 

17.23 

12.2 

oes 

00141 

17.16 

12.2 

OBS 

TOO  189 

17.13 

12.2 

OBS 

00283 

16.53 

12. c 

DBS 

T003T8 

15.37 

12.2 

OBS 

00474 

13.48 

12.2 

OBS 

T00568 

12.03 

12.2 

CBa 

00951 

05.22 

12.2 

00  S 

TO  1425 

04.22 

• i 
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TABLE  XLIX.— Continued 


REFID  31  197*  YEAR  1972  BOTDP  04069  AIR  TEMP  19.3  DIR  MGT  PER  NIND-DIR  lb  |N$T  NANSEN  CAST 

CONSEC  0009  MONTH  04  SHIP  CM  NET  BULB  18.0  21  6 2 MlND-SPO  12  TRACE  DIR 

LAT  35  03  N OAY  0®  DATA  USE  l b A ROME  T K 1019.L  SEA  ..IND-FOR  DURATION 

LONG  047  55  W HOUR  21.5  AREA  05  CLOUD  T/A  d/3  CL/TR  Mea  THtR  Xl  GRI«  E70  009 


TEN  SO  1206 
5 SwUARE  4 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  57 


C ASTNCM/T I ME  LVLTYP  DEPTH 


21.5 

OBS 

00000 

21.5 

OBS 

00027 

21.5 

UBS 

00049 

21.5 

OBS 

00076 

21.5 

CBS 

00098 

21.5 

OBS 

00147 

21.5 

OBS 

00197 

21.5 

OBS 

00294 

21.5 

OBS 

00391 

21.5 

OBS 

00487 

*1.5 

OBS 

T 00582 

21.5 

OBS 

T00775 

21.5 

OBS 

00960 

21.5 

uBS 

TO 14 1 6 

TEMP  SAL  SIGMA-T 

17.85 

17.71 

17.49 

17.26 

17.27 
17.22 
17.01 
16.48 
14.84 

13.50 
12.00 
07.94 
05.38 
04.16 


OYNDPTH  SND  VcL  oXYG  P04 


TCT  P NO*  NOi  S 103  PM 


*»***»» ******** 


REFID  31  1979  YEAR  1972  BOTOP  04389  AIK  TEMP  20.5  DIR  HGT  PER  MlND-DIR  19  INST  NANSEN  CAST 

CONSEC  0010  MONTH  04  SHIP  CM  * E T BULb  18.6  19  3 2 WlND-SPD  15  TRACE  DIR 

LAT  34  57  N CAY  U DATA  USE  l BAROMETR  1024. C SEA  M I ND-FOR  OURATION 

LONG  048  01  W HOUR  13.4  AREA  05  CLOUD  T/A  7/7  CL/TR  LEATHER  X6  ORIG  E70  G10 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OYNDPTH  SND  VEL  OXYG  Pj4  TOT  P N02  N03 

13.4  OBS  00000  17.87 

13.4  PBS  00027  17.73 

13.4  CBS  00050  17.44 

13.4  OBS  00078  17.25 
1j.4  DBS  00101  17.26 

13.4  OBS  00152  17.19 

13.4  CbS  00203  17.01 

13.4  06  S 00304  16.48 

13.4  OBS  00404  14.58 

13.4  OBS  00502  13.50 

13.4  OBS  T 00598  11.93 

13.4  OBS  00791  08.34 

13.4  OBS  TO 09 7 8 05.24 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


S I U 3 PH 


REFID  31  1979  YEAR  1972  BCTDP  04090  AIR  TEMP  18.2  DIR  HGT  PER  NlNO-OlB  36  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

CONSEC  0011  MONTH  04  SHIP  CM  NET  BULB  16.2  26  4 2 NlNO-SPD  04  TRACE  DIR  5 SQUARE  4 

LAT  35  01  N DAY  11  DATA  USE  1 BAROMETR  1022.8  SEA  W1ND-F0R  DURATION  2 SQUARE  46 

LONG  047  43  W HOUR  14.9  AREA  05  CLOUD  T/A  4/3  CL/TR  /II  HEATHER  XI  ORIG  E70  011  1 SQUARE  57 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P04  TCT  P N02  N03  SI03  PH 


14.9 

OBS 

00000 

17.86 

14.9 

OBS 

00025 

17.78 

14.9 

OBS 

00050 

17.60 

14.9 

OBS 

00075 

17.3o 

14.9 

OBS 

00100 

17.31 

14.9 

oes 

00150 

17.28 

14.9 

DBS 

T00205 

16.95 

14.9 

UBS 

00306 

16.55 

14.9 

OBS 

T 004  07 

15.05 

14.9 

OBS 

00512 

13.44 

14.9 

OBS 

00612 

12.17 

14.9 

OBS 

T00814 

07.49 

17.3 

OBS 

T02027 

03.73 

17.3 

OBS 

02536 

03.29 

17.3 

OBS 

T03040 

02.83 

17.3 

OBS 

TO 35 50 

02.37 

17.3 

OBS 

T04054 

02.25 

REFID 

31 

1979 

YEAR 

1972 

BOTDP  04312 

AIR  TEMP  18.6 

OIR  HGT  PER 

NIND-DIR 

12 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH 

04 

SHIP  CM 

MET  BULB  15.5 

12  1 2 

MIND-SPD 

03 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

12 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1023.4 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

54  W 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  3/5 

cl/tr 

MEA  THER 

XI 

ORIG  E 70  012 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P.  NO*  N03 

S 103 

PH 

12.5  08  S 00000  17.43 

12.5  OBS  00023  17.79 

12.5  OBS  00046  17.47 

12.5  OBS  00069  17.36 

12.5  OBS  00093  17.48 

12.5  OBS  00139  17.31 

12.5  OBS  00191  17.28 

12.5  OBS  00284  16.85 

12.5  OBS  T00372  15.89 

12.5  OBS  00476  14.14 

12.5  OBS  00570  12.72 

12.5  OBS  T00759  08.73 

12.5  OBS  00955  05.50 

12.5  OBS  TO  14  52  04.26 
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TABLE  XLIX. — Continued 


REF  1 0 

31 

1979 

YEAR 

1972 

BOTDP  09129 

AIR  TEMP 

17.6 

OIR  HGT 

PER 

WIND-DIR  26 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH 

09 

SHIP 

CM 

wET  8UL8 

15.1 

26  9 

2 

WlNO-SPO  IP 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

9 

LAT 

35 

10 

N 

DAY 

13 

OATA 

USE  1 

8 ARCHE TR 

1016.2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

96 

LONG 

097 

53 

W 

HOUR 

11.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

6/7 

CL/TR 

/II 

WEATHER  XI 

ORIG  E70  Oli 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P09  TCT  P N02  N03  SI03  PH 

11.9  DBS  OOOOO  18.16 

11.9  OBS  00018  18.11 

11.9  OBS  00039  17.96 

11.9  OBS  00053  17.79 

11.9  OBS  04)070  17.65 

11.9  OBS  00105  17.51 

11.9  OBS  TOOl 99  17.88 

11.9  OBS  00220  17.09 

11.9  OBS  00302  16. 09 

11.9  OBS  00388  19.39 

11.9  OBS  00976  12.88 

11.9  OBS  00665  08.62 

11.9  OBS  T 00857  06.57 

11.9  OBS  TO  1357  09.33 


REF  10  31  1979  YEAR  1972 

CONSEC  0019  MONTH  09 

LAT  35  06  N OAY  19 
LONG  097  56  W HOUR  12.1 


BOTDP  09119  AIR  TEMP  16.6 
SHIP  CM  WET  8UL8  12.8 
OATA  OSE  l BAROMETR  1019.9 
AREA  05  CLOUO  T/A  6/7 


OIR  HGT  PER  WINO-OIR  20 

28  5 9 W1ND-SPD  05 

SEA  WINO-FOR 

CL/TR  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 
TRACE  OIR  5 SQUARE  9 
DURATION  2 SQUARE  96 
ORIG  £70  019  l SQJARE  57 


CASTNUM/TIME  LVLTYP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P09  TCT  P NO*  N03  SlOi  PH 

12.1  OBS  OOOOO  17.77 

12.1  OBS  00023  18.02 

12.1  OBS  00096  17.57 

12.1  OBS  00069  17.96 

12.1  OBS  00093  17.38 

12.1  OBS  00138  17.33 

12.1  OBS  T00189  17.39 

12.1  OBS  00279  16.77 

12.1  OBS  T00368  15.63 

12.1  OBS  00551  12.99 

12.1  OBS  T00729  08.69 

12.1  OBS  T00899  05.85 

12.1  OBS  T01367  09.35 


r 


REF  10 

31 

1979 

YEAR 

1972 

BOTOP  09206 

AIR  TEMP 

15.5 

OIR  HGT 

PER 

WIND-DIR  02 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH 

09 

SHIP  CM 

WET  BULB 

11.0 

30  6 

3 

WINO-SPO  09 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  9 

LAT 

35 

06  N 

OAY 

16 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1010.6 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 square  96 

LONG 

097 

58  W 

HOUR 

13.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/6 

CL/TR 

nEATHER  XI 

ORIG  £70  0L5 

l SQUARE  57 

CASTNUM/TIME  LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNDPTh  SND  VEL  OXYG  P39  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

13.5  OSS  OOOOO  17.97 

13.5  OBS  00023  17.96 

13.5  OBS  0009 7 17.95 

13.5  OBS  00070  17.97 

13.5  OBS  00093  17.83 

13.5  OBS  00190  17.38 

13.5  OBS  T 00190  17.33 

13.5  OBS  00372  16.99 

13.5  OBS  04)966  15.21 

13.5  OBS  00556  13.17 

13.5  OBS  T0073B  08.35 

13.5  OBS  00926  05.78 

13.5  OBS  T01906  09.26 


*EFI0 

31 

1979 

YEAR  1972 

BOTOP  03067 

AIR  TEMP 

1B.0 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  27 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH  09 

SHIP  CM 

WET  BULB 

15.6 

27  5 9 

WINO-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  9 

LAT 

35 

00  N 

OAY  17 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

10 OB .7 

SEA 

WINO-FOR 

DURA T ION 

2 SQUARE  96 

LONG 

097 

99  M 

HOUR  20.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

8/6 

CL/TR 

WEATHER  X9 

ORIG  E70  016 

1 SQUARE  57 

CASTNUM/TIME  CVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P09  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

20. B OBS  OOOOO  10.97 

20.0  OBS  00027  10.31 

20.0  OBS  00051  10.16 

20.0  OBS  00070  10.10 

20.0  OBS  00101  10.07 

20.0  OBS  00151  17.67 

20.0  OBS  T 00202  17.23 

20.0  OBS  00302  16.06 

20.0  OBS  00902  15.92 

20.0  OBS  00507  19.32 

20.0  OBS  00530  13.97 

20.0  OBS  T 000  09  00.61 

20.0  OBS  01015  05.70 

20.0  OBS  T01502  09.15 


578 


1 


TABLE  L.-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
DALLAS  at  Ocean  Station  ECHO,  20  April  1972  - 17  May  1972,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 83t7. 


REF  10  31  8317 

CONSEC  0001 
L AT  35  00  N 
LONG  048  03  W 


YEAR  1972 
MONTH  04 
OAY  23 
HOUR  00.0 


80T0P  04572 
SHIP  OG 
OATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEMP  16.2 
WET  BULB  12.2 
BAROMETR  1024.2 
CL  QUO  T / A 


OIR  HGT  PER 
34  3 2 

SEA 
CL/TR 


lvltyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH  SND  VEL 

DBS 

00000 

17.57 

36.39 

26.46 

1516.9 

OBS 

00010 

17.57 

36.39 

26.46 

1517.1 

08  S 

00020 

17.57 

36.39 

26.46 

1517.2 

OBS 

0030 

17.56 

36.39 

26.46 

1517.4 

OBS 

00050 

17.57 

36.39 

26.46 

1517.7 

OBS 

00075 

17.57 

36.39 

26.46 

1518.1 

OBS 

00100 

17.56 

36.39 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.36 

26.46 

1518.9 

OBS 

00150 

17.54 

36.38 

26.46 

1519.3 

OBS 

00175 

17.53 

36.38 

26.46 

1519.6 

OBS 

00190 

17.22 

36.37 

26.53 

1519.0 

OBS 

00200 

17.23 

36.37 

26.53 

1519.2 

OBS 

00215 

17.23 

36.38 

26.53 

1519.4 

OBS 

00250 

16.88 

36.32 

26.5  7 

1518.9 

OBS 

00300 

16.45 

36.24 

26.61 

1518.3 

OBS 

00400 

14.94 

35.97 

26.75 

1515.0 

OBS 

00500 

13.05 

35.64 

26.90 

1510.0 

OBS 

00600 

11.10 

35.42 

27.10 

1504.  T 

OBS 

00700 

08.94 

35.17 

27.28 

1498.2 

OBS 

00745 

08.43 

35.13 

27.33 

1497.0 

OBS 

00755 

08.06 

35.11 

27.37 

1495.7 

OBS 

00800 

07.22 

35.09 

27.48 

1493.2 

OBS 

00830 

06.83 

35.11 

27.55 

1492.2 

OBS 

00850 

06.94 

35.13 

27.55 

1493.0 

OBS 

00861 

06.  76 

35.11 

27.56 

1492.4 

OBS 

00900 

06.53 

35.11 

27.59 

1492.2 

OBS 

01000 

05.35 

35.02 

27.67 

1489.0 

OBS 

01030 

05.22 

34.99 

27.66 

1488.9 

OBS 

01050 

04.77 

34.96 

27.69 

1487.4 

OBS 

01100 

04.69 

34.98 

27.72 

1487.9 

OBS 

01120 

04.68 

34.98 

27.72 

1488.2 

OBS 

01130 

04.81 

35.01 

27.73 

1488.9 

OBS 

01140 

04.72 

35.00 

27.73 

1488.7 

OBS 

01150 

04.82 

35.04 

27.75 

1489.3 

OBS 

01165 

04.63 

35.01 

27.75 

1488.8 

OBS 

01200 

04.67 

35.02 

27.75 

1489.5 

OBS 

01300 

04.50 

35.00 

27.75 

1490.5 

OBS 

01325 

04.42 

35.00 

27.76 

1490.6 

OBS 

01365 

04.41 

35.00 

27.76 

1491.2 

OBS 

01-400 

04.30 

34.99 

27.77 

1491.3 

OBS 

01442 

04.20 

34.98 

27.77 

1491.6 

OBS 

01500 

04.16 

34.99 

27.78 

1492.4 

WINO-OIR  34 
WIND-SPD  12 
A I NO- FOR 
WEATHER  XI 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  0 

OUR A T I ON  00.3 

GRIG  E 71  001 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SOUARE  43 
1 SQUARE  5 H 


PD4  TOT  P 


TABLE  L. — Continued 


REFIO 

31 

831  7 

YEAR  1972 

80T0P  04663 

AIR  TEMP 

lb. 8 

01 R HGT  PER 

W1ND-DIR 

29 

INST  STD  RECORDER 

CONSEC 

0002 

MONT  H 04 

SHIP  OG 

WET  BULB 

11.0 

23  3 4 

KlND-SPO 

08 

TRACE  DIR  1 

IAT 

35 

00 

N 

OAY  23 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1027.3 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION  00.! 

LONG 

047 

54 

W 

HOUR  12.3 

AREA  05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

MFATHER 

XI 

OR  IG  E 71  002 

CASTNUM/TIME 

12.3 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

G8S 

00000 

17.83 

36.40 

26.40 

1517.7 

OBS 

00010 

17.82 

36.40 

26.41 

1517.8 

OBS 

00020 

17.83 

36.40 

26.40 

1518.0 

OBS 

00030 

17.83 

36.41 

26.41 

1518.2 

OBS 

00040 

17.79 

36.40 

26.41 

1518.2 

OBS 

00050 

17.62 

36.38 

26.44 

1517.9 

OBS 

00075 

17.57 

36.38 

26.45 

1518.1 

OBS 

00100 

17.57 

36.38 

26.45 

1518.5 

OBS 

00125 

17.57 

36.38 

26.45 

1518.9 

OBS 

00150 

17.37 

36.34 

26.4  7 

1518.7 

OBS 

00167 

17.47 

36.41 

26.50 

1519.4 

OBS 

00200 

17.33 

36.39 

26.52 

1519.5 

OBS 

002  50 

16.91 

36.31 

26.56 

1519.0 

OBS 

00266 

16.93 

36.34 

26.58 

1519.3 

CBS 

00300 

16.55 

36.23 

26.58 

1518.6 

OBS 

003  70 

15.50 

36.04 

26.68 

1516.3 

OBS 

00400 

14.73 

35.92 

26.76 

1514.2 

OBS 

00480 

13.60 

35.72 

26.84 

1511.6 

OBS 

005  00 

13.01 

35.64 

26.90 

1509.9 

OBS 

00511 

12.63 

35.60 

26.95 

1508.8 

OBS 

00540 

12.41 

35.58 

26.98 

1508.5 

OBS 

00600 

11.06 

35.39 

27.09 

1504.5 

OBS 

00700 

09.19 

35.20 

27.26 

1499  .2 

OBS 

008  00 

07.76 

35.  13 

27.43 

1495.3 

OBS 

00900 

06.66 

35.11 

27.57 

1492.7 

OBS 

00985 

05.34 

34.98 

27.64 

1488.6 

OBS 

01000 

05.26 

34.97 

27.64 

1488.6 

OBS 

01014 

05.15 

34.97 

27.66 

1488.3 

OBS 

01056 

05.10 

34.97 

27.66 

1488.8 

OBS 

01075 

04.93 

34.99 

27.70 

1488.5 

OBS 

01095 

05.03 

35.00 

27.69 

1489.2 

OBS 

01100 

05.00 

35.00 

27.70 

1489.2 

08S 

OHIO 

04.71 

34.  97 

27.71 

1488.1 

OBS 

01159 

04.70 

34.98 

27.72 

1488.9 

OBS 

01162 

04.78 

34.99 

27.71 

1489  .3 

OBS 

01200 

04.59 

34.97 

27.72 

1489.1 

OBS 

01300 

04.47 

34.98 

27.74 

1490.3 

OBS 

01341 

04.3  6 

34.98 

27.75 

1490.6 

OBS 

01400 

04.36 

35.00 

27.77 

1491 .6 

OBS 

01480 

04.24 

34.99 

27.77 

1492.4 

OBS 

01500 

04.25 

35.00 

27.78 

1492.8 

P34  TCT  P N 02  NO 3 SI33 


REFIO  31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTOP  04572 

AIR  TEMP  16.2 

01 R HGT  PER 

WIVD-DIR 

02 

INST  STO  RECORDER 

CONSEC 

0003 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

NET  BULB  11.6 

29  4 4 

MINO-SPD 

04 

TRACE  OIR 

1 

LAT  3< 

50  N 

OAY 

23 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1028.4 

SEA 

WIN0-F3R 

OURATION 

00.! 

LONG  048 

12  W 

HOUR 

23.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E71  003 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

CBS 

00000 

17.85 

36.36 

26.37 

1517.7 

OBS 

00010 

17.59 

36.37 

26.44 

1517.1 

OBS 

00020 

17.58 

36.37 

26.44 

1517.2 

OBS 

00030 

17.58 

36.37 

26.44 

1517.4 

OBS 

00050 

17.58 

36.37 

26.44 

1517.7 

OBS 

00075 

17.58 

36.37 

26.44 

1518.1 

OBS 

00100 

17.57 

36.37 

26.44 

1518.5 

OBS 

00125 

17.56 

36.37 

26.45 

1518.9 

OBS 

00150 

17.46 

36.35 

26.46 

1519.0 

OBS 

00174 

17.42 

36.38 

26.49 

1519.3 

OBS 

00195 

17.25 

36.37 

26.52 

1519.1 

OBS 

00200 

17.22 

36.35 

26.51 

1519.1 

oes 

00211 

17.03 

36.31 

26.53 

1518. 7 

08S 

00219 

16.90 

36.31 

26.56 

1518.4 

OBS 

00240 

16.87 

36.30 

26.56 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.76 

36.26 

26.56 

1518.5 

OBS 

00300 

16.30 

36.20 

26.62 

1517.8 

OBS 

00354 

15.65 

36.08 

26.68 

1516.6 

OBS 

00400 

14.63 

35.88 

26.75 

1513.9 

OBS 

00500 

13.38 

35.66 

26.84 

1511.2 

OBS 

00600 

11.13 

35.42 

27.10 

1504.8 

OBS 

00620 

1*0.43 

35.28 

27.11 

1502.5 

OBS 

00635 

10.22 

35.30 

27.17 

1502.0 

OBS 

00700 

09.11 

35.18 

27.26 

1498.8 

OBS 

00780 

07.63 

35.10 

27.43 

1494.5 

OBS 

00800 

07.58 

35.13 

27.46 

1494  .6 

OBS 

00834 

06.89 

35.09 

27.53 

1492.5 

OBS 

00845 

06.93 

35.12 

27.54 

1492.8 

OBS 

00900 

06.42 

35.10 

27.60 

1491.7 

OBS 

009  40 

05.87 

35.06 

27.64 

1490.1 

OBS 

00964 

05.83 

35.05 

27.63 

1490  .4 

OBS 

01000 

05.35 

35.01 

27.66 

1489.0 

OBS 

01010 

05.30 

35.00 

27.66 

1488.9 

OBS 

01030 

04.87 

34.95 

27.67 

1487.4 

OBS 

01089 

04.83 

34.98 

27.70 

1468.3 

OBS 

01100 

04.96 

35.01 

27.71 

1489.0 

OBS 

01115 

04.80 

34.99 

27.71 

1488.6 

OBS 

01140 

04.72 

34.98 

27.71 

1488.7 

OBS 

01200 

04.58 

34.98 

27.73 

1489.1 

OBS 

01300 

04.34 

34.97 

27.75 

1489.8 

OBS 

01400 

04.30 

34.98 

27.76 

1491.3 

OBS 

01440 

04.25 

34.99 

27.77 

1491.6 

OBS 

01480 

04.33 

35.01 

27.78 

1492.8 

OBS 

01500 

04.24 

34.99 

27.77 

1492.7 

N SO  1206 
SOU* PE  6 
SQUARE  46 
SQUARE  57 


PM 


N SQ  1206 
SQUARE  2 
SQUARE  48 
SQUARE  48 


PH 


580 
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REF  10  31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTOP  04663  AIR 

TEMP  18. 

CONS EC 

0004 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

MET 

6UL8  13. 

LAT  34 

53  N 

OAY 

24 

OATA  USE 

1 6 A RONE  TR  1027, 

LONG  048 

07  H 

HOUR 

11.5 

AREA 

05  CLOUD  T/A 

CASTNUM/TIME 

IVITVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

11.5 

06S 

00000 

17.98 

36.39 

26.36 

06S 

00010 

17.62 

36.39 

26.40 

08  S 

00020 

17.79 

36.39 

26.41 

08  S 

00030 

17.76 

36.39 

26.41 

08  S 

00050 

17.70 

36.39 

26.43 

06  S 

00075 

17.69 

36.39 

26.43 

oes 

00100 

17.67 

36.39 

26.44 

06S 

00125 

17.59 

36.37 

26.44 

OBS 

001  SO 

17.56 

36.40 

26.46 

06S 

00200 

17.06 

36.30 

26.51 

06  S 

00225 

17.06 

36.33 

26.54 

06S 

002  50 

16.66 

36.29 

26.55 

06S 

00300 

16.42 

36.21 

26.60 

06  S 

004  00 

14.65 

35.92 

26.73 

oes 

00500 

13.13 

35.67 

26.90 

OBS 

00600 

11.53 

35.45 

27.05 

OBS 

00660 

10.03 

35.26 

27.18 

OBS 

00700 

09.37 

35.19 

27.23 

OBS 

00800 

07.38 

35.13 

27.49 

OBS 

00900 

06.40 

35.06 

27.57 

OBS 

00970 

05.48 

34.97 

27.62 

OBS 

01000 

05.21 

34.97 

27.65 

pBS 

01040 

04.92 

34.97 

27.66 

OBS 

01075 

04.92 

34.98 

27.69 

OBS 

01100 

04.74 

34.96 

27.69 

OBS 

01140 

04.74 

34.96 

27.71 

OBS 

01170 

04.97 

35.03 

27.72 

OBS 

01190 

04.77 

35.00 

27.72 

OBS 

01200 

04.77 

35.00 

27.72 

OBS 

01240 

04.75 

35.00 

27.73 

OBS 

01265 

04.63 

34.99 

27.73 

OBS 

01300 

04.62 

34.99 

27.73 

OBS 

01350 

04.52 

34.99 

27.74 

OBS 

01400 

04.51 

35.00 

27.75 

OBS 

01500 

04.26 

34.96 

27.76 

OIR  HGT  PER  MIND-OIR  12  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

2«  2 3 MINO-SPO  04  TRACE  DIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  MINO-FOR  DURATION  00.9  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E71  004  1 SQUARE  46 


0YN0P7H  5 NO  VEL  OXYG  PD  4 TOT  P NO 2 N03  SI03  PH 

1516.1 

1517.6 

1517.9 

1516.0 

1516.1 

1516.5 

1516.6 

1519.0 

1519.4 

1518.6 

1519.0 

1516.8 

1516.2 

25 14.6 

1510.3 

1506.3 

1501.7 

1499.8 

1493.9 

1491.6 

1488.9 

1468.3 

1487.6 

1486 .4 

1486.1 

1488.8 

1490.3 

1469.6 

1469.9 

1490.5 

1490.4 
1491.0 

1491.4 
1492  .2 

1492.9 


REF  10 

31 

8317 

YEAP 

1972 

BOTOP  05  i02 

A I P TEMP 

Id. 2 

OIR  HGT  PER 

MINO-DIR  05 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CCNSEC 

0005 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

MET  BULB 

13.0 

49  X X 

WINO-SPO  06 

TRACE  OIR  0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

33 

57 

N 

'AY 

24 

OATA  Ur£  1 

8AP0NETR 

1026.3 

SEA 

HlND-FDR 

DURATION  00.2 

2 

SQUARE 

28 

LONG 

048 

03 

Y 

hC'iP 

23.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

HEATHER  X5 

ORIG  E 71  005 

1 

SQUARE 

38 

CASTNUM/TIMF 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL  OXYG  P34  TOT  P N02 

N03  S I 03 

23.5 

OBS 

00000 

18.48 

36.44 

26.27 

1519.6 

OBS 

00010 

18.29 

36.42 

26.31 

1519.2 

OBS 

00020 

18.23 

36.42 

26.32 

1519.2 

CBS 

000  30 

18.22 

36.43 

26.33 

1519.3 

OBS 

000  50 

18.17 

36.43 

26.34 

1519.5 

DBS 

00065 

18.17 

36.43 

26.34 

1519.8 

OBS 

00075 

18.06 

36.42 

26.36 

1519.6 

OBS 

001 00 

17.85 

36.39 

26.39 

1519.4 

oas 

00125 

17.70 

36.39 

26.43 

1519.3 

OBS 

00150 

17.53 

36.35 

26.44 

1519.2 

DBS 

002  00 

17.36 

36.35 

26.48 

1519.5 

OBS 

00250 

17.06 

36.31 

26.52 

1519.4 

OBS 

00300 

16.78 

36.29 

26.57 

1519.4 

OBS 

00365 

16.31 

36.18 

26.60 

1518.9 

OBS 

00400 

15.57 

36.06 

26.  ©8 

1517.0 

OBS 

00500 

14.02 

35.30 

26.82 

1513.4 

OBS 

00600 

11.99 

35.48 

26.58 

1507.9 

OBS 

00700 

09.76 

35.21 

27.18 

1501.3 

OBS 

00795 

07.93 

35.07 

27.36 

1495.5 

OBS 

00800 

07.87 

35.11 

27.40 

1495.7 

OBS 

00860 

06.91 

35.10 

27.53 

1493.0 

OBS 

00900 

06.66 

35.08 

27.55 

1492.6 

OBS 

01000 

06.05 

35.08 

27.63 

1491.9 

oes 

01060 

05.74 

35.08 

27.67 

1491  .6 

oes 

01065 

05.36 

35.03 

27.68 

1490.5 

CBS 

01100 

05.58 

35.10 

27.71 

1491.7 

OBS 

01115 

05.33 

35.05 

27.70 

1490.9 

OBS 

01125 

05.40 

35.08 

27.71 

1491 .4 

OBS 

01140 

05.30 

35.05 

27.70 

1491  .2 

OBS 

01150 

05.43 

35.10 

27.72 

1491.9 

OBS 

01190 

05.25 

35.08 

27.73 

1491.8 

oes 

01200 

04.97 

35.04 

27.73 

1490.8 

OBS 

01225 

05.06 

35.07 

27.74 

1491.7 

OBS 

01235 

05.01 

35.05 

27.73 

1491 .6 

OBS 

01250 

05.06 

35.07 

27.74 

1492.0 

GBS 

01300 

04.79 

35.04 

27.75 

1491 .7 

oes 

01310 

04.96 

35.07 

27.76 

1492.6 

oes 

01375 

04.93 

35.06 

27.77 

1493.6 

OBS 

01392 

04.64 

35.03 

27.76 

1492.6 

OBS 

01400 

04.76 

35.06 

27.77 

1493.3 

OBS 

01435 

04.45 

35.01 

27.77 

1492.6 

OBS 

01450 

04.51 

35.02 

27.77 

1493.1 

OBS 

01465 

04.26 

34.96 

27.76 

1492.3 

OBS 

01490 

04.46 

35.02 

27.77 

1493.5 

06  S 

01500 

04.41 

35.01 

27.77 

1493.5 

581 
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UFIO  31  8317  v£A*  1972  80TDP  04754  AIR  * E M P 18.6  DJR  HGT  PER  WINO-D1R  15  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONS Ff  0006  MONTH  04  SHIP  OG  WET  BUL 6 15.5  29  3 3 WIND-SPO  08  TRACE  DIR  D 5 SQUARE  2 

-AT  34  00  N DAY  25  DATA  USE  1 BARCMETR  1027. C SEA  WIND-FOR  DURATION  00.5  2 SQUARE  46 

LONG  040  12  k HOUR  23.6  AREA  05  CLOUJ  T/A  Cl/TR  WEATHER  XI  ORIG  671  006  l SQUARE  48 


CASTNUM/T I*E  IVLTYR  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-*  OYNQPTH  SNO  VuL  OXYG  P}4  TOT  P N02  N03  S103  PH 


OBS 

00000 

18.73 

36.51 

26.2  6 

1520.4 

nb  s 

00010 

18.50 

36.48 

26.  jO 

1519.9 

CBS 

00020 

16.45 

36.47 

26.  30 

1519.  ■* 

CBS 

00030 

18.35 

36.47 

28.33 

151°. 8 

L-bS 

00050 

18.17 

36.45 

26.36 

1519.5 

CPS 

00075 

18.02 

36.42 

26.37 

1519.5 

06' 

or  ioo 

17.91 

36.42 

?o.40 

1519.6 

GPS 

00125 

17.73 

36.39 

26.42 

1519.4 

CBS 

00150 

17.63 

36.38 

26.44 

15 1Q . 5 

"3$ 

001  70 

17.61 

36.38 

26.44 

1519. e 

op  s 

00160 

17.46 

36.32 

26.43 

1519.5 

C rS 

001 00 

1 7.36 

36.36 

20.49 

1519.4 

OPS 

00200 

17.36 

36.35 

26.4  8 

1519.5 

:es 

00215 

17.23 

36.33 

26.50 

1519.4 

OBS 

002  30 

17.21 

36.33 

26.50 

1519.5 

OPS 

00250 

17.  19 

36.37 

26.54 

1519.9 

OBS 

00300 

16.84 

36.31 

26.57 

1519.6 

OPS 

00  j20 

16.87 

36.33 

26. se 

1520.0 

JBS 

00400 

15.53 

36.07 

26.69 

1516.9 

DBS 

00500 

14.03 

35.  79 

26.6  1 

1513.5 

OBS 

00600 

12.  12 

35.52 

26.99 

1508.4 

OBS 

00700 

10.35 

35.31 

27.15 

1503.3 

OSS 

00800 

08.06 

35.  14 

27.39 

1496.5 

06' 

00900 

06.82 

35.12 

27.56 

1493.3 

"IBS 

00945 

06.38 

35.10 

27.60 

1492 .3 

OBS 

01000 

05.62 

35.01 

27.63 

1490.1 

CbS 

01015 

05.47 

35.01 

27.65 

1489. 7 

06' 

01030 

05.64 

35.07 

27.67 

1490.7 

OPS 

01050 

05.53 

35.05 

27.67 

1490.6 

-.as 

01070 

05.02 

34.97 

27.67 

146e.7 

•JPS 

01090 

04 . 94 

34.97 

27.68 

148e.7 

GBS 

01100 

05.28 

35.06 

27.71 

1490.4 

OBS 

01200 

04.86 

35.02 

27.73 

1490.3 

OBS 

01300 

04.68 

35.01 

27.74 

1491  .2 

nbS 

01400 

04.54 

35.01 

27.76 

1492.3 

jes 

01470 

04.27 

34.98 

27.  76 

1492.4 

OB' 

01490 

04.27 

3*» . 99 

27.77 

1492.7 

***»*«»**« 


3EF10 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTDP  04114 

AIR 

TEMP  19, 

.2 

DIR  HGT  PER 

WIYD-DIR 

15 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1204 

SONSEC 

0007 

MONTH 

04 

SHIP  OG 

WET 

BULB  16, 

.0 

49  1 

2 

WIYD-SPD 

10 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

.AT 

34 

57  N 

DAY 

26 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1028, 

, ? 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

11.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEA  THE* 

XI 

ORIG  E 71  007 

1 

SQUARE 

41 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

DVNDPfH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

11.6 

OBS 

00000 

17.94 

36.35 

26.34 

1517.9 

OBS 

00010 

17.52 

36.36 

26.45 

1516.9 

OBS 

00020 

17.51 

36.36 

26.45 

1517.0 

OBS 

00030 

17.50 

36.36 

26.45 

1517.2 

OBS 

00050 

17.50 

36.36 

26.45 

1517.5 

GBS 

00075 

17.49 

36.36 

26.46 

1517.9 

OBS 

00100 

17.47 

36.36 

26.46 

1518.2 

OBS 

00125 

17.46 

36.36 

26.46 

1518.6 

OBS 

00150 

17.47 

36.36 

26.46 

1519.0 

OBS 

00167 

17.46 

36.36 

26.46 

1519.3 

OBS 

00200 

17.17 

36.30 

26.49 

1518.9 

OBS 

002  50 

16.89 

36.27 

26.53 

1518.9 

DBS 

00300 

16.47 

36.22 

26.59 

1518.4 

OBS 

00320 

16.28 

36.20 

26.62 

1518.1 

OBS 

003  80 

16.16 

36.21 

26.66 

1518.7 

OBS 

00400 

15. 9B 

36.17 

26.67 

1518.4 

OBS 

00500 

14.84 

35.97 

26.77 

1516.3 

oes 

00545 

13.93 

35.78 

26.82 

1513.9 

CBS 

00560 

13.60 

35.81 

26.8  7 

1513.7 

OBS 

00600 

13.35 

35.  74 

26.91 

1512.8 

OBS 

00700 

10.34 

35.31 

27.15 

1503.5 

OBS 

00760 

00.99 

35.17 

27.27 

1499.4 

OBS 

00770 

08.79 

35.15 

27.25 

1498.8 

OBS 

00775 

08.72 

35.19 

27.33 

1498.6 

OBS 

00800 

08.49 

35.19 

27.37 

1498.2 

OBS 

00631 

07.55 

35.12 

27.45 

1495.0 

OBS 

00850 

07.48 

35.10 

27.45 

1495 .0 

OBS 

00858 

06.91 

35.04 

27.48 

1492.9 

08$ 

008B2 

06.86 

35.  10 

27.54 

1493.2 

OBS 

00890 

06.73 

35.08 

27.54 

1492  .8 

OBS 

00900 

06.77 

35.12 

27.57 

1493.1 

OBS 

01000 

06.07 

35.08 

27.63 

1492.0 

OBS 

01012 

06.  15 

35.13 

27.66 

1492.6 

OBS 

01100 

05.25 

35.00 

27.67 

1490.2 

OBS 

01150 

04.94 

34.99 

27.70 

1489.8 

OBS 

01200 

04.74 

34.99 

27.72 

1489.8 

OBS 

01300 

04.54 

34.98 

27.73 

1490.6 

OBS 

01400 

04.41 

34.98 

27.75 

1491.8 

GBS 

01500 

04.24 

34.97 

27.76 

1492.7 

582 
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<EF  ID 

31 

8317 

YEAR 

1972 

80TDP 

04205 

AIR  TEMP 

18.0 

01 P HGT  PER 

W1NO-OI  P 

19 

:onsec 

0008 

nonth 

04 

SHIP 

OG 

NET  BULB 

16.0 

49  X X 

N1ND-SPD 

05 

.AT 

35 

07  N 

OAY 

27 

OATA 

USE  1 

BAUOHETP 

1030.6 

SEA 

H1ND-FPR 

.CNG 

047 

57  U 

HOUP 

00.0 

AREA 

05 

CL  000  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XD 

castnuh/time 

IVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth  snd  vel  oxyg 

P34 

00.0 

OBS 

00000 

18.24 

36.38 

26.29 

1518.8 

OBS 

00010 

17.73 

36.37 

26.40 

1517.5 

OBS 

00020 

17.62 

36.37 

26.43 

1517.4 

OBS 

00030 

17.56 

36.36 

26.44 

1517.3 

OBS 

00050 

17.54 

36.37 

26.45 

1517.6 

OBS 

000  75 

17.54 

36.37 

26.45 

1518.0 

08  S 

00100 

17.49 

36.36 

26.46 

1518.3 

OBS 

00125 

17.49 

36.36 

26.46 

1518.7 

OBS 

00150 

17.49 

36.36 

26.46 

1519.1 

OBS 

00180 

1 7.49 

36.36 

24.46 

1519.6 

OBS 

00200 

17.31 

36.34 

26.48 

1519.4 

OBS 

00210 

17.29 

36.38 

26.52 

1519.5 

OBS 

00250 

17.21 

36.36 

26.52 

1519.9 

OBS 

00300 

16.97 

36.33 

26.56 

1520.0 

OBS 

003  30 

16.34 

36.18 

26.59 

1516.4 

OBS 

00340 

16.  36 

36.21 

26.61 

1518.7 

OBS 

00400 

15.63 

36.08 

26.66 

1517.3 

OBS 

004  6 0 

14.76 

35.95 

26.77 

1515.3 

OBS 

004  70 

14.76 

35.96 

26.78 

1515.5 

OBS 

004  75 

14. 85 

36.00 

26.7R 

1515.9 

OBS 

004  90 

14.84 

36.00 

26.80 

1516.2 

OBS 

00500 

14.71 

35.97 

26.80 

1515.9 

OBS 

00600 

12.57 

35.60 

26.96 

1510.0 

OBS 

00615 

12.15 

35.54 

27.00 

1508.8 

OBS 

00635 

12.03 

35.55 

27.03 

1508.7 

OBS 

006  50 

11.53 

35.47 

27.06 

1507.1 

OBS 

00700 

10.65 

35.36 

27.  !4 

1504.7 

OBS 

00725 

10.15 

35.29 

27.17 

1503.2 

OBS 

00750 

09.48 

35.24 

27.25 

1501.1 

OBS 

00790 

08.50 

35.16 

27.34 

1498.0 

OBS 

00800 

08.34 

35.18 

27.38 

1497.6 

OBS 

008  30 

08.14 

35.22 

27.45 

1497.4 

Ot  S 

00900 

07.10 

35.14 

27.54 

1494.5 

Ot 

00955 

06.27 

35.06 

27.59 

1492.0 

OBS 

00975 

06.45 

35.15 

27.63 

1493.2 

n»9 

01000 

06.19 

15.13 

27.65 

1492.5 

INST  STD  FfcCPPPER 
TP  AC  E DIP  D 

DURATION  00.3 

OPIG  E 71  008 


TQT  P N02  N03 


»EF10 

31 

8317  VFAA 

1972 

80 TOP  04115 

AIR  Tt> 

P 18.5 

DIR  HGT  PEP 

«iNn-ojp 

13 

INST  STO  RECOPOER 

.ONSEC 

3009  HONTH 

04 

SHIP  OG 

NET  bUL 8 16. C 

27  2 3 

NIND-Tpn 

07 

TRACE  DIR 

AT 

35 

07  N OAY 

27 

DATA  USE  1 

bAPGHETR  1029.6 

SEA 

WIND-F  Jp 

DURATION  00.' 

0N& 

047 

54  N HOUR 

11.7 

AREA  05 

CLCUJ  i 

r/A 

Ct  / t p 

kEATMEJ 

XI 

CRIG  E 71  009 

CASTNUH/T INE  LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

FIGMA-T 

DVNDPTH  sno  vel 

OXYG 

P34 

TQT  P N02  N03 

UBS 

00000 

18.21 

36.36 

2o.28 

15ie.7 

JBS 

000 10 

17.56 

36.  38 

26.4  5 

1517.0 

OBS 

00020 

17.55 

36.  38 

26.44 

1517.2 

GBS 

00030 

17.55 

36.38 

2o.4t 

1517.3 

OBS 

00050 

17.55 

36.39 

26.46 

1517.7 

OBS 

000  75 

17.55 

36.39 

26.46 

1518.1 

JBS 

00 100 

17.55 

36.39 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.39 

26.46 

1518.9 

OBS 

001  50 

17.53 

36.39 

26.4  7 

1519.3 

OBS 

00200 

17.32 

36.37 

■>6.51 

1519.4 

TBS 

C0215 

17.17 

36.34 

26.52 

1519.2 

JBS 

002  50 

17.15 

36.39 

26.56 

1519.8 

OBS 

00300 

16.71 

36.28 

26.58 

1519.1 

OBS 

00340 

16.41 

36.21 

26.60 

1513.8 

nes 

00400 

15.53 

36.07 

26.69 

1516.9 

OBS 

005C0 

14.69 

35.97 

26.81 

1515.8 

OBS 

00565 

13.40 

35.70 

26.87 

1512.3 

DBS 

00575 

13.34 

35.74 

26.91 

1512.4 

OBS 

006  00 

12.84 

35.64 

26. °4 

1511  .0 

OBS 

00700 

09.78 

35.25 

27. 2C 

1501 .4 

CBS 

00750 

08.78 

35.17 

27.31 

1498.4 

OBS 

00760 

08.73 

35.20 

27.34 

l49d .4 

DBS 

00800 

08.31 

35.17 

27.38 

1497.5 

OBS 

00865 

06.74 

35.05 

27.51 

1492.3 

OBS 

00875 

06.79 

35.10 

27.55 

1492.3 

DBS 

OO0BO 

06.64 

35.10 

27.57 

1492.3 

OBS 

00900 

06.66 

35.11 

27.57 

1492.7 

OBS 

00935 

06.55 

35.12 

27.60 

1492.3 

LBS 

00945 

06.33 

35.07 

27.59 

1492.1 

OBS 

01000 

06.  14 

35.  1 1 

27.64 

1*92.3 

OBS 

Oi  060 

05.68 

35.07 

27.67 

1491 .4 

OBS 

01075 

05.38 

j5. 02 

*7.67 

1490  .4 

JBS 

01100 

05.20 

35.01 

27.68 

1490.0 

OBS 

01200 

04.76 

34.99 

27. 7? 

1489.9 

JBS 

01290 

04.56 

34.99 

27.74 

1490.5 

DBS 

01300 

04.61 

35.00 

27.74 

1 490 . 9 

OBS 

01330 

04.46 

34.99 

27.75 

1490.8 

OBS 

01400 

04.  36 

34.97 

27.75 

1491 .5 

OBS 

01490 

04.25 

34.97 

27.76 

1492.6 

TEN  SO  1206 
5 SO JAPE  A 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  ST 


sm  PH 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUABS  «,6 
V SQUARE  ST 


5103  pH 
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fcFli)  31  6317 

ONSFC  001C 

AT  35  03  N 
CiNG  04o  10  to 


CASTNUM/TfM£ 


23.5 


TEAR 

1972 

8CT0P  03362 

Ale  TPkP  16. 4 

Olf  K 

*7  PE  P 

MONTH 

Cm 

SHIP  DG 

to£T  eUlr  16.0 

06  J 

L 2 

DAY 

27 

DATA  USE  l 

BAKNFT<  10  30.2 

Sc  A 

HOUR 

23.5 

AREA  05 

CLf.U)  T/A 

Cl/TF 

LVLTYP 

0EP7H 

TEMP 

SAL 

31 7PA-T 

OVNOOTH  S*L  VEL 

PBS 

00000 

18.66 

36.40 

26.14 

1520.O 

CBS 

00010 

18.27 

36.41 

4.6 .30 

1519. 1 

OBS 

00020 

18.  19 

36.42 

26.33 

1519.1 

PBS 

00030 

18.16 

36.44 

2o.35 

1519.2 

OBS 

00050 

18.05 

36.44 

26.38 

1519.2 

CBS 

00075 

17.60 

36.40 

26. ?9 

1519.1 

09  S 

00100 

17.68 

.>6.38 

26.42 

1510.9 

OPS 

00125 

17.51 

36.37 

?6.46 

1518.8 

CBS 

00150 

17.48 

36.30 

26. 4e 

1519.1 

oes 

00155 

17.54 

36.42 

26.49 

1519.4 

OSS 

00190 

17.29 

36.37 

26.51 

1519.2 

CBS 

00200 

17.35 

36.40 

26.52 

2519.6 

OBS 

002  50 

17.12 

36.37 

26.55 

1519.7 

OBS 

00300 

16.62 

36.31 

2o.5P 

1519.5 

OBS 

00400 

15.56 

36.04 

26.67 

1517.0 

OBS 

30500 

14.15 

35.84 

26.82 

1513.9 

PBS 

00600 

12.58 

35.61 

26.97 

1510.1 

OBS 

007  03 

10.51 

35.33 

27.14 

1504.1 

OBS 

00800 

08.44 

35.16 

27.35 

1498.0 

OBS 

00900 

06.93 

35.10 

27.53 

1493.7 

OBS 

01000 

05.79 

35.02 

27.6  2 

1490.B 

OBS 

01045 

05.23 

34.98 

27.65 

1489.4 

r ps 

01100 

05.04 

34.97 

27.67 

1489.  * 

PBS 

01125 

04.70 

34.95 

27.69 

1488.3 

OBS 

01200 

04.57 

34.96 

27.71 

1489.0 

CBS 

01*85 

04.47 

34.97 

27.73 

1490.1 

PBS 

01300 

04.59 

*4,99 

27.74 

1490. e 

PBS 

01310 

04.44 

34.97 

27.74 

1490.4 

C3S 

01400 

04.3*» 

34.97 

27.74 

1491.7 

PBS 

01455 

04.35 

34.99 

27.76 

1492.4 

oes 

01470 

04.39 

35.00 

27.77 

1492.9 

ras 

01500 

04.28 

34.99 

27.77 

1492  .9 

tolVD-Ol*  05 
»|M0-S7  0 05 
•IND-F jk 
toEATME*  XO 


INST  sro  FECf 
TRACE  DIR  0 

DURATION  00.2 

C*IG  £71  CIO 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  58 


DXYG  Pj4  TOT  P NG7 


S 10 J Ph 


EF 10  31 

8317 

YEAR  1972 

80TDP  04572 

AIR  TEMP  10.8 

OIR  HGT  PER 

tolNO-OlR 

13 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

0NS6C 

oou 

MONTH  04 

SHIP  OG 

WET  BULP  16.0 

13  1 2 

tolNO-SPO 

15 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

AT  35 

06  N 

OAY  20 

DATA  USE  1 

8AR0METR  102T.7 

SEA 

tolNO-FDR 

OUR  A T I ON 

00.3  2 

SOUARE 

46 

CNC*  047 

57  to 

HOUR  11.6 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

cl/tr 

WEATHER 

XI 

URIC  E 71  011 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUH/TINE 

LVLTYP  DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SND  VEl 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03  S 133 

»H 

11.6  OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 

rss 

OBS 

OBS 

CBS 

PBS 

OBS 

i’9S 

•IBS 

'•feS 

'■faS 

IBS 

TBS 

OBS 

CbS 


00G00  18.52 
00010  18.17 
00020  17.90 
00030  17.83 
00050  17.66 
00075  17.62 
00100  17.65 
00125  17.66 
00150  17.37 
002  00  17.32 
00250  17.30 
00300  16.79 
00400  15.64 
00500  14.09 
00600  11.92 
00700  09.91 
00000  C8.05 
00825  07.75 
00900  06.89 
00980  05.45 
01000  05.10 
01010  05.00 
01100  04. 78 
01112  04. 7o 
01125  04.0* 
01145  04.  (f  7 
01160  L4. 85 
01180  04.69 
01200  C4.75 
01300  04.53 
01400  04.39 
01500  04.10 


36. 

.40 

26. 

,23 

36. 

.37 

26. 

,30 

36. 

,37 

76. 

.36 

36. 

.38 

26, 

.39 

36. 

.37 

26. 

.42 

36. 

,41 

26. 

,46 

36. 

.42 

26. 

.46 

36. 

,42 

26. 

,46 

36. 

.34 

26. 

.47 

36. 

.37 

26. 

,51 

36. 

.39 

26. 

.53 

36. 

.29 

20, 

.57 

36. 

,08 

26. 

,68 

35. 

.82 

26, 

,82 

35. 

.51 

27, 

,02 

35. 

.27 

27, 

.20 

35. 

.13 

27, 

.39 

35. 

.08 

27, 

,39 

35. 

.12 

27, 

.95 

34. 

.94 

27, 

,60 

34. 

,96 

27, 

.65 

34, 

.98 

77, 

,6  8 

34. 

,97 

*7, 

.70 

34. 

.«  o 

27, 

,71 

i3, 

.02 

77, 

.72 

35. 

.01 

27, 

, 72 

35. 

.01 

27, 

,72 

34. 

.99 

27, 

,72 

35. 

.01 

27, 

.73 

34. 

.99 

27. 

.74 

35. 

.CO 

27. 

.77 

34, 

.98 

77. 

.77 

1519.7 

1518.8 

1518.2 

1518.1 
1516.0 

1518.3 

1516.0 
151R.3 

1518.7 

1519.4 

1520.2 
1519.4 

1517.3 

1513.7 

1507.7 

1501.9 

1496.4 
1495  .6 

1493.6 

1489.0 

1487.9 

1487.7 
14BE.3 
146k. 4 

1489.3 

1489.4 

1489.6 

1489.2 

1489.9 

1490.6 

1491 .7 

1492.3 


584 


— 


TABLE  L. — Continued 


EF  ID  31  8317 

ONSEC  0012 

AT  35  2 7 N 
ONG  048  24  M 


CASTNUH/T !ME 
23.6 


YEAR 

1972 

BOTOP  04572 

A|R  TEMP 

17.9 

01 R HGT 

PER 

MONTH 

i 04 

SHIP  OG 

MET  BULB 

14.1 

13  1 

2 

OAY 

28 

OATA  USE  1 

6AR0METR 

1027.8 

SEA 

HOUR 

23.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH  sno  vel 

OBS 

00000 

18.63 

36.39 

26.20 

1520.0 

08  S 

00010 

18.08 

36.40 

26.34 

1518.6 

OBS 

00020 

17.94 

36.40 

26.38 

1518. 3 

OBS 

00030 

17.84 

36.40 

26.40 

1518.2 

OBS 

00050 

17.77 

36.  38 

26.40 

1518.3 

OBS 

000  75 

17.65 

36.37 

26.42 

1518.3 

OBS 

00100 

17.64 

36.37 

26.43 

1518.7 

OBS 

00125 

17.58 

36.36 

26.43 

1519.0 

OBS 

00150 

17.56 

36.36 

26.44 

1519.3 

OBS 

00175 

17.28 

36.31 

26.47 

1518.8 

OBS 

00200 

17.45 

36.39 

26.49 

1519.8 

OBS 

002  50 

17.06 

36.33 

26.54 

1519.4 

OBS 

00300 

16.69 

36.25 

26.56 

1519.1 

OBS 

00400 

15.42 

36.04 

26.70 

1516.5 

OBS 

00500 

14.27 

35.85 

26.80 

1514.3 

OBS 

00600 

12.73 

35.61 

26.94 

1510.6 

OBS 

00700 

10.38 

35.29 

27.13 

1503.6 

OBS 

00800 

08.22 

35.13 

27.36 

1497.1 

OBS 

00900 

06.83 

35.08 

27.53 

1493.3 

OBS 

01000 

05.62 

34.96 

27.55 

1490.0 

OBS 

01040 

05.35 

34.99 

27.64 

1489.7 

OBS 

01100 

05.13 

34.99 

27.67 

1489.7 

OBS 

01200 

04.61 

34.96 

27.71 

1489.2 

OBS 

01215 

04.53 

34.95 

27.71 

1489.1 

OBS 

01250 

04.53 

34.96 

27.72 

1489.7 

OBS 

01300 

04.46 

34.96 

27.73 

1490.3 

OBS 

01400 

04.37 

34.96 

27.74 

1491.6 

OBS 

01430 

04.29 

34.95 

27.74 

1491.7 

OBS 

01470 

94.28 

34.95 

27.74 

1492.4 

OBS 

01490 

04.31 

34.96 

27.74 

1492.8 

OBS 

01500 

04.26 

34.96 

27.75 

1492.8 

AINO-DIR  13 
MhO-^0  13 
MIND-FJP 
WEATHEB  XI 


I NST  STD  RECORDER 
TRAC  F 0|R  0 

DURA T ION  00.5 

C»IG  E 71  012 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
l SQUARE  58 


OXYG 


PQ4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


EF  1 0 31  8317 

3NSEC  0013 

AT  35  02  N 
jNG  047  56.5* 


CASTNUM/T I HE 
11.5 


YEAR 

1572 

60T0P  03986 

AIR  TE"P  18.4 

DIR  HGT 

PE  R 

month 

04 

SHIP  DG 

net  bulk  14.6 

13  1 

2 

OAY 

29 

DATA  USE  1 

RACGMETR  1027.9 

SEA 

HOUR 

11.5 

AREA  05 

CLCUU  T/A 

CL/TP 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNQRTn  sno  vei 

OBS 

OCOOO 

18.40 

36.42 

26.28 

1519.3 

OBS 

00010 

18.29 

3b.  38 

26.27 

1519.1 

CBS 

00020 

17.89 

30.3  3 

20.33 

1518.1 

OBS 

00030 

1 7.60 

36.37 

26.44 

1517.5 

OBS 

00050 

17.56 

36.  38 

26.4  5 

1517.7 

OBS 

OOC  75 

17.55 

36.38 

2o.4fc 

1518.1 

OBS 

00100 

17.55 

36.  38 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.38 

26.46 

1516.9 

OBS 

00150 

17.54 

36.38 

26.46 

1519.3 

OBS 

00200 

17.37 

36.37 

26.49 

1519.6 

CBS 

00250 

17.15 

36.  36 

26.54 

1519.7 

OBS 

00300 

16.66 

36.31 

26.57 

1519.6 

OBS 

00400 

15.54 

36. C7 

2o.69 

1517.0 

OBS 

004  50 

14.83 

35.97 

26.77 

1515.4 

OBS 

00500 

14.56 

35.94 

26.81 

1515.4 

OBS 

00510 

14.21 

35.86 

26. B2 

1514.3 

OBS 

00525 

14.20 

35.88 

26.84 

1514.5 

OBS 

00560 

13.37 

35.66 

26.85 

1512.1 

ObS 

00600 

12.75 

35.66 

*6.«7 

1510.7 

OBS 

0C7  00 

10.33 

35.33 

27.17 

1503.5 

OBS 

00b  00 

08.53 

35.16 

27.34 

1498.3 

OBS 

00860 

07.99 

35.21 

27.46 

1497.3 

OBS 

00900 

07.38 

35.18 

* 7.53 

1455.6 

OBS 

00545 

06.56 

35.09 

27.67 

1493. P 

OBS 

01000 

06.28 

35.14 

27.65 

1492.5 

OBS 

01050 

06.11 

35.15 

27. &e 

1493.1 

OBS 

01100 

05.62 

35.09 

27.69 

1491 .3 

OBS 

01170 

05.41 

35.06 

27.69 

1492.1 

oes 

01200 

05.09 

35.04 

27.72 

1491 .3 

OBS 

01220 

04.81 

35.00 

27.72 

1490. 4 

OBS 

01  300 

04.58 

35.00 

27.74 

1490.8 

IBS 

01340 

04.49 

34.99 

27.75 

1491 .1 

OBS 

01350 

04.40 

34.98 

27.75 

1490.9 

OBS 

01400 

04.34 

34.99 

27.76 

1491.5 

OBS 

01500 

04.17 

34.98 

27.77 

1492.4 

-IM0-01R  12 
WINO-SPP  03 
WINO-PCR 
M fcA  THE  3 XI 


1 AST  STD  R I CP*"ER 
T 3 AC  F 0 1 R » 

DURATION  03.5 

L*!G  =71  Cl  3 


TE*  SQ  12^6 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
l SQUARE  37 


iJXVG  P?4  TCT  P N02 


S I 3 3 PH 


TABLE  L. — Continued 


rFIO 

31 

8317  VcAP 

1972 

bOTDP  03932 

AIR 

TEMP  17.8 

01 R HOT  PER 

HlND-OIF 

11 

INST  ST3  RE'C 

OcR  TEN  SO  1206 

3NSEC 

0014  NuNT 

H 04 

SHIP  OG 

WET 

■*UlS  15.2 

49  X X 

WIYO-SPO 

13 

TRACF  31  R 

0 5 SQUARE 

4 

\T 

35 

00  N DAY 

29 

OATA  USE  1 

8 APi-MET  R 1C  28.6 

SEA 

WIND- FOR 

D*JR  ATJ 3N 

09.5  2 SOUARF 

48 

3NG 

048 

04  M HOUR 

23.5 

AREA  05 

CL  LU 3 T/A 

Cl/TR 

WEATHE9 

XI 

UPIG  E 71  014 

1 SOUARF 

5 6 

CASTNUM/TIME  LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYKDPTH  sno  vel 

3XYG 

P?4 

TCT  o N02 

NU3  SP3  «*H 

08S 

00000 

18.32 

36.4^ 

26.28 

1519.1 

OBS 

00010 

17.78 

36.31 

26.35 

1517.6 

CBS 

00020 

1 7.66 

36 . 36 

26.41 

1517.5 

OBS 

000  30 

17.58 

36.  36 

2o. 43 

1517.4 

CBS 

00C50 

17.55 

36.37 

26.45 

1517.6 

CBS 

CC075 

17.54 

36.37 

26.45 

1518.0 

08  S 

00100 

17.53 

3a.i7 

26.45 

1518.4 

°6S 

COl  2 5 

17.53 

36.37 

26 .4  5 

1516.8 

OBS 

00150 

17.52 

36.  37 

2o  .46 

1519.2 

OBS 

COl  30 

17.52 

36.37 

26.46 

I5l*>.7 

CBS 

002  00 

17.46 

36.37 

26.47 

1519.8 

OBS 

002  50 

17.17 

36.  35 

26.53 

1519.8 

CBS 

00’ 00 

16.65 

3o.23 

26.56 

1518.9 

OBS 

00350 

15.41 

36.12 

2b. 76 

1515.8 

UBS 

00400 

15.17 

36.04 

26. ’5 

1515.8 

OBS 

00500 

14.19 

jS  • 66 

*6.83 

1514.1 

OBS 

00525 

13.58 

35.71 

2 8.R4 

1512.3 

OBS 

00540 

13.24 

35.70 

26.90 

1511  .4 

OBS 

00550 

13.20 

35.  72 

26.93 

1511 .5 

OBS 

00560 

13.17 

35.73 

26.94 

1511.3 

OBS 

00600 

12.54 

35.60 

26.97 

1509.9 

OBS 

00700 

10.23 

35.32 

27.18 

1503.1 

OBS 

00800 

08.67 

35.18 

27.33 

14Q8.9 

OBS 

00820 

08.43 

35.21 

27.35 

1498.3 

CBS 

00860 

07.53 

35.10 

27.44 

1495.4 

CBS 

00900 

06.96 

35.13 

27.55 

1493.9 

OBS 

00920 

06.53 

35.06 

27.55 

1492.4 

OBS 

01000 

06.36 

35.16 

27.65 

1493.2 

OBS 

01100 

05.  76 

35.06 

27.67 

1492  .4 

OSS 

011  30 

05.43 

35.10 

27.72 

1491 . R 

CBS 

01150 

04.98 

35.01 

*7.71 

1490.0 

OBS 

01200 

04.68 

35.00 

27.73 

1489.6 

LBS 

01900 

04.46 

34.99 

27.75 

1490.3 

OBS 

01400 

04.35 

35.00 

27.77 

1491 .5 

OBS 

G1500 

04.19 

34.49 

27.78 

1492.5 

i** 


:FID  31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTOP  04755 

AIR  TEMP  17.5 

DIR  HGT  PER 

WINO-DIR 

13 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

)NSEC 

0015 

MONTH 

04 

SHIP  DG 

WET  BULB  14.3 

08  1 3 

W1N0-SP0 

OS 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

IT  34 

58  N 

DAY 

30 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.1 

SEA 

W1N0-F0R 

OUR A T I ON 

00.5  2 

SQUARE 

48 

)NG  048 

05  W 

HOUR 

23.5 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E71  015 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DYNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03  S 10  3 

PH 

OBS 

00000 

19.23 

36.46 

26.09 

1521.7 

OBS 

00010 

18.49 

36.40 

26.24 

1519.7 

OBS 

00020 

18.19 

36.38 

26.30 

1519.0 

OBS 

00030 

17.88 

36.39 

26.38 

1518.3 

OBS 

00050 

17.82 

36.42 

26.42 

1518.5 

OBS 

000  75 

17.59 

36.36 

26.43 

1518.2 

OBS 

00100 

17.50 

36.36 

26.45 

1518.3 

OBS 

00125 

17.50 

36.36 

26.45 

1518.7 

OBS 

00150 

17.50 

36.36 

26.45 

1519.1 

OBS 

00170 

17.50 

36.36 

26.45 

1519.5 

OBS 

00200 

17.03 

36.30 

26.52 

1510.5 

OBS 

002  50 

16.69 

36.26 

26.57 

1518.2 

OBS 

00300 

16.19 

36.  16 

26.61 

1517.4 

OBS 

00400 

14.95 

35.98 

26.76 

1515.0 

OBS 

00420 

14.74 

35.96 

26.79 

1514.6 

OBS 

00430 

14.  83 

36.01 

26.8  1 

1515.1 

OBS 

00500 

13.91 

35.80 

26.84 

1513.1 

OBS 

00600 

12.33 

35.56 

26.98 

1509.2 

OBS 

00700 

10.42 

35.32 

27.15 

1503  .8 

CBS 

00800 

08.57 

35.18 

27.35 

1498.5 

OBS 

00830 

08.04 

35.07 

27.34 

1496.8 

OBS 

C0855 

07.61 

35.15 

27.47 

1495.7 

OBS 

00880 

07.08 

35.07 

27.48 

1494.0 

OBS 

00900 

06.94 

35.  1 1 

27.53 

1493 .8 

OBS 

00910 

06.93 

35.11 

27.54 

1493.9 

OBS 

00950 

06.45 

35.06 

27.56 

1492.6 

OBS 

00975 

06.  19 

35.09 

27.62 

1492.0 

OBS 

009  85 

06.33 

35.14 

27.64 

1492.8 

CBS 

01000 

06.23 

35.12 

27.64 

1492.7 

OBS 

Cl  100 

05.49 

35.06 

27.65 

1491.3 

OBS 

011  20 

04.99 

34.99 

27.69 

1429 .5 

OBS 

01200 

04.73 

34.98 

27.71 

1489.7 

OBS 

01300 

04.50 

34.98 

27.74 

1490.5 

OBS 

01400 

04.34 

34.97 

27.75 

1491  .5 

OBS 

01500 

04.  15 

34.96 

27.  76 

1492.3 

586 


TABLE  L. — Continued 


f 10 

31 

8317 

VEAR  1972 

BCTDP 

04119 

AIR  TEMP 

17.5 

OIR  HGT 

PER 

MIND-OIR  01 

INST  STO  RECOROER 

INSEC 

0016 

NONTH  05 

SHIP 

OG 

WET  3Ulb 

15.0 

01  2 

2 

WINO-SPO  14 

TRACE  OIR  ( 

*T 

34 

47  N 

OAV  02 

OATA 

USE  1 

8ARCMETR 

1026.2 

SEA 

WINO-FOR 

duration  oo.: 

ING 

048 

03  W 

HOUR  00.0 

AREA 

C5 

CLOUJ  T/A 

CL/TR 

WEATHER  XI 

CRfG  E71  016 

CASTNUH/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

oyndpth  sno  vel  oxvg 

P34  TOT  P N02 

N03 

00.0 

CBS 

00000 

18.92 

36.44 

26.16 

1520.8 

OBS 

000 10 

18.85 

36.43 

26.1  7 

1520.8 

OBS 

00020 

10.36 

36.40 

26.27 

1519.5 

OBS 

00030 

10.31 

36.42 

26.30 

1519.6 

OBS 

00050 

18.  13 

36.34 

26.29 

1519.2 

OBS 

00075 

17.74 

36.35 

26.39 

1518.6 

OBS 

00100 

17.61 

36.35 

26.42 

1518.6 

OBS 

00125 

17.50 

36.35 

26.45 

1518.7 

OBS 

00150 

17.46 

36.34 

26.45 

1519.0 

OBS 

00160 

17.42 

36.38 

26.49 

\5\9.\ 

OBS 

00200 

17.31 

36.  36 

26.50 

1519.4 

OBS 

002  30 

17.32 

36.39 

26.52 

1519.9 

OBS 

00250 

17.23 

36.37 

26.53 

1520.0 

UBS 

002  70 

16.95 

36.32 

26.56 

1519.4 

OBS 

002  80 

16.98 

36.32 

26.55 

1519.7 

OBS 

00300 

16.75 

36.26 

26.56 

1519.2 

OBS 

00400 

15.66 

36.08 

26.67 

1517.3 

OBS 

00500 

14.26 

35.85 

26.81 

1514.3 

OBS 

006  00 

12.59 

35.58 

26.94 

1510.1 

OBS 

00700 

10.29 

35.29 

27.15 

1503.3 

OBS 

00800 

08.01 

35.09 

27.36 

1496.2 

OBS 

00900 

06.27 

35.00 

27.54 

1491 .0 

OBS 

01000 

05.17 

34.95 

27.64 

1488  .2 

OBS 

01100 

04.83 

34.96 

27.68 

1488.4 

OBS 

01150 

04.58 

34.94 

27.70 

1488.2 

OBS 

01200 

04.50 

34.94 

27.71 

1488.7 

OBS 

01300 

04.57 

34.98 

27.73 

1490.7 

OBS 

01400 

04.48 

34.98 

27.74 

1492.0 

OBS 

01450 

04.31 

34.96 

27.74 

1492.2 

OBS 

01475 

04.32 

34.99 

27.77 

1492.7 

OBS 

01490 

04.40 

34.99 

27.76 

1493.2 

OBS 

01500 

04.30 

34.98 

27.76 

• •*•4 

1493.0 

FIO 

31 

031  7 

YEAR 

1972 

BOTDP  04360 

AIP  T 17.9 

OIR  HGT 

PER 

WIND-01  P 

04 

INST  STD  RECOROER 

'NSEC 

CO  1 7 

MONTH 

05 

SHIP  OG 

*E  T iULB  14.9 

34  1 

3 

WIND-SPD 

14 

TRACE  OIR  1 

T 

34 

58  N 

GAY 

C2 

OATA  USE  l 

BAP04FTP  1027.4 

SEA 

WlNO-FOf 

OUR  AT  I ON  00.1 

NG 

048 

06  W 

HOUR 

11.7 

AREA  05 

01000  T/a 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E71  017 

Castnum/t  im 

LVLTVP 

cepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oyndpth  SNC  vEl  OXVG 

P34  TOT  P N02 

N03 

11.7 

OBS 

00000 

18.60 

36.44 

2o.24 

1519.9 

OBS 

00020 

17.84 

36.40 

25.40 

1518.0 

CBS 

0G030 

17.79 

36.39 

26.41 

1518.0 

OBS 

00050 

17.56 

3o.37 

28.45 

1517.7 

OBS 

GOO  75 

17.52 

36.37 

26.46 

1516.0 

OBS 

00100 

17.51 

36.37 

26.46 

1518.3 

OBS 

00125 

17.50 

36.37 

26.46 

1518.7 

OBS 

00150 

17.49 

36.37 

26.46 

1519.1 

OBS 

00190 

17.46 

36.  36 

26.46 

1519.5 

OBS 

00200 

17.31 

36.34 

26.48 

1519.4 

OBS 

002  50 

16.73 

36.26 

26.56 

1513.4 

OBS 

00300 

16.29 

36.19 

26.61 

1517.0 

OBS 

00400 

15.1o 

36.03 

26.75 

1515.7 

CBS 

00500 

13.93 

35.79 

26.83 

1513.1 

OBS 

00600 

12.29 

35.57 

26.99 

1509.0 

OBS 

007  00 

10.06 

35.28 

27.18 

1502.5 

OBS 

008  00 

07.98 

35.14 

27.41 

1496.2 

CIBS 

00B20 

06.02 

35.17 

27.42 

1496.7 

CBS 

C0900 

06.64 

35.09 

27.53 

1493.4 

OBS 

0C920 

06.33 

35.05 

27.57 

1491 .6 

OBS 

00980 

06.32 

35.13 

27.63 

1492.7 

OBS 

C1000 

C6.07 

35.11 

27.65 

1492.0 

OBS 

01100 

05.30 

35.07 

27.71 

1490.8 

OBS 

01140 

C5.14 

35.04 

27.71 

1490.5 

OBS 

01200 

04.69 

34.96 

27.72 

1409 .6 

OBS 

01300 

04.49 

34.97 

27.73 

1490.4 

OBS 

C1320 

04.39 

34.07 

27.74 

1490.3 

CBS 

01400 

C4.35 

34.97 

27.75 

1491.5 

OBS 

01500 

04.20 

34.07 

27.76 

1492.6 

TEN  SQ  1206 
5 SOU* RE  2 
2 SQUARE  *8 
» SQUARE  48 


Sir  rh 


TEN  SQ  1206 
S SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  48 


SID3  RM 
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F ID 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTDP  04654 

AIR  TEMP  17.9 

DIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

07 

INST 

STD  RECOROER  TEN  SO  1206 

NSEC 

0018 

MONTH 

05 

SHIP  DG 

WET  BULB  15.9 

07  1 2 

WINO-SPD 

11 

TRACE 

OIR 

0 5 

SQUARE 

2 

T 

34 

SI  N 

DAY 

02 

DATA  USE  1 

BAROMcTP  1027.7 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

NC- 

048 

16  W 

HOUR 

23.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E 71  018 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/T IHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03  S 103 

PH 

OBS 

00000 

18.68 

36.39 

2o.l8 

1520.1 

OBS 

000 10 

18.24 

36.41 

26.31 

1519.0 

OBS 

00020 

18.14 

3o.42 

2o.  34 

1518.9 

OBS 

0C030 

18.12 

36.43 

26.35 

1519.0 

OBS 

00050 

17.92 

36.38 

26.37 

1518.7 

OBS 

000  75 

17.58 

36.36 

25.43 

1518.1 

CBS 

00100 

17.50 

36.36 

20.45 

1518.3 

OBS 

0012  5 

17.49 

36.36 

26.46 

1518.7 

OBS 

00150 

17.48 

36.36 

26.46 

1519.1 

OBS 

00190 

17.41 

36.35 

26.47 

1519.5 

OBS 

002  00 

17.41 

36.38 

26.49 

1519.7 

oes 

002  30 

17.05 

36.30 

26.5  2 

1519.0 

OBS 

00250 

17.07 

36.36 

26.56 

1519.5 

OBS 

00300 

16.84 

36.31 

26.57 

1519.6 

OBS 

00400 

15.43 

36.05 

26. 7C 

1516.6 

OBS 

00540 

13.33 

35.71 

2o.B5 

1511.7 

OBS 

00600 

12.24 

35.56 

27.00 

1508.8 

OBS 

007  00 

10.10 

35.26 

27.16 

1502.6 

OBS 

C0800 

08.38 

35.16 

27.36 

1497.7 

CBS 

00900 

06.87 

35.09 

27.53 

1493.5 

OBS 

01000 

06.18 

35.11 

27.64 

1492.4 

OBS 

01020 

05.98 

35.10 

27.66 

1492.0 

OBS 

01050 

05.89 

35.10 

27.67 

1492.1 

OBS 

01100 

05.02 

34.97 

27.67 

1489.2 

OBS 

01130 

04.83 

34.97 

27.69 

1489.0 

OBS 

01180 

04.86 

35.00 

27.71 

1490.0 

OBS 

01190 

04.77 

34.98 

27.71 

1489.7 

OBS 

01200 

04.  86 

35.01 

27.72 

1490.3 

OBS 

01240 

04.  72 

35.00 

27.73 

1490.4 

DBS 

01300 

04.69 

35.02 

27.75 

1491.3 

OBS 

01400 

04.43 

30.00 

27.76 

1491 .9 

OBS 

01500 

04.29 

34.99 

27.77 

1493.0 

FID  31  8317 

NSEC  0019 

T 35  06  N 
NO  067  58  W 


CASTNUM/TIME 

11.8 


YEA0 

1972 

But dp  04ii4 

AIR  TEMP  18. t 

OIR  MC.T 

PER 

MJNTh 

05 

SHIP  DG 

NET  BULB  16.0 

08  2 

2 

DAY 

03 

DATA  USE  1 

pAmQNETR  1031.5 

SEA 

HOUR 

11.8 

AhEA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SiGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

10.69 

36.44 

26.22 

1520.2 

OBS 

00010 

18.69 

36.44 

2o.  2 2 

1520.4 

OBS 

00020 

18. 4d 

34.44 

26.22 

1520.5 

OBS 

00030 

18.39 

3u.?b 

26.25 

1519.8 

DBS 

00050 

10.09 

30.39 

26.33 

1519.2 

OBS 

00075 

17.04 

36.  J8 

26.36 

1519.2 

ObS 

OCIOO 

l 7.69 

36.  36 

26.41 

1518.9 

OBS 

00125 

17.49 

36.36 

26.46 

1518.7 

OBS 

00150 

1 7.30 

36.33 

26. 4e 

1518.5 

OBS 

002  00 

17.05 

36.  34 

26.55 

1 5 1 A .6 

OBS 

C02  50 

16.62 

36.25 

26.58 

1518.0 

OBS 

00300 

16.33 

36.22 

26.63 

1517.9 

CBS 

004  00 

15.18 

3o.03 

26.74 

1515.8 

OBS 

00500 

14.05 

36.84 

26.84 

1513.6 

OBS 

006  00 

12.17 

36.55 

27.00 

1508.6 

OBS 

00620 

11.51 

35.45 

27.05 

1506.5 

OBS 

00640 

11.29 

36.42 

27.07 

1506.0 

DBS 

00700 

09.55 

36.20 

27.20 

1500.5 

OBS 

00780 

Cd.OO 

35.00 

2 7.36 

1495.9 

PBS 

C08  00 

07.77 

35.12 

27.42 

1445.4 

OBS 

00820 

07.74 

35.17 

27.47 

1495.6 

OBS 

00650 

07.49 

35.21 

27.53 

1495.2 

CBS 

00870 

07.47 

35.21 

27.54 

1495.5 

OBS 

00900 

06.62 

35.0/ 

27.55 

1492.5 

OBS 

01000 

06.11 

35.10 

27.64 

14  «2.2 

OBS 

01100 

05. 2d 

35.05 

27.70 

1490.4 

OBS 

01200 

05.10 

35.05 

27.72 

1491.3 

OBS 

01245 

C5.04 

35.06 

27.74 

1491 . 9 

OBS 

01270 

04.59 

34.94 

27.74 

1490.3 

OBS 

01  300 

04.52 

34.99 

27.  74 

1690.6 

PBS 

C 1400 

04.40 

34.99 

27.76 

1491 .7 

DBS 

01500 

U4.27 

34.90 

27.76 

1492.9 

WlNP-OIR  03 
WINO-SPC  12 
WlNO-FOR 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

DURATION  03.3 

PR  10  E 71  019 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  57 


PD4  TCT  P N02 


N03  SI  03  PH 
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MO  31 

5317 

re  a* 

1572 

ec^np  04C6J 

4 1 s TEMP  17.4 

DIP  HST  PEP 

9|\->-0|P 

07 

INST  STO  PEC'S  ; ® If 

* SO  1206 

v$St 

0020 

05 

SHIP  OG 

WFT  „'JL?  14.6 

07  0 2 

-ISO-SPD 

11 

T4  4CE  31  ■ 3 5 

S0II4PF 

4 

7 35 

00  N 

04Y 

•>3 

04»i  USc  1 

S4KME’F  1033. C 

Sim 

>•  I^O-FCP 

0UF4TIJN  C j. 3 2 

SOUiVt 

48 

NO  04  3 

00  4 

HCUK 

23.7 

Afef4  05 

CLUJ*  7/* 

Cl/TS 

61 *THE4 

XO 

04  IS  » 71  020  1 

S0U44T 

5* 

C4S7NUK/T  Mfc 

IVLTYP 

C6PTH 

TShP 

541  M*,H4-T 

nv»OPTH  SNO  vcl 

C>»6 

PD4 

TOT  P N<J2  SIM 

PM 

U6S 

"00 00 

18.86 

36.4e 

24.15 

'••HS 

00010 

16.41 

36.44 

26.19 

v.PS 

00020 

18.63 

3*.4? 

26.21 

PBS 

0C030 

18.26 

36.41 

26.30 

**6S 

GC050 

18. U 

36.42 

26.35 

OBS 

00075 

17.95 

36.  39 

26.37 

OBS 

00100 

17.80 

36.3  7 

26.39 

UPS 

00125 

17.47 

36.  76 

26.46 

CBS 

00150 

17.17 

36.  *2 

28.50 

CSS 

002  00 

16.85 

36.32 

26.58 

OBS 

002  50 

16.61 

36.27 

26.60 

OSS 

00300 

16.11 

3o.l9 

26.65 

CBS 

00400 

14.95 

35.96 

26.74 

CBS 

00420 

14.73 

33.00 

26.82 

OBS 

00435 

14.73 

36.  OC 

28.82 

06  S 

00500 

13.65 

35.78 

23.88 

OBS 

00540 

13.15 

33.71 

23.93 

OBS 

00555 

13.15 

33.72 

26.94 

CBS 

006  00 

11.99 

35.52 

27.01 

OBS 

00700 

09.85 

35.23 

27.18 

CBS 

007  55 

06.96 

35.09 

27.21 

OSS 

00770 

08.51 

35.16 

27.?4 

OdS 

00780 

OB.  55 

3s.  1 6 

27.35 

nes 

00800 

C4.J0 

35.17 

27.38 

OSS 

00640 

07.53 

35.16 

27.45 

OBS 

0C880 

C7.47 

35.18 

27.51 

OSS 

00900 

07.07 

35.14 

27.54 

OSS 

00915 

06.88 

33.15 

27.57 

OSS 

00930 

C7.01 

35.19 

27.59 

OSS 

01000 

C6.26 

35.12 

27.63 

oes 

01040 

C5.82 

35.08 

27.66 

OSS 

01060 

06.18 

35.16 

27.68 

OBS 

01080 

05.47 

35.06 

27.69 

oes 

01090 

05.41 

35.06 

27.69 

OBS 

01100 

05.52 

35. OB 

27.70 

CBS 

01200 

05.08 

35.05 

27.73 

OSS 

01220 

05.01 

35.04 

27.73 

OBS 

01265 

05.00 

35.06 

27.74 

OBS 

Cl  3 CO 

04.65 

34.99 

27.73 

QSS 

01400 

04.41 

34.99 

27.76 

OBS 

01450 

04.32 

34. 9S 

27.76 

OBS 

01470 

04.29 

34.98 

27.76 

OBS 

01500 

04.31 

35.00 

27.77 

1 520.7 

1520.7 
1520.4* 
l3l°.4 

1519.4 

1519.2 

1519.2 

1516.6 

1518.1 

1518.0 

1518.0 

1517.2 

1515.0 

1514.7 

1514.9 

1512.2 
*511.1 

1511.4 

1507.9 

1501 .6 
14<»9.1 

1497.7 

1498.1 

1497.4 

1495.2 

1445.0 

1454. 3 

1453.9 

1494.7 

1492.6 

1451.6 

1493.5 

1490.9 

1490 .8 

1451 .4 

1441.3 

1491 .3 

1492.0 

1491.1 
1441  .8 

1452.2 

1492.4 

1493.1 
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:I0 

31 

3317 

V E 48  1972 

BUT  OP 

04572 

418  TEMP 

lb, 

3S5C 

0021 

MONTH  05 

Ship 

00 

WET  BUL6 

15 

r 

?5 

01 

N 

DAY  04 

0474 

U Sc 

1 

'14RC9E7S 

1034, 

048 

00 

W 

HCU*  11.6 

ARE4 

05 

CLOUD  t/r 

ASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SaL 

S13MA-T 

11.6 

08  S 

ooooo 

18.77 

3&.45 

26.21 

085 

000 10 

16.77 

116.45 

26.21 

38  S 

00020 

18.75 

?o.45 

26.21 

DBS 

000  30 

16.27 

36.62 

26.31 

CBS 

000  5 0 

18.11 

36.4  1 

?6.34 

085 

00C75 

17.93 

36.29 

26.37 

IBS 

001 00 

17. 7j 

36.  36 

26. 4 C 

08* 

00125 

17.43 

36.  35 

26.46 

^9  5 

001*0 

17.20 

30.34 

26.51 

I'fcS 

001  75 

1 7.04 

36.32 

26.53 

OBS 

002  00 

17.01 

36.3^ 

26.55 

OPS 

002  50 

16.66 

3o.2B 

26.59 

OtfS 

PC300 

16.21 

36.19 

2o.63 

OPS 

00400 

15.00 

?5.9* 

26.75 

ops 

y0405 

14.90 

35.97 

26.7 1 

CBS 

00420 

14.32 

35.97 

26.78 

OPS 

U0430 

14.81 

35.  *8 

26.7  9 

OPS 

00500 

13.  BO 

1^.79 

26.86 

08  S 

005  30 

13.60 

35.77 

26.se 

085 

00545 

1 3.40 

3».  72 

26.85 

rP5 

00550 

13.14 

3*  • 65 

26.95 

UPS 

UOfcOO 

12.13 

Ji  .53 

2o.95 

005 

00700 

10.11 

35.26 

27.15 

PBS 

00760 

09.5  7 

3*  .11 

27.29 

08S 

00770 

09.43 

3>.  14 

27.34 

UBS 

007P5 

09.44 

3*. 15 

27.34 

CBS 

OOoOO 

OB.  2a 

17 

27.35 

06  S 

00890 

0 7.43 

35.15 

27. 5C 

CBS 

009  00 

07. 3i 

35.18 

27.53 

UPS 

00905 

07.46 

33.20 

27.53 

CBS 

01000 

06.55 

35.17 

27.64 

CBS 

01031 

06.10 

35.12 

27.68 

095 

01041 

06.29 

35.16 

27.68 

OP  5 

01C  55 

05.65 

J5.08 

27. 6C 

OBS 

01066 

05.67 

35. 1C 

27.65 

ras 

01100 

05.34 

35.05 

27.70 

UBS 

Cl  1 68 

05.29 

35.05 

27.  70 

OBS 

01150 

05.20 

35.06 

27.72 

OBS 

01200 

05.23 

35.07 

27.72 

◦BS 

01240 

05.25 

35.09 

27.74 

OBS 

01300 

05.  10 

35.09 

27.76 

.35 

01340 

C4.97 

35.08 

27.  76 

OBS 

01390 

04.94 

39.08 

27.77 

OBS 

01400 

C4.82 

35.07 

27.77 

OBS 

01420 

04.47 

35.01 

27.76 

OBS 

01500 

C 4.  26 

35.01 

27.7Q 

DIP  HOT  PEP 

WlND-OlP 

04 

INST  STD  REC 0®0E R TEN  SO  1206 

04  2 2 

WlND-SPD 

12 

TRACE  DIR 

D 5 SQUARE 

4 

SEA 

WIND-POP 

DUPATIJN 

CO. 5 2 SQUARE 

48 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

C6  13  E 71  021 

l SQUARE 

58 

iDOTH  SNO  VEL 

OXVG 

P34 

▼OT  o N02 

N03  S IT  3 PH 

1520.4 
152C.6 

1520.7 
151*5.5 

1519.3 

1519. 2 

1519.0 

1513.5 
151 e,2 

1518.1 

1513.5 

1518.2 

1517.5 

1515.2 

1514.9 

1514.9 

1515.0 

1512 .7 

1512.5 

1512.3 
1511  .2 

1508.4 

1502.6 

1497.7 

1457.4 

1497.7 

1497.3 

1495 .6 

1455 .6 

1496.0 
1494  .0 

1492.7 
14«?. 6 

1491.2 

1491 .5 

1450 .7 

1491 .6 

1491 .4 

1451.9 

1492.7 

1493.1 

1453.2 

1493.4 

1493.6 

1492.4 
1492  .9 


:I0 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTDP 

04754 

AIR  TEMP 

19.0 

01 R HGT 

PER 

iSEC 

0022 

MONTH 

05 

SHIP 

DG 

WET  BULB 

16.6 

06  1 

2 

r 

35 

02 

N 

DAY 

04 

OATA 

USE  1 

BARCMETR 

1034.4 

SEA 

9G 

048 

02 

W 

HOUR 

23.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

ASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

23.7 

OBS 

OOOOO 

18.78 

36.42 

26.18 

1520.4 

OBS 

00010 

18.71 

36.41 

26.19 

1520.4 

OBS 

00020 

18.65 

36.41 

26.21 

1520.4 

OBS 

00030 

18.42 

3ft  <7 

26.23 

1519. 8 

OBS 

00050 

17.99 

3t>.40 

26.36 

1519.0 

OBS 

000  75 

17.78 

36.39 

26.41 

1518.8 

OBS 

00100 

17.60 

36.37 

26.44 

1518.6 

OBS 

00125 

17.42 

36.37 

26.48 

1518.5 

OBS 

00150 

17.27 

36.35 

26.50 

1518.4 

OBS 

00200 

16.95 

36.30 

26.54 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.67 

36.25 

26.57 

1518.2 

OBS 

00300 

16.42 

36.24 

26.62 

1516.2 

OBS 

00400 

15.39 

36.06 

26.72 

1516.5 

OBS 

00500 

14.10 

35.84 

26.63 

1513.7 

OBS 

00600 

12.29 

35.55 

26.98 

1509.0 

OBS 

00700 

10.15 

35.26 

27.15 

1502.8 

OBS 

00775 

08.67 

35.10 

27.27 

1498.3 

OBS 

00600 

08.39 

35.18 

27.36 

1497.8 

OBS 

00650 

07.85 

35.19 

27.47 

1496.6 

OBS 

00900 

07.25 

35.16 

27.53 

1495.1 

OSS 

00940 

06.56 

35.06 

27.56 

1492.9 

OBS 

01000 

06.01 

35.08 

27*4 

1491.7 

OBS 

01070 

05.47 

35.05 

27.68 

1490.7 

OBS 

01090 

05.49 

35.05 

27.66 

1491.1 

OBS 

01100 

05.31 

35.04 

27.69 

1490.5 

OBS 

01200 

05.14 

35.06 

27.73 

1491.5 

OBS 

01260 

05.17 

35.  OS 

27.74 

1492.7 

OBS 

01280 

04.96 

35.05 

27.74 

1492.1 

OBS 

01300 

04.91 

35.05 

27.75 

1492.2 

OBS 

01330 

04.57 

35.00 

27.75 

1491 .3 

OBS 

01345 

04.63 

35.02 

27.75 

1491.8 

OBS 

01355 

04.56 

35.01 

27.75 

1491.7 

OBS 

01360 

04.72 

35.05 

27.77 

1492.5 

OBS 

01400 

04.63 

35.03 

27.76 

1492.7 

OBS 

01425 

04.46 

35.01 

27.76 

1492.5 

OBS 

01460 

04.75 

35.06 

27.77 

1494.3 

OBS 

01490 

04.40 

35.01 

27.77 

1493.3 

OBS 

01500 

04.46 

35.04 

27.79 

1493.7 

WIVD-DIR 

05 

INST  STP  R EC  ORDER  TEN  SQ  1206 

wIYO-SPO 

10 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

WIND-F3R 

DURATION 

00.3  2 

SQUARE 

48 

WEATHER 

XI 

OR IG  E 71  022 

1 

SQUARE 

58 

OXYG 

P 34 

TOT  P N02 

N03  S 103 

PM 
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TABLE  L. — Continued 


:I0 

31 

8317 

YEAR 

1972 

8CT0P  0*75* 

AIR  TEMP 

IB. 5 

01 R HGT 

PER 

WIN  0-01 R 

OS 

INST  $T0  RECORDER 

4SEC 

0023 

MONTH 

05 

SHIP  OG 

WET  BULB 

16.1 

06  C 

2 

WlND-SPO 

03 

TRACE  DIP  ( 

r 

3* 

56 

N 

OAY 

05 

OATA  USE  l 

BAPOMETR 

1033. P 

SEA 

WIND-FOP 

our at i jn  no.: 

iC 

0*8 

07 

W 

HOUR 

11.7 

AREA  05 

CLClUO  T/A 

Cl/TR 

WEA  THE0 

XI 

OPIG  E 7 1 C23 

ASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SND  VEL  nXYG 

23*  TOT  o *<02 

»'0? 

11.7 

◦BS 

00000 

18.7* 

36. *5 

26.21 

1520.3 

08S 

00010 

18.75 

36. *5 

26.21 

1520.5 

OBS 

00020 

18.7* 

36. *5 

*6.21 

1520.7 

CBS 

00030 

18.06 

36.38 

26.33 

1518.8 

OBS 

C0050 

17.88 

36.A0 

26.39 

1518.  6 

OBS 

00075 

17.69 

36.39 

26. *3 

1518.5 

OBS 

00100 

17.60 

36. *0 

26. *6 

1518.6 

OBS 

00125 

17.51 

36.  *0 

26.  *8 

1518.8 

OBS 

00150 

17.32 

36.36 

26. 5C 

1518.6 

OBS 

00200 

16.97 

36.31 

26.5* 

1518.3 

OBS 

002  50 

16.  72 

36.28 

26.58 

1518.* 

OBS 

00300 

16.32 

36.22 

2o.63 

1517.9 

CBS 

00*00 

15. *7 

36.09 

26.7? 

1516.8 

OBS 

00**0 

1*.  8 7 

35.97 

26.77 

1515.* 

OBS 

00*55 

1 *.  75 

35.57 

2o.79 

1515.3 

OBS 

00*70 

1*.  76 

35.99 

26.81 

1515.6 

OBS 

00500 

1 * • 06 

35.83 

26.83 

1513.6 

OBS 

00520 

13.71 

35.78 

2o.B7 

1512.7 

OBS 

00525 

13.68 

35.80 

26.89 

1512.7 

OBS 

00535 

13.68 

35.30 

26.89 

1512.9 

OBS 

00550 

13.25 

35.72 

26.92 

1511  .6 

OBS 

00600 

12.25 

35.5* 

26.98 

1508.9 

OBS 

007  00 

10.00 

35.2* 

27.16 

1502.2 

OBS 

00735 

09.30 

35.17 

27.22 

1500.1 

OBS 

007*5 

09.11 

35.23 

27.30 

1*99.7 

OBS 

00800 

08.  Al 

35.18 

27.37 

1*97.9 

OBS 

00900 

07.23 

35.19 

27.56 

1*95.0 

OBS 

01C00 

06.  13 

35.10 

27.6* 

1*92.2 

OBS 

01020 

05.91 

35.08 

27.65 

1*91.7 

OBS 

01035 

06.11 

35.15 

27.68 

1*92.8 

OBS 

01075 

05.51 

35.06 

27.68 

1*90.9 

OBS 

01 100 

05.36 

35.05 

27.69 

1*90.7 

OBS 

C1125 

05.35 

35.06 

27.70 

1*91.1 

OBS 

01135 

05.22 

35.05 

27.71 

1*90.7 

CBS 

01200 

05.15 

35.08 

27.7* 

1*91.6 

OBS 

012*0 

05.18 

35.10 

27.75 

1*92.* 

OBS 

01300 

05.00 

35.09 

27.77 

1*92.7 

OBS 

01330 

0A.92 

35.08 

27.77 

1*92.8 

OBS 

013*0 

CA.97 

35.09 

27.77 

1*93.2 

OBS 

01*00 

0A.90 

33.10 

27.79 

1*93.9 

OBS 

01*50 

0*.  76 

35.08 

27.79 

1*9*. 2 

OBS 

01*90 

0*.  38 

35.02 

27.78 

1*93.2 

OBS 

01500 

0*.  28 

35.02 

27.79 

1*93.0 

TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SOUARF  A A 
1 SQUARE  *8 


s in?  ph 
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TABLE  L. — Continued 


SI0 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTDP  04572 

AIR  TEMP 

15.2 

DIR  HGT 

PER 

NIYD-DIR 

13 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1 

4SEC 

0024 

MONTH 

05 

SHIP  OG 

NET  BULB 

16.2 

13  1 

2 

WlND-SPD 

03 

TRAC?  OIR  D 

5 

SQUARE 

T 

35 

00 

N 

Day 

05 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1033.4 

SEA 

WINO-FCR 

CUR  AT  ION  00.5 

2 

SQJARE 

'tO 

048 

05 

W 

HOUR 

23.5 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LEATHER 

XI 

ORIT.  £71  024 

1 

SQUARE 

:astnum/time 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL  3XYG  PQ4 

TOT  o Nu2  N03  S I 73 

23.5 

OBS 

00000 

18.90 

36.41 

26.14 

1520.7 

08  S 

00010 

18.87 

36.41 

26.15 

1520.8 

OSS 

00020 

18.7o 

36.41 

26.18 

1520.7 

OBS 

00030 

18.55 

36.39 

26.22 

1520.2 

OBS 

00050 

18.12 

36.36 

26.30 

1519.3 

OBS 

00075 

17.70 

36.36 

26.40 

1518.5 

OBS 

00100 

17.56 

36.36 

25.44 

1518.5 

OBS 

00125 

17.32 

36.32 

26.47 

isie.i 

OBS 

00150 

17.15 

36.34 

26.52 

1518.1 

OBS 

00200 

16.87 

36.29 

26.55 

1518.0 

OBS 

002  50 

16.48 

36.18 

26.56 

1517.5 

OBS 

00260 

16.30 

3o.l8 

25.60 

1517.1 

OBS 

00300 

16.30 

36.20 

25.62 

1517.8 

OBS 

00400 

15.37 

36.06 

26.72 

1516.4 

OBS 

00500 

13.97 

35.81 

26.84 

1513.3 

OBS 

0C535 

13.60 

35.77 

26.88 

1512.6 

OBS 

00550 

13.29 

35.73 

26.92 

1511 .8 

OBS 

00565 

13.22 

35.72 

26.92 

1511.8 

OBS 

00580 

12.85 

35.67 

26.96 

1510.7 

OBS 

octoo 

12.66 

35.62 

2o.  96 

1510.3 

OBS 

00700 

10.17 

35.26 

27.14 

1502.9 

OBS 

00800 

08.14 

35.11 

27.36 

1496  .8 

OBS 

00815 

08.07 

35.17 

27.42 

1496.8 

OBS 

008  30 

08.09 

35.18 

27.42 

1497.2 

OBS 

00840 

C8.00 

33.17 

27.43 

1497.0 

OBS 

008  50 

07.86 

35.19 

27.46 

1496.6 

OBS 

00900 

07.29 

35.16 

27.52 

1495.2 

OBS 

00960 

06.43 

35.11 

27.60 

14«2.8 

OBS 

009  70 

06.54 

35.15 

27.62 

1493.4 

CBS 

0C985 

06.43 

35.13 

27.62 

1493.2 

OBS 

01000 

C6.42 

35.14 

27.63 

1493.4 

OBS 

01020 

06.59 

35.22 

27.67 

1494.6 

OBS 

01080 

06.08 

35.16 

27.69 

1493.4 

OBS 

01090 

C6.  14 

35.20 

27.71 

1493.9 

OBS 

01100 

06.13 

35.19 

27.71 

1494.0 

OBS 

01130 

05.37 

35.05 

27.69 

1491 .3 

OBS 

01190 

05.01 

35.04 

27.73 

1490.8 

OBS 

01200 

05.05 

35.06 

27.74 

1401.2 

OBS 

01260 

05.02 

35.07 

27.75 

1492.0 

OBS 

01300 

05.07 

35.09 

27.76 

1492.9 

OBS 

01331 

04.73 

35.04 

27.76 

1492.0 

OBS 

01345 

04.55 

35.01 

27.76 

1491.5 

OBS 

01400' 

04.34 

34.99 

27.76 

1491 .5 

OBS 

01500 

04.  16 

34.99 

27.78 

1492.4 

* it- 


*««« 


MU  31  831 7 

•NSEC  0025 

T 34  58  N 
NG  047  58  M 


CASTNUM/T I ME 
11.7 


YEAR 

1972 

BOTDP  04754 

AIR 

TEMP  18.9 

OIR  HGT  PER 

MONTH 

05 

SHIP  DG 

WET 

BULB  16.1 

15  1 

L 2 

DAY 

06 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1030.4 

SEA 

HOUR 

11.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OBS 

00000 

18.86 

36.44 

26.17 

1520.7 

OBS 

00010 

18.59 

36.41 

26.22 

1520.0 

OBS 

00020 

18.38 

36.43 

26.29 

1519.6 

OBS 

00030 

18.22 

36.42 

26.32 

1519.3 

OBS 

00050 

18.05 

36.38 

26.33 

1519.1 

OBS 

00C75 

17.72 

36.35 

26.39 

1518.5 

OBS 

00100 

17.39 

36.36 

26.48 

1518.0 

OBS 

00125 

17.29 

36.36 

26.50 

1518.1 

OBS 

00150 

17.18 

36.36 

26.53 

1518.2 

OBS 

00200 

16.98 

36.34 

26.56 

1518.4 

OBS 

002S0 

16.50 

36.25 

26.61 

1517.7 

OBS 

00300 

16.21 

36.21 

26.65 

1517.5 

OBS 

00400 

15.13 

36.02 

26.75 

1515.6 

OBS 

004  90 

14.20 

35.84 

26. s: 

1513.9 

OBS 

00500 

14.03 

35.85 

26.85 

1513.5 

OBS 

00520 

13.96 

35.83 

26.85 

1513.6 

OBS 

006  00 

12.62 

35.56 

26.92 

1510.1 

OBS 

00700 

10.57 

35.30 

27.11 

1504.3 

OBS 

00790 

08.25 

35.10 

27.33 

1497.0 

OBS 

00800 

08.04 

35.15 

27.41 

1496.4 

OBS 

00830 

C7.79 

35.13 

27.43 

1495.9 

OBS 

00850 

07.77 

35.18 

27.47 

1496.3 

OBS 

00900 

07.13 

35.14 

27.53 

1494.6 

OBS 

009  50 

06.47 

35.09 

27.58 

1492.7 

OBS 

00990 

06.27 

35.14 

27.65 

1492.7 

OBS 

01000 

06.35 

35.17 

27.66 

1493.2 

OBS 

01015 

06.55 

35.21 

27.67 

1494.3 

OBS 

01020 

06.46 

35.19 

27.66 

1494.0 

OBS 

01055 

05.83 

35.09 

27.67 

1491 .9 

OBS 

01085 

05.41 

35.06 

27.69 

1490.7 

OBS 

01100 

05.49 

35.08 

27.70 

1491.3 

OBS 

01200 

05.13 

35.05 

27.77 

1491 .5 

OBS 

01300 

C4.99 

35.06 

27.75 

1492.6 

OBS 

01320 

04.90 

35.06 

27.76 

1492.5 

OBS 

01380 

04.85 

35.07 

27.V  7 

1493.4 

OBS 

01400 

04.79 

35.06 

27.77 

1493.4 

OBS 

01490 

04.67 

35.06 

27.78 

1494.5 

OBS 

01500 

04.62 

35.04 

27.77 

1494.4 

WlMD-DlR  15 
4INCE-SPD  15 
WIND-FOR 
NtATHER  XI 


OXYG  PD4 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  D 

DURATION  00.3 

CRIG  E 71  025 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  47 


TOT  P N02  N03  SI33  PH 
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i 


FID 

31 

9317 

YEA* 

1972 

80  TOP 

04205 

AIR  TEMP 

16.6 

OIR  HGT 

PER 

MIND-DIP  IS 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  1206 

NSEC 

0026 

NONTM 

05 

SHIP 

OG 

MET  3ULB 

16.0 

16  0 

2 

MIND-SPO  ID 

TRACE  DIR  0 

5 

SQUARE 

4 

T 

35 

02  N 

OAY 

06 

DATA 

USE  1 

BARC4ETP 

1029.0 

SEA 

M I ND-FOR 

DURATION  00.3 

2 

SQUARE 

46 

NG 

047 

54  W 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

MEATHER  XI 

ORIG  E 71  026 

I 

SQUARE 

57 

CASTNUH/TME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH  SNO  YEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

23.8 

06  S 

000  00 

19.09 

36.44 

26.12 

1521 .3 

06S 

00010 

18.84 

36.43 

26.17 

1520.6 

06S 

00020 

16.57 

36.43 

26.24 

1520.2 

06S 

00030 

16.36 

36.44 

26.30 

1519.6 

06  S 

00050 

16.26 

36.42 

26.31 

1519.8 

06S 

00060 

17.97 

36.34 

26.32 

1519.0 

06S 

000  75 

17.60 

36.37 

26.44 

1516.2 

06  S 

00100 

17.57 

36.37 

26.44 

1518.5 

Q6S 

00125 

17.52 

36.37 

26.46 

1518.6 

06S 

00135 

17.46 

36.35 

26.46 

1516.8 

08S 

00150 

17.30 

36.35 

26.49 

1516.5 

06S 

00190 

17.10 

36.35 

26.54 

1518.6 

08  S 

002  00 

17.04 

36.34 

26.55 

1516.6 

OSS 

00210 

16.86 

36.30 

26.56 

1518.1 

06  S 

002  50 

16.42 

36.21 

26.60 

1517.4 

06S 

00265 

15.86 

36.07 

26.62 

1516.1 

OSS 

00290 

15.77 

36.11 

26.67 

1515.9 

06  S 

00300 

15.71 

36.09 

26.67 

1515.9 

06  S 

00325 

15.34 

35.99 

26.66 

1515.0 

06S 

00345 

15.22 

36.00 

26.71 

1515.0 

06  S 

00365 

14.99 

35.96 

26.73 

1514.5 

OSS 

003  75 

15.04 

35.99 

26.74 

1514.9 

06S 

00365 

14.94 

35.97 

26.75 

1514.7 

06S 

00400 

14.63 

35.98 

26.76 

1514.6 

06S 

00460 

14.00 

35.82 

26.64 

1512.7 

OBS 

00500 

13.60 

35.78 

26.69 

1512.0 

06S 

00600 

12.49 

35.61 

26.99 

1509.6 

OSS 

00640 

11.46 

35.42 

27.04 

1506.6 

06  S 

00700 

10.36 

35.32 

27.16 

1503.6 

OBS 

00800 

07.93 

35.08 

27.37 

1495.9 

06  S 

0062  5 

07.56 

35.07 

27.41 

1494.9 

OSS 

00640 

07.36 

35.12 

27.48 

1494.4 

OBS 

00650 

07.46 

35.16 

27.52 

1495.1 

OSS 

006  70 

07.46 

35.18 

27.52 

1495.4 

OBS 

009  00 

07.26 

35.20 

27.56 

1495.2 

OSS 

00930 

06.97 

35.19 

27.59 

1494.5 

OSS 

00950 

06.41 

35.11 

27.61 

1492.5 

OSS 

01000 

05.93 

35.08 

27.65 

1491.4 

OSS 

01025 

05.64 

35.07 

27.67 

1490.6 

OBS 

01100 

05.38 

35.06 

27.70 

1490.6 

OBS 

01160 

05.02 

35.03 

27.72 

1490.3 

OBS 

01200 

05.02 

35.05 

27.73 

1491.0 

OSS 

01240 

04.98 

35.04 

27.73 

1491.5 

OSS 

01250 

04.98 

35.07 

27.75 

1491.7 

OBS 

01260 

05.05 

35.07 

27.75 

1492.5 

OSS 

01300 

04.61 

35.00 

27.74 

1490.9 

OSS 

01325 

04.52 

35.00 

27.75 

1491 .0 

OBS 

01335 

04.64 

35.04 

27.77 

1491.7 

OSS 

01370 

04.41 

35.00 

27.76 

1491.3 

OBS 

01400 

04.35 

35.00 

27.77 

1491.5 

OBS 

01500 

04.16 

34.99 

27.78 

1492.5 
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IF  I 0 

31 

till 

YEAR 

197<: 

erTfp  cs2bfc 

AIR  TEMP 

19.2 

DIP  HIT 

PE  R 

INSFC 

0027 

MONTH 

05 

SHIP  OG 

WET  3Ul> 

17. C 

15  i 

3 

.T 

35 

02 

N 

DAY 

07 

Data  use  l 

bARCYETR 

1027.0 

SEA 

>N0 

C47 

5b 

W 

HOUR 

11. 

ADEA  05 

CLUJO  VA 

CL/TP 

C A STNLM/T ime 

LVITVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNDPTH 

SND  VEl 

11.5 

Oi  r 

00000 

18.83 

36.40 

26.15 

1520.5 

06 

000 10 

18.60 

3o.4  0 

26.21 

I 520.1 

CBS 

00020 

18.11 

?6 .36 

26.30 

1516 .8 

CBS 

00030 

1 7.81 

36.36 

26.  38 

1518.1 

CBS 

00050 

17.57 

36.  36 

2 6.44 

1517.7 

PBS 

00075 

17.47 

36.36 

26.46 

1517  .8 

CBS 

001  00 

17.43 

26.  *7 

26. 4e 

1518.1 

DBS 

00125 

17.39 

36.36 

26.48 

1518.4 

DBS 

00140 

1 7.35 

36.37 

26.50 

1518.5 

CBS 

00150 

17.44 

36.40 

26.50 

1519.0 

CBS 

002  00 

17.12 

36.34 

26.53 

1516.8 

OBS 

002  50 

16.81 

36.27 

25.55 

1518.6 

UBS 

00300 

16.01 

36.06 

26.58 

1516.8 

OBS 

00315 

15.78 

36.08 

26.65 

1516.3 

oes 

00330 

15.56 

36.02 

2c. 65 

1515.8 

OBS 

00350 

15.45 

36.03 

26.68 

1515.8 

CBS 

003  60 

15.50 

36.07 

26.70 

1516.2 

OBS 

004  GO 

14.96 

35.96 

2o.74 

1515.0 

OBS 

0C4  10 

14.82 

35.93 

26.75 

1514.7 

OBS 

00420 

14.76 

j5.96 

26.78 

1514.7 

OBS 

004*0 

14.86 

36. Cl 

26.80 

1515.4 

OBS 

00500 

13.83 

35.80 

25.86 

1512 .8 

OBS 

006  00 

12.65 

35.63 

26.97 

1510.3 

CBS 

00700 

10.  7o 

3b. *4 

27.10 

1505.1 

OBS 

00600 

C7.96 

35.17 

27.35 

1496.0 

OBS 

00630 

07.44 

35.12 

27.47 

1494.6 

CBS 

00645 

07.60 

23.18 

27.49 

1495  .5 

OBS 

00900 

06.80 

35.  1 1 

27.55 

1493.2 

OBS 

009  10 

06.64 

35.10 

27.57 

1492.8 

OBS 

00920 

C6.40 

35.09 

27.59 

1492.0 

OBS 

00940 

06.37 

35.  12 

27.62 

1492.2 

OBS 

00°50 

C6.51 

35.17 

27.64 

1493.0 

OBS 

01000 

05.  72 

35.05 

27.65 

149C.5 

OBS 

01040 

05.26 

35.01 

27.67 

1489.3 

OBS 

011  00 

05.  12 

35.02 

27.70 

1489 .7 

CBS 

01150 

04.94 

35.00 

27.70 

1489.8 

08S 

01160 

04.91 

35.02 

27.72 

14ec.9 

OBS 

01200 

05.09 

35.05 

27.73 

1491.3 

OBS 

01270 

04.59 

34.98 

27.73 

1490.3 

OBS 

012P5 

04.80 

35.04 

27.75 

1491 .5 

OBS 

01300 

04.  76 

35.02 

27.74 

1491  .6 

OBS 

01310 

C4.83 

35.04 

27.75 

1492.1 

CBS 

013  50 

04.62 

j5. 04 

27.75 

1452 .7 

OBS 

01360 

04.68 

35.03 

27.76 

1492.3 

OBS 

01400 

04.50 

34.99 

27.75 

1492.1 

OBS 

01420 

04.31 

34.  97 

27.75 

1491 .7 

OBS 

01500 

04.18 

34.96 

27.76 

1492.5 

: F I D 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTDP  04205 

AIR 

TEMP  19, 

.0 

OIR  HGT  PER 

JNSEC 

0028 

MONTH 

05 

SHIP  DG 

WET 

BULB  16 

.8 

12 

3 2 

AT 

35 

03  N 

OAY 

07 

UATA  USE 

1 

8AR0METR  1024 

.4 

SEA 

1NG 

048 

02  W 

HOUR 

23.5 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUH/TIME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SNO  VEL 

23.5 

OBS 

00000 

19.  14 

36.43 

26.10 

1521  .4 

OBS 

00010 

18.43 

36.31 

26.18 

1519.5 

OBS 

00020 

17.96 

36.35 

26.33 

1518.3 

OBS 

000  30 

17.69 

36.36 

20.4! 

1517.7 

OBS 

00050 

17.59 

36.37 

26.44 

1517.8 

OBS 

00075 

17.56 

36.  37 

26.45 

1518.1 

OBS 

00100 

17.51 

36.37 

26.46 

1516.3 

OBS 

00125 

17.50 

36.37 

26.46 

1518.7 

OBS 

00150 

17.40 

36.37 

26.49 

1516.8 

OBS 

00200 

17.08 

36.34 

26.54 

1518.7 

OBS 

00250 

16.61 

36.23 

26.57 

1518.0 

OSS 

00300 

16.01 

36.13 

2 6.63 

1516.0 

OBS 

003  70 

15.04 

35.94 

26.70 

1514.7 

OBS 

00380 

15.08 

35.98 

26.73 

1515.1 

OBS 

00400 

14.94 

35.95 

26.73 

1514.9 

OBS 

00410 

14.05 

35.96 

26.76 

1514.0 

OBS 

004  30 

14.64 

36.00 

26.80 

1515.2 

OBS 

00500 

14.12 

35.83 

26.82 

1513.8 

OBS 

00600 

12.66 

35.62 

26.96 

1510.3 

OBS 

00700 

10.12 

35.23 

27.13 

1507.6 

oes 

00720 

09.62 

35.23 

27.22 

1501.1 

OBS 

00740 

09.56 

35.25 

27.24 

1501.3 

OBS 

00800 

08.25 

35.12 

27.35 

1497.2 

OBS 

008  30 

07.61 

35.11 

27.44 

1495.2 

OBS 

00850 

07.24 

35.08 

27.47 

1494.1 

OBS 

00900 

06.93 

35.08 

27.51 

1493.7 

OBS 

00920 

06.78 

35.11 

27.56 

1493.5 

OBS 

00940 

06.87 

35.16 

27.58 

1494.2 

OBS 

01000 

05.86 

35.07 

27.65 

1491 .1 

OBS 

01040 

05.30 

35.01 

27.67 

1489.4 

OBS 

01070 

05.14 

35.02 

27.70 

1489.3 

OBS 

01100 

05.11 

35.01 

27.69 

1489.7 

OBS 

01150 

05.11 

35.02 

27.70 

1490.5 

OBS 

01200 

04.  B5 

34.99 

27.71 

1490.2 

OB  S 

01300 

04.53 

34.90 

27.73 

1490.6 

OBS 

01400 

04.37 

34.98 

27.75 

1491 .6 

OBS 

01420 

04.35 

34.98 

27.75 

1491 .8 

OBS 

01445 

04.68 

35.04 

27.77 

1493.7 

OBS 

01500 

04.66 

35.06 

27.78 

14  94.6 

WlND-DlR  11 
WlND-SPO  OS 
WlND-FIA 
WEATHER  xi 


3XYG  P34 


W IND-OI  R 12 
WINO-SPD  09 
WIND-FOR 
WEATHER  XI 


OXVG  P34 


INST  STD  RECOROER 
TRACE  OIR  D 

Dura  t i dn  00.6 

OPIG  E 71  02 7 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  46 
1 SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  S 103  PH 


INST  STD  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG  E71  020 


TEN  SO  120* 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  6* 
1 SQUARE  5* 


TOT  P N02 


N03  SI 03  RM 


594 
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EF  10 

31 

831  7 

YEAR 

1972 

0C  TOP 

02376 

AIR  TEMP 

19.: 

DIP  MGT  PER 

UNSEC 

0029 

MONTH 

05 

SHIP 

OG 

MET  BULB 

17.5 

10  2 2 

AT 

34 

51  N 

DAY 

09 

DATA 

USE  1 

BARCMETR 

1020.8 

SEA 

CNG 

04  7 

59  M 

HOUR 

12.6 

ARtA 

05 

CLOUD  T/A 

Cl/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

sal 

SIGNA-T 

JVNOPTM  sno  yel 

12.6 

DBS 

00000 

19.00 

36.42 

26.  12 

1521.0 

CBS 

000  10 

18.95 

36.42 

26.14 

1521 .1 

DBS 

00020 

18.1  7 

36.32 

26.26 

1518.9 

JBS 

000  30 

17.74 

36.  36 

26.  39 

1517.9 

OBS 

00050 

17.59 

*6.37 

26.44 

1517.5 

JBS 

000  75 

l 7.57 

36.38 

26.4  5 

1518.1 

OBS 

00100 

l 7.51 

36.38 

26.47 

1510.4 

OBS 

00125 

17.40 

36.36 

26.48 

15  18  .4 

OBS 

00150 

17.30 

36.36 

2o.5C 

1518.5 

OBS 

00200 

16.92 

36.28 

26.5  3 

1518.1 

OBS 

00230 

16.67 

36.24 

26.56 

1517.6 

OBS 

00240 

16.63 

36.25 

26.50 

1517.9 

CBS 

002  50 

16.65 

36.27 

26.59 

1.  18 .1 

OBS 

00300 

16.23 

36.18 

26.62 

1517  4 

OBS 

004  00 

14.89 

35.94 

26.74 

i.514.8 

OBS 

004  10 

14.81 

35.95 

26.  76 

1514.7 

CBS 

00430 

14.80 

35.97 

26.7  8 

1515.0 

OBS 

00500 

13.88 

35.  78 

26.8  3 

1513.0 

CBS 

006  00 

12.42 

35.59 

26.98 

1509.5 

OBS 

006  50 

11.22 

35.35 

27.03 

1505  .9 

OBS 

00700 

10.25 

35.28 

27.1  5 

1503.1 

OBS 

00800 

08.16 

35.10 

27.35 

1496.0 

OBS 

00810 

07.99 

35.07 

27.35 

1496.3 

OBS 

00860 

07.33 

35.06 

27.44 

1494.6 

OBS 

00880 

06. 9* 

35.03 

27.47 

1493.3 

OBS 

00900 

06.79 

35.05 

27.51 

1493.1 

OBS 

00940 

06.91 

35.16 

27.58 

1494 .4 

OBS 

01000 

06.43 

35.17 

27.65 

1493.5 

OBS 

01030 

06.25 

35.18 

27.68 

1493.3 

OBS 

01070 

05.92 

35.12 

27.68 

1492.6 

OBS 

01080 

05.69 

35.11 

27.70 

1491.3 

OBS 

01 100 

05.76 

35.13 

27.71 

1492.5 

OBS 

01125 

05.52 

35.10 

27.71 

1491 .9 

OBS 

01140 

05.64 

35.13 

27.72 

1492.6 

OBS 

01200 

05.25 

35.07 

27.72 

1492.0 

OBS 

01210 

05.13 

35.06 

27.73 

1491 .6 

OBS 

01220 

04.95 

35.05 

27.74 

1491.1 

OBS 

01300 

04.76 

35.03 

27.75 

1491.6 

OBS 

01325 

04.72 

35.03 

27.75 

1491 .8 

OBS 

01345 

04.81 

35.06 

27.77 

1492.6 

OBS 

01360 

04.68 

35.03 

27.76 

1492.3 

OBS 

01380 

04.72 

35.04 

27.76 

1492.8 

OBS 

01400 

04.65 

35.03 

27.76 

1492 .8 

OBS 

01500 

04.59 

35.06 

27.79 

1494.3 

*EF  I D 

31 

8317 

YEA°  1972 

PC  TOP  Oj.  109 

AIR  TEMP 

ld.E 

GIF  HGT  PFP 

IONSEC 

0030 

MONTH  05 

SHIP  DG 

MET  BUL6 

17.4 

05  1 2 

.AT 

35 

04  N 

DAY  OR 

DATA  USE  1 

bapcmetr 

1019.  r 

SEA 

.ONG 

047 

49  M 

HOUR  23.5 

AREA  05 

CLCUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUM/T |ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEM° 

SAL 

SIGMA-T 

dyndpth  sno  vel 

23.5 

DBS 

00000 

19.22 

36.43 

26.07 

1521.7 

UBS 

00010 

18.37 

36.33 

26.22 

1519.3 

DBS 

00020 

17.81 

36.  j6 

26.38 

1517.9 

OBS 

000  30 

1 7.66 

36.37 

26.42 

1517.o 

OBS 

00050 

17.59 

36.37 

26.44 

1517.0 

OBS 

000  75 

17.58 

36.37 

26.44 

1518.1 

UBS 

00100 

17.57 

36.38 

26.45 

1518.5 

OBS 

00125 

17.55 

36.38 

26.46 

1518.9 

OB  . 

00150 

17.34 

36.37 

26.50 

1510.7 

GBS 

00200 

16.93 

16.31 

2 6.5  5 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.40 

36.  19 

26.59 

1517.3 

OBS 

0C300 

15.60 

36.01 

26.6  3 

1515.4 

CBS 

00315 

15.34 

36.00 

26.60 

1514.  J 

OBS 

00330 

15.40 

36.04 

26. 7C 

1515.3 

OBS 

00345 

15.40 

36.03 

26.69 

1515.6 

◦ BS 

00360 

15.15 

35.96 

26. TO 

1514.9 

OBS 

00400 

14. 1 7 

35.97 

26.77 

1514. 1 

OBS 

004  35 

14.87 

35.  Q9 

26.79 

1515.3 

OBS 

00460 

14.57 

35.44 

26.8  1 

1514.7 

CBS 

00500 

13.97 

35.82 

26.84 

1513.3 

OBS 

00600 

12.56 

35. 6C 

26.96 

1510.0 

OBS 

006  90 

10.17 

35.24 

27.13 

1502. o 

OBS 

00700 

09.8° 

35.26 

27.19 

1501 .3 

CBS 

00720 

09.  76 

35.26 

27.21 

1501 .7 

OBS 

00750 

08.77 

35.16 

27.30 

1498.  ► 

OBS 

00760 

oe.76 

35.17 

27.31 

1498.5 

OBS 

00800 

07.69 

35.09 

27.41 

1495.0 

OBS 

00850 

06.92 

35.05 

27.  45 

1492.8 

OPS 

00900 

06.83 

35.13 

27.57 

1493 .4 

OBS 

00990 

06.50 

35.17 

27.64 

1493.6 

PBS 

01000 

06.32 

35.14 

27.64 

1493.0 

OBS 

01100 

05.63 

35.08 

27.6  6 

1491 .9 

OBS 

01200 

05.09 

35.04 

27.72 

1491 . 3 

OBS 

01235 

05.10 

35.07 

27.74 

1492.0 

OBS 

01240 

05.  14 

35.08 

27.74 

1492.2 

OBS 

01260 

04.99 

35.06 

27.75 

1491 .9 

OBS 

01270 

05.05 

35.07 

27.75 

1492 .3 

CBS 

012B5 

C4.99 

35.05 

27.74 

1492.3 

PBS 

01300 

04.80 

35.04 

27  . / 5 

1491.8 

OBS 

01400 

04.70 

35.04 

27.76 

1493.0 

CBS 

01500 

04.55 

35.03 

27.77 

1494.1 

MIND-DIP 

1J 

INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

MlNO-  SPD 

12 

TRACE  DIR 

0 5 

SQUARE 

2 

MIND-FOR 

cupatjon 

00.3  2 

SQUARE 

46 

LEATHER 

X2 

CPIG  €71  029 

‘ 

SQUARE 

47 

JXYG 

PJ4 

TCT  P N02 

N03  S I 03 

PH 

MIND-DIP  »; 
MIND-SPC  n 
- 1 NO-F  :jp 
►'FA  THE0  XI 


INST  *■. T 1 RECORDER 
TRACE  DIR  D 

L JR  AT  I VJ  00.  j 

n°!G  E 71  CJO 


TEN  SO  126 
5 SOUAPE  4 
2 SOUAPE  A* 
1 SQUARE  57 


JXYG 


PD4  TCT  P '102  '103 


SID3  PH 


595 


TABLE  L. — Continued 


*EFID  31  6317 

CCNStC  0031 

LAT  ?5  07  N 
LONG  047  58  W 


C A S T N UM  /TINE 
12.6 


\ 


YEAR 

1972 

BOTDP 

01-200 

AIR  TEMP  i-\.: 

DIR  HOT 

PER 

MONTH 

05 

SHIR 

DG 

WET  dULb  l/. 

05  l 

2 

DAY 

09 

uATA 

USc  1 

bAROMETP  10;  *.*. 

SEA 

HOUR 

12.6 

AREA 

35 

CLcUO  T/a 

( L/TR 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1 

OVNOPTH  SND  V •:  1 

DBS 

00000 

19.47 

36.47 

26.04 

1 52? .4 

CBS 

00010 

13.57 

36.  *6 

26.1° 

1519. y 

OBS 

00020 

18.27 

36.40 

26.29 

1519.3 

OBS 

000  30 

18.20 

36. 3P 

26.30 

1519.2 

OSS 

00050 

17.60 

36.32 

26.40 

1517.7 

OBS 

00075 

17.30 

36.27 

26.43 

1517.2 

OBS 

00100 

17.02 

36.29 

26.52 

1516.8 

CBS 

00125 

16.90 

36.28 

26.54 

1516.6 

OBS 

00150 

16.63 

36.25 

26.58 

1516.4 

OBS 

0G200 

16.  18 

36.19 

26.64 

1515.5 

OBS 

00220 

16.17 

36.  19 

26.64 

1516.1 

OBS 

002  50 

15.73 

36.10 

26.67 

1515.1 

OBS 

003  00 

15.20 

36.01 

26.72 

1514.2 

OBS 

00400 

14.14 

35.86 

26.64 

1512.3 

OBS 

00500 

12.76 

35.64 

26.  ® 5 

1509.1 

OBS 

006  OC 

10.99 

35.39 

27. 1C 

1504.3 

CBS 

00700 

09.00 

35.19 

27.29 

1498.5 

OBS 

00750 

08.  15 

35.07 

27.32 

1495.9 

CBS 

00800 

07.43 

35.09 

27.45 

1494  .0 

OBS 

00900 

06.45 

35.11 

27.60 

1491 .9 

OBS 

01000 

05.78 

35.  09 

27.67 

1490.8 

OPS 

01C35 

C.5.69 

35.09 

27.68 

1491 .0 

CBS 

01055 

05.77 

35.11 

27.69 

1491 .7 

OBS 

01080 

05.53 

35.09 

27.70 

1491.1 

OBS 

01100 

05.52 

35.09 

27.7  l 

1491  .4 

OBS 

OHIO 

05.56 

35.11 

27.72 

1491 .8 

OBS 

01200 

05.  10 

35.05 

27.72 

1441.3 

DBS 

01220 

05.02 

35.05 

27.73 

1491 .4 

CSS 

01230 

05.00 

35.07 

27.75 

1491.5 

uBS 

01250 

C5.  11 

35.08 

27.75 

1492.3 

OBS 

01290 

04.94 

35.05 

27.74 

1492.0 

OBS 

01300 

04.96 

35.07 

27.76 

1492.5 

OBS 

01340 

04.85 

39.05 

27.  76 

1492.6 

OBS 

01370 

04.90 

35.07 

27.76 

1493.4 

CBS 

01400 

04. 6P 

35.04 

27.77 

1493.0 

OBS 

01440 

04.50 

35.01 

27.76 

1492.3 

OBS 

01500 

04.35 

35.01 

27.78 

1493.2 

REFID 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTDP  04022 

AIR  TEMP 

18.6 

01 R HGT 

PEP 

CONSEC 

0032 

MONTH 

05 

SHIP  DG 

WET  BULB 

17.8 

12  2 

3 

LAT 

35 

13 

N 

DAY 

09 

DATA  USE  l 

8 ARONETP 

1022.2 

SEA 

LONG 

047 

52 

H 

HOUR 

23.7 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

CASTNUH/T IME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

23.7 

OBS 

00000 

19.51 

36.48 

26.04 

1522.5 

OBS 

000  10 

19.34 

36. ‘♦6 

26.07 

1522.2 

OBS 

00020 

19.  19 

36.44 

26.09 

1521.9 

OBS 

00030 

IB.  75 

36.42 

26.19 

1520.8 

OBS 

00050 

18.40 

36.43 

26.28 

1520  .2 

OBS 

00075 

18.12 

36.39 

26.32 

1519.7 

OBS 

00100 

17.69 

36.35 

26.40 

1518.8 

OBS 

00125 

17.35 

36.33 

26.47 

1518.2 

OBS 

00150 

17.27 

36.35 

26.50 

1518.4 

OBS 

00200 

17.08 

36.34 

26.54 

1518.7 

OBS 

002  50 

16.54 

36.25 

26.60 

1517.8 

OBS 

00  300 

15.79 

36.09 

26.65 

1516.1 

OBS 

003  70 

15.16 

35.95 

26.69 

1515.1 

OBS 

00400 

14.87 

35.96 

26.76 

1514.7 

OBS 

00440 

14.78 

35.98 

26.79 

1515.1 

OBS 

00500 

13.82 

35.79 

26.85 

1512.8 

OBS 

00600 

12.20 

35.54 

26.99 

1508.7 

OBS 

007  00 

10.27 

35.30 

27.16 

1503.2 

OBS 

00800 

OB. 37 

35.  14 

27.35 

14*7.7 

OBS 

00840 

07.36 

35.09 

27.45 

1494  .4 

OBS 

00900 

06.91 

35.15 

27.57 

1493. 1 

OBS 

00910 

06.91 

35.  16 

27.58 

1493  .9 

OBS 

00960 

06.  16 

35.10 

27.63 

1491.7 

OBS 

01000 

06.03 

35.10 

27.65 

1491  .8 

CBS 

01020 

05.93 

35. 1C 

? 7.66 

1491 .8 

CBS 

01045 

05.62 

35.05 

27.66 

1490.9 

OBS 

01075 

05.42 

35.05 

27.69 

1490.6 

CBS 

01090 

05.45 

35.08 

27.71 

1491 .0 

OBS 

01100 

05.51 

35.09 

27.71 

1491 .4 

OBS 

onto 

05.56 

35.11 

27.72 

1491 .8 

CBS 

01135 

05.55 

35.11 

27.72 

149? .2 

CBS 

01200 

04.82 

35.02 

27.7? 

149C.2 

CBS 

01210 

04.86 

*5.03 

27.74 

1490.5 

◦BS 

01220 

04.76 

35.01 

27.72 

1490.2 

OBS 

01240 

04.77 

35.02 

27.74 

149C.6 

CBS 

01300 

04.53 

35.00 

27.75 

1490  .6 

OBS 

01400 

04.41 

35.00 

27. 7t 

1491  .6 

CBS 

G1470 

04.26 

34.99 

2 7.77 

1492.* 

OB  5 

01500 

04.27 

35.00 

27.78 

149* .9 

W IM 0-01 R 05 
W1NO-SPU  14 
HIND- FOR 
HEATHER  XI 


OXYG  P34 


INST  STD  RECORDER 
TRACE  DIR  D 

OUR AT  I ON  00.3 

GRIG  Ell  03 2 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  46 
I SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  SI33  PH 


596 


TABLE  L. — Continued 


REF  10  31  6317 

CONS EC  (K  33 

LAT  35  04  N 
LONG  047  58  W 


YEAR  1972 
MONTH  05 
DAY  10 
HOUR  11.6 


BOTOP  02377  AIR  TEMP 

SHIP  OG  WET  BULB 

OATA  USE  1 BAROMETR 

AREA  05  CLOUO  T/A 


20.0  OIR  HGT  PER 

18.5  06  3 2 

1021. B SEA 

CL/TR 


CASTNUM/TIME 

11*6 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

19.33 

36.44 

26.05 

1522  .0 

OBS 

000 10 

19.31 

36.44 

26.06 

1522.1 

OBS 

00020 

18.85 

36.40 

26.15 

1520  .9 

OBS 

00030 

18.57 

36.43 

26.24 

1520.3 

OBS 

00050 

18.31 

36.38 

26.27 

1519.9 

OBS 

00075 

17.85 

36.36 

26.37 

1518.9 

OBS 

00100 

17.37 

36.33 

26.46 

1517.9 

OBS 

00125 

17.08 

36.32 

«!<^52 

1517.4 

OBS 

00150 

16.93 

36.29 

24.54 

1517.4 

OBS 

00200 

16.60 

36.25 

26.59 

1517.1 

OBS 

00250 

16.26 

36.20 

26.63 

1516.9 

OBS 

00300 

15.83 

36.14 

26.66 

1516.3 

OBS 

00400 

14.60 

35.93 

26.79 

1513.8 

OBS 

00500 

13.23 

35.69 

26.90 

1510.7 

OBS 

00600 

11.56 

35.45 

27.04 

1506  .4 

OBS 

00'  30 

09.62 

35.23 

27.22 

1500.8 

OBS 

OOuOO 

07.95 

35.10 

27.38 

1496.0 

OBS 

00640 

07.43 

35.06 

27.43 

1494.6 

OBS 

00860 

07.18 

35.11 

27.50 

1494.1 

OBS 

00900 

06.55 

35.07 

27.56 

1492.2 

OBS 

00910 

06.46 

35.08 

27.58 

1492.0 

OBS 

009  50 

06.51 

35.15 

27.62 

1493.0 

OBS 

01000 

06.36 

35.16 

27.65 

1493.3 

OBS 

01050 

05.70 

35.05 

27.65 

1491  .3 

OBS 

01060 

05.50 

35.07 

27.69 

1490.7 

OBS 

01100 

05.40 

35.06 

27.70 

1490.9 

OBS 

OHIO 

05.03 

35.01 

27.70 

1489.5 

OBS 

01140 

04.95 

35.01 

27.71 

1489.7 

OBS 

01155 

05.03 

35.01 

27.70 

1490.3 

OBS 

01200 

04.77 

34.99 

27.72 

1489.9 

OBS 

01235 

04.53 

34.97 

27.73 

1489.5 

OBS 

01250 

04.68 

35.01 

27.74 

1490.4 

OBS 

01270 

04.52 

34.98 

27.74 

1490.0 

OBS 

01280 

04.55 

35.00 

27.75 

1490.4 

OBS 

01300 

04.76 

35.03 

27.75 

1491.6 

OBS 

01370 

04.52 

35.01 

27.76 

1491.8 

OBS 

01400 

04.50 

35.01 

27.76 

1492.2 

OBS 

01430 

04.38 

34.99 

27.76 

1492.2 

OBS 

01450 

04.42 

35.00 

27.76 

1492.7 

OBS 

01460 

04.38 

34.99 

27.76 

1492.7 

OBS 

01500 

04.36 

35.01 

27.78 

1493.3 

WINO-OIR 

08 

I MS T STD  RECOROER 

TEN  SO  1206 

WINO-SPD 

16 

TRACE  OIR 

0 

5 

SOUR  RE 

4 

MIN0-F3R 

OUR AT  ION 

00.4 

2 

SQUARE 

46 

WEATHER 

XI 

ORIG  E71  033 

1 

SOUARE 

57 

OXYG 

P34 

TOT  P N02 

NO) 

SIO) 

PH 

597 


TABLE  L. — Continued 


REFID 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BOTDP  04480 

AIR  TEMP 

19.6 

01 R HGT 

PER 

mind-oir 

11 

CONSEC 

0034 

MONTH 

05 

SHIP  DG 

MET  BULB 

lo. E 

11  1 

2 

W IND-5PD 

12 

LAT 

34 

50 

N 

DAY 

10 

OATA  USE  1 

8ARCMETR 

1020.6 

SEA 

winp-f:r 

LONG 

047 

56 

N 

HOUR 

23.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEATHER 

X? 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1GMA-T 

OVNDPTh  SNO  VEL  L'XYC  P04 

23.7 

CBS 

00000 

19.38 

36.44 

26.04 

1522.1 

08  S 

000 10 

19.22 

36.42 

26.07 

1521  .8 

08S 

00020 

19.03 

36.42 

26.12 

1521.4 

OBS 

00030 

18.27 

36.39 

26.2  9 

1519.4 

08  S 

00050 

17.77 

36.35 

26.3  8 

1518.3 

OBS 

00075 

17.58 

36.37 

26.4  4 

1518.1 

OBS 

00100 

17.53 

36.37 

26.45 

1516.4 

OBS 

00125 

17.43 

36.36 

26.47 

1518.5 

OBS 

00150 

17.20 

36.34 

26.51 

1518.2 

OBS 

002  00 

16.93 

36.29 

26.54 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.31 

36.  19 

26.61 

1517.0 

OBS 

C0300 

15.92 

36.13 

26.65 

1516.6 

OBS 

00330 

15.35 

36.00 

26.68 

1515.1 

OBS 

00400 

14.89 

35.97 

26.76 

1514.8 

OBS 

004  50 

14.82 

36.01 

26.81 

1515.4 

OBS 

00500 

14.33 

35.39 

26.82 

1514.5 

OBS 

00570 

13.11 

35.72 

26.95 

1511 .5 

OBS 

00600 

12.68 

35.65 

26.98 

1510.5 

OBS 

006  30 

12.05 

35.49 

26.98 

1508.6 

OBS 

006  50 

11.67 

35.49 

27.05 

1507.6 

OBS 

00700 

10.20 

35.28 

27.15 

1503.0 

OBS 

00800 

08.09 

35.09 

27.35 

1496.5 

OBS 

00820 

07.84 

35.06 

27.37 

1495.9 

OBS 

008  35 

07.48 

35.11 

27.46 

1494  .8 

OBS 

00850 

07.68 

35.18 

27.48 

1495.9 

OSS 

00860 

07.68 

35.19 

27.49 

1496.1 

OBS 

00890 

07.3° 

35.17 

27.52 

1495.5 

OBS 

00900 

07.29 

35.22 

27.57 

1495.3 

OBS 

01000 

05.9Q 

35.08 

27.64 

1491  .6 

OBS 

01020 

C5.66 

35.07 

27.6  / 

1490.6 

OBS 

01050 

05.54 

35.05 

27.67 

1490.6 

OBS 

01060 

05.57 

35.07 

27.66 

1490.9 

OBS 

01100 

05.28 

35.03 

27.69 

1490  .4 

OBS 

01136 

05.09 

35.03 

27.71 

1490.2 

OBS 

01150 

05.18 

35.05 

27.71 

1490.8 

OBS 

01200 

05.14 

35.06 

27.73 

1491.5 

OBS 

01230 

05.09 

35.05 

27.73 

1491.8 

OBS 

01250 

04.74 

35.00 

27.73 

1490.6 

OBS 

01275 

04.96 

35.07 

27.76 

1492.1 

OBS 

01300 

04.93 

35.06 

27.75 

1492.3 

OBS 

01320 

04.66 

35.02 

27.75 

1491.5 

OBS 

01370 

04.87 

35.07 

27.77 

1493.3 

OBS 

01400 

04.63 

35.03 

27.  76 

1492.7 

OBS 

01435 

04.47 

35.02 

27.77 

1492.6 

OBS 

01450 

04.56 

35.04 

27.78 

1493.3 

OBS 

01470 

04.33 

34.99 

27.76 

1492.6 

OBS 

01500 

04.21 

34.99 

27.78 

1492  .6 

INST  STD  RECPPOER  TFN  SO  1206 

T«*  AC  E 01 R P 5 SQUARE  2 

DURATION  00.’  2 SOUARE  46 

CRIj  E 71  034  l SQUARE  47 


TCT  P NOi  N03  S IC3  PM 


REF  I 0 

31 

8317 

YEAR 

1972 

8CT0P  04388 

AIR  TEMP  20.4 

DIP  HGT  PER 

WINO-OIR 

17 

CONSEC 

0035 

MONTH 

05 

Ship  DG 

MET  BULB  18. E 

17  1 2 

WIND-SPD 

14 

LAT 

34 

57 

N 

DAY 

11 

DATA  USE  l 

BAROMETR  1C  18.3 

SEA 

MIND-F3P 

LONG 

047 

58 

M 

HC  UR 

11.9 

AREA  05 

CLOUD  T/a 

CL/TR 

WEATHFR 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL  OXYG  P34 

11.9 

OBS 

00000 

19.47 

36.47 

26. OR 

1522.4 

OBS 

00010 

19.43 

36.46 

26.04 

1522  .4 

OBS 

00020 

19.30 

36.41 

26.04 

1522.2 

OBS 

00030 

18.58 

36.40 

26.22 

1520.3 

OBS 

00050 

18.35 

36.42 

26.25 

1520.0 

OBS 

00075 

17.59 

36.38 

26.45 

1518.2 

OBS 

00100 

17.44 

36.37 

26.48 

1518.1 

OBS 

00125 

17.31 

36.36 

26.  5C 

1518.2 

CBS 

00150 

17.14 

36.34 

26.53 

1518.0 

OBS 

00200 

16.86 

36.30 

26.56 

1518.0 

OBS 

002  50 

16.31 

36.20 

26.62 

1517.0 

OBS 

00300 

15.94 

36.15 

26.65 

1516.8 

OBS 

00365 

15.60 

36.11 

26.71 

1516.6 

OBS 

00400 

14.91 

35.97 

26.76 

1514.9 

CBS 

00450 

14.55 

35.95 

26.82 

1514.5 

OBS 

00460 

14.57 

35.97 

26.83 

1514.8 

OBS 

00500 

14.09 

35.84 

26.83 

1513.7 

OBS 

006  00 

12.44 

35.60 

26.95 

1509.6 

OBS 

007  00 

10.10 

35.28 

27.17 

1502.6 

OBS 

008  00 

07.68 

35.09 

27. 3P 

1495.7 

OBS 

00850 

07.  19 

35.10 

27.45 

1493.9 

CBS 

00900 

07.29 

35.20 

27.56 

1495.3 

OBS 

C0955 

06.33 

35.10 

27.61 

1452.3 

OBS 

01000 

05.96 

35.12 

27.67 

1491 .6 

OBS 

01045 

05.42 

35.06 

27.65 

1490.1 

OBS 

01080 

05.40 

35.06 

27.70 

1490 .6 

OBS 

01100 

05.17 

35.03 

27. 7C 

1489.9 

OBS 

01115 

04.95 

35.02 

27.72 

1489.3 

OBS 

01140 

04.91 

35.03 

27.73 

1489.5 

OBS 

01160 

05.00 

35.05 

27.74 

1490.3 

OBS 

01200 

04.96 

35.06 

27.75 

1490.9 

CBS 

01220 

05.03 

35.07 

27.75 

1491 .4 

OBS 

01300 

04.53 

35.00 

27.75 

1490.6 

OBS 

01350 

04.41 

34.99 

27.76 

1490.9 

OBS 

01400 

04.41 

35.01 

27.77 

1491 .8 

OBS 

01420 

04.35 

34.  79 

27.76 

1491 .Q 

OBS 

01500 

04.25 

34.99 

27.77 

1492.8 

INST  STO  fFCCPOER  TEN  SO  1206 

TRACE  01*.  t)  5 SOUAPE  2 

DURATION  00.3  2 SQUARE  46 

TRIG  E71  035  l SQUARE  *7 


TCT  P N02  N03  SI  33  PM 


598 


TABLE  L. — Continued 


REP10  31  3317 

COMSEC  003* 
CAT  35  0*  N 
LONG  047  SO  M 


CASTNUM/TINE 

23.7 


VEAA 

1972 

BOTDP 

04114 

AIR  TEMP 

19.4 

DIR  HOT 

PER 

MONTH 

05 

SHIP 

OG 

MET  BULB 

19.0 

21  2 

2 

OAY 

11 

DATA 

L'SE  1 

8 A ROME  T R 

1017.9 

SEA 

HOUR 

23.7 

AREA 

05 

CLOUO  T /A 

CL/TR 

IVITVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

S IGMA— T 

OYNOPTH  SNO  VcL 

OBS 

00000 

19.58 

36.46 

26.00 

1522.7 

OBS 

00010 

19.58 

36.46 

26.00 

1522.9 

OBS 

00020 

19.14 

36.37 

26.05 

1521.7 

OBS 

00030 

18.22 

36.36 

26.28 

1519.2 

OBS 

00050 

17.62 

36.38 

26.44 

1517.9 

OBS 

00075 

17.55 

36.38 

26.46 

1518.1 

OBS 

00100 

17.43 

36.38 

26.49 

1516.1 

OBS 

00125 

17.27 

36.35 

26.50 

1518.0 

OBS 

00150 

17.11 

36.35 

26.54 

1518.0 

OBS 

00200 

16.69 

36.27 

26.58 

1517.4 

OBS 

002  50 

16.24 

36.19 

26.62 

1516.8 

OBS 

00300 

15.81 

36.12 

26.67 

1516.2 

OBS 

00350 

15.24 

35.99 

24.70 

1515.1 

OBS 

00400 

14.96 

35.99 

26.  76 

1515.0 

OBS 

00430 

14.77 

35.99 

26.80 

1514.9 

PBS 

00440 

14.80 

36.02 

26.82 

1515.2 

OBS 

00500 

14.16 

35.88 

26.85 

1514.1 

OBS 

00600 

12.46 

35.62 

27.00 

1509.7 

OBS 

00700 

10.15 

35.30 

27.18 

1502.8 

CBS 

ooaoo 

07.96 

35.11 

27.39 

1496.1 

OBS 

00640 

07.38 

35.07 

27.44 

1494.5 

OBS 

00860 

07.22 

35.09 

27.49 

1494.2 

OBS 

00B90 

07.20 

35.12 

27.51 

1494.7 

OBS 

00900 

07.41 

35.19 

27.53 

1495.7 

OBS 

00955 

06.51 

35.13 

27.61 

1493.0 

OBS 

00960 

06.62 

35.18 

27.63 

1493.6 

OBS 

00965 

06.57 

35.16 

27.62 

1493.5 

PBS 

01000 

06.  17 

35.10 

27.43 

1492.4 

OBS 

01022 

05.74 

35.06 

27.65 

1491 .0 

GBS 

01040 

05.86 

35.13 

27.68 

1491.9 

OBS 

01050 

05.63 

35.09 

27.68 

1491.0 

OBS 

01100 

05.28 

35.07 

27.72 

1490.4 

OBS 

01200 

05.03 

35.05 

27.73 

1491.1 

OBS 

01255 

04.73 

35.03 

27.75 

1490.7 

OBS 

01300 

04.68 

35.03 

27.76 

1491 .3 

OBS 

01360 

04.53 

35.02 

27.77 

1491.6 

OBS 

01390 

04.65 

35.05 

27.76 

1482.7 

OBS 

01400 

C«.43 

35.01 

27.77 

1491 .9 

OBS 

01500 

04.31 

35.02 

27.79 

1493.1 

WlND-DIR 

21 

INST  STO  R EC  ORDER  TEN  SO  1206 

MINO-SPD 

14 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

MINO-FOR 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

46 

MEATHER 

XI 

ORIS  E71  036 

1 

SQUARE 

57 

OXYG 

P34 

TOT  o N02 

nos  sn» 

PH 

***1 


REF  10 

31 

8317 

YEAR 

1972 

BGTOP  04389 

AIR  TEMP  16.0 

OIR  HGT  PER 

MIMO-OIR 

01 

INST  $T0  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0037 

month 

05 

SHIP  OG 

WET  BULB  14.5 

01  3 2 

MINO-SPO 

20 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

4 

CAT 

35 

00  N 

OAY 

12 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.1 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

00.5 

2 

SQUARE 

46 

CONG 

047 

49  M 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG  E 71  037 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  S IGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P04 

T0T  P N02 

N03 

SI03 

PH 

OBS 

00000 

19.41 

36.42 

26.02 

1522  .2 

OBS 

00010 

19.04 

36.33 

26.04 

1521 .2 

OBS 

00020 

IB. 47 

36.44 

26.27 

1519.9 

OBS 

00030 

18.32 

36.42 

26.30 

1519.6 

GBS 

00050 

17.78 

36.37 

26.39 

1518.3 

OBS 

00075 

17.49 

36.37 

26.46 

1517.9 

OBS 

00100 

17.35 

36.37 

26.50 

1517.9 

OBS 

00125 

17.25 

36.37 

26.52 

1518.0 

OBS 

00150 

17.11 

36.37 

26.56 

1518.0 

OBS 

002  00 

16.75 

36.30 

26.59 

1517.7 

OBS 

00205 

16.72 

36.29 

26.59 

1517.6 

OBS 

00214 

16.80 

36.33 

26.60 

1510. 1 

OBS 

00250 

16.49 

36.27 

26.63 

1517.7 

OBS 

00300 

15. 6B 

36.09 

26.68 

1515.8 

OBS 

004  00 

14.80 

35.97 

26.78 

1514.5 

OBS 

00500 

13.66 

35.79 

26.89 

1512.2 

OBS 

006  00 

12.51 

35.64 

27.00 

1509.9 

OBS 

007  00 

10.15 

35.30 

27.18 

1502.6 

OBS 

00800 

07.97 

35.07 

27.35 

1496.1 

OBS 

00849 

07.10 

35.11 

27.51 

1493.6 

OBS 

00900 

07.17 

35.19 

27.56 

1494.8 

OBS 

00915 

07.17 

35.20 

27.57 

1495.1 

OBS 

01000 

06.17 

35.12 

27.65 

1492.4 

OBS 

01015 

06.05 

35.12 

27.66 

1492 .2 

OBS 

01025 

06.20 

35.17 

27.66 

1493.0 

OBS 

01055 

06.16 

35.17 

27.69 

1493.4 

OBS 

01070 

05.90 

35.16 

27.71 

1492.6 

OBS 

01090 

06.02 

35.18 

27.71 

1493.4 

OBS 

01100 

05.70 

35.10 

27.69 

1492.2 

OBS 

01120 

05.26 

35.06 

27.71 

1490.6 

OBS 

01200 

05.02 

35.07 

27.75 

1491.0 

OBS 

01225 

05.09 

35.08 

27.75 

1491 .8 

OBS 

01240 

04.69 

35.06 

27.75 

1491.6 

OBS 

01250 

05.09 

35.08 

27.75 

1492.2 

OBS 

01270 

04.99 

35.07 

27.75 

1492.1 

OBS 

01260 

05.08 

35.11 

27.77 

1492.7 

OBS 

01300 

04.91 

35.06 

27.75 

1492.3 

OBS 

01340 

04.53 

35.01 

27.76 

1491.3 

OBS 

01350 

04.51 

35.02 

27.77 

1491 .4 

OBS 

01365 

04.69 

35.05 

27.77 

1492.4 

OBS 

01375 

04.57 

35.05 

27.79 

1492.1 

OBS 

01400 

04.69 

35.06 

27.76 

1493 .0 

OBS 

01440 

04.69 

35.06 

27.78 

1491.7 

CBS 

01450 

04.64 

35.05 

27.78 

1493.6 

OBS 

01500 

04.63 

35.07 

27.79 

1494.5 

: 
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TABLE  L. — Continued 


REFID  31  8317  VtA'  1972 

CONSEC  0038  HO'JT-  05 

LAT  3*  51  N DAY  13 

LONG  04  7 50  It  HCUfr  00.3 


CASTMJM/TIME  LVLTYP  OFPTH 

00.3  ObS  00000 

OB'  COO  10 

08S  00020 

CiBS  GOO  30 

OBS  00050 

OBS  00075 

OBS  0G100 

Ob'  C0125 

OBS  C0150 

04 S 00200 

QoS  00250 

0»S  «jC2  85 

CBS  00300 

OBS  00325 

ObS  00350 

GPS  OOJbO 

OBS  00375 

OBS  C0390 

ObS  00400 

OBS  00500 

OBS  00600 

OB'  00700 

OBS  G0770 

OBS  00780 

UBS  00790 

OBS  00800 

OBS  00955 

OB'  00900 

Ob'  00930 

ees  ooc  55 

OB'  00470 

OBS  00490 

OB'  01000 

r't  S 01055 

OBS  01070 

06 S 01100 

of  s oino 

ObS  01120 

CBS  01200 

GB'  01220 

OBS  01240 

OBS  01255 

OBS  01290 

OBS  OliOO 

OBS  01350 

OBS  01400 

OBS  01500 


TEFID  31  8317  YEAR  1972 

:ONSFC  0039  MONTH  05 

.AT  34  47  N DAY  14 

.ONG  048  04  W HOUR  11.8 


CA  STNUM/T 1 ME  LVLTYP  DEPTH 

11.8  OBS  00000 

OBS  00010 

OBS  00020 

OBS  00030 

CBS  00050 

PBS  00075 

OBS  00100 

OBS  00125 

Ob'  00150 

oes  00200 

OBS  C0250 

OBS  00300 

OBS  00380 

^65  00390 

OBS  00400 

OBS  00500 

OBS  00600 

UBS  00700 

OBS  00715 

OBS  00740 

OBS  00750 

OBS  00800 

OBS  00900 

OBS  01000 

U8S  01010 

OSS  01100 

oes  0U40 

OBS  01160 

oes  01200 

OBS  01240 

OBS  012e0 

OBS  01300 

OBS  01320 

OBS  01400 

OBS  01500 


dOTDP  05761  AIR  TE"°  19. P 01*  HGT  PER 


SHIP 

OG 

MET  BULF  17.0 

19  3 

2 

OATA 

USE  1 

bA*ONfcTR  1019. C 

SEA 

AREA 

05 

CL  CUD  T/A 

CL/TR 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNUPTH  SNO  V6L 

19.43 

36.42 

26.01 

1522  .2 

18.80 

36.39 

26.14 

1520.6 

18.61 

36.43 

26.23 

1520.3 

18.47 

36.45 

26.28 

1520.1 

18.20 

36.42 

26.33 

1519.6 

17.82 

36.39 

26.40 

1518.9 

17.53 

36.37 

26.45 

1518.4 

17.32 

36.35 

26.49 

1518.2 

17.21 

36.37 

26. 53 

1518.3 

16.87 

36.30 

26.56 

1518.0 

16.47 

36.24 

26.61 

1517.6 

15.67 

36.13 

26.66 

15 16.2 

15.95 

36.15 

26.66 

1516.7 

15.94 

36.15 

26.61 

1517.1 

15.28 

36.02 

26.71 

1515.3 

15.38 

36.05 

26.71 

1515.8 

15.08 

36.00 

26.74 

1515.0 

15.18 

36.06 

26.77 

1515.7 

15.04 

36.03 

26.77 

1515.3 

13.91 

35.85 

26.86 

1513.1 

12.36 

35.60 

27.00 

1509.3 

10.03 

35.23 

27.15 

1502.3 

08.56 

35.15 

27.33 

1497.9 

08.44 

35.16 

27.35 

1497.6 

08.50 

35.20 

27.37 

1498.1 

08.39 

35.19 

27.38 

1497.8 

07.64 

35.13 

27.45 

1495.9 

07.41 

35.22 

27.55 

1495.8 

07.25 

35.21 

27.57 

1495.6 

06.87 

35.15 

27. 5P 

1494.5 

06.52 

35.15 

27. ti 

1493 .4 

06.62 

35.21 

27.  tt 

1494.2 

0c.?6 

35.17 

27. 66 

1493.2 

05.81 

35.12 

27.65 

1491 .9 

06.11 

35.19 

27.71 

1493.4 

05.54 

35.09 

27.70 

1491.5 

05.47 

35. C9 

27.71 

1491 .4 

05.52 

35.11 

27.72 

1491  .8 

05.12 

35.07 

27.74 

1491.5 

05.03 

35.07 

27.75 

1491  .4 

05.07 

35.09 

27.76 

1491.9 

04.99 

35.09 

27.77 

1491 .9 

05.23 

35.14 

27.78 

1493.5 

05.19 

35.13 

27.70 

1493.5 

04.70 

35.05 

27.77 

1492.2 

04.48 

35.03 

77.78 

1**2. 1 

04.33 

35.02 

27.79 

1493.2 

60TDP  04846  AIR  TEMP  18.6  OIR  HG*  PER 

SHIP  OG  MET  BULB  15.5  31  1 2 

OATA  USE  1 BARCMETR  1020.5  SEA 

AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR 


TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

19.41 

36.45 

26.04 

1522  .2 

19.33 

36*44 

26.05 

1522.1 

18.74 

36*41 

26.18 

1520  .6 

18.22 

36.39 

26.30 

1519.3 

17.76 

36*39 

26.41 

1518.3 

17.48 

36.38 

26.47 

1517.9 

17.43 

36*36 

26.49 

1518.1 

17.36 

36.37 

26.50 

1518.3 

17.27 

36.37 

26.52 

1518.5 

16.97 

36.33 

26.56 

1518.3 

16.51 

36.25 

26.61 

1517.7 

16.05 

36.17 

26.65 

1517.0 

15.39 

36.03 

26.70 

1516.1 

15.33 

36.07 

26.74 

1516.1 

15.45 

36.10 

26.74 

1516.7 

14.14 

35. B8 

26.8  5 

1513.9 

12.51 

35.60 

26.97 

1509.8 

10.15 

35.24 

27.13 

1502.7 

09.70 

35.18 

27.16 

1501 .3 

09.31 

35.25 

27.28 

1500.3 

09.16 

35.22 

27.28 

1499.9 

08. 4B 

35.20 

27.38 

1498.2 

07.54 

35.21 

27.53 

1496.3 

06.51 

35.17 

27.64 

1493.8 

06.32 

35.13 

27.63 

1493.2 

05.49 

35.08 

27.70 

1491.3 

05.37 

35.10 

27.73 

1491.5 

05.44 

35.11 

27.73 

1492.1 

05.26 

35.09 

27.74 

1492  .0 

05.24 

35.11 

27.76 

1492.7 

05.12 

35.10 

27.76 

1492.8 

05.14 

35.12 

27.77 

1493.3 

05.20 

35.13 

27.78 

1493.9 

05.00 

35.11 

27.78 

1494  .4 

04.67 

35.07 

27.79 

1494.4 

«IM0-CIR  I)  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

WINO-SPC  02  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

MIND-FQR  DURATION  00.3  2 SQUARE  46 

HEATHS#  XI  ORIG  E71  036  1 SQUARE  47 


OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI33  PH 


MIN0-01R  31  INST  STO  RECOAOER  TIN  SO  1206 

WIND-SPD  13  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

MIND-FUR  DURATION  00.3  2 SQUARE  40 

HEATHER  XI  ORIG  ETi  039  1 SQUARE  40 


OXYG  PU4  TOT  P N02  NOJ  SI03  PM 
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TABLE  L. — Continued 


tEFIO 

31 

8317 

YEAR 

1972 

80T0P 

03658 

AIR  TEMP 

18.5 

01 R MGT 

PER 

MlNO-DIR 

02 

INST  STO  RECORDER 

• ONSEC 

0040 

MONTH 

05 

SHIP 

OG 

MET  BULL 

14.5 

02  2 

2 

WlNO-SPD 

06 

TRACE  01 R 1 

.AT 

34 

52 

N 

UAY 

14 

PATA 

USE 

1 

8ARCMETP 

1022.C 

SEA 

NINO-FOH 

DURATION  00.: 

• ONG 

048 

10 

w 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG  E71  040 

CASTNUM/TINE 

lvltyp 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNORTH  SNO  VEL  DXVG 

PD4  T0T  P N02 

N03 

23.9 

08S 

00000 

19.61 

36.44 

25.98 

1522.8 

OBS 

000 10 

19.58 

36.46 

26.00 

1522.9 

PBS 

000  20 

19.41 

36.42 

26.02 

1522.5 

OBS 

00030 

18.64 

36.32 

20.14 

1520.4 

PBS 

000  50 

18.06 

36.40 

26.35 

1519.2 

OBS 

00075 

17.79 

36.39 

26.41 

1518.9 

OBS 

00 100 

17.55 

36.39 

26.46 

1518.5 

OBS 

00125 

17.43 

36.38 

26.49 

1518.5 

OBS 

00150 

17.28 

36.36 

26.51 

1518.5 

OBS 

00200 

16.91 

36. 32 

26.5  7 

1518.2 

OBS 

002  50 

16.76 

36.28 

26.57 

1518.5 

OBS 

00300 

16.34 

36.25 

26.65 

1518.0 

PBS 

004  00 

15.05 

36.04 

26.78 

1515.4 

OBS 

00500 

13.80 

35.81 

26.87 

1512.7 

OBS 

00600 

12.65 

35.62 

26.96 

1510.3 

OBS 

007  00 

10.39 

35.34 

27.  17 

1503.7 

OBS 

00800 

06.58 

35.20 

27.36 

1498.3 

OBS 

00855 

07.49 

35.09 

27.44 

1495.2 

OBS 

00880 

06.98 

35.13 

27.54 

1493.6 

OBS 

00900 

06.68 

35.10 

27.56 

1492.8 

OBS 

01000 

05.76 

35.07 

27.66 

1490.7 

OBS 

01070 

05.09 

35.02 

27.70 

1489.1 

OBS 

01100 

C4.96 

35.01 

27.71 

1489  .0 

OBS 

01200 

04.71 

35.00 

27.7  3 

1489.7 

OBS 

01230 

04.63 

35.01 

27.75 

1489.9 

OBS 

01250 

04.  71 

35.03 

27.75 

1490.6 

OBS 

01300 

04.57 

35.01 

27.75 

1490.8 

OBS 

01320 

04.55 

35.02 

27.76 

1491 .1 

OBS 

01380 

04.88 

35.08 

27.77 

1493.5 

OBS 

01400 

04.73 

35.06 

27.78 

1493.2 

OBS 

01460 

04.77 

35.07 

27.78 

1494  .4 

OSS 

01500 

04.60 

35.08 

27.81 

1494.4 

EFIO 

31 

8317 

YEAR 

1972 

botop 

05486 

AIR  TEMP  19.7 

dir  hgt 

PER 

rflND-t'l  V 

6? 

INST  STD  **EC ORDER 

ONSEC 

0041 

MONTH 

05 

SHIP 

DG 

#»et  bulb  ie.2 

07  2 

3 

-INO-SPO 

17 

TRACE  91 R 1 

AT 

36 

42 

N 

0 AY 

16 

DATA 

USE 

1 

BAPOMETR  1027.2 

SEA 

WIND-F.it 

duration  oc.: 

ONG 

049 

52 

W 

HOUR 

11.8 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

* EA  THE* 

XI 

OR  IG  EEN  CUE 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

51GMA-T 

DYNOPfM  SNO  VEL 

GXY  G 

p->4  TOT  » NG2 

N03 

11.8 

OBS 

00000 

18.77 

36.46 

26.21 

1520.4 

DBS 

00010 

18.77 

36.46 

26.21 

1520.6 

PBS 

00020 

18.76 

36.46 

26.22 

1520.7 

OBS 

000  30 

18.74 

36.46 

26.22 

1520.8 

OBS 

000  50 

18.66 

36.46 

26 . 2 4 

1521.0 

OBS 

000  75 

10.34 

36.44 

26.31 

1520.4 

PBS 

00100 

18.  Id 

36.43 

26.36 

1520.1 

OBS 

00125 

17.99 

3o.43 

26.  39 

1520.2 

OBS 

00150 

17.92 

36.43 

26.40 

1520.4 

PBS 

002  00 

17.75 

36.42 

26.44 

1520. H 

OBS 

002  50 

17.70 

36.42 

26.45 

1521 .4 

DBS 

00300 

17.65 

36.42 

26.46 

1522.1 

PBS 

00355 

17.54 

36.40 

26.47 

1522.7 

PBS 

00370 

17.59 

36.43 

26.49 

1523.1 

OBS 

004  00 

17.39 

36.41 

26.62 

1523.0 

OBS 

00450 

17.05 

36.35 

26.56 

1522.7 

OBS 

00500 

16.97 

36.34 

26.57 

1523.3 

OBS 

00540 

16.56 

36.2a 

26.56 

1522.6 

OBS 

00550 

16.66 

36.28 

26.59 

1523.1 

DBS 

00560 

16.57 

36.27 

24.61 

152a. 0 

OBS 

006  00 

16.07 

36.  16 

26.64 

1522.0 

PBS 

00700 

14.30 

35.87 

26.61 

1517.7 

OBS 

00800 

11.90 

35.49 

2 7. Cl 

1510.9 

OBS 

008  50 

10.76 

35.36 

27.12 

1507.6 

OBS 

00900 

OS. 68 

35.01 

27.20 

1500.3 

nes 

009  15 

08.37 

34.95 

27.20 

1499.3 

CBS 

00940 

08.05 

34.99 

27.28 

1494.6 

OBS 

00950 

08.08 

35.00 

27.28 

1498 . i 

OBS 

00®  80 

07.17 

34.94 

27.37 

1495.4 

CBS 

OIGOO 

07.  18 

35.00 

27.41 

1496 .2 

PBS 

01C35 

06.  B8 

35.01 

27.46 

1495.7 

CBS 

01040 

07.01 

35.09 

27.51 

1496  .4 

PBS 

01100 

06.30 

35.05 

27.57 

1494.5 

05S 

01150 

06.14 

35.  D7 

27.61 

1494.  T 

ns 

01200 

05.75 

35.07 

27.66 

1494.  D 

OBS 

01300 

05.44 

35.09 

27.72 

1494.5 

Ml 

01400 

05.03 

35.08 

27.76 

1494.4 

DBS 

01500 

04.  S3 

35. C7 

*7.77 

1495.  S 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  ? 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


S 1 33  PH 


TTN  SS  12PF 
5 SCJS»E  4 
2 5C-UAR;  68 

l s;ua«e  os 


Si: 3 RM 


m 


TABLE  LI. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
SHERMAN  at  Ocean  Station  ECHO,  17  May  1972  - 10  June  1972,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 8322. 


MEFIO  31  8322 

CONStC  0001 

LAT  41  30. IN 
LUNO  0E5  25  M 


C»SVNLN/T|Mf  LVLT 


YEAR 

1172 

50 TOP  02  37  7 

41* 

TENP  12.2 

OIR  HUT  PtR 

NOMTh 

05 

SNIP  IM 

• ET 

BULR  10.5 

20 

0 2 

DAY 

14 

DATA  USE 

1 

It  ARCHE  1 R 1027.2 

SEA 

HOUR 

16.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

cl/tr 

LYLT YP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

siGMA-r 

DVNOPTM 

SNG  VEL 

obs 

OOUOO 

07.22 

32.49 

25.44 

1 4 7b  .O 

JbS 

COO  10 

06.  36 

32.  78 

25.78 

1473.8 

09  S 

00020 

06.43 

32.90 

25.86 

14  76.4 

JOS 

000  30 

07.22 

33.32 

26.09 

1478.2 

UBS 

00040 

07.41 

33.44 

26.  16 

1479.3 

OSS 

00050 

07.31 

33.55 

26.26 

14  79.2 

rms 

00060 

07.25 

33.66 

26.  35 

1479.3 

09  s 

J00  75 

07.54 

33.93 

26.52 

1481 .0 

uBS 

00100 

09.15 

34.57 

2u.7P 

1484.3 

09  S 

oul  10 

05.70 

34.  76 

2 o .65 

14  SO  .4 

09  S 

001  16 

09.04 

34.69 

26.89 

I486. 4 

08S 

00125 

09.39 

34.90 

27.00 

1490.1 

06  S 

00150 

09.43 

34.95 

27.03 

1490.7 

(IBS 

00175 

09.57 

35.00 

27.04 

1491.7 

UBS 

00*  00 

09.14 

35.03 

27.13 

149J. 7 

UBS 

002  30 

06.82 

35.05 

27.21 

14  39.  i 

OBS 

C02  50 

06.17 

35.00 

27.27 

1467.7 

tms 

OOiOO 

07.63 

15.01 

27.36 

I486 .4 

DBS 

00*00 

06.24 

14.93 

27.49 

1482  .5 

OBS 

005  00 

05.63 

34.96 

27.60 

1461  .4 

OBS 

00560 

05.00 

34.94 

27.05 

1480.2 

UBS 

006  00 

04.93 

34.96 

27.67 

1480.6 

UBS 

00  700 

04.81 

34.9b 

27.  rc 

1461 .6 

UBS 

008  00 

04.55 

34.97 

27.72 

1482. 3 

DBS 

008  30 

04.50 

14.47 

27.73 

1442 .6 

OBS 

00640 

04.59 

3^.01 

27.  75 

1483.2 

OBS 

00900 

04.42 

J4.  VV 

27.75 

1463.5 

OBS 

0100  0 

04.  31 

14.99 

27.77 

1464.7 

uos 

01100 

04.15 

34.93 

27.78 

1465.7 

OBS 

01200 

04.10 

14.98 

27.  78 

1467.1 

OBS 

01  3 00 

04.00 

14.98 

27.  79 

1<*66.4 

OHS 

014  00 

0 3.9% 

34.98 

27.80 

1469.4 

UBS 

01500 

03.67 

34.98 

27.41 

1491 .2 

wINO-OIM  2 J MSI  SfO  RECORDER  TEN  SO  1308 

MlND-SPC  12  TRACE  OIR  U 5 SOUARE  2 

mINO-*-uR  DURATION  00.5  2 SWOARE  04 

■ EA  THE 4 *J  OR 1G  EtN  OIE  1 SOUARE  15 

JAVG  RI4  TbT  P N 02  NJi  SI 0 3 PM 


REF  10  il  83  22 
CONStC  0002 

LAT  39  34  N 
LONb  C59  08  m 


YEAR 

1972 

ACT DP  04936 

AIR 

TENP  16 

.6 

OIR  M.T  PtR 

MONTH 

05 

SHIP  1H 

MET 

4UL8  II 

.6 

10 

2 2 

OAY 

15 

DATA  USE 

1 

ilAMONET*  10  32 

.7 

SEA 

HOUR 

12.2 

AKEA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

LYLT YP 

OEPTn 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  Vtt 

UBS 

oo ooo 

19.97 

16.40 

25.45 

1523.7 

UBS 

000  1 0 

19.97 

3b. 40 

25.85 

1523.9 

UBS 

00020 

19.97 

3o«40 

26. as 

1524.3 

OBS 

GOu  30 

19.92 

36.  40 

25.4  7 

1524.0 

JBS 

00040 

18.98 

36.35 

*0.08 

1521.6 

UBS 

00045 

19.22 

3o.56 

26.  1 7 

l522.o 

J6S 

00050 

19.05 

36.53 

26.19 

15*2. 1 

OHS 

OOu  75 

18.  37 

!o.44 

26.  3 1 

152J.O 

OBS 

00100 

10.14 

16.46 

26.  17 

1520.3 

UBS 

00125 

17.97 

16.45 

26.41 

1520.2 

OBS 

00150 

1 7.94 

lb. 45 

2«.4  4 

1520.6 

UBS 

002  00 

17.69 

Jo  .45 

26.48 

1520.O 

OHS 

002  29 

17.55 

16.42 

26.49 

1520.5 

OBS 

002  30 

17.73 

16.62 

2o.52 

1521 .3 

DBS 

00*50 

1 7.62 

36.49 

26.52 

1521 .3 

UBS 

00100 

1 7.38 

lo.  46 

2 6.56 

1521  .4 

UBS 

004  00 

16.59 

16.  11 

2b. 04 

1520.4 

OBS 

9044  0 

15.33 

lo.  U | 

26.  b9 

1517.3 

OBS 

00500 

14.91 

15.  94 

26.7  7 

l 6 1 6 .5 

DBS 

006  90 

13.03 

35.  70 

26.95 

1511 .7 

OHS 

00  7 00 

10.67 

16.  )6 

27.1  1 

15C4.B 

OBS 

008  00 

38.  34 

36.13 

27.  14 

1497.6 

l.BS 

00  9 JO 

06.  7 o 

16.06 

27.53 

1492 .8 

OBS 

01000 

05.  76 

16.07 

27.66 

1 491 . 7 

IBS 

C1090 

05.04 

34.02 

27.  7 C 

1494.4 

u*S 

01130 

05.17 

3>.  <j 6 

27.  72 

1490. 0 

MS 

01 200 

04.  71 

35.02 

27.  74 

1404.4 

IBS 

01300 

04.45 

36.90 

dJ.tt 

1490.  J 

•ms 

01400 

04.24 

16.00 

27.  78 

1491 .3 

ms 

Ul  500 

04.  19 

15.01 

2 7.60 

1492 .6 

aIND-OIR  Id 
• IRD-SPD  18 
MlND-EJI* 
mEATHEM  K 1 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OiR  U 

DURATION  00.6 

OHIO  EEN  02E 


TEN  SO  1207 
5 SOUARE  4 
2 SUUARE  49 
1 SOUARE  99 


Pu4  TOT  P N02  NU4  SIJi  PH 


TABLE  LI. — Continued 


REEIO  11  8322  YEAR  1912  BOTDP  01271  AIM  TEMP  16.0 

CONSEC  0003  MONTH  01  SHIP  1H  MET  BULB  10.7 

LAT  It  21  N DAY  16  OATA  USE  1 BARONET R 1031.2 

LUNG  011  29  H HOUR  00.0  AREA  01  CLCUO  T/A 


CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

00.0 

OBS 

00000 

20.02 

36.46 

21.89 

UBS 

00010 

19.87 

36.41 

21.92 

OBS 

00020 

19.82 

36.41 

21.93 

UBS 

00030 

19. BO 

36.41 

21.94 

OBS 

00010 

IB. 10 

39 

26.23 

OBS 

00062 

IB. 31 

36.4> 

26.32 

OBS 

000  71 

18.31 

36.11 

26.36 

OBS 

00081 

18.13 

36.44 

26.34 

OBS 

00100 

IB. 04 

36.44 

26.38 

OBS 

00121 

18.00 

36.41 

26.40 

OBS 

00110 

17.86 

36.41 

26.4  3 

OBS 

00200 

17.71 

36.49 

26.10 

OBS 

00210 

17.49 

36.47 

26.14 

OBS 

00300 

17.11 

36.40 

26.17 

UBS 

00400 

16.18 

36.19 

26.64 

OBS 

00100 

14.  Bi 

31.98 

26.79 

OBS 

00600 

12.60 

31.63 

26.98 

OBS 

00700 

10.20 

31.29 

27.16 

OBS 

00800 

OB. 11 

31.10 

27.36 

OBS 

00900 

06.40 

31.02 

27.14 

OBS 

0 1000 

01.70 

31.03 

27.64 

OBS 

01100 

01.13 

31.02 

27. 1C 

OBS 

01200 

04.82 

31.01 

27.73 

OBS 

01300 

04.54 

31.00 

27.75 

OBS 

014GO 

04.34 

31.00 

27.77 

OBS 

01100 

04.20 

31.00 

27.79 

OIR  MiT  Pit  WlNO-DIR  39  INST  STU  RECOROER  TEN  SO  1207 

09  3 2 MlNO-SPO  u8  TRACE  Olft  0 1 SOUAKE  6 

SEA  wINO-FOH  DURATION  00.4  2 SQUARE  84 

CL/TR  WEATHER  Xl  UR  10  FEN  03E  1 SQUARE  81 


OVNOPTH  SNO  YEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N01  S101  PH 

1123.9 

1123.6 

1123.7 

1123.8 

1120.4 

1120.1 

1120. 5 

1120.0 

1120.0 

1120.1 

1120.3 

1120.7 

1120.9 

1120.6 

1119.1 

1116.2 

1110.2 

1103.0 

1496.6 

1491.1 

1490.4 

1489.8 

1490.1 

1490.7 

1491.1 

1492.6 


REF  1 0 31  8322  YEAR  1972  8UT0P  01200  AIK  TCMP  19.3 

CONSEC  0004  MONTH  01  SHIP  1H  WET  t»UL8  ld.0 

LAT  16  01  N DAY  17  DATA  USE  l bARCNeTk  1028.3 

LONG  049  21  W HOUR  00.0  AREA  ul  CLOUD  T/A 


CASTNUM/TINi  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

00.0  06S  00000  19.24  36.47  2o.l0 

08 S 00010  19.22  36.48  26.11 

08S  00020  19.20  36.48  26.12 

OBS  00030  19.10  36.41  26.12 

DBS  00010  18.40  36.41  26.30 

OBS  00071  18.20  36.46  26.36 

OSS  30100  17.99  36.47  26.42 

OBS  00121  17.89  36.47  26.44 

UBS  00110  17.78  36.46  26.46 

OBS  00200  17.62  36.46  26.10 

OBS  00210  17.11  36.47  26.14 

OBS  00300  17.26  36.43  26.17 

OBS  00400  16.74  36.33  26.61 

OBS  00100  11.67  36.13  26.71 

OBS  00120  11.43  36.08  26.73 

OBS  00600  13.60  31.90  2a. 91 

UBS  00670  11.77  31.10  27.04 

OBS  00700  11.12  31.43  27.11 

OtS  00800  08.92  31.16  27.28 

UBS  00900  06.89  31.01  27. *9 

(IBS  01000  01.90  31.01  27.63 

UBS  01030  01.73  31.04  27.64 

OBS  01041  01.81  31.09  27.67 

UBS  01070  01.70  31.09  27.68 

OBS  01090  01.26  31.02  27.68 

OtS  01100  01.38  31.07  27.71 

UBS  01111  01.14  31.11  27.72 

OtS  01200  01.27  31.09  27.74 

OBS  01210  04.82  31.04  27.71 

UBS  01300  04.87  31.07  27.77 

OBS  01400  04.43  31.01  27.77 

OBS  01100  04.17  11.00  27.71 


DIM  HOT  PER  WINO-OIK  U INST  STD  RECOROER  TEN  SO  1206 

10  3 3 WINC'SPO  II  TRACE  OIR  0 1 SQUARE  4 

SEA  WlNO-FUR  OUR  ATI  UN  00.6  2 SQUARE  68 

CL  / 1 R WEATHER  XI  ORIG  E 72  001  1 SQUARE  69 


0Y9UPTH  SNO  VEL  OXYG  Pj4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1121  .8 

1121.9 

1122.0 
1121.8 

1120.2 

1120.0 

1119 .9 

1120.0 

1520.1 

1120.4 

1120.9 

1121 .0 

1120.9 

1119.1 

1115.0 

1113.7 

1108.3 

1106.4 

1499.8 

1493.1 

1491.2 

1491 .0 

1491 .6 

1491.7 

1490.1 

1490.8 

1491 .8 

1492.1 

1491 .0 

1492.1 

1491.9 

1492.1 


TABLE  LI. — Continued 


MMO  31  1)22 

C OH  SEC  OOO* 

LAf  )S  OS  M 
LONG  040  04  M 


HM 

1972" 

BCIUP  0*02 3 

AIR 

TEMP  20.0 

OIK  HOT  PtK 

HUMlM 

OS 

SHIP  1H 

RET 

RULB  18.1 

10 

* 3 

l)AV 

17 

DATA  USE  1 

BARONE TR  1027.6 

SEA 

HOUR 

11.6 

AREA  OS 

CLuUU  I/A 

CL/ 1 R 

LVLfVP 

DEPTH 

IE  HP 

SAL 

SliHA-I 

OVNOPTM 

SNO  VEL 

UBS 

00000 

19.07 

36.  *6 

2w.  1 * 

1*21 .3 

OBS 

00010 

19.0* 

36  • *»6 

26.  1 * 

1*21 .* 

UBS 

C.0020 

19.0* 

36.  *7 

26.1* 

1*21 .6 

OSS 

000)0 

19.0* 

)o  •*  7 

26.1* 

1*21 .7 

UBS 

000*0 

19.03 

36. *7 

26.1* 

1*22.0 

OBS 

000  IS 

IB. 79 

36.** 

26.19 

1*21.7 

oes 

00100 

17.7* 

36. *0 

26.*  3 

1*19.1 

UBS 

0012* 

17. *9 

36. *1 

26. *9 

1*18.7 

OBS 

001*0 

1 7.  *0 

3o  . * 1 

2u.  52 

1*18.9 

OBS 

001  8S 

16.91 

36.31 

26.  *6 

1*17.9 

oas 

0019* 

17.03 

36.  37 

2 6. *8 

1*18.  b 

OBS 

00200 

16.9* 

36.3* 

<o.5T 

1*18.3 

OBS 

002  SO 

16. *3 

36.27 

26  • 6 * 

l>17. b 

OBS 

ViOiOO 

IS. 92 

36.18 

26.69 

1 Slo.6 

OBS 

00*00 

1*.9* 

36.02 

26.  79 

1*15.0 

OBS 

00*  10 

1*.  82 

)o.  0 1 

26.81 

1‘ '*.8 

OBS 

00*30 

1 * • 8 1 

36.0* 

2u.  8 3 

1*1*. 1 

OBS 

00S0O 

13.60 

3b.  «0 

26.  * 1 

1*12.1 

OBS 

006  00 

12.  1* 

3*. 60 

27.0* 

1*08.6 

OBS 

00700 

C9.91 

3*. 26 

27.19 

1*01.9 

OBS 

OOBOO 

08.00 

35.  16 

27. *2 

1*96.3 

OBS 

00900 

06.78 

3b. 13 

27.  b? 

1*93.2 

OBS 

01000 

06.08 

3b.  13 

27.67 

1*92.1 

OBS 

010*0 

0S.98 

3b. 1* 

27.69 

1*92.* 

UBS 

01070 

OS. 18 

3*. 03 

*7.70 

1*89.* 

OBS 

01100 

OS.  38 

3*. 08 

27.71 

1*90.9 

OBS 

012  00 

0*.  80 

3*.  02 

27.  7* 

1*90.1 

UBS 

01220 

0*.  7* 

Ib.Ol 

27.  73 

1*90.1 

OBS 

012*0 

0*.  8 1 

3*. 03 

27.7* 

1*90.8 

OBS 

01260 

0*  • 6* 

3*. 02 

27.7* 

1*90.* 

UBS 

Ul2  80 

0*.  76 

3b. 0* 

27.  76 

1-91.3 

OBS 

01300 

0*.  *8 

3*. 01 

27.7* 

1*90.8 

uRS 

01*00 

0*.*0 

3b. 01 

<7.77 

1*91 .8 

OAS 

01*00 

0*.  2 3 

)b.01 

27.79 

1*92. 7 

RlND->IR  ID 
MhO-SPO  20 
HlNO-RJR 
-E  A I h t R XI 


l*S»  STU  RECORDtR 
TRACE  OIR  0 

DURATION  00.4 

OR  IG  t 12  002 


It  N SO  1206 
S S0UA4F  A 
2 SOUARE  AH 
l SjjARt  *4 


UXVG 


PJ*  I Li  I P N02 


NO)  S I J 3 PH 


RfPIO 

31 

• 322 

YEAR  1972 

80 TOP  0**80 

AIR  IEHP 

19.3 

OIR  Mi?  PER 

tons it 

0006 

H0H7H  0* 

SHIP  1H 

RET  BULB 

18.0 

10  3 2 

LAT 

35 

00  N 

OAV  17 

DATA  USE  1 

BAROHETR 

1028.0 

SEA 

LONG 

C*8 

00  • 

HOUR  23.8 

AREA  0* 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

CASTNUH/I IHE 

LVLTYP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

23.B 

OBS 

00000 

18.97 

36. *6 

26.16 

1*21.0 

OBS 

00010 

IB. 60 

36.*) 

26.2) 

1*20.1 

OBS 

00020 

17.57 

36. *1 

26. *7 

1*17.3 

OBS 

00030 

17.50 

36. *1 

26. *9 

1*17.2 

OBS 

000*0 

17.*B 

36.  *2 

26.50 

1*17.5 

OBS 

0007* 

17. *6 

36. *2 

26.51 

1517.9 

OBS 

00100 

17.** 

36. *1 

26.50 

1518.2 

OBS 

0012* 

17. *1 

36. *1 

26.51 

1518.5 

OBS 

001  50 

17.22 

36.  37 

26.53 

1518.3 

OBS 

002  00 

16.97 

36.  36 

26.58 

1518.* 

OBS 

002  50 

16. *6 

36.2) 

26.60 

1517.5 

OBS 

00300 

16.0* 

36.22 

26.69 

1*17.0 

UBS 

00*00 

1*.B) 

36.01 

26.81 

1*1*. 7 

OBS 

OObOO 

13.25 

35.75 

26.9* 

1*10.8 

OBS 

00590 

11.53 

35.51 

27.09 

l >06 .2 

069 

0059J 

11.58 

35.5* 

27.11 

1*06.* 

OBS 

00600 

11.53 

35.5* 

27.12 

1*06.* 

OBS 

00700 

09.2* 

35.25 

27.29 

1*99.5 

OBS 

00800 

07.36 

35.1* 

27.50 

1*93.8 

OBS 

00850 

06.67 

35.13 

27.59 

1*91 .9 

OBS 

00860 

06.  70 

35.15 

27.60 

1*92.2 

UBS 

008  90 

06.** 

35.11 

27.60 

1*91.7 

UBS 

00900 

06.28 

35.12 

27.63 

1*91.2 

OBS 

00935 

06.32 

35.16 

27.66 

1*92.0 

OBS 

00950 

06.2* 

35.16 

27.67 

1*91.9 

OBS 

00990 

05.** 

35.05 

27.68 

1*89.2 

OBS 

00995 

05.68 

35.11 

27.70 

1*90.* 

OBS 

01000 

05. *8 

35.06 

27.69 

1*89.6 

OBS 

01010 

05.3* 

35.07 

27.71 

1*89.2 

OBS 

01020 

05.39 

35.08 

27.71 

1*89.6 

OBS 

010)0 

05.22 

35.06 

27.72 

1*89.0 

OBS 

010*5 

05.38 

35.08 

27.71 

1*09.9 

OBS 

010*7 

05.01 

35.03 

27.72 

1*08 .6 

OBS 

01100 

0*.81 

35.02 

27.73 

1*08.* 

OBS 

01120 

0*.85 

35.0* 

27.75 

1*09.0 

OBS 

01200 

0*.*7 

3 5.0) 

27.76 

1*09.6 

OBS 

0121* 

0*.  *8 

35.0) 

27.77 

1*09.* 

OBS 

012*0 

C*.60 

35.03 

27.77 

1*09.9 

OBS 

0I2B0 

0*.  *8 

35.0) 

27.78 

1*90.1 

OBS 

01300 

0*.** 

35.0) 

27.77 

14*0.7 

OBS 

01370 

0*.  19 

35.0) 

27.79 

14*1.2 

OBS 

01*00 

0*.*) 

35.0* 

27.79 

1*41.9 

OBS 

01*18 

0*. 2 l 

35.02 

27.80 

1*41 .3 

UBS 

01**0 

0*.  2* 

35.02 

27.80 

1*42.1 

OBS 

01*00 

C*.  1 0 

35.00 

27.80 

1*42.2 

RlNO-DI  R 

10 

INST  STD  KECOROER  TEN  SO  1236 

RINO-SPO 

18 

TRACE  OIR 

0 * 

SOUARE 

* 

RlND-FUR 

our  a t i on 

00.*  2 

SQUARE 

*8 

REA  THEM 

XI 

OR  1C  ET2  003 

1 

SOUARE 

58 

UXYC 

P3* 

TUT  P N02 

NO)  SIU) 

PH 

TABLE  LI.— Continued 


REMO 

31 

4)22 

YEAR 

1972 

8UT0P  04204 

AIR  TEMP 

20.1 

OIR  NGT 

PER 

CONSEC 

0007 

MONTH 

OS 

SHIP  1H 

MET  BULB 

IB  .0 

1U  S 

4 

CAT 

3* 

00 

N 

OAY 

18 

OATA  USE  1 

BAROMtTM 

I02B.4 

SEA 

LONG 

C48 

00 

M 

HOUR 

11. S 

AREA  OS 

CLOUD  I /A 

CL/TR 

CASTNtM/TINf 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynoptm  sno  vel 

11.  s 

◦BS 

000  00 

19.12 

36.47 

26.13 

1521.4 

08  S 

oooio 

19.  OB 

36.47 

26.14 

1521.5 

oes 

00020 

18.60 

36.43 

26.23 

1520.3 

08  S 

00030 

18.15 

36.43 

26.35 

1519.1 

08  S 

000  SO 

17.66 

36.39 

26.44 

1518.0 

OBS 

00075 

1 7.30 

36.37 

26.51 

1517.3 

OSS 

00100 

17.12 

36.  35 

26.54 

1517.2 

OBS 

00125 

16.97 

36.33 

26.56 

1517.1 

OSS 

00150 

16.87 

36.34 

26.59 

1517.2 

OSS 

00200 

14.47 

36.29 

26.65 

1516.8 

OBS 

00212 

14.25 

36.22 

26.64 

1516.2 

OBS 

002  50 

16.10 

36.21 

26.67 

1516.4 

OBS 

00300 

15.50 

36.11 

26.73 

1515.2 

OBS 

00400 

14.50 

35.96 

26. 84 

1513.5 

OBS 

00500 

13.21 

35.76 

26.96 

1510.7 

OBS 

00540 

12.78 

36.70 

27.00 

1509.9 

OBS 

00550 

12.56 

35.66 

27.01 

1509.2 

OBS 

00600 

11. 68 

35.51 

27.04 

1506.9 

OBS 

00700 

09.09 

35.22 

27.30 

1498.8 

OBS 

ooaoo 

07.82 

35.11 

27.41 

1495.5 

OBS 

00824 

07.77 

35.17 

27.46 

1495.8 

08  S 

00900 

06.47 

35.11 

27.60 

1491.9 

OBS 

00967 

05.49 

35.01 

27.65 

1*89 .0 

OBS 

00985 

05.46 

35.04 

27.67 

1489.2 

OBS 

01000 

05.91 

35.15 

27.70 

1491.4 

OBS 

01100 

05.07 

35.0) 

27.71 

1489.5 

OBS 

01144 

05.02 

35.05 

27.73 

1490.1 

OBS 

01184 

04.84 

35.03 

27.74 

1490.0 

OBS 

01200 

04.90 

35.05 

27.75 

1490.5 

OBS 

01225 

04.98 

35.07 

27.75 

1491.) 

OBS 

01230 

04.74 

35.0) 

27.75 

1490.4 

OBS 

01257 

04.73 

35.05 

27.77 

1490.8 

OBS 

0124B 

04.83 

35.07 

27.77 

1491.4 

UBS 

01300 

04.69 

35.05 

27.77 

1491.3 

OBS 

01338 

04.57 

35.03 

27.77 

1491.5 

OBS 

01355 

04.43 

35.02 

27.78 

1491.1 

OBS 

01400 

04.35 

35.01 

27.78 

1491.6 

OBS 

01434 

04.28 

35.01 

27.79 

1491.8 

OBS 

01470 

04.37 

35.03 

27.79 

1492.8 

OBS 

01500 

04.31 

35.03 

27.80 

1493.1 

REMO 

11 

6 322 

YEAR 

1972 

BO TUP  03931 

A|K 

TEMP  19.5 

OIR  HGT  PER 

CONSEC 

U JOB 

MuNIh 

05 

SMP  1 H 

MET 

8U18  17.9 

10  4 3 

LAT 

J5 

0)  * 

OAY 

19 

DATA  USE  l 

bAROMETk  1027.4 

SEA 

LONG 

047 

S3  m 

HOUR 

00.2 

AhEA  05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

CASTKUM/T 1 ML 

LYLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

00.2 

◦BS 

00000 

19.14 

36.47 

26.13 

1521.5 

UBS 

00010 

19. J7 

36.47 

26.14 

1521 .5 

OBS 

00020 

18.9) 

36.47 

26.18 

1521 .2 

UBS 

000)0 

18.8) 

36.47 

26.21 

1521.1 

OBS 

00050 

17.91 

36.40 

26.  36 

1518.7 

JBS 

000  75 

17.54 

36.41 

26.48 

1518.1 

OBS 

CO  100 

17.46 

36.4  1 

2o.  50 

1518.2 

OBS 

00125 

17.39 

36.40 

26.51 

1518.4 

06S 

00150 

1 7.26 

36.38 

26.53 

1S1A.4 

uBS 

00200 

16.96 

36.37 

26.59 

1518.4 

UBS 

002  50 

16.4) 

36.28 

26.65 

1517.5 

UBS 

00)50 

15.20 

36.05 

2o.  7 5 

1515.0 

OBS 

00400 

14.  79 

36.03 

26.8) 

1514.6 

OBS 

00500 

13.30 

35.76 

2o.  94 

1511 .0 

UBS 

00530 

12.94 

35.  7) 

26.99 

1610.) 

UBS 

00590 

11.85 

35.57 

27.06 

1507.4 

OBS 

00600 

11.79 

35.55 

27.07 

1507.3 

OBS 

00620 

11.04 

35.44 

27.13 

15C4.9 

UBS 

00  700 

09.59 

35.29 

27.27 

1500  .8 

OBS 

00760 

08.11 

3>.  1 5 

27.  39 

1496.0 

OBS 

00800 

07.56 

35.14 

27.47 

1494.6 

OBS 

00850 

07.03 

35.11 

27.52 

1493.3 

OBS 

009  00 

06.66 

35.14 

27.60 

1492.7 

CBS 

00962 

05.52 

35.02 

27.65 

1489.0 

OBS 

01000 

05.4) 

35.02 

2 7.66 

1489.) 

OBS 

oioiu 

05.32 

35.01 

27.67 

1489.0 

OBS 

010)0 

05.34 

35.03 

27.68 

1489.4 

JBS 

01048 

05.04 

35.00 

27.69 

1489.5 

OBS 

01055 

05.19 

35.05 

27.71 

1489.) 

OBS 

01066 

05.07 

35.0) 

27.71 

1489.0 

UBS 

01077 

05.36 

35.10 

27.73 

1490.4 

OBS 

01091 

05.00 

35.08 

27.76 

1489.2 

OBS 

01100 

05.4) 

35.13 

27.  75 

1491.1 

OBS 

01140 

05.1) 

35.07 

27.74 

1490.5 

ORS 

01153 

05.36 

35.12 

27.75 

1491 .7 

OBS 

01200 

05.24 

15.11 

27.  76 

1492.0 

OBS 

01220 

05.17 

35.10 

27.76 

1492.0 

OBS 

01242 

04.84 

35.05 

27.75 

1491 .0 

OBS 

01257 

05.04 

35.09 

27.76 

1492.1 

UBS 

01272 

04.62 

35.02 

27.76 

149C.5 

UBS 

01300 

04.57 

35.02 

27.76 

1490.8 

OBS 

01)30 

04.51 

35.0) 

27.78 

1491 .1 

OBS 

01)50 

04. 1 5 

35.05 

27.  78 

1492.0 

OBS 

01)80 

04.63 

35.05 

27.78 

1492.4 

UBS 

01400 

04.57 

35.05 

27.79 

1492.6 

OBS 

01420 

04.58 

35.05 

27.78 

1492.9 

OBS 

01500 

04.36 

15.0) 

27.79 

1493.) 

MlNDOIR  10 
MIN&-SP0  10 
MlND-EOR 
HEATHEN  XI 


OXVG  NO* 


N IN  0-01 N U 
NlND-SPD  14 
HI NO-FQR 
MEATMEN  XI 


OXVG  P04 


INST  STO  RECON OEN 
TRACE  OIN  0 

DURATION  00.5 

ORIG  E 72  004 


TOT  P *02  NO) 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

OURAY  ION  00. 5 

ORIG  E 72  OOS 


TCT  P N02  *0) 


TEN  SO  1204 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  40 
I SQUARE  SO 


S10)  PH 


TEN  SQ  1204 
S SQUARE  4 
2 SQUARE  44 
I SQUARE  57 


SIO)  PH 


605 
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REFID  31  83 22 

CON SEC  C 009 
LAI  35  00  N 
LONG  057  55  » 


CASTNUH/T IMF 
11.7 


YEAR 

19  72 

BGTOP  04480 

AIR  TEMP  21.1 

01R  HOT 

PER 

MONTH 

05 

SHIP  1H 

MET  BULB  17.8 

11  5 

3 

DAY 

19 

OATA  USE  1 

BARONET*  1029.2 

SEA 

HOUR 

11.7 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL 

OBS 

00000 

19.33 

36.46 

26.07 

1522.0 

OBS 

00010 

19.  10 

36.4  3 

26.11 

1521.5 

OBS 

00020 

17.62 

36.41 

26.46 

1517.4 

DBS 

00030 

17.48 

36  4 1 

26.50 

1517.2 

OBS 

00050 

17.44 

36.4  1 

26.51 

1517.4 

UBS 

000  75 

17.35 

36.39 

26.51 

1517.5 

OBS 

00100 

17.25 

36.38 

26.53 

1517.6 

OBS 

00125 

17.06 

36.37 

26.57 

1517.4 

UBS 

00150 

16.95 

36.36 

26.59 

1517.5 

J6S 

001  75 

16.83 

36.34 

26.60 

1517.5 

OBS 

00200 

16.56 

36.  30 

26.63 

1517.1 

OBS 

002  50 

16.01 

36.21 

26.65 

1516.1 

OBS 

00300 

15.52 

36.11 

26.73 

1515.3 

OBS 

00400 

14.30 

35.92 

26.85 

1512.8 

OBS 

00500 

13.23 

35.  75 

26.94 

1510.8 

OBS 

00600 

11.13 

35.43 

27.10 

1504.8 

OBS 

00700 

08.68 

35.17 

27.32 

1497.2 

UBS 

008  OJ 

07.36 

35.14 

27.50 

1493.8 

ubs 

00900 

06.73 

35.21 

27.64 

1493.1 

UBS 

00950 

06.51 

35.22 

27.68 

1493.1 

OBS 

01000 

06.02 

35.18 

27.71 

1491.9 

UBS 

01020 

05.54 

35.10 

27.71 

149C.2 

UBS 

01100 

05.11 

35.07 

27.74 

1489.7 

OBS 

01200 

04.98 

35.08 

27.76 

1450.9 

OBS 

01220 

04.84 

35.06 

27.76 

1490.6 

UBS 

01242 

04.93 

35.09 

27.78 

1491.4 

UBS 

01285 

04.66 

35.06 

27.78 

1491.1 

UBS 

01300 

04.  74 

35.C7 

27.78 

1491.6 

08  S 

01400 

04.43 

35.05 

27.80 

14  92.1 

UBS 

01470 

04.56 

35.07 

27.80 

1493.7 

OBS 

01500 

On. 43 

35.06 

27.81 

1453.6 

DBS 

01508 

04.24 

35.03 

27.81 

1492.9 

UBS 

01360 

04.39 

35.06 

27.81 

1494  .5 

OBS 

01600 

04.22 

35.03 

27.81 

1494.4 

DBS 

01O60 

#*.08 

35.02 

27.82 

1494.8 

JBS 

01700 

04.  15 

35.04 

27.82 

1495.8 

JttS 

01740 

03.90 

35.01 

27.8  3 

1493.4 

OBS 

01750 

03.98 

35.02 

27.83 

1495.9 

UBS 

U1800 

03.86 

35.00 

27.82 

1496.2 

UBS 

02000 

03.63 

34.99 

27.84 

1498.7 

UBS 

02320 

03.37 

34.98 

27. H6 

15C3.0 

UBS 

02500 

0 3.31 

34.99 

27.87 

1505.8 

OBS 

02600 

03.25 

34.  **8 

27.87 

1507.3 

DBS 

0 3000 

02.87 

34.95 

27.88 

1512.5 

MlNO-OIR  i| 
M1NO-SPO  12 
MIND-FOR 
HEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  01R  0 

OORA  T I ON  00.9 

OR  10  E 72  006 


TEN  SO  1204 
S SQUARE  4 
2 SQUARE  44 
1 SQUARE  ST 


oxvo 


P04  TOT  P NO?  N03 


S 103  PH 


31  8322 

YEAR 

19  72 

BOIUP  03840 

A|H 

TEHP  20.7 

DIR  FGT  PER 

mINO-DI  k 

1 4 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CuNSEC  >010 

MONT 

H 05 

SHIP  IH 

At  T 

4ULB  18.3 

13 

4 3 

rflNU-SPU 

04 

TRACE  DIR 

5 SJUAME 

4 

lAT  35  02  N 

U AY 

/ 10 

OAT  A USE  1 

I'ARGMETR  10  30.6 

SLA 

alNID-FCR 

DURAT ION 

2 S-UARE 

48 

LJNo  048  0 3 m 

HUUR 

AREA  05 

CLOUD  T/A  2/7 

CL/IR 

/ 30 

*EA  THEM 

XI 

GRIG  E 72  0 0 7 

1 SOUARE 

58 

LASTNUM/T |MC 

LVLI VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovnjpth 

SNO  VEL 

DXVG 

P34 

TOT  P NJ2  NOi 

SI03  PM 

12.4 

UBS 

00000 

19.39 

36.516 

26.  1C 

1522 .2 

12.4 

UBS 

00022 

19.02 

36.46  3 

26.15 

1521 .3 

12.4 

OBS 

00045 

18.  70 

36.460 

26.23 

1521 .0 

12.4 

A»S 

0006  7 

17.57 

36.43b 

26.49 

1518.1 

12.4 

UBS 

C0090 

1 7.48 

3b. 4 3b 

26.52 

1518.2 

12.4 

OHS 

001  >5 

17. 4j 

3o. 42 1 

26.52 

1518.8 

12.4 

UBS 

T001 85 

1 7.21 

36. 399 

26.55 

1519.0 

12.4 

OBS 

002  75 

16.51 

34.278 

26.63 

1518.1 

12.4 

UBS 

T 003  66 

15.70 

3o.l61 

26.73 

1517.0 

12.4 

(IBS 

00461 

14.3  7 

35.942 

26.8  5 

1514.1 

12.4 

UBS 

T00651 

13.2  7 

35.  7 7 U 

26.95 

1511 .8 

12.4 

DBS 

T00732 

C9.28 

35.24C 

27.28 

1500.1 
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■<fcFlJ  31  a ii  i YfcAK  1972  rtCluP  01««  AIK  TEWE  19.8  OIK  EOT  Pt  K nI'D-DIk  Ou  INST  STD  RECCkDER 

CONSf*  OUil  *GMH  05  SHIP  lh  wFT  HUie  IT. 8 13  2 3 wISO-SPD  30  TRACE  OIK  1} 

IAT  35  07  N DAY  20  DATA  USE  l oAROMt TK  1031. 1 StA  rIND-F.R  DURATION  00.5 

tUNO  050  03  » HOUR  23.6  AKEA  J5  CLlUO  T/A  CL/TR  ME A (HER  Xl  URIG  E72  COtt 


TEN  SO  1206 
5 SOUAKf  6 
2 SJUAKE  *•  8 
1 SQUARE  58 


CASTNOM/UME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIJMA-T  DYNDPTh  SNP  YEL  .IXYG 


JR  j 

COuOO 

20.09 

36.56 

25.67 

1525.1 

UttS 

00010 

19.19 

3b.  6 3 

26.08 

1521 .7 

LBS 

00020 

18.  7<* 

36.50 

26.17 

1520.6 

'JBS 

000  30 

18.50 

36.  18 

26.22 

1520.1 

08S 

CCC50 

16.05 

3b.  39 

26. 35 

1516.9 

08  S 

00050 

1 7.67 

36.39 

26.55 

1515.0 

UBS 

000  75 

l 7.5b 

3b. 5 l 

26.57 

1 > 18 .2 

UBS 

00100 

17.55 

3b.  39 

26.55 

1518.2 

03  S 

00125 

1 7.  38 

36.  19 

26.51 

1516.5 

JHS 

30150 

17.27 

3b. 37 

2o.  52 

1618.6 

58  S 

30160 

17.29 

36.38 

26.52 

1518.7 

UBS 

00200 

17.  bl 

ib.  35 

2b.  56 

1518.6 

LBS 

002  50 

16.75 

36.31 

26. 6C 

1518.5 

UBS 

00300 

16.22 

36.21 

26.65 

lbl 7.o 

UBS 

00370 

15.22 

36.05 

26.75 

1515.5 

Ob  S 

00500 

15.88 

35.99 

26.  78 

1515.8 

oBS 

00500 

13.62 

35.  79 

26.35 

1512.1 

OBS 

005o0 

12.56 

3>.  59 

26.98 

1509.0 

OBS 

005  70 

12.33 

35.60 

27.01 

1508.7 

CBS 

00579 

12.  15 

35.56 

27.01 

1506.2 

OBS 

005  90 

12.06 

35.58 

27.05 

lbOB .1 

DBS 

OOoOO 

11.97 

35.56 

27.05 

15C7.9 

UBS 

006  35 

11.17 

35.55 

27.11 

15C5.6 

OBS 

00653 

11.  13 

35.55 

27.11 

1505.7 

GbS 

00670 

10. bi 

35.  36 

27.15 

1505.1 

UBS 

00700 

10.03 

35.27 

27.18 

15C2.3 

UBS 

006  00 

08.36 

35.15 

27.56 

1557.7 

oBS 

009  00 

06.95 

35.11 

27.53 

1593.8 

OBS 

01000 

06.23 

3 5.11 

27.63 

1592.6 

UBS 

01010 

06.21 

35.13 

27.65 

1592.8 

GBS 

01058 

05.82 

35.11 

27.68 

1552.0 

IBS 

0 1 J 6 1 

05.80 

35.12 

27.65 

1552.3 

OBS 

01100 

05.53 

35.06 

27.71 

1551 .1 

JBS 

01200 

05.09 

35.07 

27.  75 

1551 .3 

PJ5  TOT  P NOP  UGi  SI  73  Ph 


REFID 

31 

8322 

YEAR  1972 

BOTOP  03566 

A|k  temp 

20.5 

CUNSEC 

0012 

MONTH  05 

SHIP  IH 

RET  BULB 

18.2 

LAI 

35 

02  N 

UAY  21 

DATA  USE  1 

6ARUMETR 

10  30.9 

LONG 

053 

03  M 

HOUR  12.5 

AREA  05 

CL  L’UU  T/A 

0/1 

CAST  NLM/ TIME 

LVLT  YP 

depth 

TEMP 

SAL 

S1SMA-I 

12.5 

OBS 

OOOOO 

19.90 

36.573 

25.9  S 

12.5 

UBS 

00025 

19.36 

36.55b 

26.05 

12.5 

OBS 

00059 

IB. 59 

36  .*»  35 

2o.26 

12.5 

□BS 

000  73 

17.77 

36.503 

2b. 52 

12.5 

UBS 

00097 

17.55 

36.380 

26.58 

12.5 

UBS 

00156 

17.20 

36.362 

26.53 

12.5 

LBS 

T 001 99 

16.85 

36.330 

2b. 59 

12.5 

UBS 

002  96 

16 .20 

ib. 226 

2o  .66 

12.5 

IBS 

T00393 

15.92 

36.005 

26.76 

12.5 

JBS 

00595 

15.00 

35.873 

2b. 68 

12.5 

JBS 

00593 

12.58 

35.655 

27.01 

12.5 

JBS 

T00787 

08.51 

35.153 

27.  33 

12.5 

OBS 

T 0098b 

Ob.  76 

35.193 

27.62 

Oik  EOT  PER  MINO-OIR  18  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

15  3 3 6IND-SPD  05  TRACE  01R  5 SQUARE  5 

SEA  mIND— EUR  DURATION  2 SQUARE  5R 

CL/TK  WEATHER  XI  ORIG  1 72  009  l SQUARE  58 


DVNOPTH  SND  Vt L UXYG  PII5  TOT  P N02  N03  SIOJ  PH 

1 523 .6 

1522.5 

1520.5 

1518.7 

1518.1 

1518.2 

1517.9 

1517.5 

1515.6 

1513.9 

1809.7 
1598.0 

1555.6 
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TABLE  LI. — Continued 


REFIO  il  8322  YEAR  1972  BOTOP  0U62  Aik  TEMP  20.0  0 1 K HGT  PER  MlvO-OIR  21  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

CONSEC  0013  MONTH  OS  SHIP  1H  MET  OULU  IT. 7 21  l 2 MlND-SPO  lk  TRACE  DIR  0 S SQUARE  6 

IAT  35  10  N DAY  21  OATA  USE  1 8AR0METR  1030.1  SEA  MlNO-FUR  DURATION  00.5  2 SQUARE  66 

LONo  067  50  W HOUR  23.7  AREA  05  CLOUD  T/A  CL/TR  mEATHER  XI  ORIG  E72  010  I SQUARE  57 


CASTNOM/T IME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OYNOPTH  SNU  VEL  JXYG  PI6  TOT  P N02  N03  SI03  PH 


UBS 

00000 

20.26 

36.  39 

25.78 

1526.6 

OBS 

00010 

19.50 

36.60 

25.98 

1522.6 

oas 

00020 

19.17 

Jb.il 

26.06 

1521 .6 

UBS 

00030 

IB. 12 

36.39 

26.32 

1519.0 

OBS 

00050 

17.75 

36.37 

26.60 

1518 .2 

UBS 

000  75 

17.67 

36.37 

26.67 

1517.8 

OBS 

00100 

17.39 

36.37 

26.69 

1513.0 

OBS 

00125 

17.27 

36.36 

26.51 

1516.0 

UBS 

00150 

17.17 

36.  35 

26.53 

1518.1 

OBS 

00200 

16.87 

36.32 

26.58 

1518.0 

OBS 

00220 

16.  86 

36.  36 

26.60 

1516.3 

OBS 

002  50 

16.65 

36.26 

26.63 

1517.6 

OBS 

00300 

16.06 

36.19 

26.67 

1517.1 

OBS 

00600 

15.06 

36.02 

26.7  7 

1515.3 

OBS 

00500 

13.59 

35.79 

26.90 

1512.0 

OBS 

00528 

13.56 

35. 61 

26.92 

1512.6 

UBS 

00562 

13.27 

35.73 

26.92 

1511 .6 

OBS 

00600 

12.15 

35.55 

27.01 

1508. 5 

OBS 

00700 

10.11 

35.33 

27.21 

1502.7 

OBS 

00708 

09.97 

35.31 

27.22 

1502.3 

OBS 

00719 

10.02 

35.35 

27.26 

1502.7 

UBS 

00800 

08.23 

35.10 

27.36 

1697.1 

OBS 

00820 

07.96 

35.09 

27.37 

1696.3 

UBS 

00830 

07.61 

35.06 

27.38 

1695.1 

OBS 

OOSfi 

07.25 

35.10 

27.68 

1696.2 

UBS 

0G»«0 

07.29 

35.16 

27.51 

1696.7 

UBS 

00880 

07.13 

35.12 

27.52 

1696.2 

OBS 

00885 

07.07 

35.16 

27.56 

1696.1 

OBS 

00900 

07.21 

35.19 

27.56 

1696.9 

OBS 

00922 

07.06 

35.18 

27.58 

1696.6 

OBS 

01000 

06.69 

35.17 

27.66 

1693.8 

OBS 

01026 

06.63 

35.17 

27.65 

1693.9 

OBS 

01060 

06.12 

35.16 

27.67 

1692.9 

OBS 

01050 

06.  C8 

35.13 

27.67 

1692.9 

OBS 

01055 

05.96 

35.13 

27.68 

1692.5 

OBS 

01065 

05.99 

35.17 

27.71 

1692.9 

OBS 

01100 

05.86 

35.15 

27.71 

1692.8 

OBS 

01125 

05.50 

35.10 

27.72 

1691. B 

OBS 

01160 

05.65 

35.11 

27.73 

1692.2 

UBS 

01200 

05.11 

35.06 

27.73 

1691 .6 

OBS 

01220 

05.03 

35.07 

27.75 

1691.6 

OBS 

012S0 

05.03 

35.08 

27.76 

1691.9 

OBS 

01270 

06.86 

35.06 

27.76 

1691.5 

OBS 

01300 

06.  61 

35.07 

27.77 

1691.9 

REF  1 0 

31 

8322 

YEAR 

1972 

BOTDP  06866 

AIR  TEMP  21.2 

OIR  HGT  PER 

MlNO-OI  R 

13 

INST  STD  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0016 

MONTH 

05 

SHIP  1H 

MET  BULB  18.3 

18  2 2 

2IN0-SPD 

n 

TRACE  OIR  0 5 

SOUARC 

6 

LAT 

35 

26  N 

OAY 

22 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1010.0 

SEA 

MIND-FCR 

DURATION  00.5  2 

SQUARE 

66 

LONG 

06  7 

03  W 

HOUR 

11.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL  / 1 8 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 72  011  1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T 1ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

DVNDPfH  SNO  VEL 

OXVG 

PJ6 

TOT  P N02  N03  SIU3 

PH 

OBS 

00000 

19.58 

36.60 

25.85 

1523.7 

OBS 

00010 

19.35 

36.36 

25.97 

1522.1 

OBS 

00020 

18.50 

36.37 

26.21 

1519.9 

OBS 

00030 

17.S5 

36.60 

26.60 

1518.2 

OBS 

00050 

17.66 

36.61 

26.65 

1518.0 

OBS 

000  75 

17.55 

36.60 

26.67 

1518.1 

OBS 

00100 

17.66 

36.39 

26.69 

1518.2 

OBS 

00125 

17.65 

36.39 

26.69 

1518.6 

OBS 

00150 

17.62 

36.39 

26.50 

1518.9 

OBS 

00200 

17.29 

36.39 

26.53 

1519.6 

OBS 

00250 

17.12 

36.36 

26.55 

1519.6 

UBS 

00300 

16.90 

36.33 

26.58 

1519.8 

OBS 

00600 

15.90 

36.13 

26.66 

1518.1 

OBS 

00650 

15.37 

36.05 

26.72 

1517.2 

OBS 

00660 

15.50 

36.10 

26.72 

1517.9 

OBS 

0050C 

16.91 

35.99 

26.7  7 

1516.5 

OBS 

00507 

16.82 

35.98 

26.78 

1516.3 

OBS 

00525 

16.92 

36.06 

26.82 

1517.1 

OBS 

00600 

13.77 

35.79 

26.66 

1516.3 

OBS 

00700 

12.05 

35.55 

27.02 

1509.8 

OBS 

00800 

10.36 

35.30 

27.15 

1505.2 

OBS 

00825 

09.66 

35.21 

27.20 

1502  .9 

OBS 

008  35 

09.66 

35.25 

27.26 

1502.6 

OBS 

00068 

09.50 

35.27 

27.27 

1502.9 

OBS 

00880 

0B.B8 

35.18 

27.30 

1501.0 

OBS 

00900 

08.65 

35.22 

27.37 

1500.5 

OBS 

00951 

07.66 

35.15 

27.66 

1697.5 

OBS 

00959 

07.75 

35.16 

27.66 

1698.0 

OBS 

01000 

07.30 

35.18 

27.56 

1696.9 

OBS 

01100 

06.33 

35.16 

27.66 

1696.7 

OBS 

OHIO 

06.65 

35. IB 

27.66 

1695.6 

OBS 

01150 

05.96 

35.12 

27.67 

1696.1 

OBS 

01200 

05.  B6 

35.13 

27.70 

1696.6 

OBS 

01239 

05.70 

35.16 

27.72 

1696.5 

OBS 

012S0 

05.72 

35.16 

27.76 

1699.3 

OBS 

01300 

05.82 

35.18 

27.76 

1696.1 

OBS 

0135B 

05.68 

35.18 

27.76 

1696.5 

OBS 

01600 

05.61 

35.16 

27.77 

1696.1 

OBS 

01660 

05.12 

35.12 

27.78 

1695.9 

OBS 

01670 

05.15 

35.16 

27.79 

1696.2 

OBS 

01500 

05.00 

35.16 

27.81 

1696.1 

TABLE  LI.— Continued 


REF  1 0 

31 

8 322 

YEAH  1972 

BO TUP  06572 

AIR  TEMP 

20.5 

DIR  HGI  PER 

MIYD-OI  R 

2 V 

INST  sru  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH  05 

SHIP  IH 

mET  BULB 

19.2 

26  5 3 

RlNO-SPu 

20 

TRACE  UIR  0 

5 SQUARE  6 

LAT 

35 

51  N 

DAY  23 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1022.3 

SEA 

mINO-FQR 

DURATION  00.6 

2 SOUARC  6A 

LCMG 

069 

57  N 

hOUH  16.0 

AREA  05 

CL  lAJ'J  I/A 

CL/TR 

mEA  THE  A 

XI 

ORIG  £72  012 

1 SOUARC  59 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH  SNO  VEL  UXYG  P.J6  TOT  P .'«Q2 

NJ3  SIUS 

PH 

16.0 

UBS 

00000 

19.  66 

36.66 

25.96 

1623.6 

OBS 

00010 

19.  BO 

36.65 

25.96 

1523.5 

OBS 

00020 

19.36 

36.65 

26.05 

1522.6 

UBS 

0C030 

18.86 

)o.*6 

26.  1 7 

1 >21 .2 

OBS 

00350 

1 7.96 

Jo.  38 

26.36 

15  IB .8 

OBS 

00075 

17.56 

36.39 

2o.46 

1518. 1 

OBS 

00100 

17.67 

36.39 

26.68 

1518.3 

OBS 

00125 

17.65 

Jo.  39 

26.69 

1513.6 

uBS 

00150 

17.62 

3o.39 

2o.50 

1518.9 

OBS 

002  00 

17.26 

36.38 

26.53 

1519.2 

UBS 

00250 

17.03 

36.35 

26.56 

1519.6 

UBS 

00300 

16.78 

76.31 

26.59 

1519.6 

OBS 

00338 

16.66 

36.30 

26.61 

1519.6 

UBS 

00600 

16.  /* 

36.11 

26.68 

1517.6 

OBS 

00500 

16.  7 7 

35.99 

26.80 

1516.1 

OBS 

00600 

13.36 

35.75 

26.92 

1512.9 

CBS 

00700 

11.67 

35.63 

27.06 

1507.7 

OBS 

OQbOO 

OB.  86 

35.15 

27. 2B 

1499.5 

OBS 

00900 

06.7  7 

35.03 

27.69 

1693.0 

OBS 

009*6 

06.27 

35.06 

27.57 

1691.8 

OBS 

00962 

06.3* 

35.09 

27.60 

1692.6 

OBS 

01000 

06.02 

36.07 

27.63 

1691.8 

UBS 

01100 

05.66 

35.07 

27.70 

1691  .2 

OBS 

01150 

05.25 

35.06 

27.71 

1491.1 

OBS 

01175 

05.29 

35.07 

27.72 

1691.7 

UBS 

01200 

05.25 

35.07 

27.72 

1492  .0 

OBS 

01235 

06.91 

35.02 

27.72 

1691.1 

OBS 

01300 

06. 6B 

35.01 

27.76 

1691.2 

UBS 

01360 

06.53 

36.01 

27.76 

1691.6 

OBS 

01370 

06.56 

35.02 

27.76 

1691.9 

UBS 

01390 

06.50 

35.00 

27.75 

1692.0 

UBS 

01600 

06.53 

35.02 

27.77 

1692.3 

OBS 

01620 

06.68 

35.00 

27.76 

1692.6 

OBS 

01660 

06.50 

35.02 

27.77 

1692.9 

OBS 

01500 

06.61 

35.02 

27.  78 

1693.5 

REF 1 0 31  8322  VERB  1972  80 TOP  0*ri46  AIR  TEMP  21.0  01k  HGT  PER  WIND-OIR  21  INST  STO  PECOMOER  TEN  SQ  1206 

CONSEC  0016  MONTH  05  SHIP  IH  «*ET  oULB  19.9  23  5 3 RlNO-SPO  IB  TRACE  01R  0 5 SOU* RE  2 

LAT  36  53  N OAV  26  DATA  USE  1 oAROMETR  1026.7  SfcA  RlND-FuK  DURATION  00.5  2 SOUARC  66 

LONG  067  62 . 5M  HOUR  ll.B  AREA  05  CLUUU  T/A  CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E72  Oil  l SQUARE  67 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SlviMA-T  OVNOPTH  SNO  VEl  JXYG  P36  TOT  P N02  NU3  SI03  PH 


OBS 

00000 

19.95 

36.46 

?>•  9 l 

1 >23 • 7 

CBS 

00010 

19.90 

36.45 

25.91 

1523.7 

UBS 

00O20 

19.  13 

3o.42 

26.09 

1521 .7 

UBS 

00030 

18.90 

Jo.43 

2o.  16 

1521 .3 

OBS 

00050 

18.62 

3o.  39 

26.25 

1520.2 

OBS 

000  75 

1 7.48 

lo.  38 

26.47 

1517.9 

OBS 

00100 

17.41 

30.38 

26.49 

1918.1 

OBS 

O0125 

17.39 

3o.  36 

26.50 

1518.1 

OBS 

00150 

17.13 

Jo.  35 

26.54 

1518.0 

OBS 

00200 

16.98 

36.34 

26.56 

1518.4 

OBS 

002  50 

16.  73 

JO.  31 

26.60 

151b. 4 

UBS 

00300 

lo.  12 

36.18 

26.64 

1517.2 

UBS 

00323 

16.03 

36.19 

26.67 

1517.4 

UBS 

00600 

19.08 

3o.O  3 

2o.77 

1915.5 

OBS 

00500 

13.72 

35.82 

26.90 

1912.5 

UBS 

006  00 

12.39 

39.  ol 

27.00 

15C9.4 

UBS 

00700 

10.39 

35.32 

27.16 

1503.6 

OBS 

008  00 

08.25 

39.12 

27.35 

1457.2 

UBS 

00846 

07.72 

35.13 

27.44 

1499.9 

UBS 

00851 

07.80 

35.18 

27.47 

1496.4 

OBS 

00B63 

07.64 

)5.  18 

27.49 

1496.0 

UBS 

00882 

07.  14 

35.11 

27.91 

1494.3 

OBS 

00900 

07.09 

35.12 

27. >2 

1454  .4 

OMS 

01000 

06.42 

35.14 

27.63 

1453.4 

OBS 

01100 

05.75 

J5.ll 

27.69 

1492.4 

OBS 

01137 

05.92 

3>.i; 

27.72 

1493.8 

UBS 

0 1200 

05.67 

39.15 

27.73 

1453.8 

OBS 

01270 

C9.2B 

39.  12 

27.  76 

1453.3 

OBS 

01280 

05.39 

35.14 

2 7.  7o 

1494.0 

UBS 

01300 

05.16 

35.  10 

27.76 

1493.3 

UBS 

01320 

05.27 

35.14 

27.78 

1454.2 

UBS 

01376 

06.90 

39.09 

27.77 

1493.5 

OBS 

01385 

09.06 

39.  10 

27.77 

1494.3 

JBS 

01600 

06.84 

39.07 

27.77 

1493.7 

OBS 

01615 

06.  76 

35.06 

27.77 

1493.6 

UBS 

01621 

06.88 

J5.08 

27.77 

1454.2 

UBS 

01500 

06.57 

35. o5 

27.79 

1494.2 

609 


TABLE  LI. — Continued 


REFID 

31 

8322 

YEAR 

1972 

BO  TUP 

04526 

AIR  TEMP  20.7 

DIR  HGT  PER 

HlNO-OI A 

23 

INST  STO  RECORDER 

TEN  SO  1206 

CGNSEC 

0017 

MONTH 

05 

SHIP 

1 H 

MET  8ULB  19.7 

21  4 2 

MIND-SPO 

22 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

58  N 

DAY 

24 

OATA 

USE 

1 

BAROMETR  1024.0 

SEA 

M1N0-F0R 

DUAAT ION 

00.5 

2 

SQUARE 

40 

L MG 

C48 

02  H 

HOUR 

23.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E72  014 

1 

SQUARE 

40 

CASTNUH/T1ME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA -T 

OYNOPTH  SND  VEL 

DXVG 

P04 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

UBS 

00000 

20.06 

36.47 

25.88 

1524.0 

DBS 

00010 

19.47 

36.40 

25.95 

1522  .3 

OBS 

00020 

18.97 

36.42 

26.13 

1521.3 

DBS 

000  3 0 

18.48 

36.40 

26.24 

1520.0 

OBS 

000  50 

17.66 

36.38 

26.43 

1518.0 

OBS 

00075 

17.50 

36.38 

26.47 

1517.9 

OBS 

00100 

17.40 

36.38 

26.45 

1518.0 

OBS 

00125 

17.33 

36.38 

26.51 

1518.2 

OBS 

00150 

17.23 

36.37 

26.53 

1518.3 

OBS 

00200 

16.93 

36.  34 

26.50 

1518.2 

OBS 

00250 

16.57 

36.27 

26.61 

1517.9 

OBS 

00300 

16.07 

36.21 

26.68 

1517.1 

OBS 

00400 

14.96 

36.00 

26.7  7 

1515.1 

OBS 

00420 

14.80 

36.01 

26.81 

1514.9 

OBS 

00500 

13.87 

35.85 

26.89 

1513.0 

OBS 

00600 

12.27 

35.59 

27.01 

1509.0 

OBS 

00700 

10.25 

35.31 

27.17 

1503.2 

OBS 

00800 

08.07 

35.10 

27.36 

1496.5 

OBS 

00840 

07.48 

35.07 

27.43 

1494.8 

UBS 

00900 

06.93 

33.10 

27.53 

1493.7 

OBS 

00953 

06.32 

33.10 

27.61 

1492.2 

OBS 

00960 

06.51 

35.16 

27.63 

1493.2 

OBS 

00980 

06.34 

35.14 

27.64 

1492.8 

OBS 

00990 

06.38 

35.16 

27.65 

1493.1 

OBS 

01000 

06.32 

35.15 

27.65 

1493.1 

OBS 

01100 

05.85 

35.13 

27.70 

1492.8 

OBS 

01133 

05.48 

35.09 

27.71 

1491.8 

OBS 

01150 

05.53 

33.14 

27.74 

1492.4 

OBS 

01162 

05.81 

35.20 

27.76 

1493.8 

OBS 

01200 

05.57 

35.15 

27.75 

1493.4 

UBS 

01300 

05.11 

35.11 

27.77 

1493.1 

OBS 

01400 

04,77 

35.08 

27.79 

1493.4 

OBS 

01415 

04.77 

35.08 

27.79 

1493.6 

OBS 

01485 

C4.40 

35.03 

27.79 

1493.2 

OBS 

01500 

04.42 

35.05 

27.80 

1493.6 

REF  10  31  83 22 

CUNStC  0018 
LAT  35  13  N 
LONG  0*7  36  U 


Castnum/t ime 
11.6 


YEAR 

1972 

BIjTOP  04  06  V 

AIR  TEMP 

21.0 

DIR  RGT 

PER 

MONTH 

05 

SHIP  1H 

H£T  bulb 

20.0 

24  i 

3 

DAY 

25 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1024.8 

SEA 

HOUR 

11.6 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LYLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

20.27 

36.44 

24.81 

1524.6 

OBS 

00010 

19.78 

36.42 

25.92 

1 523 .4 

03S 

00020 

19.07 

36.39 

2 6.08 

1521.5 

OBS 

00030 

18.14 

36.40 

26.33 

1519.1 

UBS 

00050 

17.79 

36.39 

26.41 

1513.4 

OBS 

000  75 

17.41 

36.36 

26.48 

1517.6 

UBS 

001  00 

17.11 

36.33 

26.5  3 

1517.1 

UBS 

00123 

17.04 

36.35 

26.56 

1517.1 

UBS 

00150 

16.84 

3o.32 

26.5  8 

1517.1 

UBS 

00200 

16.59 

36.29 

26.62 

1517.2 

OBS 

00250 

16.15 

36.21 

26.66 

1516.5 

OBS 

00300 

15.74 

36.14 

26.10 

1516.0 

OBS 

00*00 

14.85 

35.99 

26.75 

1514.7 

OBS 

00500 

13.66 

35.80 

26.89 

1512.3 

UBS 

00720 

13.32 

35.73 

26.91 

1511.4 

OBS 

00600 

12.05 

35.57 

27.04 

1408. L 

UBS 

00/00 

10.24 

35.34 

27.15 

1503.2 

OBS 

00800 

08.72 

35.21 

27.35 

1499.1 

OBS 

00820 

08.36 

35.19 

27.39 

1499.0 

OBS 

00840 

08.09 

35.17 

27.41 

149? .3 

OBS 

00860 

07.81 

35.17 

27.46 

1496  .6 

OBS 

009  00 

07.59 

35.  19 

27.50 

1496.4 

OBS 

009C6 

07.47 

35.20 

27.53 

1496.1 

OBS 

00980 

07.02 

35.21 

27.60 

1495.6 

OBS 

OIOCO 

06.91 

35.19 

27.60 

1495.4 

OBS 

01058 

06.22 

35.15 

27.66 

1493.6 

UBS 

01078 

06.35 

35.21 

27.69 

1494.6 

OBS 

01100 

06.22 

35.18 

27.69 

1494.4 

OBS 

01120 

05. 99- 

35.16 

27.70 

1493,8 

OBS 

01130 

OS.  88 

35.  16 

27.72 

1493.5 

OBS 

01150 

05.92 

35.18 

27.73 

1494.0 

OBS 

0120U 
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DURATION  00.4 

0«|*  E 72  021 


TOT  P \ J2  >40) 


KEF  10  31  03 22 

CONSEC  002 S 
CM  9S  01  N 
LONG  04 S 01  N 


CASTNUM/TIME 

23.4 


YEAR  1972 

BO  TOP 

04252 

AIR  TEMP 

20.6 

OIR  HGT 

PER 

MONTH  OS 

SHIP 

IH 

MET  BULB 

\9.» 

20  4 

3 

DAY  28 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1020.2 

SEA 

HOUR  23.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  sno  vel 

OBS 

00000 

20.53 

36.48 

25.77 

1525.3 

OBS 

00010 

20.52 

36.48 

25.77 

1525.4 

OBS 

00020 

20.40 

36.40 

25.78 

1525.5 

OBS 

00030 

19.94 

36.44 

25.89 

1524.1 

OBS 

00050 

10.79 

36.43 

26.18 

1521.3 

OBS 

000  75 

17.92 

36.43 

26.40 

1519.2 

OBS 

00100 

17.50 

36.39 

26.46 

1510.6 

OBS 

00125 

17.43 

36.38 

26.49 

1518.5 

OBS 

00150 

17.33 

36.37 

26.50 

1510.6 

OBS 

00200 

17.23 

36.38 

26.5  3 

1519.2 

OBS 

00250 

17.03 

36.36 

26.57 

1519.4 

UBS 

00300 

16.  74 

36.33 

26.61 

1519.3 

OBS 

00400 

15.73 

36.15 

26.71 

1517.6 

OBS 

00500 

14.24 

35.91 

26.06 

1514.3 

OBS 

00600 

12.70 

35.67 

26.99 

1510.5 

OBS 

00700 

10.72 

35.37 

27.13 

1504.9 

OBS 

000  00 

08.62 

35.17 

27.33 

1490.7 

O0S 

00B2B 

00.09 

35.15 

27.40 

1457.1 

OBS 

00892 

07.55 

35.17 

27.49 

1492  .1 

PBS 

00900 

07.28 

35.13 

27.50 

1495.1 

OBS 

00940 

07.12 

35.17 

27.56 

1495.2 

OBS 

00900 

06.57 

35.14 

27.61 

1493.7 

OBS 

01000 

06.57 

35.18 

27.64 

1494.1 

OBS 

01000 

06.63 

35.20 

27.65 

1494.5 

OBS 

01040 

06.  17 

35.13 

27.65 

1493.1 

OBS 

01049 

06.29 

35.15 

27.65 

1493.0 

OBS 

01058 

06.00 

35.11 

27.66 

1492.7 

OBS 

01070 

06.27 

35.10 

27.60 

1494.1 

OBS 

01100 

C5.08 

35.13 

27.69 

1492.9 

OBS 

OHIO 

05.03 

35.13 

27.70 

1492  .9 

OBS 

01130 

05.40 

35.06 

27.70 

1491.4 

OBS 

01159 

05.23 

35.05 

27.71 

1491.2 

UBS 

01182 

05.  70 

35.16 

27.74 

1493.6 

OBS 

01200 

05.50 

35.15 

27.75 

1493.4 

OBS 

01230 

05.03 

35.06 

27.74 

1491.o 

OBS 

01260 

04.93 

35.05 

27.74 

1491.7 

OBS 

01294 

04.94 

35.07 

27.76 

1492.3 

OBS 

01300 

05.03 

35.08 

27.76 

1492.0 

UBS 

01330 

04.  76 

35.05 

27.76 

1492.1 

OBS 

01365 

04.6b 

35.04 

27.77 

1492.3 

OBS 

01380 

04.74 

35.07 

27.78 

1492.9 

OBS 

01400 

04.67 

35.05 

27.77 

1492  .9 

OBS 

01455 

04.50 

35.04 

27.75 

1493.1 

OBS 

01500 

04.57 

35.06 

27.79 

1494.2 

• I M 0-0 I R 21 
NIND-SPO  20 
MINO-FOR 
ME* THEM  Xb 


OXVG  P34 


INST  STO  KECOKOE* 
TRACE  OIK  0 

DURATION  00.4 

OP|G  E 72  022 


TOT  P N02  N03 


TEN  SJ  1204 
4 SO JAKE  4 
2 SOU* RE  4b 
I SQUARE  47 


SIOJ  PM 


TEN  SO  1204 
4 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  48 


SIOJ  PH 


613 


TABLE  LI. — Continued 


•HIO  11  1122 

ViM 

19?  2 

•0100  02*?l 

A|*  TIN*  21. A 

01 A MGT  PER 

MIMO-OIR 

14 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1204 

C0NS1C  002* 

MONTH 

09 

SMI*  1M 

MET  AUl A 10.4 

14  2 2 

MINO-S*0 

14 

TRACE  OIR 

0 

9 

SOUARE 

4 

UT  >9  04  ft 

OAT 

29 

OAU  USi  i 

AAAOMCTM  1022.4 

SEA 

MlHO-fOR 

DURATION 

00.4 

2 

SOUARE 

4* 

10NG  040  01  M 

MOV* 

12.0 

AAtA  09 

CLOUO  T/A 

CL/TR 

MEATMER 

XI 

OR 1G  E?2  021 

1 

SQUARE 

58 

castnum/t |MC 

tnm 

Of*TM 

TIN* 

SAl  SIGMA-T  ( 

>TNO*TM  SNO  VEC 

OITG 

*04 

TOT  * N02 

N01 

SI01 

*M 

oos 

00000 

20.41 

14.40 

25.79 

1925.0 

MS 

00010 

20.19 

14.40 

29.00 

1925.1 

OOS 

00020 

20.12 

14.40 

25.02 

1525.1 

oos 

00010 

19.17 

14.41 

24.04 

1522.4 

oos 

00090 

10.40 

14.42 

24.24 

1520.4 

OOS 

000  79 

10.09 

14.42 

24.14 

1519.4 

oos 

00100 

17.90 

14.49 

24.40 

1519.0 

oos 

00129 

17.04 

14.44 

2*. 44 

1519.9 

OOS 

00190 

17.44 

14.41 

24.4? 

1919.4 

QOS 

00200 

17.41 

14.41 

24.91 

1519.7 

oos 

00290 

17.14 

14.40 

24.5? 

1519.0 

OOS 

00200 

17.02 

14.10 

24.99 

1919.9 

oos 

00 4 00 

14.71 

14.10 

24.55 

1519.2 

oos 

00120 

14.19 

14.29 

24.44 

1910.5 

oos 

00400 

19.90 

14.11 

24.71 

1917.1 

OOS 

004  70 

14.4? 

15.99 

24.02 

1515.1 

oos 

00900 

14.40 

19.91 

24.02 

1514.0 

oos 

00400 

12.00 

15.40 

24.94 

1911.2 

oos 

00700 

10.42 

15.14 

27.14 

1504 .4 

oos 

00790 

09.20 

19.19 

27.29 

1900.0 

oos 

00000 

00.4? 

19.11 

27.12 

1490.0 

oos 

00010 

00.10 

15.17 

27.10 

1497.9 

oos 

00099 

07.00 

19.11 

27.49 

1494.4 

oos 

00042 

07.44 

15.14 

27.44 

1495.9 

oos 

000  70 

07.74 

19.20 

27.49 

1494.4 

oos 

00900 

07.49 

15.10 

27.51 

1494.0 

oos 

01000 

04.70 

15.10 

27.41 

1494.9 

oos 

01042 

09.04 

15.00 

27.45 

1492.2 

oos 

01000 

09.09 

15.11 

27.44 

1492.4 

oos 

01092 

09.77 

15.10 

27.40 

1492.1 

oos 

01100 

05.09 

15.19 

27.71 

1491.0 

oos 

01119 

09.92 

15.14 

27.71 

1491.4 

QOS 

01140 

05.71 

19.11 

27.71 

1491.0 

oos 

01149 

05.74 

15.14 

27.71 

1491.4 

oos 

01200 

09.99 

15.11 

27.71 

1491.1 

oos 

01240 

09.17 

19.12 

27.75 

1491.2 

oos 

01250 

05.41 

15.11 

27.75 

1491.5 

oos 

01100 

05.15 

19.10 

27.74 

1491.1 

oos 

OHIO 

04.90 

15.07 

27.75 

1492.7 

oos 

OHIO 

05.05 

15.00 

27.75 

1491.4 

oos 

01112 

04.97 

15.09 

27.7? 

1491.1 

oos 

01194 

09.11 

15.12 

27.70 

1494.1 

oos 

01400 

04.49 

15.04 

27.77 

1492.0 

oos 

01410 

04.40 

19.04 

27.77 

1492.0 

oos 

01490 

04.01 

15.00 

27.70 

1494.4 

oos 

01400 

04.50 

19.01 

27.70 

1491.5 

oos 

01500 

04.44 

15.04 

27.79 

1491.7 

TABLE  LI. — Continued 


REF  10  31  8322  YEAR  1972 

CONSEC  002  7 MONTH  03 

LAT  33  02. BN  DAY  29 

LONG  047  50. OM  HOUR  2). 6 


CAS7NUM/7INE  LYLTVP  OEP7M 

23. A J6S  00000 

OBS  00010 

UBS  00020 

OBS  000  30 

QBS  00040 

OBS  00030 

OBS  00037 

OBS  000  73 

OBS  00100 

OBS  00123 

OBS  00130 

OBS  00200 

OBS  00230 

OBS  00300 

OBS  00320 

OBS  009  00 

UBS  00300 

OBS  00600 

OBS  00700 

OBS  00773 

OBS  00800 

OBS  00900 

OBS  00933 

OBS  00930 

OBS  00972 

OBS  00975 

OBS  00995 

OBS  01000 

OBS  01003 

OBS  01026 

OBS  01058 

UBS  01073 

OBS  01100 

OBS  01128 

OBS  01170 

OBS  01200 

OBS  01300 

OBS  01355 

OBS  01385 

OBS  01900 

OBS  01500 


BO 7 DA  01737  AIR  TEMP  IB. 6 
SHIP  |H  BET  BULB  14.0 
OATA  USE  1 BARONET*  1023.7 
AREA  05  CL 000  t/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

20.7  7 

36.49 

25.7  1 

20.73 

36.48 

25.71 

20.58 

36.45 

25.73 

19.39 

36.41 

26.01 

18.79 

36.43 

26.18 

18.62 

36.45 

26.24 

16.31 

36.45 

26.32 

18.  14 

36.43 

26.35 

17.  BO 

36.4  3 

26.43 

17.51 

36.40 

26.48 

17.38 

36.39 

26.51 

17.28 

36,39 

26.53 

17.15 

36.40 

26.57 

16.85 

36.35 

26.60 

16.74 

36.33 

26.61 

15.75 

36.14 

26.70 

14.20 

35.87 

26.83 

12.54 

35.63 

26.99 

10.98 

35.41 

27.12 

09.33 

35.24 

27.27 

08.84 

35.21 

27.33 

07.51 

35.19 

27.52 

07.23 

35.14 

27.52 

06.84 

35.09 

27.53 

06.71 

35.10 

27.56 

06.31 

35.04 

27.56 

05.82 

35.02 

27.61 

05.98 

35.o7 

27.63 

06.02 

35.07 

27.63 

05.48 

34.98 

27.62 

05.33 

34.99 

27.65 

05.87 

35.13 

27.69 

05.76 

35.13 

27.71 

05.74 

35.14 

27.72 

05.29 

35.06 

27.71 

05.  lo 

35.05 

27.72 

04.92 

35.05 

27.75 

04.60 

35.01 

27.75 

04.64 

35.04 

27.77 

04.5  3 

35.02 

27.77 

04.45 

35.04 

27.75 

Dl*  HOT  PER  NINO-01*  03 

3*  3 2 BINO-SPO  08 

SEA  BlNO-fOR 

CL/T*  MEATHER  XI 


0YNOP7H  S NO  YE i tiXYG  P04 

1323.9 

1326.0 

1525.7 

1322.6 

1521.1 

1520.8 

1520.1 

1319.8 

1519.3 

1318.8 

1516.6 

1319.3 
1319. B 

1319.7 

1519.6 

1317.7 

1514.1 

1510.0 

1303.9 

1501.0 

1499.5 

1496.1 

1493.5 

1494.2 

1494.1 

1492.5 

1490.8 

1491 .6 

1491 .6 

1489.9 

1489.8 

1492.4 

1492.5 

1492.9 

1491 .6 

1491.6 

1492.3 

1491 .8 

1492.5 
1492  .3 

1493.7 


INST  STO  RECOP  Of  * TfN  SO  1206 
TRACE  OIR  0 5 SOUARf  4 

OUR  A 1 1 ON  00.5  2 SOUARE  46 

OR  1G  E 72  024  I SOUARE  5 7 


707  P N02  N03  SI 01  PM 


REF  10  31  8322  YEAR  '.972  BOTDP  03566  AIR  TEMP  21.0 

CONSEC  002 B MONTH  05  SHIP  |H  MET  BULB  20.2 

LAT  35  01  N DAY  30  OAlA  USE  1 BARONET*  1026.2 

LONG  048  00  M HOUR  11.6  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUM/YIME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T 

11.6  OBS  00000  20.63  36.50  25.70 

OBS  00010  20.80  36.50  25.71 

OBS  00020  19.45  36.40  25.99 

OBS  00030  18.60  36.46  26.26 

OBS  00050  18.23  36.43  26.33 

OBS  00075  18.10  36.46  26.38 

OBS  00100  1 7.80  36.43  26.43 

OBS  00125  17.53  36.39  26.47 

OBS  00150  17.45  36.40  26.50 

OBS  00200  17.28  36.39  26.53 

OBS  00250  17.15  36.38  26.55 

OBS  00300  16.92  36.37  26.60 

OBS  00320  16.74  36.34  26.62 

OBS  00360  15.94  36.19  26.69 

OBS  00400  15.59  36.10  26.70 

OBS  00430  15.08  36.04  26.77 

OBS  00500  14.54  35.97  26.64 

OBS  00600  13.00  35.72  26.97 

UBS  00615  12.86  35.70  26.98 

OBS  00670  11.68  35.54  27.05 

OBS  00700  11.19  35.41  27.08 

OBS  00800  09.26  35.23  27.28 

UBS  00822  08.77  35.17  27.31 

OBS  00835  08.55  35.19  27.36 

OBS  00648  08.28  35.16  27.38 

OBS  00900  07.75  35.20  27.49 

UBS  01000  05.69  35.00  27.59 

OBS  01040  05.52  35.00  27.63 

OBS  01060  05.90  35.13  27.69 

OBS  01074  05.97  35.14  27.69 

OBS  01100  05.61  35.08  27.69 

UBS  01148  05.06  35.04  27.72 

OBS  01160  05.42  35.11  27.73 

OBS  01200  05.42  35.11  27.73 

OBS  01223  05.28  35.09  27.73 

OBS  01300  05.22  35.12  27.77 

OBS  01400  04.84  35.08  27.78 

OBS  01450  04.75  35.07  27.78 

OBS  01475  04.63  35.06  27.79 

OBS  01500  04.63  35.06  27.79 


OIR  FGY  PER  MIND-OIR  03  INST  STO  R EC  OR  OCR  TfN  SO  1204 

04  1 2 MIND-SPD  12  TRACE  OIR  0 t SOUARE  4 

SEA  MlND-FOR  DURATION  00.6  2 SQUARE  4B 

CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E?2  025  I SQUARE  SB 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  NOS  SI03  PH 

1526.1 

1526.2 

1522 .6 

1520.4 

1519.7 

1519.8 

1519.3 
1518. B 

1519.0 

1519.3 

1519. 6 

1519.9 

1519.6 

1518.0 

1517.2 

1516.0 

1515.3 

1511.6 

1511.4 

1508.7 

1506.7 

1501.1 

1499.6 

1499.0 

1498.2 

1497.0 

1491.1 

1490.3 

1492.4 

1492.9 

1491.8 

1490.3 

1492.1 

1492.7 

1492.5 

1493.6 

1493.7 

1494.1 
1494.0 

1494.5 


615 


TABLE  LI. — Continued 


«ipio  it 

9122 

vita 

1912 

00  TO*  0)92* 

AIK  TtM*  |9. 4 

OIK  HOT  *£* 

KINO-OIK 

39 

INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

const c 

0029 

MONTH 

04 

SMI*  1M 

HtT  t»U10  U.* 

«9  2 1 

• 190-  S*0 

09 

TRACE  OU 

0 4 

SQUARE 

9 

Uf  14 

04  N 

04V 

30 

data  use 

i 

•AMOMfTA  1029.4 

S6A 

KlNO-EuA 

DURATION 

00.4  2 

SQUARE 

96 

10M  0*0 

00  M 

hour 

2 1.4 

A At  A 

04 

ClUUO  T/A 

Cl/T* 

tf£A Tm£R 

II 

OAK,  E 12  02* 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUI/VIMC 

tVCTV* 

Ot*TM 

TEN* 

4 At  S1UMA-T 

OVNO*TH  SMO  Vfcl 

OlV  0 

*09 

TUT  * N02 

NU3  S 103 

*H 

oos 

C9U00 

20.99 

16.40 

24.67 

1426.9 

oos 

00010 

20.62 

16.90 

24.  79 

1424.7 

09S 

00020 

20.43 

16.99 

23.77 

1424.6 

oos 

000  30 

19.99 

16.99 

24.92 

1423.9 

oos 

00040 

10.94 

16.92 

26.1  7 

1421.9 

oos 

000 14 

10.02 

16.90 

26.36 

1419.4 

oos 

00100 

17.47 

36.39 

26.96 

1918.4 

oos 

00124 

17.99 

36.39 

2*.  90 

1410.6 

oos 

00140 

17.17 

16.30 

26.40 

1910.0 

oos 

002  00 

17.30 

36.39 

26.43 

1419.9 

oos 

002  50 

17.19 

36.39 

26.44 

1419.9 

oos 

00300 

16.91 

36.3* 

2*.  60 

1419.0 

oos 

00331 

16.78 

36.32 

26.60 

1419.9 

oos 

00900 

16.02 

36.17 

26.66 

1410.6 

UOS 

00600 

19.96 

34.92 

26.02 

1414.0 

oos 

00900 

13.09 

14.72 

26.94 

1411.9 

oos 

00*93 

12.43 

34.69 

27.00 

1410.6 

JOS 

00*  TO 

12.12 

14.61 

27.02 

1910.3 

oos 

00700 

11.41 

34.97 

27.06 

1407.9 

oos 

00900 

00.69 

1>.  13 

27.30 

1998.7 

oos 

009  30 

00.31 

34.16 

27.37 

1996.0 

oos 

00990 

00.39 

34.17 

27.38 

1990.3 

oos 

00070 

07.04 

34.16 

27.99 

1*96.9 

oos 

00990 

07.94 

34.19 

27.94 

1997.4 

oos 

00900 

07.74 

34.19 

27.98 

1997.0 

UOS 

U 1000 

06.  46 

14.19 

27.61 

1999.0 

oos 

01020 

06.73 

34.20 

27.61 

1995.1 

oos 

01074 

04.94 

34.11 

27.67 

1992.0 

oos 

01004 

06.09 

34.19 

27.68 

1*93.3 

oos 

01100 

04.09 

34.12 

27.69 

1992.0 

UOS 

01114 

04.93 

34.14 

27. 7C 

1993.9 

oos 

01190 

04.40 

34.10 

27.71 

1992.9 

oos 

01190 

04.60 

14.12 

27.71 

1992.9 

oos 

0.1*0 

04.32 

34.06 

27.71 

1991  .6 

oos 

01170 

04.99 

34.10 

27.72 

1992.9 

oos 

01190 

04.22 

14.06 

27.72 

1991.7 

oos 

01200 

04.90 

14.11 

27.7a 

1992.6 

oos 

01210 

04.69 

34.16 

27.79 

1999.0 

oos 

012*0 

04.16 

34.12 

27.74 

1993.4 

oos 

01274 

04.  92 

34.11 

27.74 

1999.0 

UOS 

01300 

04.00 

14.06 

27.79 

1992.6 

oos 

01304 

04.21 

14.11 

27.76 

1993.6 

oos 

OlilO 

04.10 

34.11 

27.76 

1999.9 

oos 

01900 

09.73 

34.04 

27.77 

1*93.2 

oos 

01400 

09.43 

14.09 

27.78 

1*9*. 0 
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TABLE  LI. — Continued 


AfifID  31  0 322  YEA*  1972  BOTOP  04172  AIR  7 CAP  19. b 

CONSEC  0030  MONTH  01  SHIP  IM  MET  0ULB  16.7 

LAT  14  1 0 N OAV  11  OATA  USE  1 0AMOMETA  1027.6 

LONG  047  14  M HOU*  11.1  AM E A 01  CLOUO  T/A 


CASTNLN/TIME 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIWU-T 

11.5 

OSS 

00000 

21.07 

36.51 

25.64 

OBS 

000  10 

21.05 

36.11 

21.65 

OBS 

00020 

20.99 

36.61 

25.66 

OBS 

00010 

20.02 

36.62 

25.93 

UBS 

00010 

10.67 

36.11 

26.26 

OBS 

000  71 

10.12 

3*.  46 

26.  30 

OBS 

00100 

17. 67 

36.44 

26.42 

OBS 

00 125 

17.70 

36.43 

2*.  46 

OSS 

00110 

17.42 

36. 30 

26.49 

OBS 

00200 

17.34 

36.40 

26.62 

OBS 

002  50 

17.24 

36.40 

2*. 15 

OBS 

00300 

16.91 

36.30 

26.60 

OBS 

004  00 

15.97 

36.16 

26.60 

OBS 

00440 

15.41 

36.00 

26.73 

OBS 

00100 

14.05 

36.03 

26.62 

OBS 

00600 

13.10 

36.77 

26.90 

UBS 

00600 

12. IS 

31.64 

26.99 

OBS 

00700 

12.01 

36.51 

27.00 

OBS 

OOBOO 

09.  36 

36.24 

27.26 

UBS 

00B2B 

00.73 

31.17 

27.31 

OBS 

O0B60 

OB. 23 

36.16 

27.30 

UBS 

009  00 

07.09 

35.19 

27.46 

OBS 

01000 

06.03 

31.02 

27.59 

OBS 

01021 

05.01 

31.01 

27.61 

OBS 

01010 

06.03 

31.10 

27.61 

UBS 

01062 

0 5.69 

35.10 

27.67 

OBS 

01065 

05.96 

35.13 

27.66 

UBS 

01100 

05.93 

35.13 

27.69 

UBS 

01123 

05.93 

35.15 

27.70 

OBS 

01141 

05.91 

35.16 

27.71 

OBS 

01190 

05.42 

31.10 

27.73 

UBS 

01200 

01.49 

35.12 

27.73 

OSS 

01240 

05.11 

35.07 

27.74 

OBS 

01)00 

04.93 

35.04 

27.74 

OBS 

01325 

04.02 

31.05 

27.76 

OBS 

01352 

04.94 

35.00 

27.77 

OBS 

013  70 

04.70 

35.04 

27.76 

OBS 

01400 

04.16 

35.03 

27.77 

OBS 

01500 

04.36 

35.01 

27.70 

OBS 

01750 

04.04 

35.00 

27.00 

OBS 

02000 

03.03 

35.00 

27. BJ 

UBS 

02  ISO 

03.B1 

36.02 

27.04 

OBS 

02100 

03.46 

35.00 

2 7.06 

UBS 

02660 

03.23 

34.96 

27.06 

UBS 

03000 

02.99 

34.96 

27.00 

01 A NOT  PEA  MlNO-OIA  01  INST  STO  AECOAOEA  TEN  SO  1206 

01  2 2 MlNO-SPO  07  TAACC  OIA  0 5 SOUAAf  2 

SEA  MlNO-PuA  OUAATION  00.9  2 SOU  A At  46 

CL/TA  MtATHEA  II  OA|&  ET2  027  I SOUAAE  47 


OVNOPTH  SNO  VtL  OAVG  PJ4  TOT  P N02  N01  1101  PH 

1526 .0 

1126.9 

1126.9 

1124.1 

1121.0 

1119.6 

1119.1 

1119.4 

me. 9 

1119.1 

1120.1 
1120.0 
llia.4 

1117.2 

1116.4 

111J.1 

1111.4 

1109.6 

1101.6 

1499.1 

1496 .2 

1497.6 

1491.7 

1491 .2 

1492.7 

1492.3 

1491.0 

1493.1 
1493.6 
1493. a 

1492.1 

1493.0 

1492.1 

1492.3 

1492.3 

1493.3 

1492.1 

1492.1 

1493.3 

1496.1 

1499.1 

1102.1 

1106.1 

1100.2 

1113.0 


AEf 1 U 31 

6322 

VEAA 

1972 

00 TOP  04224 

AIA  TEMP 

19.0 

01 A HOT  PEA 

MIND-01  A 

06 

INST  STO  AECOAOEA 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0031 

MONTH 

01 

SHIP  1H 

MET  BULB 

16.2 

49  2 X 

MINO-SPO 

07 

TRACE  OIA  0 

5 

SOUAAE 

4 

LAT  35 

03  N 

OAV 

31 

OV.A  USE  1 

BAAOMETA 

1027.5 

SEA 

MINO-EOA 

OUAATION  00.4 

2 

SOUAAE 

4B 

LONG  040 

01  N 

HO  UP 

23.7 

AAEA  05 

CLOUO  7/ A 

CL/TA 

MEA THEA 

XI 

OAIG  E 72  020 

1 

SOUAAE 

5B 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

JA*T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

UXVG 

P04 

TOT  P N02  NO) 

SI03 

PH 

oes 

uas 

UBS 

CBS 

OBS 

OBS 

OSS 

UBS 

OBS 

OBS 

OBS 

UBS 

OBS 

OBS 

UBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

UBS 

OBS 

OSS 

OBS 

OBS 

OSS 

USS 

OBS 

OBS 

OBS 

UBS 

OBS 

OBS 

OBS 


00000 
00010 
00020 
00030 
00037 
00010 
000  75 
00100 
00121 
00110 
00200 
00210 
00300 
00340 
00400 
00440 
004  S9 
00100 
00*00 
00700 
00766 
00600 
00627 
00B5S 
00900 
00932 
01000 
01100 
01122 
01200 
01212 
01230 
01300 
01400 
01470 
01500 


21.26 

21.01 

20.46 
19.  7S 
IB. 91 
IB.  73 

10.27 

15. 02 
17.70 

17.54 
17.33 
17.24 

17.04 
16.91 
16.19 
15.35 

14.02 

14.03 

13.27 
11.64 
09.99 

09.55 
OB.  76 

05. 22 

07.09 

07.43 

07.10 

06.46 

06.23 

05.45 
05.32 
05.12 
04.96 
04.63 

04.46 

04.49 


36.12 

36.51 

36.14 

34.43 

36.50 

34.50 

36.47 

34.44 

36.4  3 
36.40 

34.39 

36.40 
36.39 
36.30 
34.20 

36.00 

36.04 

34.04 


7 

0 

.04 

3 

1 

03 

.02 

04 


1527.3 

1524.9 

1525.5 
1123.7 

1521.4 

1521.2 

1520.3 

1519.9 

1519.6 

1119.3 

1519.1 

1520.1 

1520.3 

1520.1 

1519.1 

1517.0 

1114.1 

1514.3 

1512.6 

1500.4 

1503.3 

1102.2 

1499.4 

1495.1 

1497.5 
1496.3 

1496.2 

1495.3 
1494.0 

1492. 5 

1492.5 

1491.9 

1492.4 

1492.7 
1493.2 

1493.9 


• ••(*••••••••••• 
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r 


HEFIO  31  §3 22 

COHSt c 0032 

UT  34  59  N 
LONG  048  04  W 


CASTNUM/TME 

11.6 


YEAR 

1972 

80  TOP 

0402  3 

AIR  TEMP 

20.0 

DIR  HGT 

PER 

MONTH 

04 

SHIP 

1H 

WET  ttOLB 

17.0 

or  i 

2 

DAY 

01 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1027.4 

SEA 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CL GUO  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

UEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

UVNOPTM  SND  VEL 

08  S 

00000 

21.21 

36.59 

25.66 

1527.2 

OBS 

00010 

21.08 

36.57 

25.68 

1527.0 

UBS 

00020 

20.56 

36.55 

25.61 

1525.8 

OBS 

000  30 

19.55 

3o.37 

2o.  10 

1523.2 

OSS 

00050 

18.85 

36.50 

26.22 

1521.5 

08  S 

000  75 

18.37 

36.47 

2o.  32 

152U.5 

UBS 

00100 

18.10 

36.46 

26.  38 

1520.2 

OBS 

00125 

17.91 

36.44 

2o.  4 1 

1520.0 

uBS 

00150 

17.70 

36.40 

26.44 

1519.8 

OBS 

002  00 

17.55 

36.44 

26.50 

1520.2 

UBS 

002  30 

17.31 

36.37 

26.51 

1519.9 

OBS 

002  50 

17.34 

36.42 

26.54 

1520.4 

OBS 

00300 

17.16 

36.41 

26.57 

1520.6 

UBS 

00400 

16.44 

36.26 

26.63 

1520.0 

OBS 

00  500 

14.95 

36.01 

26.78 

1516.7 

OBS 

00600 

13.34 

35.75 

26.92 

1512.8 

OBS 

00627 

13.13 

35.74 

26.96 

1512.5 

OBS 

00700 

11.86 

35.52 

27.04 

1509.1 

OBS 

00800 

09.37 

35.22 

27.25 

1501 .5 

OBS 

00822 

08.91 

35.15 

27.27 

1500.1 

OBS 

00840 

OB.  39 

35.13 

27.34 

1498.4 

OBS 

00900 

07.76 

35.17 

27.46 

1497.0 

OBS 

00924 

07.74 

35.18 

27.47 

1457.4 

UBS 

01000 

06.84 

35.15 

27.58 

1495.1 

OBS 

01100 

05.29 

34.99 

27.65 

1490.4 

UBS 

01130 

05.04 

34.98 

27.68 

1489.8 

OBS 

01154 

05.12 

34.99 

27.67 

1490.6 

OBS 

011  70 

04.97 

34.99 

27.69 

1490.2 

08  S 

01180 

05.04 

35.02 

27.71 

1490.7 

OBS 

01200 

04.95 

35.01 

27.71 

1490.7 

UBS 

01243 

04.72 

34.98 

21.71 

1490.4 

OBS 

01300 

04.65 

34.99 

27.73 

1491.1 

OBS 

01400 

04.50 

35.00 

27.75 

1492.2 

UBS 

01500 

04.27 

34.99 

27.77 

1492.9 

WIND-DIR  07 
WINO-SPD  07 
WIND-F JR 
WEATHER  X| 


INST  STO  RECOROER 
TRACE  OIR  0 

DURA T 1JN  00.4 

GRIG  E 72  029 


P34  TOT  P N02  NG3  SIJJ 


REF  10  31  8 J22 

CONSEC  0033 

LAT  J5  00  N 
LUNG  0*8  06  W 


CASTNLN/T INfc 
21.5 


YEAR 

1972 

BO  TOP  04389 

AIR  TEMP  19.1 

OIR  HOT 

PER 

MUNTH 

06 

SHIP  1H 

WET  BULB  16.1 

08  2 

2 

OAV 

01 

DATA  USE  1 

oAROMETR  1027.5 

SEA 

HOUR 

23.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

DYNOPTH  SND  VEL 

OBS 

00000 

21.46 

36.60 

25.60 

1527.9 

OBS 

00010 

21.06 

36.56 

25.68 

1527.0 

UBS 

00020 

20.58 

36.54 

25.80 

1525.8 

OBS 

00030 

19.63 

36.53 

26.04 

1523.4 

OBS 

00050 

18.60 

36.49 

26.28 

1520.8 

OBS 

000  75 

18.  18 

36.46 

26.  36 

1520.0 

OBS 

00100 

17.95 

36.44 

26.40 

1519.7 

OBS 

00125 

17.70 

36.42 

26.44 

1519.5 

UBS 

00150 

17.56 

36.39 

26.46 

1519.3 

OBS 

001  75 

17.36 

36.  36 

26.49 

1519.1 

OBS 

002  00 

17.43 

36.42 

26.52 

1319.8 

OBS 

002  50 

17.23 

36.40 

26.55 

1520.0 

OBS 

00300 

16.95 

36.  36 

26.59 

1520.0 

UBS 

004  00 

16.03 

36.20 

26.68 

1513.6 

OBS 

00480 

14.86 

36.00 

26.  74 

1516.1 

OBS 

005  00 

14.61 

36.01 

26.81 

1516.2 

OBS 

00600 

13.21 

35.73 

26.93 

1512.3 

IIBS 

U0700 

11.58 

35.47 

27.05 

1508.1 

UBS 

008  00 

09.34 

35.24 

27.27 

1501.4 

OBS 

00803 

09.39 

35.24 

27.26 

1501 .7 

OBS 

00666 

08.17 

35.13 

27.37 

1498.9 

UBS 

00875 

08.28 

35.16 

27.  16 

1498.6 

OBS 

00900 

07.95 

35.18 

27.44 

1447.8 

UBS 

01000 

06.50 

35.10 

27.59 

_ ' ' 1493.7 

OBS 

01018 

05.91 

35.01 

27.59 

1491 .5 

UBS 

01040 

05.65 

35.01 

2 7.63' 

1440.9 

OBS 

01056 

05.85 

35.09 

2t.  66 

1492.0 

OBS 

01095 

05.20 

34.98 

27.66 

1489.9 

OBS 

01100 

05.29 

35.04 

27.65 

1490.4 

OBS 

01118 

0*.80 

35.13 

*7.70 

1*42.3 

OBS 

01146 

05.84 

35.14 

27.70 

1493.6 

OBS 

01200 

05.46 

35.10 

27.72 

1*92.9 

UBS 

(J 1300 

05.07 

35.08 

27.  75 

1*92.9 

UMr-  ' 

01330 

05.10 

35.09 

27.76 

1*54.6 

• OBS 

01350 

04.93 

35.06 

27.75 

1*93.2 

UBS 

01357 

05.00 

35.08 

27.76 

1493.6 

CBS 

01393 

04.61 

35.02 

27.76 

1*92.5 

UBS 

01400 

04.  76 

35.06 

27.77 

1493.3 

UBS 

01408 

04.56 

35.05 

27.79 

1*92.6 

OBS 

01438 

04.69 

35.06 

27.78 

1*93.7 

OBS 

01500 

04.47 

35.02 

27.77 

1*93.7 

WlVD-OIR  08 
wIND-SPO  06 
WIND-FUR 
WEATHER  XI 


INST  STO  RECOROER  TE 

TRACE  OIR  0 5 

DURATION  00.4  2 

OR  1G  €72  0 30  I 


OXVG 


P04  TOT  P N02  N03 


S 103 


N SQ  1206 
SOUARE  2 
SjUARE  *8 
SOUARE  *8 


PH 


N SO  1206 
SOUARE  A 
SOUARE  46 
SOUARE  56 


PH 


618 
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MEMO 

31 

8322 

YEAR 

1972 

BOTOP 

04206 

AIR  TEMP  2 0.8 

DIK  HOT 

PER 

CONSEC 

00i4 

MONTH 

06 

SHIP 

IH 

MET  BULB  17.8 

17  3 

2 

CA  I 

33 

00 

N 

DAY 

02 

OATA 

USE 

1 

8AR0METR  1028.0 

SEA 

CONG 

047 

59 

H 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CtOUO  T/A 

Ct/TR 

CASTNUM/TIME 

LYCTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAC 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNU  YfcC 

11.6 

OBS 

00000 

21.18 

36.52 

25.62 

1527.1 

UBS 

00010 

21.17 

36.53 

25.63 

1527.2 

OBS 

00020 

20.92 

36.49 

25.67 

1526.7 

OBS 

00030 

20.08 

36.54 

25.93 

1524.6 

OBS 

00050 

18.77 

36.50 

26.24 

1521.3 

oas 

00075 

18.  J 4 

36.43 

26.35 

1519.8 

OBS 

00100 

17.B6 

36.42 

26.41 

1519.4 

OBS 

00125 

17.68 

36.40 

26.44 

1519.3 

OBS 

00150 

17.49 

36.41 

26.49 

1519.2 

OBS 

00200 

17.36 

36.41 

26.53 

1519.6 

UBS 

002  50 

17.16 

36.39 

26.56 

1519.8 

OBS 

OOiOO 

16.86 

36.35 

26.60 

1519.7 

OBS 

00342 

16.56 

36.30 

26.63 

1919.4 

UBS 

00400 

15.82 

36.14 

26.68 

1517.9 

OBS 

00464 

14.96 

36.02 

26.78 

1516.1 

OBS 

00500 

14.76 

35.99 

26.81 

1516.1 

UBS 

00600 

13.22 

35.75 

26.95 

1512.4 

OBS 

00620 

13.10 

35.74 

26.96 

1512.3 

OBS 

00700 

11.99 

35.55 

27.04 

1509.6 

OBS 

00712 

11.59 

35.47 

27.05 

1508.3 

OBS 

00740 

11.19 

35.44 

27.10 

1507.4 

UBS 

00800 

09.88 

35.28 

27.21 

1503.5 

OBS 

00810 

09.40 

35.19 

27.22 

1501.8 

OBS 

00850 

06.45 

35.13 

27.33 

1498.8 

OBS 

00900 

07.78 

35.17 

27.46 

1497.1 

OBS 

00923 

07.42 

35.16 

27.51 

1496.1 

OBS 

00933 

07.51 

35.20 

27.52 

1496.7 

OBS 

00992 

06.  B5 

35.15 

27.58 

1495.0 

OBS 

01000 

07.00 

35.21 

27.60 

1495.8 

OBS 

01100 

06.06 

35.14 

27.68 

1493.7 

UBS 

01135 

05.93 

35.15 

27.70 

1493.7 

OBS 

01160 

05.98 

35.18 

27.7  2 

1494.4 

OBS 

01200 

05.72 

35.15 

27.73 

1494.0 

OBS 

01250 

05.56 

35.14 

27.74 

1494.2 

OBS 

01270 

05.56 

35.15 

27.75 

1494.5 

OBS 

01300 

05.34 

35.12 

27.75 

1494.1 

OBS 

01325 

04  .'99 

35.07 

27.75 

1493.0 

OBS 

01342 

05.04 

35.09 

27.76 

1493.5 

OBS 

013*2* 

04.  74 

35.04 

27.76 

1492.6 

OBS 

, -01400 

04.67 

35.03 

27.76 

1492.9 

OBS  ' 

01440 

04.54 

35.01 

27.76 

1493.0 

-tJis 

01500 

04.51 

35.03 

27.  78 

1493.9 

WIND-OIR 

18 

INST  STO  RCCOROCR 

rcN  so  120* 

M1N0-SP0 

16 

TRACE  01R 

0 

5 

SOU  A RE 

4 

WIND-FUR 

DURATION 

00.3 

2 

SQUARE 

4* 

WEATHER 

XI 

ORIG  E72  031 

1 

SQUARE 

57 

OXVG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

REP  10 

31 

• 322 

YEAR 

1972. 

80  TOP 

03*58 

AIR  7£*P  19.* 

01*  hC7  PE* 

WJN0-01R 

03 

INST 

STO  RECORDER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0035 

MONTH 

06 

SHIP 

IH 

WET  8UCB  17.3 

08  4 3 

WIND-SPO 

17 

TRACE 

DIR 

D 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

00  N 

OAV 

02 

OATA 

USE 

1 

BAMUMETR  1027.2 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

00.5  2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

02  M 

HOUR 

23.5 

AREA 

05 

CL  QUO  T/A 

CL/TR 

WEA  THE* 

XI 

ORIG 

E 72  032 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

CYLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

OVNUPTH  SNO  VEL 

UXYG 

P34 

TOT  P 

N02 

NO J S (03 

PH 

OBS 

0000 0 

21.44 

34.59 

25.60 

1527.8 

OBS 

00010 

21.39 

36.58 

25.61 

1527.8 

OBS 

00020 

21.01 

36.55 

25.69 

1527.0 

UBS 

00030 

19.84 

36.49 

25.96 

1523.9 

OBS 

00050 

18.70 

36.47 

26.24 

1521 .1 

UBS 

00075 

10.26 

36.45 

26.33 

1520.2 

OBS 

00100 

IB. 03 

36.45 

26.39 

1520.0 

OBS 

00125 

17.84 

36.44 

26.43 

1519. B 

OBS 

00150 

17.63 

36.41 

26.46 

1519.6 

OBS 

00200 

17.35 

36.38 

26.51 

1519.5 

OBS 

00250 

17.32 

36.42 

26.54 

1520  .3 

OBS 

00300 

17.01 

36.30 

26.59 

1520.2 

OBS 

00360 

16.62 

36.30 

26.62 

1519.9 

OBS 

00400 

14.10 

36.21 

26.67 

1518.9 

OBS 

004  70 

14.94 

35.99 

26.77 

1516.1 

OBS 

00500 

14.74 

36.00 

26.82 

1516.0 

OBS 

00400 

13.16 

35.73 

26.94 

1512 .2 

OBS 

00650 

12. *B 

35.64 

26.97 

1511.3 

OBS 

00700 

11.62 

35.49 

27.06 

1508.3 

OBS 

00800 

09.47 

35.25 

27.26 

1501 .9 

OBS 

00011 

09.01 

35.17 

27.27 

1500.3 

OBS 

00840 

00.51 

35.17 

27.35 

1498.9 

CBS 

00900 

07.90 

35.18 

27.45 

1497.6 

OBS 

009 B2 

06.77 

35.04 

27.52 

1494.4 

OBS 

01000 

06.53 

35.10 

27.50 

1493.8 

OBS 

01050 

05.74 

35.00 

27.40 

1491.4 

OBS 

01002 

04.08 

35.12 

27.4* 

1493.4 

OBS 

01100 

05.74 

35.04 

27.45 

1492.3 

OBS 

01122 

05.87 

35.12 

27.48 

1493.3 

OBS 

011  78 

05.4B 

35.00 

27.70 

1492.4 

OBS 

01105 

05.54 

35.11 

27.72 

1493.0 

IBS 

01200 

05.51 

35.11 

27.72 

1493.1 

OBS 

01230 

05.28 

35.07 

27.72 

1492.4 

OBS 

01244 

05.35 

35.10 

27.73 

1493.2 

OBS 

012*0 

05.08 

35.04 

27.73 

1492  .3 

OBS 

01300 

05.13 

35.08 

27.74 

1493.2 

OBS 

013*0 

04.  81 

35.04 

27.75 

1492.8 

OBS 

01378 

04.90 

35.07 

27.74 

1493.5 

OBS 

01400 

04.49 

35.03 

27.7* 

1493.0 

OBS 

0144B 

04.85 

35.00 

27.78 

1496.5 

OBS 

01400 

04.48 

35.05 

27.77 

1496.5 

OBS 

01500 

04.45 

35.07 

27.79 

1496.4 

619 


TABLE  LI. — Continued 


REF  10  31  9322  YEAR  1972  ROTOR  03799  AIR  TEMP  20.7 
COMSEC  0034  MONTH  06  SHIP  1H  MET  BULB  16.7 
CAT  3S  03  N DAY  03  OATA  USE  1 BARONETR  1027.7 
LONG  047  59  M HOUR  11.6  AREA  05  CLOUO  T/A 


CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

oepth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

11.6 

oes 

00000 

21.33 

36.56 

25.62 

06S 

00010 

20.99 

36.56 

25.70 

oes 

00020 

20.67 

36.57 

2 5.80 

oes 

000  30 

19.92 

36.55 

25.98 

oes 

00050 

19.15 

36.53 

2 o.l  7 

oes 

00075 

16.53 

36.49 

26.30 

oes 

00100 

18.31 

36.46 

2o«34 

oes 

00125 

16.03 

36.45 

26.39 

ues 

00150 

17.64 

36.45 

26.44 

oes 

00200 

17.57 

36.43 

26.49 

oes 

00210 

17.45 

36.40 

26.50 

ues 

00240 

17.35 

36.40 

26.52 

oes 

002  50 

17.39 

36.43 

26.53 

oes 

00300 

17.16 

36.40 

26.57 

oes 

00360 

16.93 

36.37 

26.60 

oes 

00400 

16.64 

36.31 

26.62 

ues 

00500 

15.33 

34.04 

26.72 

ues 

00600 

13.68 

35.79 

26.88 

oes 

00700 

11.79 

35.50 

27.04 

oes 

00600 

09.70 

35.24 

27.21 

oes 

00650 

08.54 

35.14 

27.32 

oes 

00900 

07.92 

35.17 

27.44 

oes 

01000 

04.69 

35.11 

27.57 

oes 

01046 

05.65 

35.06 

27.64 

oes 

01064 

05.97 

35.13 

27.68 

oes 

01100 

05.90 

35.12 

27.68 

oes 

01125 

05.41 

35.06 

27.69 

oes 

01200 

05.37 

35.09 

27.72 

oes 

01215 

05.26 

35.07 

27.72 

oes 

01220 

05.  34 

35.11 

27.74 

oes 

01300 

04.46 

35.04 

27.74 

oes 

01)55 

04.  75 

35.03 

27.75 

oes 

01362 

04.52 

35.00 

27.75 

ues 

01)90 

04.56 

35.01 

27.75 

oes 

01400 

04.55 

35.00 

27.75 

oes 

01440 

04.39 

34.99 

27.74 

oes 

01500 

04.32 

35.00 

27.77 

OIR  HOT  PER  MINO-OIR  04  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1206 

04  4 1 MINO-SPO  21  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  MlNO-FUM  DURATION  00.5  2 SQUARE  44 

CL/TK  HEATHER  XI  ORIG  E72  013  I SQUARE  57 


OVNOPTH  SND  Vtl  OXVG  PJ4  TOT  P N02  NOS  SI03  PM 

1527.5 

1326.6 

1>26.1 

1524.2 

1522.4 

1521.0 

1520.6 

1520.4 

1520.2 

1520.2 

1520.0 

1520.2 

1520.5 
1520.4 

1520.9 

1520.4 

1517.9 

1314.0 

1506.9 

1502.6 

1499.1 

1497.7 

1494.5 

1492.2 
1493.0 

1493.0 

1492.2 

1492.5 

1492.3 

1492.7 

1492.1 

1492.5 

1491.9 

1492.3 

1492.4 

1492.4 

1493.1 


••*•••• •••••••• 


REF  ID  31  6322  YEAR  1972  60TDP  04123  AIR  TEMP  20.0  OIR  HGT  PER 

CONSEC  0037  MONTH  04  SHIP  1H  MET  6UC6  10.2  06  4 3 

CAT  35  05  N OAV  03  OATA  USE  1 6AR0METR  1027.4  SEA 

LONG  047  55. 5M  HOUR  23.5  AREA  05  CLOUO  T/A  CL/TR 


CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPfH  SND  VEL 

23.5 

oes 

00000 

20.96 

34.50 

25.44 

1524.5 

oes 

00010 

20.69 

36.40 

25.47 

1526.4 

oes 

00020 

19.64 

34.42 

25.90 

1523.7 

oes 

00030 

19.09 

34.40 

24.09 

1521.0 

oes 

00050 

18.26 

36.42 

26.31 

1519.0 

oes 

00075 

17.99 

36.43 

24.39 

1519.4 

oes 

00100 

17.69 

36.40 

26.44 

1510.4 

oes 

00125 

17.52 

36.30 

24.44 

1510  .0 

ues 

00150 

17.41 

36.39 

26.50 

1510.9 

oes 

00200 

17.32 

36.39 

24.52 

1519.5 

oes 

00250 

17.16 

34.40 

24.54 

1519.9 

oes 

00)00 

14.99 

36.30 

24.59 

1520.1 

oes 

00350 

14.42 

34.31 

26.43 

1519.7 

oes 

00400 

15.02 

36.13 

26.64 

1511 .4 

oes 

00440 

15.1) 

34.01 

24.74 

1514.3 

ues 

00500 

14.40 

35.99 

24.02 

1515.0 

oes 

00600 

13.49 

35.79 

24.92 

1513.3 

oes 

00700 

11.75 

35.52 

27.04 

1500.0 

oes 

00600 

09.01 

35.27 

27.21 

1503.2 

oes 

ooeii 

09.40 

35.22 

27.21 

1502.5 

oes 

00660 

oe.TO 

35.10 

27.33 

1500.0 

oes 

00900 

07.50 

35.12 

27.39 

1497.0 

oes 

01000 

06.75 

35.14 

27.50 

1494.7 

oes 

01020 

06.02 

35.16 

27.59 

1495.4 

oes 

01030 

06.69 

35.14 

27.99 

1499.0 

oes 

01100 

06.  16 

35.11 

27.44 

1494.0 

oes 

OHIO 

03.96 

35.09 

27.45 

1493.4 

oes 

01200 

05.70 

39.13 

2T.T1 

1443.4 

oes 

01225 

05.79 

39.14 

27.73 

1494.7 

oes 

01236 

05.59 

39.12 

27.72 

1494.0 

oes 

01246 

05.42 

39.14 

27.73 

1494.3 

oes 

01)00 

05.25 

39.09 

27.74 

1493.7 

ns 

01400 

04.95 

39.09 

27.77 

1494.1 

jes 

01419 

04.79 

39.06 

27.77 

1493.0 

oes 

01430 

04.91 

39.09 

27.70 

1494.5 

oes 

01500 

06.57 

39.04 

27.70 

1494.2 

MINO-OIR  OS 
MINO-SPO  15 
MINO-FOR 
HEATHER  XI 


OXVQ  P04 


INST  STO  RECORDER  TEN  SQ  1204 

TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

OURATION  00.4  2 SQUARE  44 

0RI6  ET2  034  1 SQUARE  57 


TOT  P N02  NO)  SIO)  PH 


620 


TABLE  LI. — Continued 


KEF  10  31  6322  YEAR  19  72 

CONSEC  0036  MONTH  06 

l At  35  05  N DAY  06 

LONG  067  56  W HOUR  11.6 


CASTNUM/T1ME  LVLTYP  DEPTH 

11.6  U6S  00000 

OtfS  000  1 0 

08$  00020 

OBS  00030 

OtfS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

OBS  00125 

UBS  00150 

OtfS  001 70 

OBS  00175 

OBS  00200 

OBS  00250 

OBS  00300 

OBS  00350 

OBS  00600 

OBS  00650 

OBS  00500 

OBS  00600 

OBS  00657 

OBS  00700 

OBS  00800 

OBS  00B21 

OBS  00628 

OBS  008  71 

OBS  00900 

OBS  00972 

OBS  00979 

OBS  01000 

OBS  01033 

OBS  01100 

OBS  01160 

OBS  01176 

OBS  01200 

UBS  01221 

OBS  01239 

OBS  01300 

OBS  01335 

CBS  01365 

OBS  01600 

OBS  01665 

OBS  01500 


BOTOP  06297  A I H TEMP  20.6 
SHIP  1H  MET  BULB  19.2 
OATA  USE  1 BAKOMETR  1025.6 
AREA  05  CLOUD  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

20.98 

36.69 

25.65 

20.97 

36.69 

25.65 

20.2  7 

36.63 

25.80 

19.22 

36.62 

26.07 

18.61 

36.66 

2o.29 

18.01 

36.62 

26.3  7 

17.83 

36.63 

26.63 

17.66 

36.61 

26.66 

17.50 

36.60 

26.68 

17.38 

36.38 

26.50 

17.62 

36.61 

26.51 

17.36 

36.60 

26.52 

17.15 

36.39 

26.56 

16.95 

36.  37 

26.59 

16.60 

36.30 

26.62 

15.83 

36.13 

26.67 

15.18 

36.02 

26.76 

16.76 

35.99 

26.81 

13.66 

35.80 

26.90 

12.98 

35.70 

26.96 

12.06 

35.56 

27.02 

09.60 

35.25 

27.23 

09.09 

35.18 

27.26 

09.22 

35.26 

27.29 

0B.3J 

35.15 

27.3? 

08.08 

35.18 

27.62 

07.02 

35.13 

27.56 

07.12 

35.16 

27.55 

06.98 

35.20 

27.60 

06.96 

35.19 

27.60 

06.37 

35.19 

27.68 

05.79 

35.13 

27.70 

05.97 

35.19 

27.73 

05.76 

35.16 

27.72 

05.50 

35.10 

27.72 

05.57 

35.16 

27.76 

05.11 

35.  U8 

27.75 

05. 0© 

35.07 

27.76 

06.81 

35.03 

27.76 

06.65 

35.02 

27.  75 

06.52 

35.02 

27.77 

06.51 

35  .u3 

27.78 

OIR  HOT  PER  MINO-OIR  OS 

05  3 2 MIND-SPD  16 

SEA  MlNO-FuR 

CL/TR  M LA  THE R Ml 


OVNOPTH  SNU  VEL  OXVG  P06 

1526.5 
1526.e 

1526.9 

1522.1 

1520.2 

1519.5 

1519.6 

1519.2 

1519.2 
1519.1 

1519.6 

1519.5 
1519. d 

1520.0 

1519.7 

1517.9 

1516.6 

1516.1 
1513. B 

1512.5 

1509.8 

1502.6 

1500.8 

1501.6 

1996.0 

1698.3 

1695.1 

1695.9 

1695.7 

1696.1 

1695.0 
1693.6 
1696  .6 

1696.1 
1693.6 

..  1696.0 

1693.1 

1693.5 

1692.6 

1692.8 
1693.0 

1693.9 


INST  STD  RECORDER  TEN  SO  120* 

TRACE  OIR  0 5 SOU* RE  6 

DURATION  00.6  2 SQUARE  66 

OR  10  E 72  035  I SQUARE  57 


TOT  P N02  N03  SI03  PH 


KEF  ID  II  B 322  YEAR  1972 

CONSEC  0039  MONTH  06 

t AT  36  5*  N DAY  06 

LUNG  067  99  M HOUR  23.3 


CASTNOM/T IME  LYLTVP  DEPTH 

23.3  UBS  00000 

OBS  00010 

UBS  00020 

UBS  000  30 

DBS  00050 

OBS  00075 

OBS  00100 

OHS  00125 

UBS  00150 

UBS  002  00 

OBS  002 50 

UBS  00300 

CBS  003*9 

OBS  00600 

OBS  00500 

UBS  00*00 

UBS  00670 

OBS  00700 

UBS  OOtfOO 

OBS  00860 

UBS  008*8 

UBS  00900 

OBS  009*2 

OBS  00980 

UBS  01000 

DBS  01033 

OBS  01055 

CBS  010** 

UBS  01088 

UBS  01 1 00 

IBS  01111 

OBS  01128 

OBS  01152 

OBS  01200 

UBS  01210 

OSS  01220 

OBS  01232 

OBS  01255 

OBS  012S7 

oBS  OliOO 

OBS  01338 

OBS  01600 

OBS  01500 


BOTDP  06389  A|K  TEMP  20.0 
SHIP  |H  MET  BULB  17.9 
DATA  USE  1 BARUMETR  1025.8 
AREA  05  CLOUD  T/A 


TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

21.33 

36.50 

25.56 

21. 33 

J6.5 1 

25.57 

21.05 

36.68 

25.62 

2C.30 

36.66 

25.80 

18.87 

36.61 

26.15 

18.26 

36.66 

2o.33 

17.88 

36.63 

26.61 

17.63 

36.60 

26.65 

17.61 

36.37 

26.68 

17.31 

36.39 

26.52 

17.17 

36.  39 

26.56 

17.05 

36.39 

26.59 

16.55 

36.30 

26.66 

16.15 

36.20 

26.65 

16.96 

36.01 

26.76 

13.75 

35.82 

2o.89 

12.86 

35.69 

20.98 

12.20 

35.57 

27.01 

10.  01 

35.29 

27.19 

08.67 

35.16 

27.30 

08.75 

35.20 

27.33 

08.18 

35.17 

27.60 

07.29 

35.15 

27.52 

07.27 

35.16 

27.53 

06.91 

35.11 

27.56 

06.53 

35.13 

27.61 

06.68 

35.16 

27.62 

06.21 

35.09 

27.62 

06.11 

35.12 

27.65 

06.20 

35.16 

27.67 

06.05 

35.13 

27.6? 

06.09 

35.16 

27.69 

06.06 

35.16 

27.69 

05.51 

35.10 

27.71 

05.62 

35.12 

27.72 

05.66 

35.10 

27.72 

05.65 

35.15 

27.76 

05.32 

35.10 

27.76 

05.3  i 

35.10 

27.76 

06.95 

15.06 

27.73 

06.9? 

35.06 

27.75 

06.61 

35.02 

27.76 

06.61 

35.02 

27.78 

OIR  HOT  PER  W(NO-Ol*  IS 

15  3 3 MINO-SPD  17 

SEA  MINO-FOR 

CL/TR  MEATHER  XI 


OVNOPTH  SND  VEL  OXYG  P36 

1527.6  . 

1527.6  > 

1527 .U 

1525.1 

1521 .5 

1520.1 

1519.5 

1519.1 
1516.9 

1519.6 
1519.8 
1520.3 
1519. B 

1519.0 

1516.7 

1516.2 

1512.2 

1510.6 

1506.2 

1699.8 

1500.3 

1698.6 

1696.2 

1696.5 

1695.3 

1696.6 

1696.0 

1693.6 

1693.6 

1696.3 

1693.8 
1696.3 

1696.5 

1693.1 

1693.7 

1693.2 

1696.2 

1693.2 

1693.8 

1692.6 
1693.1 
1692.* 

1693.5 


INST  S70  RECORDER  TEN  SO  120* 

TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

DURATION  00.6  2 SQUARE  66 

OR  1G  E72  03*  1 SQUARE  67 


TOT  P N02  N03  SI 03  PH 


621 


TABLE  LI. — Continued 


REFID  31  8322 

CONSEC  0040 
LA?  33  00  N 
LUNG  048  02  W 


CA$TNUM/T|ME 

11.6 


YEAR 

1972 

BOTOP 

03983 

AIR  TEMP 

19.0 

01R  HGT 

PER 

MONTH 

06 

ship 

1H 

WET  BULB 

17.0 

15  2 

3 

DAY 

03 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1024.0 

SEA 

HOUR 

11.6 

AREA 

05 

CLOUD  1/A 

CL/IR 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

S 1GMA-T 

OVNOPTH  SNO  VfcL 

DBS 

00000 

20.99 

36.49 

25.65 

1526.5 

06  S 

00010 

21.00 

36.49 

25.65 

1526.7 

06  S 

00020 

20.42 

36.41 

25.74 

1525.2 

06S 

00030 

19.35 

36.44 

26.05 

1522.5 

UBS 

00050 

IB. 32 

36.42 

26.30 

1519.9 

Q6S 

000  75 

17.90 

36.44 

26.40 

1519.4 

OBS 

00100 

17.67 

36.41 

26.45 

1510.9 

OBS 

00125 

17.54 

36.41 

26.40 

1510.9 

OBS 

00150 

17.41 

36.39 

26.50 

1518.9 

OBS 

002  00 

17.31 

36.39 

26.52 

1519.4 

OBS 

00250 

17.18 

36.39 

26.55 

1519.9 

OBS 

00300 

17.00 

36.38 

26.59 

1520. 1 

OBS 

00350 

16.67 

36.32 

26.62 

1519.9 

OBS 

004  00 

16.08 

46.21 

26. 6B 

1518.0 

UBS 

00450 

15.06 

36.02 

26.76 

1516.2 

OBS 

004  80 

14.79 

36.00 

26.81 

1515.8 

OBS 

004  90 

14.84 

36.02 

26.81 

1516.2 

OBS 

00500 

14.  78 

36.01 

26.02 

1516.1 

OBS 

00600 

13.70 

35.83 

26.91 

1514.1 

OBS 

00640 

13.43 

35.78 

26.93 

1513.8 

OBS 

00700 

12.38 

35.62 

27.01 

1511.0 

OBS 

OOBOO 

10.34 

35.32 

27.16 

1505.2 

OBS 

008  70 

08.75 

35.12 

27.27 

1500.2 

UBS 

00900 

08.14 

35.16 

27.40 

1498.5 

OBS 

00944 

07.76 

35,  10 

27.41 

1497.8 

OBS 

00960 

0 7.32 

35.  14 

27.50 

1496.3 

OBS 

01000 

07.02 

35.13 

27.54 

1495.0 

OBS 

01012 

06.83 

35.14 

27.57 

1495.3 

OBS 

01019 

06.92 

35.16 

27.58 

1495.8 

UBS 

01055 

06.48 

35.15 

27.63 

1494  .6 

UBS 

01073 

06.61 

35.  19 

27.64 

1495.5 

OBS 

01100 

06.11 

35.12 

27.65 

1493.8 

OBS 

onio 

C6.05 

35.12 

27.66 

1493.0 

OBS 

01121 

06.14 

35.16 

27.60 

1494.4 

OBS 

01170 

05.68 

35.10 

27.65 

1493.3 

UBS 

01200 

05.66 

35.13 

27.72 

1493.7 

UBS 

01220 

05.81 

35.18 

27.74 

1494.7 

OBS 

01230 

05.65 

35.15 

27.74 

1494.2 

UBS 

01245 

05.72 

35.17 

27.74 

1494.8 

OBS 

01300 

05.41 

35.13 

27.75 

1494.4 

UBS 

01400 

04.96 

35.09 

27.7  7 

1494.2 

OBS 

01500 

04.69 

35.07 

27.  79 

1494.7 

WINO-OIR 

15 

INST  STD  RECORDER 

TEN  SO  120* 

WINO-SPD 

17 

TRACE  01R  D 

5 

SQUARE 

4 

W1N0-F0R 

DURATION  00.5 

2 

SQUARE 

40 

WEA THER 

XI 

OR 1G  ET2  03T 

1 

SQUARE 

5* 

OXYG 

P04 

TOT  P N02  NOS 

SI03 

PH 

REF  1 0 

31 

8322 

YEAR  1972 

BOTOP 

C4393 

AIR  TEMP  20. 2 

UIR  HGT 

PER 

CONSEC 

0041 

MONTH  06 

SHIP 

IN 

• E T ttULB  19.1 

15  3 

2 

LAT 

34 

50  N 

OAY  05 

UAU 

USE  1 

BAfccMETM  1022.7 

SEA 

LUNG 

047 

54  M 

HOUR  23.6 

AREA 

05 

CLOUD  1/A 

CL/TR 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

S IGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

23.6 

JBS 

00000 

20. 9B 

36.46 

25.63 

1526.5 

OBS 

00010 

20.96 

36.46 

25.o1 

1 'jib  .6 

JBS 

00020 

20.09 

36.46 

25.65 

1626.0 

'JttS 

000  30 

20.40 

36.  38 

25.72 

1525.3 

OBS 

00050 

10.73 

36.39 

26.  1 7 

1521 .1 

JBS 

000  75 

IB. 01 

36.4  3 

26.  30 

1519.5 

OBS 

00100 

.7.83 

36.4  3 

26.43 

1519.4 

JBS 

00125 

17.73 

36.42 

26.44 

1519.5 

JBS 

00150 

17.49 

36.  39 

2o.4  0 

1519.1 

OBS 

00200 

17.27 

36.37 

2c. 52 

1519.3 

OBS 

002  50 

17.21 

36.  39 

26.55 

1519.9 

UBS 

00  300 

16.96 

36.  16 

26.  5e 

1520.0 

JBS 

00340 

1 6. 66 

16.31 

2o.02 

1514.7 

OBS 

00400 

15.94 

36.  1 7 

26.00 

1510.3 

UBS 

00420 

15.55 

36.11 

26.  72 

1 5 l 7 . 4 

UBS 

00500 

14.95 

36.02 

26.79 

1516.7 

OBS 

00545 

14.  70 

35.99 

26.02 

1 }|6 .6 

UBS 

00600 

1 3.90 

35.85 

26.07 

1 > 15 .0 

JBS 

00650 

13.55 

35.  78 

26.90 

1514.3 

UBS 

00700 

12.84 

35.o9 

20.98 

1512.7 

OBS 

O0B00 

10.56 

35. J3 

27.li 

1504.0 

OBS 

00048 

09.00 

35.17 

27.2  7 

1500.9 

CBS 

008  05 

OB. 69 

35.20 

27.34 

1500.4 

OBS 

009  CO 

00.  36 

35.16 

27.36 

1499.3 

OBS 

009  50 

07.69 

35.17 

27.4  7 

1497.0 

CBS 

01000 

07.  3? 

35.21 

27.55 

1497.3 

UBS 

01100 

06.54 

35.  19 

2/. 05 

1495 .o 

OBS 

01111 

06.35 

35.15 

27.65 

1495.0 

• IBS 

011  40 

06.08 

35.14 

27.67 

1494.4 

OBS 

01143 

05.95 

35.14 

27.69 

1493.9 

DBS 

01160 

06.04 

35.16 

27.o9 

1494.6 

CBS 

011  78 

05.83 

35.13 

27.70 

1494.  J 

OBS 

01103 

05.94 

35.15 

27.  10 

1494.6 

OBS 

01200 

05.72 

35.12 

27.70 

149J.9 

OBS 

01221 

05.  75 

35.15 

2*.  72 

1494.5 

OBS 

01300 

05.47 

35.14 

27.  75 

1494.0 

OBS 

01400 

05.27 

35.13 

27.77 

1495.5 

JBS 

01419 

05.01 

35.09 

27.77 

1494.7 

OBS 

01440 

04.  79 

35.06 

27 .77 

1494.1 

uflS 

014BO 

04.  79 

35.06 

27.77 

1494 .0 

OBS 

01500 

04.p1 

35.06 

27.  75 

1494.4 

2IND-JIR 

15 

INST  STO  RECORDER 

TEN  Sw  1206 

• INO-SPO 

10 

TRACE  O'.R  0 

5 

SODA RE 

2 

WlNO-FOR 

DURA  TUN  0J.5 

2 

SUUAKE 

4o 

REA  THER 

XI 

UKIG  E 72  C 38 

1 

SQUARE 

47 

OXYG  PJ4  TOT  P NU2  MU 3 SIJ3  Pm 
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*£F10 

31 

8 322 

YEAR 

1972 

8CTDP  03200 

AIK  TEMP 

20.  * 

OIK  HoT  PER 

WlND-Ol  R 

13 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SO  1206 

CQfiStc 

0042 

HON  T n 

oo 

SHIP  IH 

WET  BULB 

18.5 

69  2 X 

WIND-SPD 

12 

TRACE  OIR  1) 

5 

S3UARE 

6 

LA? 

15 

01 

N 

OAV 

06 

DATA  USE  l 

bAKCHETK 

1022 .6 

SEA 

WlND-FOK 

DURATION  00.6 

2 

SOU  A RE 

68 

LUNG 

0A8 

03 

M 

HO  UK 

11.6 

AREA  OS 

CLOU)  1/A 

CL/TR 

WEA  THER 

XI 

ORIG  E72  0 3 9 

1 

SOU A RE 

58 

CASTNLM/TlME  LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIUMA-T 

DVNOPTu  snu  vel  ox yg 

P J6  TUT  P N02 

N03 

S103 

PH 

11.6  08  S 

00000 

21.13 

38.46 

25.59 

1526.9 

OSS 

00010 

21.06 

36.65 

25.60 

1526.8 

•JBS 

00020 

20.  76 

36.69 

25.71 

1526.3 

UBS 

000  JO 

19.65 

36.6  3 

25.96 

1523.3 

OSS 

00050 

18.38 

30.62 

26.28 

1520. 1 

JBS 

00075 

18.07 

36.63 

26.37 

1519.6 

JBS 

00100 

17. 87 

36.63 

26.62 

1515.5 

UBS 

00125 

17.66 

36.61 

26.65 

1519.2 

UBS 

00150 

17.50 

36.  3* 

20.68 

1519.2 

UdS 

00200 

17.  36 

36.39 

26.51 

1519.6 

UBS 

002  50 

17.30 

36.60 

26.53 

1520.2 

JBS 

00300 

17.06 

36.38 

26.58 

152U.3 

OBS 

003  30 

16.97 

36.  37 

26.55 

1520.5 

UBS 

00600 

16.62 

36.26 

26. 06 

1519.9 

uBS 

00500 

15. OB 

36.02 

20.  76 

1517.1 

OHS 

00600 

13.77 

35.91 

26.88 

1516.3 

•JBS 

00700 

12.16 

35.57 

27.02 

1510.2 

UBS 

00800 

09.66 

35.21 

27.20 

1502.5 

'JBS 

008  75 

08.37 

35.13 

27.36 

1698.9 

UBS 

00*00 

OB. 21 

35.17 

27.60 

1698.8 

UBS 

00920 

08.07 

35.18 

27.62 

1699.6 

JBS 

0U9B0 

06.96 

35.11 

27.53 

1*95.2 

UBS 

01000 

06.86 

35.11 

27.55 

1695.1 

JBS 

01030 

06.71 

35.13 

27.58 

1695.1 

UBS 

01055 

05.98 

35.  J6 

27.62 

1*92.5 

G8S 

OIOBO 

06.67 

35.18 

27.65 

1655.0 

UBS 

01100 

06.16 

35.13 

27.66 

1696.1 

UBS 

01115 

06.  16 

35.15 

27.o  7 

1696.3 

UBS 

01133 

05.90 

35.11 

27.67 

1693.5 

uBS 

01160 

05.92 

35.16 

27.65 

1696.1 

UBS 

01200 

C5.60 

35.10 

27.70 

1693.6 

UBS 

0121B 

05.55 

35.10 

27.71 

1693.5 

JBS 

01235 

05.21 

35.05 

27.71 

1692.6 

JBS 

01300 

06.98 

35.06 

27.73 

1652.5 

OBS 

01600 

06.67 

35.02 

27.  75 

1692  .9 

UBS 

01500 

06.62 

35.01 

27.77 

1691.5 

REF  1 0 

31 

8)22 

YEAR 

1972 

80  TOP  06206 

AIR  TEMP  21.0 

OIR  HGT  PER 

WIND-01  R 

19 

INST  STO  RECOROER  TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0063 

MONTH 

06 

SHIP  IH 

WET  8ULB  19.1 

99  3 X 

WIND-SPD 

11 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

02  N 

DAY 

06 

DATA  USfc  1 

BAROMETR  1021.6 

SEA 

WlND-FOR 

DURATION 

00.6  2 

SQUARE 

46 

LUNG 

047 

58  W 

HOUR 

23.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

CL/TR 

WEA  THER 

X2 

ORIG  €T2  040 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/T |ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL  SIGMA-T 

ovnopth  snu  vel 

OXYG 

PU6 

TOT  P N02 

NO)  S 103 

PH 

UBS 

00000 

21.40 

36.47 

25.52 

1527.6 

OBS 

00010 

21.29 

36.46 

25.54 

1527.4 

OBS 

00020 

20.03 

36.30 

25.  76 

1524.1 

U8S 

00030 

19.02 

46.43 

28.13 

1521.6 

OBS 

00050 

18.45 

38.41 

2 8.26 

1520.3 

JBS 

000  75 

18.03 

36.42 

26.37 

1519.5 

OBS 

OOIOO 

17.85 

36.41 

26.41 

1519.4 

OBS 

00125 

17.73 

36.41 

26.44 

1519.4 

UBS 

001  50 

17.51 

36.  39 

26.47 

1519.2 

UBS 

00185 

17.38 

36.40 

26.51 

1519.4 

OBS 

00200 

17.42 

36.42 

26.52 

1519.8 

OBS 

00250 

17.17 

36.39 

26.56 

1519.8 

OBS 

002  77 

16.98 

36.35 

26.57 

1519.7 

UBS 

002  90 

16.99 

36.37 

26.58 

1519.9 

UBS 

00300 

16.96 

36.36 

26.59 

1519.9 

UBS 

00340 

16.69 

36.32 

26.62 

1519.8 

UBS 

004  00 

16.06 

36.19 

26.6  7 

1518.6 

OBS 

004  40 

15.66 

36.08 

26.72 

1517.) 

OBS 

004  72 

15.06 

36.01 

26.  76 

1516.5 

OBS 

00500 

14.83 

36.00 

26. 8C 

1516.3 

UBS 

00600 

13.77 

35.82 

26.84 

1514.3 

OBS 

00700 

12.58 

35.61 

26.97 

1511.7 

OBS 

00758 

11.28 

35.44 

27.08 

1508.0 

UBS 

00800 

10.48 

35.35 

27.16 

1505.7 

UBS 

00870 

08.58 

35.16 

27.33 

1499.7 

OBS 

00880 

08.65 

35.19 

27.34 

1500.1 

OBS 

00900 

08.36 

35.16 

27.36 

1499.) 

UBS 

00920 

07.98 

35.15 

27.41 

1498.2 

UBS 

01000 

07.22 

35.17 

27.54 

1496.6 

UBS 

01100 

06.14 

35.11 

27.64 

1494.0 

UbS 

01115 

05.93 

35.13 

27.89 

1493.6 

OBS 

01142 

05.82 

35.  10 

27.68 

1493.4 

URS 

01154 

05.89 

35.13 

27.69 

1493.9 

OBS 

01169 

05.71 

35.10 

27.69 

1493.4 

OBS 

01180 

05.89 

35.15 

27.71 

1494.3 

UBS 

01200 

05.78 

35.15 

27.72 

1494.2 

OBS 

01255 

05.43 

35.11 

27.73 

1493.7 

OBS 

01268 

05.50 

35.14 

27.74 

1494.2 

JBS 

01300 

05.23 

35.99 

27.74 

1493.6 

OBS 

01340 

05.06 

35.09 

27.  76 

1493. 6 

OBS 

01400 

04.95 

35.07 

27.76 

1494.1 

OBS 

01500 

04.60 

35.04 

27.77 

1494.3 

623 


TABLE  LI. — Continued 


REMO  31  *322  VEAR  1972  8uTDP  03658  AIR  TEMP  21. e 

:ONSEC  00**  MONTH  06  SHIP  1H  MET  ituirt  20.0 

CAT  3*  59. SN  (MV  07  04  TA  USE  I BAKUIETK  1021.2 

LONG  0*8  01  * HOUR  11.8  AMEA  05  CLOUD  T/4 


CASTNUM/TIME  LVCTVP  01  PTH  TEMP  SAL  SI..MA-T 

11.8  08  S 00000  21.29  36. *8  25.56 

UBS  00010  20.79  36.**  25.6  7 

UBS  00020  19.7*  3u.*3  25.9* 

OttS  OOOiO  19.19  36. *2  26.07 

UBS  00050  18. *8  36. *2  26.26 

CBS  00075  18.07  36. *3  2o.l7 

OBS  00100  17.89  36. *J  26. *1 

G«S  00125  17.76  36. *2  2».** 

OBS  00150  17.62  36. *0  25. *5 

OBS  00160  17.5*  36. *0  2».  *7 

OBS  00175  17.55  36. *1  26.68 

OBS  00200  17.38  36.18  26.50 

UBS  00250  17.29  36.39  26.53 

OBS  00300  17.11  36.38  26.56 

OBS  00*00  16. *1  36.27  26.65 

UBS  00500  l *• 99  36.00  26.76 

OBS  00538  l*. 70  35.99  26.82 

OBS  00600  13.79  35.82  26.88 

OBS  00700  12.22  35.57  27.01 

OBS  00800  10.03  35.29  27.19 

OBS  00850  08.72  35.1*  27.29 

UBS  00900  08.23  35.17  27.39 

08S  00965  07.51  35.17  27.50 

OBS  00978  07.06  35.13  27.53 

OBS  00987  07.16  35.17  27.55 

OBS  01000  07.07  35. IB  77.57 

OBS  01012  06.93  35.18  27.59 

OSS  01030  C6.*0  35.09  27.59 

UBS  01052  06.27  35.09  27.61 

UBS  01070  06.70  35.19  27.63 

UBS  01082  06.36  35.1*  27.63 

OBS  01100  06.2*  35.13  27.6* 

OBS  01115  06.27  35.16  27.66 

OBS  011*0  06.05  35.1*  27.68 

OBS  01155  06.16  35.18  27.65 

OBS  01200  05.79  35.1*  27.71 

OBS  01228  05.56  35.11  27.72 

OBS  012*3  05.61  35.13  27.73 

OBS  01252  05.35  35.09  27.73 

OBS  01300  05.02  35.0*  27.73 

OBS  013*5  05.00  35.06  27.7* 

OBS  01*00  0*. 75  35.03  27.75 

OBS  01*38  0*.61  35.02  27.76 

OBS  01*60  0*.67  35.0*  27.77 

OBS  01*89  0*. 76  35.06  27.77 

OBS  01500  0*.6B  35.0*  27.77 


OIR  HOT  PER  BlND-OIM  13  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

IB  2 2 BINO-SPO  1*  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  2 

SEA  mINO-FJR  DURATION  00.5  ? SUUARE  *8 

CL/TM  *64  the*  X2  UR  lb  E 72  0*1  I SQUARE  *9 


UVNOPTH  SNO  VtL  OXVG  PJ*  TUT  P NJ2  NUT  SIH!  PM 

1527.3 

1526.1 
1523.* 

1522.1 
1520.* 

1 > 19 .6 

1519.5 

1519.5 

1519.5 

1519.5 

1519.7 

1519.5 

1520.2 

1520.5 
1519.9 

1516.8 

1516.5 
151*.* 

1510.* 

150*. 0 
1*99.8 
1*98.8 
1*97.2 
1*95.6 
1*96.2 
1*5».0 
1*95.7 
1*93.8 
1*93.6 
1*95.8 
1*9*.6 
1*9*.* 

1*9*. 8 
1*9*. 3 
1*95.0 
1*94.3 
1*93.8 
1*9*. 2 
1*93.3 
1*92.7 
1*93.* 

1*93.2 
1*93.3 
1*93.9 
1*9*. 8 
1*9*.  6 
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RtMO  34  8322  YEAR  1972  BOTUP  U3292  A I R TEMP  21.*,  0|R  RGT  PEP  WlND-OlR  24  INST  STd  RECORDER  IF  N SO  1206 

CJNSEC  006b  MONTH  06  SHIP  |H  mi  T 0ULt*  20.2  24  4 2 WI9D-SP0  It  TMPC!  DIR  U b SQUARE  6 

LAI  3b  Ob  N DAY  07  OATA  USE  1 dAPOMtTR  IJ22.3  SEA  0|*O-FjR  DURATION  00.4  2 SQUARE  46 

LONG  04 7 5 7 6 HOUR  23.6  AREA  Ob  CLcUo  T/A  CL/TM  WEATHER  «>  OR  1 6 E 72  042  4 SQUARE  47 


CASYM,r/TME  IVLlVP  DEPTH  TEHP  SAL  SIjMA-T  UVNOPTH  SND  YfcL  JXY  G P »4  TCf  P N02  NCI  SMI  PH 


UBS 

00000 

21.34 

36.40 

25.54 

1527.4 

JOS 

U0010 

21.32 

36.48 

2?.  55 

1527.5 

UBS 

00020 

19.64 

36.40 

25.94 

1523.1 

UBS 

000  40 

19.07 

4o.44 

26.11 

1521 . 7 

UBS 

00050 

18.72 

36.42 

26.20 

1521.1 

JBS 

000  75 

18.26 

36.42 

2o.il 

1526.2 

OBS 

00100 

18.04 

46.42 

26.47 

1519.9 

UBS 

00125 

1 7.90 

36.42 

26.40 

1520.J 

UBS 

00150 

17.73 

36.40 

26.43 

1519.0 

OBS 

00200 

17.42 

36.39 

26.50 

1519.7 

JBS 

002  30 

17.36 

36.  39 

26.51 

1520.1 

UBS 

002  40 

17.41 

36.42 

26.52 

1520.4 

OBS 

00250 

17.36 

36.40 

2o.52 

1520. 4 

OBS 

002  59 

17.18 

36.  4 7 

2o.  5 4 

1520.0 

UBS 

00  400 

17.05 

36.47 

26.5  7 

1520.  ) 

UBS 

00355 

16.90 

30.45 

26.59 

1520.7 

JBS 

004  00 

16.28 

46.22 

26.64 

1519.4 

OBS 

OObOO 

15.03 

36.00 

26.75 

1516.9 

UBS 

00540 

14.66 

45.90 

26.02 

1 5lo  •*» 

UBS 

00600 

13.65 

35.00 

2o.90 

1514.9 

UBS 

006  51 

13.05 

35.70 

2o.9  4 

1512 .6 

UBS 

00700 

12.14 

45.56 

27.02 

1510.1 

OBS 

00800 

09.85 

35.26 

27.20 

1504.4 

OBS 

00900 

00.24 

35.16 

27.  40 

1496.9 

OBS 

00996 

07.07 

45.  15 

27.55 

1495.9 

OBS 

01000 

07.13 

35.18 

27.56 

1496.4 

UBS 

01008 

07.26 

45.21 

27.57 

1497.0 

OBS 

010  58 

06.33 

35.10 

27.61 

1494  .0 

JBS 

01080 

06.19 

35.10 

27.63 

1493.B 

UBS 

01100 

05.00 

35.05 

27.64 

1492.5 

OBS 

01122 

06.00 

35.14 

2 7.60 

1493. B 

UBS 

01150 

05.92 

45.14 

27.69 

1494.9 

UBS 

01162 

06.00 

35.16 

27.70 

1444.5 

OBS 

01200 

05.66 

35.12 

27.71 

1494.7 

OBS 

01210 

05.57 

35.10 

27.71 

1493.5 

UBS 

01241 

05.65 

45.14 

27.73 

1494.2 

UBS 

01400 

05.00 

35.06 

27.73 

1492.9 

OBS 

01400 

05.00 

35.09 

2 7.77 

1494.3 

OBS 

01440 

04.80 

35.05 

27.  76 

1494.1 

(IBS 

01450 

04.  70 

35.06 

27.77 

1494.2 

UBS 

01455 

04.85 

45.00 

27.  78 

1494  .6 

UBS 

01470 

04.04 

45.00 

27.78 

1494.0 

OBS 

01400 

04.58 

35.04 

27.78 

1493.9 

UBS 

01500 

04.67 

45.06 

27.  78 

1494  .6 

REF  1 0 34  0322  YEAR  1972  60TDP  04297  AIR  TEHP  22.4 

CONSEC  0046  MONTH  06  SHIP  1H  »E  T BULB  21.2 

LAT  34  01  N DAY  08  OATA  USE  1 BAROMETR  1023.4 

LONG  048  00  W HUUR  41.6  AREA  04  CLOUO  T/A 


CAST NLM/T IHE  LVLTVP  DEPTH  TEHP  SAL  SloMA-T 

11.6  DBS  00000  24.34  36. 4«  2b. 44 

OBS  00010  21.00  36.44  24.62 

OSS  00020  20.24  36.40  24.78 

JBS  00030  19.69  36.40  24.91 

OSS  00050  17.94  36.18  26.46 

•IBS  00074  17.50  36.49  26.46 

UBS  00100  17.47  36.39  26.48 

OBS  00125  17.41  36.38  26.49 

OBS  00150  47.43  36.41  26.51 

OBS  00200  17.25  46.39  26.54 

UBS  00250  17.03  36.44  26.55 

UBS  00400  16.64  46.10  26.6 1 

UBS  00400  15.76  36.13  26.69 

UBS  00500  14.46  35.91  26.01 

UBS  00600  13.44  35.70  26.93 

OBS  00700  11.95  35.53  27.03 

UBS  00000  09.65  35.23  27.21 

OBS  00900  08.15  35.17  27.40 

UBS  00950  07.34  35.15  27.51 

OBS  01000  06.99  35.18  27.48 

OBS  01077  06.08  35.13  27.67 

OBS  01080  06.16  35.16  27.68 

JBS  01090  06.03  35.13  2 7.67 

OBS  01100  06.06  35.1)  27.68 

OBS  01200  05.75  35.17  27.74 

OBS  01280  05.45  35.13  27.76 

UBS  04300  05.14  35.09  27.75 

OBS  01340  04.90  35.07  27.76 

UBS  01400  04.75  35.06  27.77 

UBS  01500  04.42  35.03  27.74 

OBS  01750  03.99  35.00  27.84 

UBS  01799  04.03  35.01  27.81 

UBS  01900  04.95  35.01  27.82 

OBS  01925  04.01  35.02  27.82 

UBS  02000  03.91  35.02  27.0) 

OBS  02500  03.38  34.98  27.85 

UBS  03000  03.01  34.95  27.87 


DIP  HOT  PER  WlNO-DlA  48  INST  STO  RECORDER  TEN  SO  1206 

27  3 * MIND-SPO  12  TRACE  OIR  0 5 SQUARE  4 

SEA  WINO-FDR  DURATION  00.9  2 SQUARE  48 

CL/Tm  WEATHER  II  ORIG  E 72  043  1 SQUARE  58 


DVNDPTH  SNO  VEL  UXYG  P34  TOT  P N02  NO)  SI03  PH 

1527.4 

1526.7 

1524.8 

1523.4 
1 5 IP .8 

1510.2 

1518.3 

1518.5 

1519.0 
1519.2 

1519.4 

1519.0 
1517.7 

1515.0 

1513.1 

1509.5 

1502.6 

1498.5 

1496.2 

1495.7 

1493.4 

1493.0 

1493.4 

1493.7 

1494.1 

1494.0 

1493.2 

1492.9 
1493.J 

1493.5 

1495.9 

1496.9 

1498.3 

1499.0 

1499.9 

1506.1 

1513.1 


625 


TABLE  LI. — Continued 


REP  10 

Jl 

• 122 

YEAR 

1972 

BOTOP 

03977 

AIM  TEMP  21. S 

OIR  HGT  PER 

W 1 NO"  01  R 

18 

INST  STO  RECCMOER  TEN  SO  1204 

CONS EC 

0047 

MONTH 

06 

SHIP 

IH 

WET  BULB  20.3 

19  1 2 

MIMO-  SPO 

12 

TRACE  OIR  0 9 

SQUARE 

2 

LAf 

34 

)•  N 

OAV 

09 

OATA 

USE  1 

8AR0METR  1023.8 

SEA 

WINO-PJR 

DURATION  00.9  2 

SQUARE 

41 

LONG 

04# 

09  M 

HOOK 

00.0 

AREA 

09 

CLUUO  T/A 

CL/I  • 

HEATHER 

XI 

ORIG  E 12  044  1 

SQUARE 

4# 

CASTNUN/TIMC 

LVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL  SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  Vfcl 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  NO)  SIO) 

PH 

OSS 

00000 

21.91 

36.48 

29.90 

1927 .9 

04  S 

00010 

21.24 

36.40 

29.97 

1927.4 

08  S 

00020 

20.49 

34.43 

29.74 

1929.9 

OSS 

00030 

19.43 

36.39 

29.99 

1922.7 

OSS 

00090 

10.99 

34.41 

26.22 

1920.7 

OSS 

00079 

10.04 

36.43 

26.3  7 

1919.6 

OSS 

00100 

1 7.87 

36.42 

26.41 

1919.9 

OSS 

00129 

17.74 

34.44 

26.49 

1919.6 

OSS 

00190 

1 7.  58 

36.41 

24.47 

1919.4 

OSS 

00200 

17.34 

34.30 

26.91 

1919.9 

OSS 

00290 

17.24 

36.39 

26.94 

1920.1 

OSS 

00300 

17.01 

34.37 

26.90 

1920.2 

OSS 

003  70 

14.90 

34.28 

26.63 

1919.7 

OSS 

00400 

14.04 

36.20 

26.68 

ISIS. 7 

OSS 

00440 

19.09 

34.01 

26.79 

1916.9 

OSS 

00900 

14.77 

39.99 

26.80 

1916.1 

OSS 

00400 

13.40 

39.82 

26.91 

1914.0 

OSS 

00700 

12.07 

39.97 

27.04 

1909.9 

OSS 

OOSOO 

09.77 

39.26 

27.21 

1903.0 

OSS 

00880 

OS.  13 

39.14 

27.38 

1498.1 

OSS 

00900 

08.01 

39.16 

27.42 

1498.0 

OSS 

00979 

07.42 

39.20 

27.94 

1497.0 

OSS 

01000 

07.09 

39.20 

27.99 

1496.0 

OSS 

01020 

04.01 

39.14 

27.99 

1499  .3 

OSS 

01040 

04.70 

39.21 

27.64 

1499.6 

OSS 

010S0 

06.22 

39.12 

27.64 

1493.9 

OSS 

01100 

04.47 

39.22 

27.69 

1499.4 

OSS 

01130 

04.04 

39.19 

27.68 

1494.2 

OSS 

01142 

06.14 

39.19 

27.71 

1494.8 

OSS 

01200 

09.97 

39.11 

27.71 

1493.3 

OSS 

01219 

09.72 

39.16 

27.74 

1494.3 

OSS 

0122S 

09.44 

39.11 

27.73 

1493.4 

OSS 

01300 

09.0S 

39.09 

27.74 

1493.0 

OSS 

01349 

04.99 

39.09 

27.77 

1493.7 

OSS 

01372 

04.04 

39.06 

27.74 

1493.3 

OSS 

013SO 

04.97 

39.10 

27.70 

1493.9 

OSS 

01400 

04.91 

39.00 

27.77 

1494.0 

OSS 

01490 

04.72 

39.09 

27.77 

1494.0 

OSS 

01470 

04.44 

39.01 

27.77 

1493.1 

OSS 

01900 

04.  3S 

39.02 

27.78 

1493.4 

REP  1 0 

31 

8322 

YEAR 

1972 

60  TOP 

0429  7 

AIR  TEMP 

21.9 

OIR  HOT 

PER 

CONSEC 

0048 

MONTH 

Qo 

SHIP 

1H 

MET  BULB 

20.7 

20  4 

3 

LAT 

39 

00 

N 

l)AV 

09 

OATA 

USE  1 

8AR0METR 

1029.6 

SEA 

LONG 

048 

01 

W 

HOUR 

11.8 

AREA 

OS 

CL QUO  T/A 

CL/TR 

CASTNGM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

11.8 

OSS 

00000 

21.55 

36.55 

25.54 

1528.1 

UBS 

00010 

21.41 

36.51 

25.55 

1527.8 

OSS 

00020 

20.53 

36.44 

25.74 

1525.6 

OSS 

00030 

19.48 

36.40 

25.98 

1522.8 

(18  S 

00090 

18.58 

36.41 

26.22 

1520.7 

UBS 

000  79 

17.80 

36.40 

2o.41 

1518.8 

OSS 

00 100 

17.60 

36.40 

26.46 

1518.6 

08  S 

00129 

17.48 

36.40 

26.49 

1518.7 

OSS 

00190 

17.35 

36.38 

26.51 

1918.7 

OBS 

002  00 

17.23 

36.37 

26.53 

1519.2 

06  S 

00290 

17.13 

16.36 

26.54 

1519.7 

OBS 

00300 

16.83 

36.33 

26.59 

1919.6 

OSS 

00400 

16.14 

36.20 

26.65 

1519.0 

OBS 

00900 

14.83 

35.95 

26.76 

1516.2 

OBS 

00600 

13.67 

35.81 

26.90 

1513.9 

OSS 

006  73 

12.84 

35.68 

26.9  7 

1512.2 

OBS 

00  TOO 

12. 2B 

35.59 

27.01 

1510.7 

OBS 

00780 

10.56 

35.34 

27.14 

1505.7 

OBS 

008  00 

09.88 

35.27 

27.20 

1503.4 

OBS 

00868 

08.57 

35.15 

27.32 

1499.6 

OBS 

008  73 

08.66 

35.21 

27.35 

1500.1 

UBS 

00900 

08.43 

35.19 

27.38 

1499.6 

OSS 

00910 

08.25 

35.15 

27.37 

1499.1 

OSS 

00933 

07.06 

35.19 

27.46 

1498.0 

OSS 

00980 

07.45 

35.15 

27.49 

1497.2 

OSS 

00990 

07.39 

35.19 

27.93 

1497.1 

OBS 

01000 

07.21 

35.16 

27.54 

1496.6 

OBS 

01009 

06.93 

35.12 

27.54 

1495.6 

OSS 

01042 

06.67 

35.15 

27.60 

1495 . 1 

OBS 

01047 

06.77 

35.18 

27.61 

1495.7 

OSS 

01100 

06.20 

35.15 

27.66 

1494.6 

OSS 

01142 

05.  SO 

35.11 

27.68 

1493.6 

OSS 

01200 

05.73 

35.14 

27.72 

1494.0 

OSS 

01210 

05.60 

35.13 

27.72 

1494.0 

OSS 

01220 

05.75 

35.16 

27.73 

1494.5 

OSS 

01230 

05.66 

35.14 

2 7.73 

1494.2 

OSS 

01241 

05.70 

35.16 

27.74 

1494.6 

OSS 

01300 

05.42 

39.14 

27.76 

1494.4 

OSS 

01400 

04.07 

35.07 

27.77 

1493. • 

OSS 

01440 

04.05 

35.08 

27.78 

1494.4 

OSS 

014  74 

04.64 

35.05 

27.70 

1494.1 

OSS 

01500 

04.65 

35.07 

27.79 

1494.6 

M1NO-OIR 

20 

INST  STO  RECOROEA  TEN  SO  1206 

MINO-SPO 

20 

TRACE  OIR 

0 5 

SQUARE 

4 

WlNO-FuR 

OURATIUN 

00.4  2 

SQUARE 

48 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 72  04  5 

1 

SQUARE 

58 

OXVG 

Pu4 

TOT  P NU2 

NOi  S 103 

PH 

626 


TABLE  LI. — Continued 


REFIO 

31 

6322 

YEAR 

1972 

BQTOP  03704 

AIR  TENP  21.3 

OIR  HOT  PER 

MIN0-01R 

18 

INST  STO  RECOROER 

TEN  SQ  1206 

CUNSEC 

0049 

MONTH 

06 

SHIP  1H 

HET  BUI 8 19.8 

20  3 2 

MIND-SPO 

15 

TRACE  OIR 

0 

5 

SQUARE 

2 

LAI 

34 

56  N 

UAV 

09 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.2 

SEA 

MlNO-FOR 

DURA  T 1 ON 

00.4 

2 

SQUARE 

48 

LCNG 

049 

08  M 

HOUR 

23.6 

AREA 

05 

CLOUU  T/A 

Cl/TR 

hEA  ther 

XI 

OR IG  E72  046 

1 

SQUARE 

49 

CASTNLM/T INE 

LVLTVP 

UEPTH 

TENP 

SAL  SlwMA>f 

OVNDPTH  SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02 

NOS 

SI03 

PH 

23.6 

uas 

ooooo 

21.67 

36.43  25.42 

1528.2 

oas 

00010 

21.65 

36.43  25.42 

1528.3 

UBS 

OBS 

oas 

oas 

oas 

oas 

uas 

□as 

oas 

MS 

oas 

oas 

oas 

oas 

uas 

oas 

uas 

oas 

uas 

MS 

oas 

oas 

oas 

oas 

MS 

oas 

oas 

oas 

oas 

MS 

oas 

MS 

oas 

MS 

MS 

MS 


00020 
000  30 

000  so 

0007S 
00100 
00125 
00150 
002  00 
00250 
00300 
00400 
00500 
00530 
00600 
00700 
00800 
00865 
00870 
00000 
00430 
00448 
00488 
01000 
oioia 

01038 

01050 

01070 

01083 

01100 

01126 

01158 

01171 

01200 

01300 

01400 

01500 


2C.49 

20.35 

18.00 

17.54 

17.54 

17.53 

17.50 
17.34 

17.25 

17.00 
16.11 
14.86 

14.64 

13.04 

10.46 

08.43 
07.49 

07.54 

07.43 

07.29 

06.98 
06.81 
06.58 

06.25 
06.24 
05.85 
05.83 

05.61 

05.62 

05.31 

05.29 
04.96 

04.76 
04.56 

04.43 

04.32 


36.44 

36.39 

36.36 

36.39 

36.39 

36.40 

36.40 
36.39 
36.38 
36.35 
36.20 

35.99 
35.97 
35.70 

35.33 

35.13 
35.10 

35.14 

35.15 

35.15 

35.18 

35.19 

35.16 

35.13 

35.14 

35.08 

35.09 
35.07 

35.09 

35.05 
35.07 

35.01 

34.99 

35.00 

35.00 

35.00 


25.61 

25.75 

26.33 

26.45 

26.47 

26.48 
2».48 

26.50 
26.53 

26.5  7 
26.66 
26.78 
26.82 
26.94 

27.15 

27.33 

27.45 
27.47 

27.50 
27.52 
27.58 

27.62 

27.62 

27.64 

27.65 

27.66 

27.67 

27.68 

27.69 

27.70 
27.72 

27.71 

27.72 

27.75 

27.76 

27.77 


1526.8 

1525.2 

1518.9 

1518.2 
2518.5 
1518.9 

1519.2 

1519.7 
1520.1 

1520.1 

1518.9 

1516.4 

1516.1 

1511.7 
1504  .0 

1497.9 

1495.3 

1495.7 
1495.7 

1495.7 

1494.8 

1494.8 

1494.1 

1493.1 

1493.4 

1491.9 

1492.2 

1491.5 

1491.8 

1491 .0 

1491.4 

1490.2 

1489.9 
1490.7 

1491.9 

1493.1 


0 ••»••• 06 • 08000 


31 


REFIO 
CONSEC 
LAI  34  43 
LUNG  050  07 


8322 

0050 


YEAR  1972 
MONTH  06 
DAY  10 
HOUR  11.6 


80 TUP  02195 
SHIP  1H 
OATA  USE  1 
AREA 


05 


AIR  TEMP  22.4 
MET  BULB  21.5 
bARONETR  1028.5 
CLOOO  T/A 


0!R  HOT  PER 


SEA 

CL/IR 


CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH  SNO  VEL 

11.6 

oas 

ooooo 

21.97 

36.45 

25.35 

1529.0 

oas 

00010 

20.30 

36.38 

25.75 

1524.7 

oas 

00020 

19.11 

36.33 

26.03 

1521 .6 

00.5 

oas 

00030 

18.30 

36.36 

26.26 

1519.5 

00.5 

oas 

00050 

17.67 

36.  37 

26.42 

1518.0 

00.5 

08  s 

000  75 

17.38 

36.  36 

26.48 

1517.5 

00.5 

oas 

00100 

17.34 

36.  37 

26.50 

1517.8 

00.5 

oas 

001 10 

17.29 

36.37 

26.51 

1517.9 

00.5 

oas 

00125 

17.36 

36.  39 

2o.5l 

1518.3 

00.5 

oas 

00150 

17.25 

36.37 

26.52 

1518.4 

00.5 

oas 

00200 

17.16 

36.38 

26.55 

1519.0 

00.5 

oas 

00222 

17.17 

36.  39 

20.56 

1519.4 

00.5 

oas 

002  50 

16.94 

36.35 

26.58 

1519.1 

00.5 

uas 

00300 

16.47 

36.27 

26.63 

1518.4 

00.5 

oas 

00  320 

16.39 

16.27 

26.65 

1518.5 

00.5 

oas 

00360 

15.96 

36.16 

26.67 

1517.7 

00.5 

08  s 

00400 

15.25 

36.03 

20.73 

1516.0 

00.5 

oas 

00500 

11.67 

35.80 

20.89 

1512.3 

00.5 

oas 

00600 

11.49 

35.48 

27.08 

1506.2 

00.5 

oas 

00700 

09.43 

35.25 

27.26 

1500.1 

00.5 

oas 

00762 

08.03 

35.13 

27.39 

1495.7 

00.5 

uas 

00800 

07.65 

35.12 

27.44 

1494.9 

00.5 

08  s 

00864 

06.40 

35.08 

27.58 

1491  .0 

00.5 

oas 

00900 

06.20 

35.09 

27.62 

1490.8 

00.5 

oas 

00913 

06.01 

35.08 

27.63 

1490.4 

00.5 

nes 

00945 

06.01 

35.09 

27.64 

1490.8 

00.5 

oas 

00970 

05.90 

35.09 

27.66 

1490.8 

00.5 

oas 

00980 

05.93 

35.10 

27.66 

1491.1 

00.5 

oas 

01000 

05.80 

35.10 

27.68 

1490.9 

00.5 

oas 

01040 

05.52 

35.07 

27.69 

1490.4 

00.5 

oas 

01100 

05.2  7 

35.07 

27.72 

1490.4 

00.5 

uas 

U 1200 

05.00 

35.06 

27.74 

1490.9 

00.5 

oas 

01258 

04.86 

35.05 

27.75 

1491.3 

00.5 

uas 

01276 

04.64 

35.01 

27.75 

1490.7 

00.5 

oas 

01300 

04.63 

35.02 

27.75 

1491 .0 

00.5 

oas 

01400 

04.46 

15.01 

27.77 

1492.0 

00.5 

oas 

01472 

04.36 

35.01 

27.78 

1492.8 

00.5 

oas 

01500 

04.36 

35.02 

27.78 

1493.3 

L 


tflNO-OIR  18 
tfIND-SPO  12 
MlNO-FOR 
HEATHER  XI 


INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR  0 

OUR  A f { ON 
0R1G  EEN  01 E 


00.5 


TEN  SQ  1207 
5 SQUARE  1 
2 SQUARE  40 
1 SUUARE  40 


P34  TOT  P 


627 


J 


TABLE  LII. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  10  June  1972  - 4 July  1972,  prepared  from  NODC  listing 
No.  31-2075. 


REFIO  31  2075 

YEAR 

1972 

80T0P  03532 

AIR 

TEHP  22.4 

01 R HUT  PER 

M1N0-01R 

13 

INST  NANSEN 

CAST 

CONSEC  0001 

HONTH  06 

SHIP  BX 

WET 

BULB  19.7 

99 

X X 

KIN  0-  SPD 

03 

TRACE  01R 

DAY 

17 

OATA  USE 

1 

BAAOMETR  1029.8 

SEA 

W IND-FOR 

DURATION 

LONG  048  04  M 

HOUR 

00.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XO 

OAIG  E 73  001 

1 

SQUARE 

58 

CASTNLH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02 

N 03 

S 103 

PH 

00.6 

08  S 

00000 

22.87 

36.505 

2a.l3 

15  31  .4 

00.6 

08  S 

00025 

19.64 

36.427 

25.96 

1523.2 

00.6 

OBS 

000  50 

18.16 

36.424 

26.34 

1519.5 

00.6 

OBS 

00076 

17.80 

36.416 

26.42 

1518.9 

00.6 

OBS 

00101 

17.61 

36.394 

26.45 

1518.7 

00.6 

OBS 

00151 

17.39 

36.386 

26.50 

1518.9 

00.6 

OBS 

T 002  07 

17.26 

36.375 

26.52 

1519.4 

00.6 

OBS 

00308 

16.73 

36.293 

26.59 

1519.4 

00.6 

OBS 

T 00408 

15.56 

36.091 

26. 7 C 

1517.2 

00.6 

OBS 

00514 

14.59 

35.977 

26.83 

1515.7 

00.6 

OBS 

T00615 

13.56 

35.803 

26.92 

1513.8 

00.6 

OBS 

T 008 16 

09.99 

35.388 

27.26 

1504.3 

00.6 

OBS 

01023 

06. 85 

35.151 

27.58 

1495.5 

00.6 

oes 

T0153B 

04.55 

• 

REP  10 

31 

2075 

YEAR  1972 

BOTOP  02478 

AIR  TEMP 

22.6 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIR  16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

HONTH  06 

SHIP  BX 

WET  BULB 

20.5 

08  1 3 

WINO-SPO  06 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  4 

LAT 

35 

10  N 

DAY  17 

OATA  USE  1 

BAROHETR 

1031.1 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

12  W 

HOUR  11.8 

AREA  05 

CL QUO  T/A 

8/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

OAIG  E73  002 

1 SQUARE  3B 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

DYMOPTH  SHO  VEL  OXVG 

P04  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

11.8 

OBS 

000  00 

22.59 

36.503 

25.21 

1530.7 

11.8 

OBS 

00025 

19.48 

36.426 

26.00 

1522.8 

11.8 

OBS 

00050 

18.40 

36.400 

26.26 

1520.1 

11.8 

OBS 

00075 

17.63 

36.399 

26.45 

1518.3 

11.8 

OBS 

00101 

17.57 

36.396 

26.47 

1518.6 

11.8 

OBS 

00151 

17.46 

36.399 

26.49 

1519.1 

11.6 

OBS 

00207 

17.42 

36.389 

26.50 

1519.9 

11.8 

OBS 

00307 

17.11 

36.350 

26.54 

1520.5 

11.8 

OBS 

T 00407 

16.20 

36.193 

26.64 

1519.3 

11.8 

OBS 

00512 

15.10 

36.025 

26.76 

1517.4 

11.8 

OBS 

T00612 

14.09 

35.888 

26.87 

1515.6 

11.8 

OBS 

T00813 

09.70 

35.317 

27.27 

1503.1 

11.8 

OBS 

T01018 

06.82 

35.132 

27.57 

• 6*6 

1495.3 

REF  10 

31 

2075 

YEAR 

1972 

BOTOP  02257 

AIR 

TEHP  22. 4 

OIR  HGT  PER 

WIND-OIR 

14 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1 

CONSEC 

0003 

HONTH  06 

SHIP  6X 

WET 

BULB  19.3 

10 

1 2 

wINO-SPO 

08 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

LAT 

35 

13  N 

OAY 

18 

OATA  USE 

1 

BAROHETR  1032.3 

SEA 

WlND-FGR 

DURATION 

2 

SQUARE 

LONG 

047 

49  W 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E 73  003 

1 

SQUARE 

CASTNUN/TIHE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

oyndpth 

SND  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

*03 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

22.75 

36.483 

25.15 

1531  .0 

12.2 

OBS 

00025 

20.44 

36.403 

25.73 

1525.4 

12.2 

OBS 

00050 

16.05 

36.419 

26.36 

1519.2 

12.2 

OBS 

00075 

17.75 

36.395 

26.42 

1516.7 

12.2 

OBS 

00100 

17.63 

36.401 

26.45 

1518.7 

12.2 

OBS 

00150 

17.47 

36.386 

26.48 

1519.1 

12.2 

OBS 

00205 

17.34 

36.364 

2o.  50 

1519.6 

12.2 

OBS 

00304 

17.02 

36.351 

26.56 

1520.2 

12.2 

OBS 

T 00404 

16.  14 

36.191 

26.65 

1519.0 

12.2 

OBS 

00509 

14.82 

35.991 

46.79 

1510.4 

12.2 

OBS 

T 006  09 

13.66 

35.607 

26.90 

1514.1 

1 2.2 

OBS 

T00608 

10.08 

35.476 

2 7. A3 

1 504.6 

12.2 

OBS 

T01013 

06.57 

35.125 

27.60 

1494.2 

628 
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REF  10 

31 

2075 

YEAR 

1972 

0OTOP  03056 

AIR  TEMP 

23.9 

OIR  HGT  PER 

6IN0-0IR  01 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC 

0006 

MONTH 

06 

SHIP 

SX 

McT  0UL0 

19.0 

10  2 3 

MlNO-SPO  03 

TRACE  OIR 

IAT 

35 

16. 2N 

OAY 

19 

OATA 

USE  1 

6AR0METR 

1032.0 

SEA 

MlND-FOR 

duration 

LONG 

067 

57.36 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CL  000  T/A 

0/2 

CL/TR 

QcATHER  XI 

ORIG  E 73  006 

CASTNUM/T1HE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

13.2 

00$ 

00000 

23.30 

36.509 

25.07 

1532.5 

13.2 

oes 

00025 

21.07 

36.516 

25.62 

1529.3 

13.2 

00  s 

00050 

10.91 

36.633 

26.16 

1521  .6 

13.2 

00  s 

00075 

10.30 

13.2 

00  s 

00100 

17.06 

36.611 

26.61 

1519.6 

13.2 

O0S 

00169 

17.51 

36.396 

26.68 

1519.2 

13.2 

oes 

00206 

17.36 

36.390 

26.51 

1519.o 

13.2 

ObS 

00303 

16.09 

36.322 

26.57 

1519.8 

13.2 

00  s 

T00603 

16.17 

36.209 

26.65 

1519.1 

13.2 

00  s 

00506 

15.06 

36.028 

26.77 

1517.1 

13.2 

O0S 

T00610 

13.66 

35.819 

26.91 

1516.1 

13.2 

oas 

T 008 05 

09.06 

35.606 

27.31 

1503.6 

13.2 

O0S 

T01006 

07.09 

35.101 

27.57 

1696.2 

13.2 

oas 

T01695 

06.69 

P04  TOT  P N02  NO) 


REF  10 

31  2075 

YEAR 

1972 

80T0P  06801 

AIR 

TEMP  22.6 

OIR  PUT  PER 

W1NO-01R  13 

INST 

NANSEN  CAST 

CONSEC 

0005 

MONTH  06 

SHIP  8X 

MET 

6ULB  20.4 

13 

3 3 

MINO-SPO  14 

TRACE  OIR 

LAT 

36  50  N 

DAY 

23 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1027.7 

SEA 

M1N0-E0R 

OURAT I ON 

LONG 

067  50  W 

HOUR 

10.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/a  0/0 

CL/TR 

HEATHER  X2 

ORIG 

E 73  005 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P 

N02  N03 

18.5 

00  S 

000  00 

22.68 

36.526 

25.20 

1530.9 

10.5 

08  S 

00025 

22.05 

36.496 

25.36 

1529.7 

18.5 

oes 

00067 

18.66 

36.603 

26.20 

1520.8 

18.5 

00  S 

000  72 

17.73 

36.397 

2m.  43 

1510.6 

10.5 

00  S 

000  96 

17.55 

36.392 

26.47 

1510.4 

10.5 

oes 

00161 

17.61 

36.387 

26.50 

1510.7 

10.5 

oes 

00108 

17.23 

36.367 

26.52 

1519.0 

10.5 

oes 

002  86 

16.71 

36.298 

26.60 

1516.9 

10.5 

oes 

T00383 

15.81 

36.146 

26.65 

1517.6 

10.5 

oes 

00685 

16.85 

36.053 

26.83 

1516.2 

10.5 

oes 

T00586 

13.80 

35.863 

26.93 

1514.2 

10.5 

oes 

T00790 

09.75 

10.5 

oes 

00990 

06.99 

10.5 

oas 

T01556 

06.25 

• 

REF  10 

31 

2075 

YEAR  1972 

0OTOP 

04749 

AIR  TEMP 

22.7 

OIR  HGT 

PER 

M IN  0-01  R 09 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC 

Q006 

MONTH  06 

SHIP 

0X 

MET  6UL8 

20.4 

16  4 

4 

MiND-SPO  13 

TRACE  OIR 

LAT 

34 

56  N 

DAY  24 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1025.1 

SEA 

MlNO-FOR 

duration 

LONG 

047 

59  M 

HOUR  17.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

tt/3 

CL/TR 

HEATHER  XI 

CRIG  E 73  006 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SnO  VEL  OXYG 

P04  TOT  P N02 

N03 

17.7 

OBS 

00000 

22.63 

36.564 

25.25 

1530.0 

17.7 

oes 

00025 

22.40 

36.552 

25.30 

1530.7 

17.7 

OBS 

0004  7 

19.57 

36.467 

26.01 

1523.4 

17.7 

OBS 

00070 

18.39 

36.461 

26.31 

1520.5 

17.7 

oes 

00092 

18.  10 

36.450 

26.37 

1520.0 

17.7 

OBS 

00130 

17.51 

36.397 

26.48 

1519.0 

17.7 

oes 

00104 

17.35 

36.376 

26.50 

1519.3 

17.7 

oes 

00275 

17.09 

36.373 

2o.56 

1520.0 

17.7 

oes 

T00366 

16.54 

36.291 

2o.6  3 

1519.7 

17.7 

oes 

006  6 0 

15.44 

36.102 

26.74 

1517.7 

17.7 

oes 

T00551 

14.37 

35.938 

26.05 

1515.6 

17.7 

oes 

T00735 

11.53 

17.7 

oas 

TOO9  10 

07.74 

35.161 

27.46 

1497.3 

REF  10 

31 

2075 

YEAR 

3972 

BO TOP  04224 

AIR 

TEMP  22.4 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

11 

INST 

NANSEN 

CAST 

CONSEC 

0007 

MONTH  06 

SHIP  ex 

MET 

BULB  20.0 

11 

2 2 

MlNO-SPO 

15 

TRACE 

OIR 

LAT 

35 

02  N 

OAV 

25 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1024.9 

SEA 

MlND-FOR 

DURATION 

LUNG 

048 

18  M 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUO  t/a  0/1 

CL/TR 

MEATHEH 

XI 

ORIG 

E 73  007 

castnum/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

NC3 

12.6 

U0S 

00000 

22.59 

36.535 

25.23 

1530.7 

12.6 

O0S 

000  30 

21.31 

36.507 

25.57 

1527.9 

12.6 

oas 

00055 

19.23 

36.514 

26.14 

1522.7 

12.6 

oas 

00004 

10.30 

36.463 

26.31 

1520.7 

12.6 

oas 

00109 

17.07 

36.406 

24.40 

1519.6 

12.6 

oes 

00164 

17.64 

36.431 

26.47 

1519.9 

12.6 

oas 

00219 

17.43 

36.410 

26.51 

1520.1 

12.6 

oas 

00330 

17.06 

36.375 

26.5  7 

1320.0 

12.6 

oas 

T00443 

13.66 

36.130 

26.71 

1510.1 

12.6 

oes 

00561 

14.51 

35.964 

26.04 

1516.2 

12.6 

oas 

T 00677 

12.54 

35.642 

27.02 

1511.3 

12.6 

oas 

T00912 

06.00 

35.349 

27.36 

1490.7 

12.6 

oas 

TOll 50 

05.63 

33.077 

27.60 

1492.7 

TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 

2 square  *6 

1 SQUARE  ST 


S103  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  66 
1 SQUARE  67 


S 10)  PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUaRc  66 
1 SQUARE  67 


S 10  3 PH 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  6 
2 SQUARE  60 
1 SQUARE  $0 


S 103  PH 


629 


TABLE  LII. — Continued 


PEP  10  2075 

YEAH 

1972 

6070P  04206 

A I A TEMP  23.2 

01A  HGT  PEA 

MINO-DIA 

13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC  0000 

MONTH  06 

SHIP  0X 

MET  0UL0  20.1 

13 

3 2 

M1NO-SPO 

15 

TRACE  D1A 

5 

SQUARE 

4 

LAI  35  00  N 

OAV 

26 

OATA  USE 

1 

BAROMETA  1020.3 

SEA 

MlNO-PGR 

our at  ion 

2 

SOUARE 

40 

LONG  040  00  M 

HOUR 

13.7 

AREA 

05 

cloud 

T/A  0/2 

cl/ta 

/30 

HEATHER 

XI 

OAIG  E 73  000 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/TIME 

LVIFVP 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

oynopth 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

T CT  P N02  NO 3 

S 103 

PH 

13.7 

OBS 

00000 

22.70 

36.593 

25.22 

1531 .2 

13.7 

00  S 

00029 

21.06 

36.502 

25.40 

1529.6 

13.7 

O0S 

000  54 

19.41 

36.507 

26.00 

1523.2 

13.7 

00  S 

00003 

10.39 

36.464 

26.31 

1520.7 

13.7 

00  s 

00107 

10.06 

36.440 

26.30 

1520.1 

13.7 

JBS 

00161 

17.  54 

36.309 

26.47 

1519.5 

13.7 

00  s 

00216 

17.35 

36.309 

26.51 

1519.0 

13.7 

O0S 

00327 

16.96 

36.365 

26.59 

1520.4 

13.7 

O0S 

T00441 

16.03 

36.192 

26.67 

1519.3 

13.7 

O0S 

00563 

13.93 

35.050 

24.00 

1514.2 

13.7 

O0S 

TOO603 

12.00 

35.507 

27.06 

1509.4 

13.7 

00  S 

T 00926 

07.73 

35.261 

27.54 

1497.5 

13.7 

005 

T 0 1169 

05. 6« 

35.126 

27.72 

1493.1 

13.7 

O0S 

TO  17 76 

04.03 

REPIO 

31 

2075 

YEAR  1972 

00  TOP 

04174 

AIR  TEMP 

22.9 

01 A HGT  PER 

M1NO-01R  13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  06 

SHIP 

0X 

■ ET  BULB 

20.9 

13  4 3 

MlNO-SPO  14 

TRACE  01 A 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

14  N 

DAY  27 

OATA 

USE  1 

0ARGMETA 

1020.0 

SEA 

M1N0-P0R 

DURATION 

2 

SOUARE 

48 

LONG 

040 

13  M 

HOUR  21.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

0/4 

CL/TR 

HEATHER  XI 

GRIG  E 73  009 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUM/TIME 

IVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

21.2 

00  S 

00000 

22.79 

36.536 

25.10 

1531.2 

21.2 

00  S 

00030 

21.40 

36.555 

25.59 

1520.2 

21.2 

00  S 

00055 

19.30 

36.511 

26.12 

1522.9 

21.2 

OBS 

00005 

10.53 

36.46  3 

26.20 

1521 .2 

21.2 

00  S 

00110 

10.00 

36.431 

26.30 

1520.0 

21.2 

OBS 

00164 

17.50 

36.401 

26.47 

1519.6 

21.2 

OBS 

T00219 

17.36 

36.301 

26.50 

1519.9 

21.2 

OBS 

00320 

16.63 

36.320 

26.59 

1520.0 

21.2 

OBS 

T 004  3 0 

15.65 

36.151 

26.60 

1510.6 

21.2 

OBS 

00553 

14.04 

35.042 

26.05 

1514.4 

21.2 

OBS 

T 00665 

11.94 

35.522 

27.02 

1500.0 

21.2 

OBS 

T 00091 

07.91 

35.405 

27.63 

1497 .0 

21.2 

OBS 

T01122 

05.61 

35.090 

27.60 

1493.0 

PG4  I CT  P N02  NU3 


SlOi  PH 


REPIO 

31 

2075 

YEAR  1972 

00  TOP  02560 

AIR  TEMP 

22.0 

CGNSEC 

0010 

MONTH  06 

SHIP 

BX 

MET  BULB 

20.4 

LAT 

35 

02  N 

DAY  20 

DATA 

USE  1 

BAROMETR 

1029.0 

LONG 

040 

03  M 

HOUR  17.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

0/2 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.9 

OBS 

00000 

23.01 

36.566 

25.14 

17.9 

OBS 

00026 

21.90 

36.577 

25.46 

17.9 

OBS 

00048 

19.32 

36.357 

25.99 

17.9 

OBS 

000  74 

10.09 

36.350 

26.30 

17.9 

OBS 

00096 

17.74 

36.326 

26.37 

17.9 

OBS 

00144 

17.52 

36.311 

26.41 

17.9 

OBS 

T 001 92 

17.44 

36.355 

26.46 

17.9 

OBS 

00290 

17.09 

17.9 

OBS 

T 00390 

16.26 

36.157 

16.59 

17.9 

OBS 

00491 

14.  03 

35.947 

26.76 

17.9 

OBS 

T00593 

13.18 

35.607 

2o.  9 1 

17.9 

OBS 

T 00007 

09.17 

35.333 

27.37 

17.9 

OBS 

TO  1020 

06.56 

35.002 

27.56 

DIR  HGT 

PER 

MINO-OI  A 

1* 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

14  4 

3 

MINO-SPD 

16 

TRACE  01R 

5 

SQUARE 

4 

SEA 

MINO-POR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

/30 

HEATHER 

X0 

GRIG  E 73  010 

1 

SOUARE 

50 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

1531 .0 
1529.4 

1522.6 

1519.6 
1516.9 

1519.0 
1519.6 

1519.1 

1516.1 

1512.1 
1501.0 

1494.2 


REPIO 

31 

2075 

YEAR 

1972 

BOTOP  04071 

AIR  TEMP 

22.3 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

06 

SHIP  0X 

MET  BULB 

20.1 

13  3 3 

MINO-SPO 

14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

3* 

46. 5N 

OAV 

29 

DATA  USE  1 

BAROMETR 

1020.0 

SEA 

MINO-FOR 

OUR AT  ION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

52.5M 

HOUR 

12.0 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

9/0 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

OR 1G  E73  Oil 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

22.02 

36.512 

25.15 

12.0 

OBS 

00026 

22.67 

36.507 

25.19 

12.0 

OBS 

00049 

19.02 

36.323 

26.04 

12.0 

OBS 

000  76 

17.99 

36.394 

26.36 

12.0 

OBS 

00090 

17.71 

36.344 

26.35 

12.0 

OBS 

00147 

17.50 

36.320 

26.43 

12.0 

OBS 

T 001 96 

17.37 

36.323 

26.46 

12.0 

OBS 

00294 

16.03 

36.279 

26.55 

12.0 

OBS 

00392 

15.94 

36.160 

26.67 

12.0 

OBS 

00491 

14.39 

35.090 

26.01 

12.0 

OBS 

T00592 

13.13 

35.732 

26.95 

12.0 

OBS 

TOO790 

00.77 

35.319 

27.42 

12.0 

OBS 

TO  1005 

06.33 

35.153 

27.65 

14.6 

OBS 

TO2O06 

03.72 

34.996 

27.03 

14.6 

OBS 

T02633 

03.24 

34.961 

27.05 

14.6 

OBS 

03179 

02.70 

34.912 

27.06 

14.6 

OBS 

T03727 

02.36 

34.915 

27.90 

14.6 

OBS 

TO4202 

02.26 

14.4 

OBS 

T04435 

02.20 

34.001 

27.00 

OYNOPTH  SNO  VEl  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1531.3 
1531  .3 

1521.0 

1519.4 

1510.9 

1519.0 

1519.5 

1519.4 

1510.2 

1514.6 

1511.9 

1499 .4 

1493.2 

1500.5 

1507.0 

1515.2 

1523.0 

1530.  T 
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TABLE  LIII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
CHAUTAUQUA  at  Ocean  Station  ECHO,  4 July  1972  - 30  July  1972,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 2113. 


KEPI  0 

3k  2113 

YEAR 

1972 

BOTOP  04360 

AIM 

TEMP  26.0 

OIK 

HUT  PER 

MINO-DIR  15 

1 MSI  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

COMSEC 

0001 

MONTH  07 

SHIP  CO 

MET 

BULB  22.0 

14 

2 2 

mINO-SPO  Oi 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAY 

35  01  N 

OAV 

10 

OATA  USE 

1 

BA  ROME  1 A 1034.7 

SEA 

mino-fur 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  45  M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  8/3 

CL/TR  /oa 

mEATHER  XI 

OR  I to  E 74  001 

1 

Square 

57 

CASTNUM/T |ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNU  VEL 

UXYC  P04 

TOT  P NU2  N01 

SI01 

PH 

12. a 

oas 

00000 

24.70 

36.211 

24.37 

1535.5 

12. a 

oas 

00025 

22.28 

12. a 

oas 

00050 

19.46 

i2.a 

oas 

000  75 

ia.44 

12.  a 

oas 

00100 

18.06 

12. a 

UBS 

00150 

17.61 

36.429 

26.43 

1520.1 

12.6 

oas 

T00205 

17.62 

36.408 

26.46 

1520.4 

12. a 

oas 

00305 

17.30 

36.410 

26.74 

1521.1 

12. a 

UBS 

T 004 05 

16.48 

36.246 

26.61 

1520.1 

12. a 

oas 

00510 

14.88 

35.962 

26.76 

1516.6 

12. a 

oas 

00410 

13.63 

35. 165 

26.87 

1513.9 

12.8 

ues 

100810 

08.51 

35.135 

27.32 

1498.4 

12.8 

oas 

101016 

06.68 

12.8 

UBS 

101526 

04.25 

35.029 

27.80 

1493.3 

REFID 

31 

2113 

YEAR 

1972 

BOTOP  05676 

AIR 

TEMP  25.1 

OIR  HGT  PER 

MlNO-DIR 

35 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH 

07 

SHIP  CU 

MET 

rtULB  21.5 

21  1 2 

MlNO-SPO 

03 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

11 

OATA  USE 

l 

BAR04ETR  1036.9 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LUNG 

047 

58. 5M 

HUUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 74  002 

1 

SQUARE 

47 

CASTNCM/TIME 

LYLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

12.4 

ues 

ooooo 

24.87 

36.384 

24.45 

1536.1 

12.4 

08  S 

00024 

21.68 

36.403 

25.39 

1528.0 

12.4 

08  S 

00u4  7 

19.  18 

36.431 

26.09 

1522.3 

12.4 

UBS 

000  71 

18*43 

36.429 

2 o.28 

1520.6 

12.4 

oas 

00095 

18.03 

30.421 

26.37 

1519.8 

12.4 

oas 

00142 

17.73 

36.409 

26.43 

1519.7 

12.4 

08  S 

T00194 

17.58 

36.407 

26.47 

1520.1 

12.4 

(IBS 

00289 

17.  14 

36.371 

26.55 

1520.4 

12.4 

08  S 

T 00384 

16.52 

36.255 

2o.61 

1519.9 

12.4 

08  S 

00483 

14.99 

35.954 

26.73 

1516.5 

12.4 

UBS 

00579 

13.82 

35. 789 

26.85 

1514.1 

12.4 

UBS 

T00771 

09.27 

35.208 

27.26 

1500.O 

12.4 

oas 

T 00969 

07.33 

12.4 

18  S 

TU 1464 

04.33 

REFID 

31 

2113 

YEAR 

1972 

BOTOP  04748 

AIR 

TEMP  25.5 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

06 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

07 

SHIP  CQ 

MET 

BULB  21.6 

15  2 

2 

M1ND-SP0 

02 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56  N 

DAY 

12 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1031.8 

SEA 

M1ND-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

56  M 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUD  T/A  8/4 

CL/TR 

/I  7 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 74  003 

1 

SQUARE 

47 

castnum/t I me 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

PG4 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.2 

oas 

OOOOO 

25.36 

36.281 

24.22 

1537.1 

12.2 

UBS 

00024 

20.96 

36.344 

25.55 

1526.7 

12.2 

UBS 

0004  8 

18.91 

36.434 

26.16 

1521 .6 

12.2 

UBS 

000  72 

18.21 

36.4C7 

26.31 

1520.0 

12.2 

08  S 

00145 

17.65 

36.413 

26.46 

1519.5 

12.2 

08  S 

T 001 98 

17.43 

36.373 

26.48 

1519.7 

12.2 

08S 

00295 

16.85 

36.313 

26.57 

1519.5 

12.2 

OSS 

T00391 

15.84 

36.128 

26.6  7 

1517.8 

12.2 

oes 

00493 

14.61 

35.933 

26.7  9 

1515.4 

12.2 

UBS 

00589 

35.750 

12.2 

08  S 

T 007  82 

09.26 

35.189 

27.24 

1500.8 

12.2 

oas 

T 00980 

06.21 

35.079 

27.61 

1492.2 

1 


■ 
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TABLE  LIII. — Continued 


MflO  31  211) 

CONSEC  0004 
LAT  )4  i)  N 
LONG  047  57  4 


VEAP  1572  60IDP  044)7  AIR  1[1P  24.4  Ul*  HGT  PC*  *190-01*  1J 

MONTH  07  SHIP  CO  «ET  JU4.H  <|| .3  15  2 2 HInD-SPO  05 

OAV  I)  0A7A  USE  I 4ARUMETR  1025.0  SEA  HlND-FO* 

HOOP  15.0  ARC*  05  CiUUO  T/A  »/2  Ct/»«  *EA TH£A  A1 


INST  NANSEN  CAST 
MACE  01* 

OUPAT ION 
□PIG  E 74  0 04 


TEN  SU  1204 
5 SOUAAE  2 
2 SQUARE  44 
1 SOUAAE  47 


castnum/time 

LVLTVP 

oeptm 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

uvnopth  sno  vel 

15.4 

04  S 

00000 

25.43 

36.243 

24.11 

1537.7 

15.  S 

04  S 

00024 

21.6) 

34.322 

25.  34 

1524.4 

15.8 

04  S 

00049 

19.34 

36.341 

26.01 

1522.7 

15. « 

UBS 

00075 

14.0) 

36.424 

2».37 

1519.5 

15.8 

04S 

G0097 

17.B7 

36.426 

26.41 

1519.4 

15.8 

OBS 

00144 

17.59 

36.J98 

2o.46 

1519.4 

15.4 

OBS 

T 001 96 

17.48 

34.3*7 

2o.44 

1519.9 

1 5.  B 

OBS 

00294 

17.02 

36.34  7 

26.56 

1520.1 

15.4 

OBS 

T00394 

15.92 

3o.l41 

26.66 

1514.1 

15.8 

UBS 

00493 

14.12 

15.B 

OBS 

00594 

13.55 

35. *15 

26.9) 

1513.5 

15.4 

OBS 

T 004  0) 

09.12 

35.248 

27.31 

1500.7 

14.5 

UBS 

T 00494 

07.08 

35.049 

27.50 

1494.2 

14.5 

OBS 

T 0 1 3 44 

04.35 

35.104 

27.45 

1491  .5 

P 14  TUT  P N02  N01 


MEEIO  )l  211)  VEAP  1972  BuTOP  04711 

CUNSEC  0005  MONTH  07  SHIP  CO 

LAT  34  4 8 N OAV  14  OATA  USE  1 

LONG  047  59  M MO UP  I2.J  AREA  05 


AIP  TEMP  25.) 
ME?  BULB  2 J .0 
oAKOMtTR  lu2/.9 
CLUUJ  T/A  o/2 


01*  HoT  PCP 
JO  2 2 

SEA 
CL/T* 


MINO-OIP  JJ 
HlNO-SPO  Od 
HlNO-fOP 
HEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIP 
OUPAT ION 
OPIG  E 74  005 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SOUAAE  46 
I SQUARE  47 


CASTNUP/T IME 

LVL  T VP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

uvnopth  sno  VEL 

12.3 

■IBS 

000  00 

25.10 

36.259 

24. 2B 

1536.5 

12.) 

OBS 

00026 

20.99 

36.337 

25.5) 

1520.4 

12.) 

OBS 

000*8 

18.96 

36. J83 

25.11 

1521.7 

12.  3 

UBS 

000  75 

18.17 

36.406 

26.  32 

1519.9 

12.3 

OBS 

00097 

17.87 

36.411 

2o.40 

1519.4 

12.3 

OBS 

00145 

17.44 

36.3*4 

24.48 

1519.0 

12.3 

OBS 

T00193 

17.19 

36.35* 

2w.  5 3 

151H.9 

12.3 

OBS 

002  49 

14.6B 

36.2  80 

26.59 

1514.9 

12.3 

OBS 

T003B5 

15.85 

36.13) 

26.67 

1517.7 

12.3 

OBS 

00481 

14.26 

35. *76 

26.8  3 

1514.0 

12.3 

OBS 

T00577 

12.  78 

35.654 

26.96 

1510.4 

12.3 

UBi 

T 007  74 

10.36 

35.407 

27.23 

1504  .9 

12.) 

UBS 

T 00964 

06.2/ 

35.100 

27.o2 

1492.) 

12.3 

UBS 

T01460 

04.31 

P)4  TOT  P N02  NO) 


REFID  31  2113 

CONSEC  0006 

LAT  )4  57  N 
LONG  044  09  ■ 


VEAP  1972 
MUNTH  07 
OAV  15 
HOUR  12.2 


BOTOP  04606 
SHIP  CQ 
OATA  USE  1 
APEA  05 


AIP  TEMP  25.7 
MET  BULB  23.0 
BAAOMETM  1027.5 
CLUUO  T/A  4/6 


OIP  HGT  PEP 
3)  2 2 

SEA 

CL/T*  /34 


MINO-OIP  3) 
MINO-SPO  09 
MlNO-FOP 
HEATHER  X| 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIP 
DU* AT | ON 
OPIG  E 74  006 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  4* 
1 SQUARE  4B 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

0EPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPfH  SNO  VCL 

12.2 

UBS 

00000 

25.21 

36.401 

24.36 

1536.9 

12.2 

UBS 

00025 

20.9) 

36.203 

25.51 

1526.5 

12.2 

UBS 

00045 

19.  32 

30.391 

26.02 

1522.6 

12.2 

UBS 

00069 

14.52 

36.4)1 

26.2  5 

1520.0 

12.2 

OBS 

00090 

18.02 

36.410 

26.37 

1519.7 

12.2 

OBS 

0013) 

17.82 

36.441 

26.44 

1519.9 

12.2 

UBS 

T00I7B 

17.56 

36.396 

26.47 

1519. B 

12.2 

OBS 

002 68 

IT. 15 

36. 356 

26.54 

1520.0 

12.2 

UBS 

T 00)57 

IB.  46 

36.245 

26.61 

1519.) 

12.2 

OPS 

0044  7 

15.60 

36.121 

26.72 

1510.0 

12.2 

UBS 

005)6 

14.16 

35.020 

26. BO 

1514.5 

12.2 

OBS 

00717 

11.66 

12.2 

OBS 

TO 04  94 

07.60 

REF  10  31  211) 

CONSEC  0007 
LAT  34  54. 5N 
LONG  047  57  M 


YEAR  1972 
MONTH  07 
OAV  17 
HOUR  12.) 


BUTOP  0*545 
SHIP  LQ 
OATA  USE  1 
AREA  05 


AIR  TEMP  24.9 
hET  BULB  22.7 
BAPUMETR  1020.9 
CL LUO  T/A  8/4 


OIP  HGT  PER 
i)  3 2 

SEA 

CL/T*  / 1 4 


* 190-01  R 31 
WI4D-SP0  On 
HINO-FUR 
LEATHER  X2 


INST  NANSLN  CAST 
TRACE  OIR 

duration 

ORIG  E74  007 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  2 
2 SQUARE  *6 
1 SQUARE  47 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OtPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA— T 

0VN0P1H  SNO  VEL 

12.3 

JOS 

00000 

24. 6i 

J6.4S4 

24.57 

1535.6 

12.3 

OBS 

00024 

21.41 

16. 395 

25.35 

1529.0 

12.) 

OBS 

0004) 

19.00 

36.444 

26.14 

1521. B 

12.) 

JBS 

00066 

18.25 

36.42  8 

2*.  32 

1520.0 

12.) 

UBS 

000  86 

IB. 05 

16.434 

26.38 

1519.8 

12.) 

OBS 

00129 

17.42 

36.424 

26.42 

1519.4 

12.) 

JBS 

T001 7) 

17.64 

36.406 

26.44 

1520.1 

12.) 

UBS 

00258 

17.34 

36.  197 

26.52 

1520.5 

12.3 

(IBS 

T00344 

17.00 

36. 359 

26*.  5 7 

1520.4 

63‘2 


4 


TABLE  LIII. — Continued 


REF  10 

31 

2113 

YE  Aft 

1972 

OOIOP  04775 

AIR 

TE**P  24.5 

OIR  huT  PtR 

PlND-Ul  R 

3o 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CUNSEt 

0008 

MUNIM 

07 

ship  cu 

PET 

BULB  20.4 

35 

6 2 

PINO-SPO 

l> 

IRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAI 

35 

00  N 

0 AY 

18 

OATA  USE 

1 

(3AKUMET*  1017.0 

SEA 

PINO-FUR 

DURA  T I ON 

2 

SQUARE 

46 

L UNo 

0 41 

56  N 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

ClUUJ  T/A  2/6 

CL/TR 

MtATHER 

XI 

OR  10  E 74  008 

1 

SQUARE 

57 

tASINCN/TME 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UV.YOPTh 

SNC  VEL 

JXYG 

PJ4 

TOT  P N02 

NO! 

SlUi 

PH 

12.3 

JBS 

00000 

24.2* 

Jo. 372 

24.63 

19  34.6 

12.3 

uBS 

000  30 

20.48 

36. 366 

25.69 

1525.5 

12.3 

UBS 

oooss 

18.66 

36.421 

2*. 21 

1521 .0 

12.3 

JOS 

000  0 A 

18.14 

36.420 

26.34 

1520.0 

12.  3 

0*3  S 

00108 

17.90 

36.4  1 3 

2o  .4  0 

1514.7 

12.  3 

o8S 

ooi  sa 

1 7.  64 

36.409 

26.46 

1514.7 

12.3 

DOS 

00205 

1 7. So 

§6. < 1 4 

26.48 

I52C.3 

12.3 

JOS 

002  95 

17.  10 

46.355 

26.55 

1520.3 

12.3 

JOS 

T00375 

16.  S6 

36.260 

26.60 

1514.9 

12.3 

10  s 

004  55 

IS.  68 

36.111 

26.64 

1518.3 

12.3 

08  S 

T30535 

14.  2S 

12.3 

(iOS 

T 00689 

11. SR 

35.537 

27.10 

• ••••« 

1 >09 .0 

• 

REF  1 0 

31 

2113 

YEAR  1972 

80  TOP  04606 

AIR  TEMP 

24.2 

OIR  HOT 

PER 

PIN0-D1R  31 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

C UNSEC 

0009 

*0N1H  07 

SHIP 

CO 

PET  SUL 8 

21.5 

03  2 

) 

pfNO-SPO  07 

TRACE  DIM 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

OAV  19 

OATA 

USE 

1 

8AR04ETR 

1014.3 

SEA 

PlND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LUNG 

048 

03  P 

HOUR  13.1 

AREA 

05 

CIUUO  T/A 

8/8 

CL/TR 

PEA  THEM  X2 

ORIG  £74  009 

1 

SQUARE 

48 

CASINUN/T  IME 

LYLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SNO  Wfcl  OXYG 

Pu4  TOT  P NU2  N03 

S 103 

PH 

li.l 

J8S 

00-00 

24.42 

36.422 

24.61 

1535.0 

1 3.1 

OBS 

00027 

21.94 

36. 397 

2>.3l 

1529.3 

13.1 

J8S 

00U49 

19.38 

36. 373 

25.49 

1522.8 

1 3.1 

UBS 

00077 

18.30 

36.388 

26.28 

1520.3 

I 3.1 

OBS 

00099 

18.13 

36.439 

26.36 

1520.2 

1 3.  1 

J8S 

00149 

17.  70 

36.416 

26.45 

1519.8 

li.l 

UBS 

T 00198 

17.58 

36.4  1 3 

26.47 
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SND  VEL 

1XYG 

P )4 

TOT  P NU2  NU3 

13.8 

08  S 

00000 

24.94 

36.334 

24.39 

1536.2 

13.8 

OBS 

00026 

24.12 

36.349 

24.65 

1534.7 

13.8 

UBS 

0004  7 

19.98 

36.366 

25.63 

1524.4 

13.8 

OBS 

00073 

18.28 

36.404 

26.29 

1520.2 

13.8 

UBS 

00094 

17.95 

36.403 

26.38 

1519.6 

13.8 

OBS 

00140 

17.54 

36.382 

26.46 

1519.1 

13.8 

UBS 

T00186 

17.32 

36.354 

26.49 

1519.2 

1 J.8 

UBS 

002  76 

16.97 

36.335 

26.56 

1519.6 

13.6 

OBS 

T00366 

15.97 

36.147 

26.65 

1517.6 

13.6 

OBS 

004  56 

14.86 

35.990 

26.76 

1515.6 

13.8 

UBS 

T00547 

13.49 

35. 787 

2o.  *2 

1512.3 

13.8 

OBS 

00729 

09.86 

35.336 

27.26 

1502.4 

13.8 

OBS 

00904 

06.57 

35.222 

27.67 

1492.5 

13.8 

JB  S 

TO  1 3 34 

04.37 

REE  ID 

31 

2113 

YEAR 

1972 

BOTDP  05040 

AIK  TEMP 

25.0 

OIR  RGT 

PER 

WlND-OIR 

13 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC 

0020 

MONTH 

07 

SHIP  CO 

WET  BULB 

23.4 

10  2 

2 

WIND-SRD 

16 

TRACE  OIR 

LAT 

36 

36 

N 

OAY 

30 

OATA  USE  I 

BAKOMETR 

1019.3 

SEA 

wIND-E.IR 

OUR  A T 1 ON 

LUNG 

0 4-y 

55 

W 

HOUR 

12.3 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

d/6 

CL/Tft 

WEA  TrtE * 

X3 

OK  IG  E 74  0 2 0 

CASTNUM/T IME 

LVLT YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Slf.MA-T 

DVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

P.)4  TOT  P N02 

NU3 

12.3 

OBS 

000  00 

24.74 

3o.38i 

24.49 

1535.8 

12.3 

OBS 

00027 

20.44 

36.347 

23.69 

1525.3 

12.3 

OBS 

00051 

IB. 62 

36.411 

26.21 

1520.8 

12.3 

UBS 

000  76 

16.09 

Jo. 402 

26.34 

1519.7 

12.3 

UBS 

00102 

17.97 

36.401 

26.3  7 

1519.8 

12.  J 

UBS 

00153 

17.70 

36.394 

26.43 

1519.6 

12.3 

OBS 

T 002 04 

17.56 

36.386 

2>».46 

1520.2 

12.3 

uBS 

00306 

17.24 

36.351 

2o.  5 1 

1520.9 

12.3 

UBS 

T0041U 

16.  76 

36.283 

26.57 

1521.2 

12.3 

UBS 

00518 

15.65 

36.122 

26. 06 

1319.9 

12.3 

OBS 

T 006  22 

15.01 

35.995 

26.75 

1518.9 

12.3 

OBS 

00621 

13.30 

35. 761 

26.94 

1516.3 

12.  3 

OBS 

01014 

09.11 

33.353 

27.40 

1504.3 

12.3 

JBS 

TO  1490 

04.64 

35.021 

27.73 

1495.1 

T£N  SO  1207 
5 SQUARE  1 
2 SQUARE  20 
1 SQUARE  iO 


Sl.il  PH 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  A 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  6 V 


SI'Jl  »»M 


636 


I 


TABLE  LIV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
GALLATIN  at  Ocean  Station  ECHO,  30  July  1972  - 24  August  1972,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 2112. 

ARCHIVE  LISTING 


"EFIO  11  2112  YEAR  1972  ROT  DP  0912 7 AIK  TEMP  26.2  OIK  HGI  PEK  alNO-OIR  21  INST  NANSEN  CAST  TEN  SS  1206 

CONSEC  0001  MONTH  00  SHIP  1L  NET  OULU  23.9  21  I 2 MINO-SPO  IT  TKACE  OIK  » SQUARE  6 

1 AT  U 23  N DAT  01  DATA  USE  1 DAROHETK  1021.1  SEA  alNO-FOK  DURATION  2 SQUARE  60 

LONG  060  12  a HOUR  13.2  AREA  OS  CLOUD  T/A  0/6  CL/TR  HEATHER  II  ORIG  E7S  001  1 SQUARE  SO 


CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

DVNOPTH  sno  vel  oxyg 

P04  TOT  P M02 

N03 

SI03 

PH 

13.2 

OBS 

00000 

24.80 

36.235 

24.36 

1535.7 

13.2 

OBS 

00025 

25.7a 

36.218 

24.35 

1536.1 

13.2 

OBS 

00050 

21.12 

36.356 

25.51 

1527.5 

13.2 

OBS 

000  75 

19.23 

36.384 

26.04 

1522.9 

13.2 

OBS 

00100 

18.25 

36.365 

26.27 

1520.5 

13.2 

OBS 

00150 

17.61 

36.345 

26.42 

1519.4 

13.2 

OBS 

T00205 

17.29 

36.333 

26.48 

1519.4 

1 3.2 

OBS 

00305 

16.84 

36.288 

26.56 

1519.6 

13.2 

OBS 

100405 

15.83 

36.110 

26.65 

1518.1 

13.2 

OBS 

00510 

14.72 

35.912 

26.75 

1516.0 

13.2 

OBS 

T00610 

13.32 

35.707 

26.89 

1512.8 

13.2 

OBS 

00809 

09.32 

35.258 

27.29 

1501.5 

13.2 

OBS 

01013 

06.30 

35.069 

27.59 

1493.1 

13.2 

OBS 

101519 

04.34 

35.074 

27.83 

«•••! 

1493.6 

REEIO 

31 

2112 

YEAR 

1972 

BOTOP  04  755 

AIM 

TEMP  26.0 

OIR  HOT  PER 

MIN  0-01 R 

23 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0002 

MONTH  OB 

SHIP  3L 

MET 

BULB  23.5 

20 

1 2 

MlND-SPO 

12 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

55. 6N 

DAY 

02 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.4 

SEA 

MIND-FJR 

OUR AT  ION 

2 

SQUARE 

98 

LONG 

048 

01  W 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TK 

/4  0 

mEATHEK 

XI 

OHIO  E 75  002 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO  VEL 

GXVG 

PJ4 

TOT  P N02 

NO  3 

S 13  3 

PH 

12.4 

OBS 

00000 

24.92 

36.245 

24.33 

15  36.0 

12.4 

OBS 

00025 

24.50 

36.330 

24.52 

1535.5 

12.4 

OBS 

00049 

19.74 

36.441 

25.95 

1523.9 

12.4 

OBS 

000  74 

18.39 

36.435 

26.29 

1520.5 

12.4 

OBS 

00099 

17.03 

36.403 

26.45 

1518.7 

12.4 

OBS 

00148 

17.40 

36.379 

26.49 

1518.8 

12.4 

OBS 

r 002 02 

17.16 

36.363 

26.54 

1519.0 

12.4 

OBS 

00300 

16.50 

36.267 

26.62 

1518.5 

12.4 

OBS 

T 00399 

15 .28 

36.061 

26.74 

1516.1 

12.4 

OBS 

00502 

14.05 

35.869 

26.87 

1513.7 

12.4 

OBS 

T 006 00 

12.30 

35.622 

2T.03 

1509. 1 

12.4 

OBS 

T00799 

08.80 

35.243 

27.36 

1499  .4 

12.4 

06S 

T01003 

05.63 

35.035 

27.65 

1490.2 

12.4 

OBS 

TO  15 1 3 

04.34 

34.989 

27.76 

1493.4 

a 

REE  1 D 

31 

2112 

YEAR 

1972 

BUT  DP  03292 

AIK 

TEMP  25.3 

DIR  HGT  Pt  R 

MlND-DIR 

22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH  08 

SHIP  3L 

MET 

BULB  23.9 

22 

2 2 

MIND-SPD 

17 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01  N 

DAY 

03 

DATA  USE 

1 

BAkUMETR  1023.4 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

04  W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  B/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E 75  0 0 3 

1 

SQUA  IE 

58 

CASTNOM/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovnopth 

SND  VEL 

OXYG 

P.74 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.7 

OBS 

00000 

24.99 

36.292 

24.34 

1536.2 

12.7 

OBS 

00024 

24.43 

36.466 

24.64 

1535.5 

12.7 

OBS 

00049 

19.92 

36.268 

25.77 

1524.2 

12.7 

OBS 

00073 

18.41 

36.450 

26.30 

1520.6 

12.7 

OBS 

00097 

17.93 

36.418 

26.  39 

1519.6 

12.  7 

UBS 

00146 

17.50 

36.373 

26.46 

1519.1 

12.7 

OBS 

00200 

17.25 

36.364 

26.52 

1519.2 

12.7 

OBS 

00298 

16.82 

36.307 

26.58 

1519.5 

12.7 

OBS 

T00395 

15.81 

36.140 

26.69 

1517.8 

12.7 

OBS 

00498 

14.55 

35.937 

26.81 

1515.3 

12.7 

UBS 

T00596 

13.16 

35.  724 

26.94 

1512.1 

12.7 

OBS 

00742 

08.  BO 

35.167 

27.30 

1499.2 

12.7 

OBS 

00995 

05.89 

35.065 

27.64 

1491.1 

12.7 

OBS 

T01502 

04.17 

34.984 

27.78 

1492.5 

• 

637 


REFIO 

31 

2112 

YEAR 

1972 

BOTOP  04206 

A I A 

TEMP  25.9 

OIA  HOT  PER 

WlND-OIR 

27 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH  00 

SHIS  1L 

WET 

8ULd  23.9 

27 

0 2 

WINO-SPO 

02 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

01.  SN 

OAV 

04 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1025.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

0*  7 

59  w 

HOUR 

12.0 

AMEA  05 

CL QUO  1/4  d/5 

CL/TA 

WEATHER 

XI 

OHIO  E 75  004 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUH/TJME 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OVNOPT  H 

SNO  VEL 

UXYG 

PJ4 

TOT  P NQ2  NOi 

S 103 

PM 

12.0 

ObS 

00000 

25.22 

36.418 

24.29 

1536.8 

12.0 

08  S 

00026 

23.20 

36.2S2 

24.07 

15  32.4 

12.0 

OSS 

00051 

36.335 

12.0 

OSS 

00076 

18.40 

36.409 

26.27 

1520.6 

12.0 

OSS 

00102 

IS. 02 

36.417 

26.37 

1519.9 

12.0 

OSS 

00152 

17.56 

36.389 

26.46 

1519.4 

12.0 

OBS 

0020S 

17.24 

36.370 

26.52 

1519.3 

12.0 

OSS 

00309 

16.64 

36.2SS 

26.61 

1519.1 

12.0 

OBS 

T00410 

15.51 

36.092 

2o.  72 

1517.1 

12.0 

OBS 

00517 

14.15 

35.879 

26.85 

1514.2 

12.0 

OBS 

7006  IB 

12. S4 

35.727 

27.01 

1511.4 

12.0 

OSS 

00820 

OS.77 

35.228 

27.35 

1499.6 

12.0 

OSS 

01027 

05.62 

35.039 

27.65 

1490.6 

12.0 

OSS 

T0153S 

04.31 

35.003 

27. 78 

1493.7 

REPIO 

31  2112 

YEAR 

1972 

BOTOP  03687 

AIR 

TEMP  25.8 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

27 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH  08 

SHIP  3L 

WET 

0UL8  23.9 

27 

2 2 

WIND-SPD 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

CAT 

35  57  N 

DAY 

05 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026.4 

SEA 

■INO-FJR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  50  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TA 

MEA TMER 

XI 

ORIG  E 75  005 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OYNUPTH 

SNO  VEI 

OXYG 

P 34 

TOT  P N02 

N03 

SIU3 

PH 

12.3 

OSS 

00000 

25.19 

36.220 

24.23 

1 .*6.4 

12.3 

OSS 

00025 

24.62 

36.217 

24.40 

1535.7 

12.3 

OSS 

00050 

34.352 

12.3 

OSS 

00075 

18.30 

34.374 

26.27 

1520  .2 

12.3 

OSS 

00100 

17.98 

36.412 

26.38 

1619.8 

12.3 

OSS 

00150 

17.68 

36.415 

26.45 

1519.7 

12.3 

OSS 

T 00204 

17.45 

34.396 

28.49 

1619.9 

12.3 

OSS 

00304 

16.81 

36.322 

20.69 

1519.6 

12.3 

OSS 

700404 

15.63 

36.102 

26.70 

1517.3 

12.3 

OSS 

00508 

14.44 

35.935 

20.8  3 

1515.1 

12.3 

OSS 

700608 

12.87 

35.760 

27.03 

1511 .4 

12.3 

OBS 

00808 

00.58 

35.225 

27.38 

1498.7 

12.3 

uss 

01013 

05.55 

35.031 

27.05 

1490.0 

12.3 

OBS 

T01523 

04.28 

35.055 

27.02 

1493.4 

REFIO 

31 

2112 

YEAR 

1972 

80  TOP 

04864 

AIK  TEMP 

25.1 

OIR  HGT 

PER 

WINO-OIR  24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH 

00 

SHIP 

3L 

WET  8ULS 

23.0 

24  1 

2 

WIND-SPO  08 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

DAY 

06 

OATA 

USE  1 

8AR04ETR 

1026.5 

SEA 

WINO-FJR 

DURATION 

2 

SOUARE 

46 

LONG 

047 

50  W 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/4 

CL/TR 

WEATHfcR  XI 

ORIG  E 75  006 

1 

SOUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTm  SNO  VEL  UXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

12.6 

O0S 

00000 

25.43 

36. 168 

24.11 

1537.1 

12.6 

OSS 

00024 

24.88 

36.200 

24.30 

1536.3 

12.6 

USS 

00049 

36.241 

12.6 

OSS 

00073 

18.53 

36.459 

26.27 

1521.0 

12.6 

□BS 

00097 

17.93 

36.42  7 

26.40 

1519.6 

12.6 

oas 

00146 

17.61 

36.404 

2o«46 

1519.4 

12.6 

OSS 

T 00199 

17.26 

36.380 

26.53 

1519.2 

12.6 

oas 

00296 

16.53 

36.272 

26.62 

1518.5 

12.6 

OBS 

T00392 

14.78 

35.967 

20.78 

1514.3 

12.6 

uss 

004  92 

13.54 

35.778 

26.90 

1511 .7 

12.6 

OBS 

T00587 

12.16 

35.594 

27.04 

1508.4 

12.6 

OSS 

00770 

08.55 

35.310 

27.45 

1498.2 

12.6 

OSS 

009  74 

05.76 

35.050 

27.65 

1490.3 

12.6 

OSS 

T01471 

04.22 

34.996 

27.78 

0 6661 

1492.2 

REFIO 

31 

2112 

YEAR  1972 

BOTOP 

04901 

AIR  TEMP 

26.2 

OIR  HGT 

PER 

WINO-OIR  23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0007 

month  os 

SHIP 

3L 

WET  BULB 

23.2 

23  2 

2 

WINO-SPO  12 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

45  N 

OAV  07 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1026.1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2 SQUARE  48 

LONG 

048 

07  W 

HOUR  12.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

8/2 

CL/TR 

/34 

WEATHER  XI 

ORIG  E75  007 

1 SQUARE  48 

CAS  FNUM/F I H€  LYLFYY  UfMM  TEMP  SAL  SUMA-T  DVNOPTH  SNO  VEL  OAYG  AO*  FOY  A N02  NOS  SIOl  AH 


12.7 

OSS 

00000 

25.59 

36.250 

24.12 

1537.6 

12.7 

OSS 

00022 

25.52 

36.446 

24.29 

1538.0 

12.7 

uss 

00044 

36.383 

12.7 

uss 

00065 

IS. 66 

36.326 

26.14 

1521.0 

12.7 

OSS 

000S7 

17.61 

36.355 

26.42 

1518 .4 

12.7 

OSS 

00130 

17.02 

36.321 

26.54 

1517.3 

12.7 

OSS 

T0017S 

16.50 

36.251 

26.61 

1516.5 

12.7 

OBS 

00264 

15.84 

36.158 

26.69 

1515.8 

12.7 

OSS 

T 00350 

14.95 

35.999 

26.77 

1514.2 

12.7 

OSS 

00440 

13.51 

35.760 

26.89 

1510.7 

12.7 

DBS 

T00527 

12.33 

35.630 

27.03 

1508.0 

12.7 

OSS 

TOO 704 

09.07 

35.327 

27. 38 

1499.0 

12.7 

OBS 

00892 

06.67 

35.156 

27.61 

1492.7 

12.7 

OSS 

T013S1 

04.39 

35.001 

27.77 

1491.4 

A •••••••**••••• 
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TABLE  LIV. — Continued 


REFID 

31  2112 

YE  A* 

1972 

BO I OP  01682 

AIR 

TEHP  24.0 

01 A HOT  PEA 

HlNO-OIA 

23 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  Su  1 

206 

COMSEC 

000* 

MONT*  06 

SHIP  31 

WET 

BULB  23.6 

23 

2 3 

WlND-SPO 

10 

TAACE  01 A 

5 

SQUARE 

6 

LA? 

35  05  N 

OAV 

08 

DATA  USE 

1 

BAAOHETR  1023.5 

SEA 

WlND-fuR 

0UAAT1  JN 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

046  06  W 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/4 

CL/TA 

HEATHER 

X6 

OHIG  E 75  006 

1 

SQUARE 

58 

CASINO*/ TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02  N03 

SI  33 

PH 

13.0 

OBS 

00000 

25.55 

36.219 

24.11 

1537.5 

13.0 

OBS 

00025 

24.06 

36.470 

24.  76 

1534.7 

13.0 

OBS 

00049 

19.91 

36.377 

25.85 

1524.3 

13.0 

OBS 

000  74 

18.84 

36.439 

26.18 

1521 .8 

13.0 

OBS 

00099 

18.36 

36.448 

26.31 

1520.9 

13.0 

OBS 

00149 

17.66 

36.411 

26.45 

1519.6 

13.0 

OBS 

T00204 

17.29 

36.364 

26.52 

1519.4 

13.0 

OBS 

00J03 

16.51 

36.257 

26.61 

1518.6 

• 

13.0 

OBS 

T00403 

15.19 

36.029 

26.  74 

1515.9 

/ 

13.0 

OBS 

00508 

14.40 

35.930 

26.84 

1515.0 

13.0 

OBS 

00607 

12.60 

35.649 

2v».  99 

1510.3 

# 

13.0 

OBS 
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OB. 97 

35.278 

27. 36 
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13.0 

OBS 
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05.84 

35.057 
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13.0 
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12.3 

OBS 
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25.37 
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OBS 
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20.72 
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25.65 
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12.3 

OBS 
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26.11 
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OBS 
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17.96 

36.410 
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12.3 

OBS 
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36.386 

26.47 
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12.3 

OBS 
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26.52 
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36.188 

26.63 

1517.4 

12.3 

OBS 
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15.20 

36.051 

26.75 

1515.8 

12.3 

OBS 
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13.77 

35.811 

26.88 

1512 .o 

12.3 

UBS 

T00593 

12.57 

35.663 

27.01 

1510.0 

12.3 

OBS 

TOO 7 88 

08. 9B 

35.269 

27.35 

1499.9 

12.3 

DBS 

009B8 

05.99 

35.053 

27.62 
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12.3 

OBS 

T014B9 

04.19 

34.999 

27.79 

1492.4 

REF  10 

31 

2112 

YEAR 
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BOTOP  04608 

AIR 

TEHP  24.8 

OIR  HGT  PER 

WIND-01  A 

30 
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TEN  SQ  1206 

CONSEC 
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MONTH  08 

SHIP  3L 

WET 

BULB  22.8 

49 
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WlND-SPD 

05 
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5 
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2 

LAT 

34 
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DAY 

10 

DATA  USE 

1 

BARUMETR  1026.1 

SEA 

WIND-FOA 

DURATION 

2 
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48 
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HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/3 

CL/TR 

/49 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 75  010 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIHE 

LVLT  VP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

25.60 

36.241 

24.11 

1537.6 

12.0 

OBS 

00025 

25.63 

36.305 

24.15 

1538.2 

12.0 

OBS 

00050 

20.94 

36.399 

25.59 

1527.1 

12.0 

OBS 

000  75 

18.08 

36.367 

26.32 

1519.6 

12.0 

UBS 

00100 

17.50 

36.361 

26.45 

1518.3 

12.0 

OBS 

00150 

17.30 

36.343 

26.49 

1518.5 

12.0 

OBS 
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17.11 

36.343 

26.54 

1516.9 

12.0 

OBS 

00304 

16.61 

36.286 

26.61 

1518.9 

12.0 

OBS 

T00403 

15.16 

36.030 

26.7  5 
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12.0 
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00506 

13.  79 

35.818 

26.  BB 

1512.8 

12.0 

UBS 

T 00605 

12.15 

35.598 

27.04 

1508.7 

12.0 

OBS 
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08.29 

35.217 

27.42 

1497.5 

12.0 

UBS 
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05.62 

35.015 

27.63 

1490.1 

12.0 

OBS 
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04.15 

34.990 

27.78 

1492.3 

• 
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27.37 

1499.3 

12.5 
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06.08 
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12.5 
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T01504 
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27.80 
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X 
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11.8 
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11.8 
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12.5 

UBS 
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1997.6 
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TABLE  LV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  24  August  1972  - 18  September  1972,  prepared 
from  NODC  listing  No.  31  - 2124. 


KEF  10 
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TEAK 
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00000 
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19.1 
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19.1 
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25.45 

1528.5 

19.1 
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36.426 

26.17 
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19.1 
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36.421 
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19.1 
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17.67 

36.414 
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1519.o 

19.1 

OBS 
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17.35 

36.385 
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1519.4 

19.1 

O0S 
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36.306 

26.60 
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19.1 

OBS 

T 003  81 

15.80 

36.146 

26.69 

1517.5 

19.1 

OBS 
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14.57 

35.949 

26.82 

1515.0 

19.1 

OBS 

T 005  70 

13.04 

35.719 

26.96 
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19.1 

OBS 
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08.91 

19.1 
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27.61 
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»• 
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OXYG 
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12.6 

OBS 
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36.506 
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12.6 

OBS 
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26.71 

36.488 
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COMSEC  0012  MONTH  09  SHIP  6X  WET  BULB  20.8  28  0 2 WIND-SPO  07 

LAT  35  02  N OAY  06  OATA  USE  1 BARCMETR  1017.5  SEA  WlNO-FOR 

LONG  068  10  W HOUR  21.1  AREA  05  CLOUD  T/A  8/2  CL/TR  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
OR 1G  E76  012 


TEN  SQ  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH  SND  VEL 

21.1 

ObS 

00000 

26.10 

36.319 

24.02 

1538.8 

21.1 

OBS 

00024 

25.83 

36.580 

24.30 

1538.9 

21.1 

CBS 

00049 

22.82 

36.552 

25.18 

1532.1 

21.1 

08  S 

00074 

19.44 

36.499 

26.07 

1523.6 

21.1 

OBS 

00098 

18.39 

36.463 

26.31 

1521  .0 

21.1 

CBS 

00148 

17.66 

36.420 

26.46 

1519.6 

21.1 

OBS 

T 00202 

17.41 

36.404 

26.51 

1519.8 

21.1 

OBS 

003  00 

16.90 

36.361 

26.60 

1519.8 

21.1 

OBS 

T 003 98 

16.11 

36.215 

26.67 

1518.9 

21.1 

OBS 

00501 

15.14 

36.070 

26.76 

1517.4 

21.1 

OBS 

T00598 

13.68 

35.846 

26.93 

1514.0 

21.1 

OBS 

00793 

09.75 

21.1 

OBS 

T 00992 

07. C8 

35. 190 

27.56 

1496  .0 

21.1 

OBS 

T01489 

04.57 

35.059 

27.75 

1494.0 

OXYG 


P34  TOT  P N02  N03  S103  PH 


REF10 

31 

2124 

YEAR 

1972 

BOTOP  04252 

AIR  TEMP 

25.2 

CONSEC 

0013 

MONTH 

09 

SHIP 

BX 

WET  BULB 

21.2 

LAT 

35 

04 

N 

DAY 

07 

OATA 

USE  1 

BARCMETR 

1019.1 

LONG 

048 

14 

W 

HOUR 

12.4 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

6/7 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.4 

08  S 

000  00 

25.78 

36.382 

24.17 

12.4 

OSS 

00030 

24.93 

36.588 

24.58 

12.4 

OBS 

00055 

20.32 

36.457 

25.81 

12.4 

OBS 

00085 

18.59 

36.462 

26.26 

12.4 

OBS 

00110 

18.05 

36.447 

26.38 

12.4 

OBS 

00165 

17.53 

36.399 

26. 4e 

12.4 

OBS 

T00220 

17.37 

36.393 

26.51 

12.4 

OBS 

00329 

16. 86 

36.341 

26.59 

12.4 

OSS 

00438 

15.94 

36.195 

26.65 

12.4 

OBS 

00547 

14.  5E 

35.960 

26.82 

12.4 

OBS 

T 006  56 

12.37 

35.616 

27.01 

12.4 

OBS 

1008  77 

08.25 

12.4 

OBS 

T01093 

06.15 

35.160 

27.68 

12.4 

OBS 

T01628 

04.20 

35.001 

27.79 

DIR  HGT  PER  WIND-DIR  24  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

24  0 2 MIND-SPO  10  TRACE  DIR  5 SQUARE  4 

SEA  WIND- FOR  DURATION  2 SQUARE  48 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG  E7o  013  1 SQUARE  58 


OYNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1538.2 

1536.9 

1525.6 

1521 .3 
1520.2 
151V.5 

1519.9 

1520.1 
1519.0 

1516.2 

1510.3 

1493.9 

1494.7 


REF  | 0 

31 

2124 

YEAR 

1972 

BOTOP  04191 

AIR 

TEMP  24.4 

OIR  HGT  PER 

WlNO-DI  R 

.>4 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0014 

MONTH  09 

SHIP  BX 

WET 

BULB  19.1 

31 

3 5 

WIND-SPD 

04 

TRACE 

DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

03  N 

DAY 

13 

OATA  USE  1 

8AR0METR  1023.0 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

59  N 

HOUR 

21.0 

AREA  05 

CL  QUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E 76  014 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

D VNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

S 103 

PH 

21.0 

OBS 

00000 

26.06 

36.543 

24.20 

1539.0 

21.0 

OBS 

00025 

24.65 

36.490 

24.59 

1536.1 

21.0 

OBS 

00050 

20.21 

36.456 

25.83 

1525.2 

21.0 

OBS 

00076 

18.34 

36.442 

26.31 

1520.4 

21.0 

OBS 

00101 

17.84 

36.428 

26.42 

1519.4 

21.0 

OBS 

00152 

17.57 

36.426 

26.49 

1519.4 

21.0 

UBS 

00207 

17.41 

36.413 

26.52 

1519.9 

21.0 

OBS 

00308 

16.90 

36.348 

26.59 

1519.9 

21.0 

OBS 

00409 

16.04 

36.182 

26.66 

1518.8 

21.0 

OBS 

00515 

14.72 

35.988 

26.81 

1516.2 

21.0 

OBS 

T 00® 16 

13.16 

35.754 

26.96 

1512.5 

21.0 

OBS 

T 00818 

09.27 

21.0 

OBS 

TO  1025 

06.32 

35.122 

27.63 

1453.4 

21.0 

UBS 

TO  1541 

04.57 

35.007 

27.75 

1454.8 

645 


TABLE  LV. — Continued 


REF  10 

31 

2124 

YEAH 

1972 

BOTOP  04677 

AIR 

TEMP  24. 

.4 

01R  HOT  PER 

WlND-OlR  35 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0013 

MONTH  09 

SHI*  6X 

WET 

6UL6  19 

.7 

34  2 

4 

WIND-SPO  04 

TRACI 

: OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

42  N 

OAV 

14 

DATA  USE 

1 

6AR0METR  1023 

.2 

SEA 

WIND- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

30  M 

MOUA 

12.5 

AREA 

OS 

CLOUO  T/A  6/3 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG 

E76  015 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P 

N02  NO  3 

$103 

PH 

12.3 

06  S 

ooooo 

24.01 

36.464 

24.17 

1536.6 

12.3 

06  S 

00025 

25.64 

36.481 

24.22 

1538.6 

12.3 

06S 

00050 

21.04 

34.537 

25.67 

1527.5 

12.3 

06  S 

00075 

19.45 

36.534 

26.09 

1523.7 

12.3 

06  S 

00100 

16.49 

36.464 

26.30 

1521.3 

12.3 

06S 

00150 

17.74 

36.422 

26.44 

1519.9 

12.3 

06S 

00303 

16.96 

36.358 

26.5  6 

1520.1 

12.3 

06S 

T 0040 5 

16.33 

36.245 

26.6  5 

1519.7 

12.3 

06  S 

00510 

13.19 

36.066 

26.77 

1517.7 

12.3 

06  S 

T 006 10 

13.76 

35.633 

26.90 

1514.4 

12.5 

06S 

T00610 

10.36 

12.5 

06  S 

T01015 

06.56 

35.091 

27.57 

1494.2 

12.5 

06$ 

T01525 

04.35 

35.050 

27.79 

1494.5 

14.0 

06  S 

102037 

03.72 

34.960 

27.62 

1499.6 

14.0 

06$ 

T02546 

03.31 

34.967 

27.65 

1 50o .6 

14.0 

06$ 

03056 

02.95 

34.945 

27.87 

1513.8 

16.0 

06$ 

T03S67 

02.52 

34.931 

27.89 

1520.9 

14.0 

06$ 

T04074 

02.33 

14.0 

06$ 

T 04  744 

02.26 

34.666 

27.68 

1540.5 

16.0 

06$ 

04844 

02.26 

34.696 

27.69 

1542.4 

REF  10  31  2124 

YEAR 

1972 

60 TOP  03662 

AIR 

TEMP  25.3 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0016 

MONTH  09 

SHIP  8* 

WET 

BULB  21  .C 

27 

1 3 

WlNO-SPO  04 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT  35  10  N 

OAV 

15 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1018.7 

SEA 

W1ND-F0R 

OUR A T 1 ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG  046  02  W 

HOUR 

23.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/4 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E76  016 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

dvmopth 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  NC3 

S 1 03 

PH 

23.4 

06  S 

OOOOO 

26.02 

36.530 

24.20 

1538.9 

23.4 

06  S 

00025 

25.89 

36.537 

24.2  5 

1539.0 

23.4 

06S 

00051 

22.06 

36.529 

25.38 

1530.2 

23.4 

06S 

00077 

19.36 

36.535 

<6.12 

1523.4 

23.4 

06  S 

00102 

18.47 

36.476 

26.30 

1521  .3 

23.4 

06  S 

00153 

17.81 

36.426 

26.43 

1520.2 

23.4 

oes 

T002  09 

17.56 

36.422 

26.49 

1520.3 

23.4 

06  S 

00310 

17.14 

36.407 

26.58 

1520.7 

23.4 

06S 

T 004  H 

16.51 

36.4:68 

26.62 

1520.4 

23.4 

06S 

00517 

15.36 

36.090 

26.74 

i5ie.-« 

23.4 

oes 

T00618 

13.60 

35.630 

26.85 

1514.7 

23.4 

oes 

00819 

09.59 

23.4 

06S 

1.01024 

06.64 

35.154 

27. 6V 

VVK.7 

23.4 

oes 

T0153S 

04.22 

35.002 

27.79 

1453.3 

» 

REF  1 0 

31  2124 

YEAR 

1972 

BOTOP  03900 

AIR 

TEMP  25.4 

OIR  HOT  PER 

WlND-OIR  22 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0017 

MONTH  09 

SHIP  BX 

WET 

BULb  21.8 

32 

4 4 

WINO-SPO  10 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  14  N 

OAY 

17 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1023. 6 

ScA 

MIND-FOR 

OUKAT I ON 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

046  24  W 

>*OUR 

13.1 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E 76  017 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  PJ4 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

13.1 

oes 

ooooo 

25.79 

36.127 

23.97 

1537.9 

13.1 

oes 

00028 

25.61 

36.261 

24.06 

1538.6 

13.1 

oes 

000  52 

21.97 

36.343 

25.27 

1529.6 

13.1 

oes 

00080 

19.64 

36.496 

25.96 

1524.6 

13.1 

oes 

00104 

18.72 

36.486 

26.25 

1522  .0 

13.1 

06  S 

00155 

17.62 

36.435 

26.43 

1520.2 

13.1 

oes 

00207 

17.56 

36.421 

26.49 

1520.3 

13.1 

oes 

00311 

17.25 

36.391 

2#.54 

1521 .1 

13.1 

oes 

00415 

16.51 

36.270 

26.62 

1520.4 

13.1 

oes 

00519 

15.36 

36.085 

26.74 

1516.4 

13.1 

oes 

T 006  23 

13.61 

35.643 

26.90 

1514.6 

13.1 

oes 

T00835 

09.16 

13.1 

oes 

T01043 

06.53 

35.136 

27.61 

1494.6 

13.1 

oes 

T 01562 

04.29 

35.014 

27.79 

1494.0 

646 


■ 


j. 


TABLE  LVI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  WINNEBAGO  at  Ocean  Station  ECHO,  18  September  1972  - 8 October  1972,  pre- 
pared from  NODC  listing  No.  31  - 2086. 

MFIO  31  2086  VEA*  1972  BOTOP  0*109  AIR  TEMP  2 5.0  OIR  hGT  PER  MIND-OIR  28  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

COMSEC  0001  MONTH  09  SHIP  MO  MET  BULB  21.8  28  0 2 MINO-SPO  06  TRACE  OIR  5 SQUARE  * 

LAT  35  03  N OAY  19  OATA  USE  l BARONETR  1026.1  SEA  MINO-FOR  DURATION  2 SQUARE  68 

LONG  068  03  M HOUR  12.8  AREA  05  CL QUO  T/A  8/6  CL/TR  /36  HEATHER  XI  ORIG  £77  001  1 SQUARE  58 


CASTNUM/TIME 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 

12.8 


LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

08S 

00000 

26.02 

36.366 

26.08 

08S 

00025 

26.03 

36.378 

26.08 

08S 

00050 

20.90 

36.651 

25.66 

08  S 

00075 

19.02 

36.612 

26.11 

08  S 

00100 

18.23 

36.393 

26.30 

08S 

00150 

17.68 

36.369 

26.62 

08  S 

T00205 

17.52 

36.366 

26.65 

OBS 

00305 

17.02 

36.316 

26.56 

08  S 

00605 

16.11 

36.158 

26.63 

OBS 

T 005 1 0 

16.93 

35.967 

26.75 

08  S 

00610 

13.88 

35.802 

26.8  5 

OBS 

T 008  1 0 

10.66 

35.358 

27.17 

OBS 

T01015 

06.91 

35.088 

27.52 

OBS 

01525 

06.91 

35.031 

27.73 

oynopth  snd  vel  oxvg 

1538.7 

1539.2 

1527.1 

1522.3 

1520.5 

1519.7 

1520.1 

1520.2 
1518.9 

1516.7 

1516.8 
1505.7 

1695.5 
1696.0 


P06  TOT  P N02  N03  S103  PH 


REF  10 

31 

2086 

YEAR 

1972 

BOTCP  02560 

AIR  TEMP 

CONSEC 

0002 

MONTH 

09 

SHIP  MO 

MET  BULB 

LAT 

35 

09 

N 

OAY 

20 

OATA  USE  1 

8AR0METR 

LONG 

068 

10 

M 

HOUR 

18.7 

AREA  05 

CLOUO  T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

18.7 

OBS 

00000 

26.12 

36.323 

26.01 

18.7 

OSS 

00026 

25.90 

36.332 

26.09 

18.7 

OBS 

00068 

22.62 

36.601 

25.12 

18.7 

OBS 

00076 

19.31 

36.675 

26.09 

18.7 

CBS 

00097 

18.66 

36.636 

26.27 

18.7 

OBS 

00166 

17.59 

36. *58 

26.63 

18.7 

OBS 

T 001 96 

17.63 

36.365 

26.66 

18.7 

OBS 

00296 

16.96 

36.309 

26.55 

18.7 

OBS 

00398 

16.16 

36.167 

26.63 

18.7 

OBS 

T00501 

16.88 

35.953 

26.75 

18.7 

OBS 

T 006  06 

13.67 

35.770 

20.87 

18.7 

OSS 

T 008 19 

10.06 

35.308 

27.20 

OIR  t-GT  PER  MlNO-OIR  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1/06 

MINO-SPO  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

SEA  MIND-FUR  OUR AT  I ON  2 SQUARE  68 

CL/TR  MEAThEh  ORIG  E77  002  1 SQUARE  58 


OYNOPTH  SNO  VEL  OXYG  P06  TCT  P N02  NC3  SI03  PH 

1538.9 

1338.8 
1531  .6 

1523.2 
1521  .1 

1519.3 

1519.7 

1519.9 

1519.0 

1516.6 

1516.0 
1506.5 


REF  1 0 

31 

2086 

YEAR  1972 

BOTDP 

06766 

AIR  TEMP 

25.3 

CONSEC 

0003 

MONTH  09 

SHIP 

MO 

MET  BULB 

22.3 

LAT 

36 

56 

N 

OAY  21 

CATA 

USE  1 

8AK0METR 

1020.2 

LONG 

068 

06 

M 

HOUR  12.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

3/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.7 

OBS 

00000 

26.93 

36.329 

23.92 

12.7 

OBS 

00029 

23.65 

36.618 

26.86 

12.7 

OBS 

00053 

19.55 

36.601 

25.97 

12.7 

08  S 

00082 

18.62 

36.609 

26.26 

12.7 

OBS 

00107 

18.10 

36.396 

26.33 

12.7 

OBS 

00161 

36.388 

12.7 

OBS 

T 002 16 

17.66 

36.361 

26.65 

12.7 

OBS 

0Q323 

17.01 

36. *02 

26.53 

12.7 

OBS 

006  36 

16.15 

36. 166 

26.63 

12.7 

OBS 

T00569 

16.56 

35.908 

26.79 

12.7 

OBS 

T00663 

13.00 

35.689 

26.93 

12.7 

OBS 

T 00897 

08.69 

35.160 

27.33 

12.7 

OBS 

T01137 

06.06 

35.068 

*7.6  2 

12.7 

OBS 

T01761 

06.10 

36.952 

27.76 

OIR  t-GT  PER  M IN 0-0 1 R 35  InST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

35  3 2 MIND-SPO  23  TRACE  OIR  5 SQUARE  2 

St  A HINO-FOR  DURATION  2 SQUARE  68 

CL/TR  MEATHER  XI  ORIG  E77  003  1 SQUARE  68 


DVNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P36  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

15*9.6 

15*3.7 

1523.6 

1520.7 
1520.2 

1520.0 

1520.6 

1519.5 

1516.1 

1512.6 

1699.7 

1696.1 
1696  .5 


647 


TABLE  LVI. — Continued 


REF  1 0 

31 

2006 

YEAR  1972 

BOTOP  03475 

AIR  TEMP 

24.7 

DIR  HGT  PER 

MINO-OI  R 36 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH  09 

SHIP  MG 

MET  8ULB 

18.5 

36  7 4 

MIND-SPO  15 

TRACE  DIR 

5 SQUARE  4 

CAT 

35 

02  N 

DAY  22 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1023.5 

SEA 

MIND-FOR 

OURATION 

2 SQUARE  46 

LONG 

047 

58  N 

HOUR  16.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/6 

CL/TR 

HEATHER  XI 

0R1G  E77  004 

1 SQUARE  57 

CASTNUH/T1HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SN1)  VEL  OXYG 

P34  TOT  P N02 

N03 

$103 

PH 

16.5 

08  S 

00000 

25.85 

36.340 

24.11 

1538.3 

16.5 

08  S 

00032 

22.94 

36.422 

25.05 

1532.0 

16.5 

OBS 

00060 

18.96 

36.396 

26.12 

1521.9 

16.5 

08S 

00092 

18.36 

36.390 

26.26 

1520.7 

16.5 

OBS 

00120 

18.09 

36.422 

26.36 

1520.4 

16.5 

OBS 

00180 

17.68 

36.3  80 

26.42 

1520.2 

16.5 

OBS 

T 00240 

17.36 

36.343 

26.47 

1520.2 

16.5 

OBS 

00361 

16.79 

36.276 

26.56 

1520.4 

16.5 

OBS 

00481 

15.66 

36.088 

26.68 

1518.7 

16.5 

OBS 

T00607 

14.04 

35.823 

26.83 

1515.3 

16.5 

OBS 

T00728 

12.22 

35.550 

26.99 

1510.9 

16.5 

OBS 

T 00972 

07.36 

35.069 

27.44 

1496.6 

16.5 

OBS 

T01218 

05.66 

35.080 

27.68 

1494.0 

REF  1 0 

31 

2086 

YEAR 

1972 

BOTOP 

02743 

AIR  TEMP 

23.4 

DIR  HGT  PER 

MlNO-DIR  02 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH 

09 

SHIP 

MO 

MET  BUL6 

18.7 

02  3 4 

mINO-SPD  03 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

04  N 

DAY 

23 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1024.1 

ScA 

Ml NO- FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

08  M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CL  CUD  T/A 

8/1 

CL/TR 

MEATHER  XI 

GRIG  E 77  005 

1 

SQUARE 

56 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL  3XY  G 

Pu4  TCT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.8 

08S 

00000 

25.77 

36.301 

24.11 

1538.1 

12.8 

OBS 

00020 

25.77 

36.301 

24.11 

1538.4 

12.8 

OBS 

00039 

22.54 

36.514 

25.23 

1531  .2 

12.8 

08S 

00059 

19.34 

36.436 

26.05 

1523.0 

12.8 

OBS 

00078 

18.27 

36.456 

26.34 

1520.3 

12.8 

OBS 

00117 

17.78 

36.435 

26.44 

1519.5 

12.8 

OBS 

T 001 60 

17.57 

36.410 

26.47 

1519.6 

REF  10 

31 

2086 

YEAR  1972 

BOTOP  03109 

AIR  TEMP 

24.7 

CONSEC 

0006 

MONTH  09 

SHIP 

MO 

MET  BULB 

18.8 

LAT 

35 

10 

N 

DAY  27 

DATA 

USE 

1 

BARCMETR 

1023.2 

LONG 

C48 

01 

M 

HOUR  13.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

8/4 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.9 

OBS 

00000 

25.18 

36.284 

24.28 

13.9 

OBS 

00024 

25.19 

36.288 

24.28 

13.9 

OBS 

00045 

25.16 

36.278 

24.28 

13.9 

OBS 

00069 

21.27 

34.516 

25.59 

13.9 

OBS 

00069 

19.96 

36.476 

25.92 

13.9 

OBS 

00133 

18.26 

36.447 

26.33 

13.9 

OBS 

00177 

17.68 

36.425 

26.46 

13.9 

OBS 

00266 

17.22 

36.385 

26.54 

13.9 

08  S 

00354 

16.77 

36.325 

26.60 

13.9 

CBS 

00442 

15.86 

36.138 

26.67 

13.9 

OBS 

005  30 

14.88 

35.988 

26.78 

13.9 

OBS 

T 007 09 

12.14 

13.9 

OBS 

T00684 

08.52 

DIR  HGT  PER 

MIND-DIR 

Oo 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

06  3 2 

MINO-SPD 

19 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

4 

SEA 

MIND-FCR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

GRIG  E 77  006 

1 

SQUARE 

58 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P34 

TCT  P NG2 

NG3 

S 1 03 

PH 

1536.7 

1537.1 

1537.4 

1526.4 

1525.2 
1521  .2 

1520.2 

1520.2 

1520.3 

1518.7 
1516.9 


REFIO 

31  2086 

YEAR 

1922 

BOTDP  04206 

AIR 

TEMP  25.0 

DIR  HGT  PER 

nING-OIR 

03 

CONSEC 

0007 

MONTH  09 

SHIP  MG 

MET 

BULB  21.0 

07 

2 3 

MIND-SPO 

05 

LAT 

35  01  N 

DAY 

28 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.9 

SEA 

MINO-FOR 

LONG 

048  00  M 

HOUR 

15.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

P04 

15.6 

OBS 

00000 

25.18 

36.341 

24.32 

1536.7 

15.6 

OBS 

00025 

25.00 

36.334 

24.37 

1536.7 

15.6 

OBS 

00046 

24.33 

36.342 

24.58 

1535.5 

15.6 

OBS 

000  7 0 

19.97 

36.483 

25.92 

1524.9 

15.6 

OBS 

00091 

18.74 

36.451 

26.21 

1521  .8 

15.6 

OBS 

00137 

17.91 

36.443 

26.42 

1520.2 

15.6 

OBS 

TOO 182 

17.62 

36.409 

26.46 

1520.1 

15.6 

OBS 

00273 

17.20 

36.387 

26.55 

1520.3 

15.6 

OBS 

00364 

16.40 

36.265 

26.64 

1519.2 

15.6 

OBS 

T00456 

15.72 

36.144 

26.71 

1518.5 

15.6 

OBS 

005  49 

14.77 

35.985 

26.80 

1516.9 

15.6 

OBS 

T00742 

11.69 

35.507 

27.06 

1509.2 

15.6 

OBS 

TG0934 

08.16 

35.233 

27.45 

1499.2 

15.6 

OBS 

T01438 

04.89 

35.074 

27.77 

1494.5 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
0URATI0N 
URIG  E77007 

TOT  P NO 2 N03 


TEN  SO  1206 
5 SQUARE  4 
2 SQUARE  48 
1 SQUARE  58 


648 


TABLE  LVI. — Continued 


KEF  10 

11  2066 

YEA* 

1912 

BOTOP  04660 

AIR  TEMP  22.6 

DIR 

HGT  PER 

WIND-OIR 

15 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

000* 

MONTH  10 

SHIP  WO 

WET  BULB  21.1 

15 

2 3 

WIND-  SP  D 

20 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

LAT 

35  02  N 

DAY 

02 

OATA  USE 

1 

BAROHETR  1024.0 

Sfc  A 

W1 NO-FOP 

DURATION 

2 

LONG 

047  53  W 

HO  UK 

14.3 

AREA 

05 

CLOUD 

T/A  8/4 

CL/TR 

WEA THER 

XI 

ORIG 

E77  008 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND  VEL 

OXVG 

P04 

TGT  P 

N02 

NU3 

SIJ3 

PH 

14.3 

oes 

00000 

24.71 

36.207 

24.36 

1535.5 

16.3 

06  S 

00025 

24.61 

36.212 

24.40 

1535.7 

16.3 

06S 

00047 

22.10 

36.447 

25.31 

1530.1 

16.3 

06  S 

000  7 2 

20.30 

36.467 

25.62 

1525.6 

16.3 

oes 

00093 

19.19 

36.463 

26.11 

1523.1 

16.3 

oes 

00140 

36.459 

16.3 

oes 

T00167 

17.77 

36.403 

26.42 

1520.6 

16.3 

oes 

00262 

17.42 

36.371 

26.46 

1521.1 

16.3 

oes 

00376 

16.96 

36.319 

26.55 

1521.2 

14.3 

oes 

004  76 

16.21 

36.179 

26.62 

1520.4 

16.3 

oes 

00573 

14.64 

35.699 

26.76 

1516.8 

16.3 

oes 

T 00772 

10.62 

35.335 

27.12 

1505.7 

16.3 

oes 

00972 

07.52 

35.079 

27.43 

1457.2 

oes 

T01479 

04.  eo 

35.048 

27.76 

1494.8 

>* 

REFID 

31  2066 

YEAR 

1972 

60TDP  03840 

AIR 

TEMP  25.8 

OIR  HGT  PER 

WIND-DIR 

18 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  10 

SHIP  WO 

WET 

6UL6  22.6 

16 

3 3 

WIND-SPD 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  04  N 

DAY 

05 

OATA  USE 

1 

6AR0METR  1023.4 

SEA 

W1ND-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047  58  W 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/3 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

GRIG  E 77  009 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SND  VEL 

OXYG 

_P04 

TOT  P NO* 

N03 

S 103 

PH 

12.8 

08  S 

00000 

24.74 

36.383 

24.45 

1535.8 

12.8 

06  S 

00027 

24.72 

36.436 

24.53 

1536.2 

12.6 

oes 

00050 

22.26 

36.483 

25.25 

1530.6 

12.6 

06S 

00077 

20.53 

36.464 

25.75 

1526.5 

12.8 

oes 

0Q101 

16.78 

36.426 

26.16 

1522.1 

12.8 

oes 

T 00205 

17.82 

36  422 

26.42 

1521.0 

12.8 

08  S 

00312 

17.37 

36.396 

26.51 

1521.4 

12.8 

06  S 

CU422 

16.83 

12.8 

06  S 

00538 

15.30 

36.017 

26.71 

1518.4 

12.6 

oes 

00652 

13.89 

35.792 

26.84 

1515.5 

12.8 

06S 

00865 

08.41 

35.087 

27.30 

1499.2 

12.8 

06S 

TO  1 1 21 

05.63 

35.038 

27.65 

1492.2 

12.8 

06  S 

T 0 1 7 33 

04.09 

34.967 

27.77 

1456.0 
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TABLE  LVII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ANDROSCOGGIN  at  Ocean  Station  ECHO,  23  November  1972  - 16  December  1972,  pre- 


pared from  NODC  listing  No.  31  - 2132. 


REF  ID 

31 

2132 

YEAR  1972 

90  TOP  02215 

AIR  TEMP 

19.6 

CONSEC 

0001 

NONTH  11 

SHIP  A 1 

NET  BULB 

14.3 

LAT 

35 

10 

N 

DAY  26 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1029.1 

LONG 

047 

47 

H 

HOUR  13.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

6/7 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.5 

09  S 

00000 

21.83 

36.273 

25.26 

1 ‘.5 

08  S 

00027 

21.83 

36.282 

25.26 

13.5 

09S 

00049 

21.86 

36.274 

25.24 

13.5 

09  S 

00075 

21.85 

36.273 

25.25 

13.5 

UBS 

00097 

21.65 

36.370 

25.38 

13.5 

09$ 

00145 

19.45 

36.505 

26.07 

13.5 

oas 

00194 

18.40 

36.457 

26.30 

13.5 

09  S 

00290 

17.78 

36.414 

26.43 

13.5 

09  S 

00386 

17.49 

36.408 

26.49 

13.5 

09  S 

00484 

16.  78 

36.301 

26.58 

13.5 

08S 

T005S1 

15.04 

35.982 

26.74 

13.5 

08  S 

TOOT  82 

10.31 

35.307 

27.16 

13.5 

OBS 

T 009  79 

06.31 

35.020 

27.55 

13.5 

09  S 

T01472 

04.46 

34.998 

27.76 

REF  1 0 

31 

2132 

YEAR  1972 

BJTOP 

01759 

AIR  TEMP 

20.0 

CONSEC 

0002 

MONTH  U 

SHIP 

A 1 

*ET  BULB 

15.0 

LAT 

35 

13 

N 

DAY  27 

DATA 

USE 

1 

BAROMETR 

1031.5 

LONG 

049 

11 

H 

HOUR  17.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

6/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

17.6 

oas 

00000 

21.  77 

36.272 

25.27 

17.6 

oas 

00031 

21.73 

36.276 

25.28 

17.6 

oas 

00058 

21.76 

36.266 

25.27 

17.6 

oas 

00090 

21.53 

36.285 

25.34 

17.6 

oas 

00117 

21.20 

36.331 

25.47 

17.6 

oas 

00175 

19.  19 

16.50  3 

26.14 

17.6 

oas 

002  33 

18.11 

36.435 

26.36 

17.6 

oas 

00350 

17.51 

36.405 

26.45 

17.6 

oas 

T 00466 

16.63 

36.272 

26.60 

17.6 

uas 

00587 

14.72 

35.939 

26.77 

17.6 

OBS 

00704 

12.39 

35.579 

26.98 

17.6 

OBS 

T00939 

06.94 

35.046 

27.48 

17.6 

OBS 

TO l l 78 

05.06 

35.022 

27.71 

OIR  Her  PER  MIND-DIR  04  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1204 

27  3 2 MIND-SPO  13  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  MlND-FOR  OURATION  2 SQUARE  44 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E74  001  l SQUARE  ST 


OYNOPTH  SNO  VEL  OXVG  PJ4  TOT  P N02  N03  SI03  PH 

1529*5 

1524.9 

1529.4 

1529.9 

1529.7 

1524.8 
1522.6 

1522.3 
1523.0 

1522.4 

1519.3 

1504.8 

1492.5 

1493.2 


OIR  HOT  PER  MIND-OIR  12  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1236 

113  2 H1ND-SPD  20  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  HIND-FUR  DURATION  2 SQUARE  49 

CL/TR  /2 0 HEATHER  XI  GRIG  E 78  002  1 SOUARE  5d 


DV  <DPTH  SNO  VEL  OXVG  PQ4  TOT  P N02  NOi  SIU3  PH 

I >28 • 3 

1528.7 

1529.2 

1529.2 

1528.8 

1524.5 

1522.3 

1522.5 

1521 .4 

1517.3 
1511.1 

1494.3 

1490.8 


REFID 

31 

2132 

YEAR 

1972 

80 TOP  02200 

AIR  TEMP 

20.9 

DIR  HGT 

PER 

hIND-OIR 

08 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0003 

MONTH 

11 

SHIP  A I 

MET  BULB 

17.2 

11  3 

3 

HlVO-SPU 

08 

TRACE  3|r 

5 SQUARE 

4 

LAT 

35 

17 

N 

DAY 

28 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1032.2 

SEA 

HIND-FOR 

DUKAT  1.** 

2 SQUARE 

48 

LONG 

C48 

10 

H 

HOUR 

18.5 

AREA  05 

CLOUD  T/A 

8/8 

CL/TR 

MfcA TrtER 

X2 

ORIG  E 78  003 

1 SQUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH  SND  VEL  OXVG  PJ4  TCT  P N02  N03 

S ID  3 

PM 

18.5 

UBS 

00000 

21.64 

36.275 

25.31 

1528.0 

18.5 

JBS 

00029 

21. 58 

36.276 

25.32 

1528.3 

18.5 

UBS 

00053 

21.50 

36.285 

2>.  3 5 

1528.5 

18.5 

OBS 

00083 

21.31 

36.310 

25.42 

1528.5 

18.5 

OBS 

001D7 

21.11 

36.353 

2^.51 

1528.4 

18.5 

UBS 

00161 

19.62 

36.509 

26.0  3 

1525.5 

18.5 

UBS 

T00214 

18.30 

36.443 

26.32 

1522.6 

18.5 

OHS 

00322 

17.60 

36.420 

26.48 

1522.3 

18.5 

OBS 

T004  2 9 

16.92 

35.328 

26.57 

1522.0 

18.5 

OBS 

005  37 

15.16 

36.003 

26.73 

1517.9 

18.5 

UBS 

00645 

13.42 

35.729 

26.89 

1513.8 

18.5 

UBS 

008  65 

07.96 

35.072 

27.36 

1497.1 

18.5 

UBS 

T 0 108 . 

06.01 

35.099 

27.65 

1493.1 

18.5 

noS 

01621 

04.14 

34.997 

27.79 

1494.4 

i 


TABLE  LVII. — Continued 


Rff  10 

J1 

2132 

YEAR 

1972 

8JTDP  03419 

AIR 

TEMP  21.1 

01 A HGT  PER 

MIND-OIA 

23 

INST  NANSEN  i 

CAST 

TEN  SO  120* 

COMSEC 

0004 

MONTH 

i ll 

SHIP  A 1 

MET 

BULB  IB. 9 

11 

2 2 

MINO-SPD 

07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAI 

35 

14  N 

OAY 

30 

DATA  USE 

l 

BARUMETR  1026.8 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

04  8 

10  M 

HOOK 

13.0 

AREA 

05 

CLUUO  T/A  4/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG  E 78  004 

1 

SQUARE 

59 

CASTNGN/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTrt 

SNO  VEL 

UXYG 

P34 

TOT  P N02 

NOi 

SI03 

PH 

13.0 

OttS 

00000 

21.67 

36.308 

25.32 

1528.1 

13.0 

08S 

00025 

36.304 

13.0 

U8S 

00050 

21.64 

36.305 

25.33 

1524.8 

13.0 

OBS 

000  7 5 

21.64 

30.302 

25.33 

1529.2 

13.0 

08  S 

G0099 

21.56 

36.327 

25.37 

1529.5 

13.0 

OBS 

00149 

18.96 

36.492 

26.19 

1523.5 

13.0 

OBS 

00204 

18.24 

36.444 

26.34 

1522.3 

13.0 

UBS 

00303 

17.62 

36.420 

26.47 

1522.1 

13.0 

OBS 

00402 

17.02 

36.347 

26.56 

1521.8 

13.0 

OBS 

00507 

15.81 

36. 12^ 

26.67 

1519.6 

13.0 

OBS 

00606 

14.26 

35.861 

26.81 

1516.0 

13.0 

OBS 

008  05 

09.73 

35.230 

27.20 

1502.9 

13.0 

OBS 

T 01008 

05.96 

35.014 

27.59 

1491.6 

13.0 

OBS 

TO  15 15 

04.35 

35.001 

27.77 

1493.5 

6 

MEMO 

31 

2132 

YEAR 

1972 

BOTOP  04264 

AIR 

TEMP  24.0 

DIR  H 

GT  PER 

4 IN  0-0 IR 

00 

INST  NANSEN 

CASI 

TEN  SO  1206 

COMSEC 

0005 

MONTH 

12 

SHIP  Ml 

WET 

BULB  21.9 

12 

0 2 

41NO-SPD 

00 

TRACE  OIR 

5 

SWUAME 

2 

LAT 

34 

36  N 

U AY 

01 

OATA  USE 

1 

4AR0METR  1026.8 

SEA 

4 1 NO-E-JR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG  047 

54  M 

.HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLUUO  */A  4/5 

CL/TR 

wea  Them 

XI 

ORIG  t 74  005 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

p:i4 

TOT  P N02 

N03 

S 103 

PH 

12.9 

OBS 

00000 

21.64 

36.288 

25.  32 

1524.0 

12.9 

OBS 

00024 

21.56 

36.293 

25.  34 

1524.2 

12.9 

OBS 

00049 

21.57 

36.300 

25.34 

1528.6 

12.9 

UBS 

00073 

21.53 

36.304 

25.36 

1524.9 

12.9 

OBS 
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TABLE  LVm.-Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
WINNEBAGO  at  Ocean  Station  ECHO,  16  December  1972  - 7 January  1973,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31 -2133. 
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TABLE  LIX. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
CAMPBELL  at  Ocean  Station  ECHO,  7 January  1973  - 29  January  1973,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 2141. 
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TABLE  LX.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  PONTCHARTRAIN  at  Ocean  Station  ECHO,  29  January  1973  - 23  February  1973, 
prepared  from  NODC  listing  No.  31  - 2161. 
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14.6 

08S 

00000 

18.84 

14.6 

OBS 

00026 

18.76 

14.6 

OBS 

00047 

16.66 

14.6 

OBS 

000  74 

18.15 

14.6 

OBS 

00096 

18.14 

14.6 

OBS 

00143 

18.15 

14.6 

OBS 

T001V1 

18.15 

14.6 

OBS 

00284 

17.62 

14.6 

UBS 

T00375 

17.06 

14.6 

OBS 

004  60 

15.86 

14.6 

OBS 

00543 

14.57 

14.6 

UBS 

00661 

06.14 

14.6 

oes 

T01278 

04.87 

SAL  SIGMA-T  OYNDPTH  SNO  TEL  OXTG 


36.4  70  26.20  1520.6 
36.476  26.22  1520.9 
36.471  26.24  1521 • 0 
36.395  26.32  1519.8 
36.391  26.32  1520.1 
36.390  26.32  1520.9 
36.389  26.32  1521.7 
36.420  26.47  1521.8 
36.361  26.56  1521.5 
36.145  26.68  1519.0 
35. /37  26.81  1516.1 
35.147  27.39  1497.8 
35.021  27.73  1491.7 


P34  TOT  P N02  N03  SI J3  PH 


REMO 

31 

2lol 

TEAM 

1973 

60 TOP  04389 

AIR  TEMP 

20.0 

CONSEC 

0006 

MONTH 

02 

SHIP 

PM 

MET  6ULB 

18.3 

EAT 

35 

10  N 

OAT 

10 

OATA 

USE 

1 

BARU4ETR 

1021.6 

LONG 

048 

14  M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLGUJ  T/A 

2/2 

CASTNUM/TIME 

LTLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

13.0 

UBS 

00000 

18.74 

36.467 

26.24 

1 3.0 

OBS 

00029 

18.79 

36.485 

26.23 

13.0 

OBS 

000  54 

18.46 

13.0 

UBS 

GOO  8 3 

16.10 

36.432 

26.36 

13.0 

JBS 

00108 

18.12 

36.419 

26.35 

13.0 

UBS 

00162 

18.06 

36.429 

26.37 

13.0 

•IBS 

T00216 

17.56 

36.429 

26.49 

13.0 

JBS 

00324 

17.12 

13.0 

UBS 

T 004  3 3 

15.89 

36.185 

26.70 

13.0 

JBS 

00542 

14.30 

35.896 

24.83 

13.0 

UBS 

TU06  50 

12.52 

35.o46 

27.01 

13.0 

OBS 

T00673 

07.71 

35.135 

27.44 

13.0 

JbS 

01091 

05.  73 

35.114 

27. 7C 

13.0 

0Q9 

016  36 

04.30 

35.066 

27.83 

UIR  HGT  PER  MIND-OIR  Ob  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

16  2 X MIND-SPO  12  TRACE  OIR  5 SQUARE  4 

SEA  MlND-FuM  DURATION  2 SQUARE  48 

CL/TR  HEATHER  XI  ORIG  E81  006  1 SQUARE  58 


OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  NOJ  SI33 

1520.4 
1521 .U 

1519.9 

1520.3 
1521.0 

1520.5 

1518.7 
1515.2 
IS  10. 7 

1496.4 
1492  .2 

1495.4 


MEEIO 

31 

2161 

TEAR 

1973 

80 TOP  04023 

AIR 

TEMP  19.4 

OIR  HGT  PER 

MlNO-OIR 

10 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

OuOT 

MONTH 

02 

SHIP  PM 

MET 

SUES  18.3 

10  5 

2 

M1N0-SPD 

25 

TRACE  OIR 

5 SQUARE 

4 

EAT 

35 

00  N 

OAT 

11 

DATA  USE 

1 

BARONETR  1029.5 

SEA 

Ml NO-FDA 

OUR AT  ION 

2 SQUARE 

48 

LONG 

048 

10  M 

HOUR 

13.4 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  5/6 

CE/TR 

MEA  THER 

XI 

ORIG  E81  007 

1 SQUARE 

58 

CASTNUN/TINE 

ETETVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P N02  N03 

S 103  PH 

13.4 

OBS 

00000 

18.88 

36.500 

24.22 

1520.8 

13.4 

UBS 

00026 

18.88 

36.502 

26.22 

1521  .2 

13.4 

OBS 

00048 

18.77 

36.485 

26.23 

1521.3 

13.4 

UBS 

00074 

18.22 

36.423 

26.32 

1520.0 

13.4 

OBS 

00094 

18.13 

36.399 

26.33 

1520.1 

13.4 

OBS 

00143 

18.06 

36. 394 

26.34 

1520.7 

13.4 

OBS 

T 00190 

18.06 

36.415 

26.36 

1521.5 

13.4 

OBS 

002  88 

17.42 

36.403 

26.51 

1521 .2 

13.4 

OSS 

T003B6 

14.86 

36.332 

26.59 

1521.1 

13.4 

OBS 

00493 

15.29 

36.049 

26.T3 

1517.7 

13.4 

OSS 

00598 

12.04 

35.560 

27.03 

1508.1 

13.4 

UBS 

T00814 

09.00 

35.201 

27.29 

1500.4 

13.4 

OBS 

01039 

04.27 

35.097 

27.41 

1493.4 

13.4 

OBS 

TO  1624 

04.03 

34.996 

27.80 

1494.0 
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TABLE  LX. — Continued 


REF  10 

31 

2161 

YEAR 

1973 

80TDP 

04389 

AIR  TEMP 

20.0 

UIR  HGT 

PER 

bIND-OIR  13 

INST  NANSEN  C»ST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH 

02 

SHIP 

PR 

«ET  SUL 8 

17.8 

15  6 

2 

81ND-SP0  2 J 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

56  H 

OAV 

12 

DATA 

USE  1 

6AK0METR 

10  56.2 

SEA 

rIND-FJR 

DURATION 

2 

Square 

46 

LONG 

047 

57  M 

HOUR 

14.8 

AREA 

05 

CLUUL)  T/A 

3/4 

CL/FH 

/I  9 

rEATHEk  XI 

ORIG  E81  008 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME  LVLTVP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OYbOPT-t  SNO  YEL  UXYG  PH  TUT  P NU2  VOJ  SHU  PH 

14.8  08S  00000  18.95  36. +92  26.19  1521.0 

16.8  OSS  00025  18.94  36.692  26.20  1521.4 

14.8  UBS  00046  18.97  36.697  26.19  1521.8 

14.8  OSS  00U  71  18.95  36.^0  8 26.20  1 522  .2 

14.8  08S  00094  18.81  40.499  26.23  1522.1 

14.8  08S  00141  18.04  36.475  26.33  1520.6 


REFID  31  2161  YEAR  1974  BQTDP  04732  MR  TEMP  18.9  DIR  HGT  PE  R RlND-UlK  42  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

CONSEC  0009  MONTH  C2  SHIP  Pm  -El  3UL0  16.1  34  3 2 81ND-SP0  15  TRACE  018  5 SQUARE  4 

CAT  45  00  N DAY  16  DATA  USE  1 OAROMETk  1019.7  SEA  MND-FUR  DURA  T I ON  2 SQUARE  46 

LUNO  047  5o  • MG  UR  18.8  AREA  05  CLOUD  T/A  2/2  CL/TR  /18  RFA  THFU  XI  URIC  E81  009  1 SQUARE  57 


CASTNUM/T IME 

L VL  T YP 

OEPTH 

TEMP 

18.8 

OBS 

00000 

lB.7u 

18.8 

(<8S 

000  32 

18.76 

lb. 8 

UBS 

00060 

18.80 

18.8 

086 

00091 

18.77 

18.8 

•ms 

001 19 

18.32 

18.8 

UBS 

001  78 

1 7.90 

19. U 

J8S 

T00C37 

17.53 

(3.8 

i/8  S 

OOJ57* 

16.91 

19.8 

•J6S 

T004  75 

15.66 

18. b 

CHS 

00698 

14.34 

18.8 

UBS 

Oj7  16 

12.36 

18.8 

IBS 

T011 89 

06.28 

IS. 8 

(IBS 

Tul 7B8 

04.30 

SAL  SIGMA-T  OVNDPTH  SNO  VEL  UXYG 


36.491  23.24  1520.4 

36.500  26.25  1521.0 

46.489  26.23  1521.5 

36.48c,  20.23  1522.0 

36.437.  26.31  1521.1 

36.449  26. *2  1520.9 

36.425  26.50  1520.7 

36. J49  20.55  1520.8 

4o.l35  2o.72  1518.6 

35.917  26.84  1516.2 

35.631  27.03  1511.4 

35.182  87.6b  1456.1 

35.047  27.81  1457.9 


PJ4  TOT  P NO 2 N03  S103  PH 


REF  10  31  2161  VL*R  1973  80TDP  04389  AIR  TEMP  17.8  OlR  HGT  PEP.  RlVD-OIR  02  INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1206 

CONSEC  0010  MONTH  02  SNIP  PR  WET  3ULH  15.6  36  1 2 RlND-SPO  12  TRACE  OlR  5 SQUARE  2 

LAT  34  55  N DAY  16  DATA  USE  1 8ARUMETR  1021.5  SEA  MNO-FOR  DURATION  2 SQUARE  46 

LUNG  047  55  R HOUR  12.7  AREA  05  CLOUD  T/A  5/4  . CL/TR  HEATHER  Xl  ORIG  E81  010  1 SQUARE  4T 


CASTNUM/TIME  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  DVNDPTH  SNO  VEL  OXYG  P04  TOT  P N02  N03  S103  PH 

12.7  08S  00000  18.76  36.480  26.23  152U.4 

12.7  oaS  00029  18.69  36.483  2o.25  1520.7 

12.7  U8S  00083  18.69  36.504  26.27  1521.6 

12.7  08S  00162  18.42  36.464  26.30  1522.1 

12.7  OBS  T002 16  17.75  36.447  26.46  1521.0 

12.7  OBS  00324  17.23  36.393  26.54  1521.2 

12.7  U8S  T 004  32  16.11  36.202  26.66  1519.4 

12.7  OBS  00540  14.79  35.992  26.80  1516.8 

12.7  08S  00648  13.62  35.823  26.92  1514.6 

12.7  08  S 008 69  09.37  35.278  27.25  1502.7 

12.7  OBS  01085  06.28  35.083  27.60  1494.2 

12.7  OBS  T01625  04.64 


REF  10 

31 

2161 

YEAR  1973 

BOTOP  05121 

AIR  TE«P 

17.8 

CUNSFC 

0011 

MONTH  02 

SHIP  PW 

RE  7 Ml  J 

16.6 

LAT 

35 

05 

N 

DAY  17 

UATA  USE  1 

8ARU9ETR 

1018.0 

LONG 

048 

10 

R 

HOUR  12.7 

AREA  U5 

CLOUO  T/A 

5/6 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.7 

OBS 

00000 

IS. 89 

36.537 

26.24 

12.7 

OBS 

00026 

18.88 

36.516 

26.2  3 

12.7 

UBS 

00047 

18.87 

36. >3 3 

26.24 

12.7 

OBS 

000  73 

18.88 

36. >26 

26.24 

12.7 

OBS 

J0094 

IS. 88 

36.516 

26.23 

12.7 

OBS 

00141 

18.32 

36.430 

£6.30 

OlR  HGT  PER  *1\D-Dlk  It  InST  NV«StN  C\ST  TEN  Sw  1206 

14  2 2 kIND-SPU  16  TRACE  OlR  5 SQUARE  *» 

SEA  *|.«D-F1R  DURATION  2 SQUARE  45 

CL/TR  WEATHER  XI  UHlG  FBI  Oil.  1 SQUARE  58 


OTnOPTM  SNO  VEL  UXYG  PJ4  7CT  P NI2  .8111  SUM  PM 

1520.9 
1521 .2 
1521 .6 
1522  .0 
1522.4 
1521  .4 


661 


1 


TABLE  LX. — Continued 


hcFID  31  2 l6l 

YEAR 

l *07  i 

dUTDP  04665 

AIR 

TEMP  20.6 

01 R 

hCT  PER 

m 1 NO— Jl R 

05 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONStC  0012 

MONTH  02 

SHIP  PM 

RET 

AULH  11.7 

27 

2 2 

hIND-SPO 

0> 

TRACE  DIR 

5 

SOU A RE  4 

CAT  35  0 T N 

LAV 

2u 

OATA  USE  l 

6ARUMETR  1025.3 

SEA 

mind-fjr 

DURATION 

2 

SQUARE  48 

LuNo  l 7 • 

HOUR 

12.7 

AREA  05 

GUAM  T/A  5/7 

CL/Tk  /2l 

UFA  THE 7 

XI 

OHIO  ESI  012 

1 

SQUARE  59 

CASTNOM'TIMl 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

3 NO  V6L 

UXVG 

PJ4 

TUT  P N02  NC3 

S 1(13 

PH 

17.7 

UOS 

00000 

17.36 

36.306 

26.45 

1516.1 

12.7 

JdS 

00025 

17.25 

36.266 

25.46 

1516.3 

12.7 

JBS 

Out;  50 

17.30 

36.297 

26.45 

1516.6 

12.7 

uas 

000  75 

17. 29 

36. J01 

26.46 

1517.2 

12.7 

JdS 

00100 

17.31 

36.293 

26.45 

1517.7 

12.7 

UttS 

00151 

17.  18 

36.291 

2b. 48 

1518.1 

12. 7 

oas 

TOO 206 

16.7b 

36.252 

25.55 

1517.7 

12.7 

uas 

00306 

14.82 

35. 72  7 

2b.  74 

1513.0 

12.7 

OHS 

T 00*0  7 

13.84 

35.607 

26.66 

1511. J 

12.7 

UBS 

00512 

11.65 

35.554 

27.05 

1506.4 

12.7 

COS 

TOOL  13 

10.3o 

35.363 

27.  15 

1502.2 

12.7 

MBS 

ToOHlA 

06.03 

35.07C 

27.52 

1491.9 

k/.7 

uas 

T01020 

05.  17 

35.024 

27.71 

1488.4 

12.7 

jas 

01532 

04.15 

34.994 

*7.79 

1492.9 

• • 

mLFID 

31 

2161 

VEAH 

1473 

BJTOP  04993 

A|k 

TEMP  20.5 

DIR  HGT  PER 

MINO-JIR 

13 

INST 

NANSEN  CAST 

02 

SHIP  Pm 

mET 

6UL8  17.9 

16  2 2 

mINO-SPO 

11 

TRACE 

DIR 

21 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1016.6 

SFA 

Ml NO-FUR 

22  M 

HOUR 

13.2 

AREA 

05 

CICUO  T/A  5/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E 61  013 

1 

SQUARE 

58 

CASTNLM/TIMt 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1CMA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

OXYG 

P 34 

TOT  P 

NO 2 N03 

SIU3 

PH 

13.2 

UBS 

00000 

17.34 

36.266 

26.42 

1516.1 

13.2 

OBS 

00024 

17.35 

36.271 

26.42 

1516.5 

13.2 

UBS 

00044 

17.36 

36.266 

2o.42 

1516.9 

13.2 

06  S 

0006  8 

17.38 

36.274 

26.42 

1517.3 

13.2 

OBS 

00088 

17.41 

36.272 

26.4  l 

1517.7 

13.2 

UBS 

00131 

17.35 

36.284 

26.43 

1516.3 

13.2 

UB  i 

T 00175 

17.24 

36.274 

2 6.45 

1518.7 

KEFIO  31  2161 

VEAR 

1973 

UUTOP  0522  5 

AIR 

TEMP  16.9 

DIR 

HGT  PER 

MlND-OlR  10 

INST  NANSEN 

CAST 

CONSEC  0014 

MONTH  02 

SHIP  PM 

*ET 

BULB  18.9 

20 

2 2 

mIND-SPO  20 

TRACE  OIR 

l AT  31  55  N 

OAV 

27 

DATA  USE  1 

HARUMETR  U16.5 

SLA 

MINO-F.IR 

DURATION 

LUNG  070  05  M 

HOUR 

15.8 

AREA  05 

CLOUD  T/A  i/8 

CL/TR 

WEATHER  X6 

URIG  EEN  0 1 E 

1 

SQUARE 

10 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  PJ4 

TOT  P NU2 

NU3 

S 10  3 

PH 

15.0 

OBS 

00000 

19.48 

36.412 

25.99 

1522.4 

15.B 

00  S 

00024 

19.45 

36.401 

25.99 

1522.7 

15.0 

OBS 

00045 

19.46 

36.398 

25.99 

1523.0 

15.6 

00  S 

00068 

19.4o 

3o. 418 

26.00 

1523.4 

15.0 

OBS 

00086 

19.43 

36.436 

26.02 

1523.7 

15.0 

06  S 

00131 

19.39 

3o.400 

26.01 

1524.2 

15.8 

UBS 

T001 76 

19.23 

36.410 

26.04 

1524.7 

15.0 

UBS 

00269 

18.63 

Jo. 4 52 

26.24 

1524.4 

15. a 

OBS 

00366 

17.79 

36.438 

26.44 

1523.6 

15.6 

◦BS 

004  71 

17.15 

3o. 375 

26.55 

1523.4 

15.S 

OBS 

T00575 

15.85 

36.076 

26.63 

1520.8 

15.0 

OBS 

00795 

11.81 

35.522 

27.05 

1510.5 

15.6 

OBS 

T01027 • 

07.00 

35.088 

27.51 

1496.1 

15.0 

OBS 

T01653 

04.2  3 

35.001 

27.78 

1495.3 

»• 

REFIU  31  2161 

VEAR 

197  J 

BO TOP  05225 

AIM 

TEMP  21.1 

OIR 

HGT  PER 

MINO-OIR 

18 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1209 

CUNSEC  0015 

MONTH 

1 02 

SHIP  PM 

MET 

BULB  20.6 

17 

2 2 

WlND-SPD 

17 

TRACE  OIR 

5 

SOUARE 

1 

LAT  32  IS  N 

OAV 

27 

DATA  USE 

1 

uARCME  T R 10 13.3 

SEA 

«IND-F0R 

DURA  T I ON 

2 

SQUARE 

20 

LONG  070  35  W 

HOUR 

2u.3 

AREA 

05 

CLUUJ  T/A  o/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

CKIg  EEN  02E 

1 

SOUARF 

20 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UVNOPTH 

SNO  VEL 

JXVG 

P04 

TOT  P NU2 

NUi 

S 103 

PH 

20.  i 

DBS 

COO  00 

19.69 

36.394 

25.92 

1522.9 

20.3 

UBS 

000  30 

19.56 

36.402 

25.96 

1523.1 

20.3 

UBS 

00055 

19.40 

36. 399 

26.  OC 

1523.0 

23.3 

UBS 

0008S 

19.39 

36.406 

26.01 

1523.5 

20.3 

PBS 

00111 

19.39 

36.41b 

26.02 

1523.9 

20.3 

UBS 

00166 

19.05 

36.416 

26.11 

1523.9 

20.3 

UBS 

TOO  2 20 

18.83 

36.482 

26.21 

1524.2 

20.3 

OBS 

00325 

17.79 

36.457 

26.46 

1523.0 

20.3 

OBS 

00424 

36.391 

20.3 

ms 

00524 

16.37 

36.256 

26.64 

15*1 .8 

20.3 

JOS 

T 006  19 

14.40 

35.923 

26.83 

1516.8 

20.3 

UBS 

00807 

35.206 

20.3 

UBS 

00988 

06.74 

35.082 

27.54 

1494.4 

20.3 

uBS 

T01397 

04.11 

35.007 

27. BO 

1490.5 

TABLE  LXI.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  \aken  by  USCGC 
MENDOTA  at  Ocean  Station  ECHO,  23  February  1973  - 18  March  1973,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 2162. 


REF  I u 

31  2162 

YEAR 

1973 

BOTOP  04737 

AIR 

TEMP  19.3 

OIR  HOT  PER 

MlND-OIR 

15 

CONSEC 

0001 

MONTH  02 

SHIP  ME 

BET 

BULB  18.7 

25 

i 3 

HI9D-SPD 

08 

EAT 

)4  57  N 

DAY 

24 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1024.2 

SEA 

bind-fjr 

LONG 

047  51  M 

HOUR 

12.5 

AREA  05 

CEUUi)  T/A  8/8 

CL/TR 

REA THER 

X2 

CASTNGM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

UYNDPTH 

SNO  VEL 
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18.46 
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00521 

14.43 
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35.089 
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26.61 

1520.3 

12.2 

OSS 

T004 34 

16.15 

36.237 

26.68 

1519.6 
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•••••• 
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1520.6 

12.3 
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12.3 
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TABLE  LXII.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
GALLATIN  at  Ocean  Station  ECHO,  18  March  1973  - 11  April  1973,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 2192. 


At  *10  31  2192 
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26 
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1 
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DURATION 
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46 

LONG  046  00  M 

HOUR 

12.6 
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05 
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PM 

12.6 
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18.20 

36.424 

26.33 

1516.6 

12.6 
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00022 

16.18 

36.419 

26.  3 3 

1519.1 

12.6 

OSS 

00065 

16.20 

36.422 

26.3  3 

1519.5 

12.6 

OSS 

0006  7 

18.19 

36.422 

26.33 

1519.8 

12.6 

OSS 

00089 

18.04 

36.412 

26.36 

1519.6 

12.6 

OSS 

00134 

17.85 

36.365 

26.39 

1519.9 

12.6 

OSS 

T001S3 

17.77 

36.372 

26.40 

1520.5 

12.6 

OSS 
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17.56 

36.400 

26.47 

1521.4 

12.6 

OSS 

T00361 

17.23 
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26.5  3 

1521.6 

12.6 

OSS 

00455 

16.59 

36.265 

26.60 
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12.6 

OSS 
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36.014 

26.73 
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12.6 
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•••••• 
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12.2 
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XI 
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47 

CASTNLM/TIME 
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S 103 

PH 

12.2 
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18.59 

36.431 

26.24 

1519 .9 

12.2 

UBS 

00024 

16.58 

36.446 

26.25 

1520.3 

12.2 

OBS 

00049 

18.52 

36.436 

26.26 

1520.5 

12.2 

UBS 
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18.20 

36.434 

26.32 

1520.2 

12.2 

UBS 
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16.26 

36.434 

26.32 

1520.6 

12.2 

OBS 

00146 

18.21 

36.412 

26.32 

1521.2 

12.2 

OBS 
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17.80 

36.368 

26.35 

1520.6 

12.2 

UBS 

00298 

17.40 

36.383 

26.50 

1521.3 

12.2 

UBS 

T00395 

17.00 

36.344 

26.56 
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12.2 

OBS 

00498 

15.69 
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26.65 

1519.1 

12.2 

UBS 
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14.10 

35.052 
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1515.3 

12.2 

UBS 

T00791 

10.40 

35.354 

27.16 

1505.3 

12.2 

OBS 
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06.70 
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27.56 

1494.7 

12.2 

UBS 
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04.63 

35.057 

27.78 

1494.3 

• 
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OBS 
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36.455 

26.27 

1519.8 

12.3 
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00023 
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36.473 

26.26 

1520.2 

12.3 

UBS 
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12.3 
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12.3 
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12.3 
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12.3 
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26.38 

1521.1 

12.3 
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36.408 

26.48 

1521.5 

12.3 

OSS 
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36.364 
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12.3 

OSS 
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16.10 

36.193 

26.66 

1520.0 

12.3 

OSS 
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14.27 

33.S95 

26.84 

1515.4 

12.3 

OSS 
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11.22 

33.463 

27.11 

1507.7 

12.3 

OSS 

T0094S 

07.25 

35.129 

27.51 

1495 .8 

12.3 

OSS 
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35.064 

27.79 

1493.5 
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12 

TRACE 

Jl* 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

16  S0.6N 

0AY 

27 

OATA  USE  ; 

OARONETR  1017.6 

SLA 

•INO-FJR 

OURATIUN 

2 

SQUARE 

45 

LONG 

C66  05.76 

HOUR 

12.1 

AREA  05 

CLOUO  T/A  6/6 

CL/TR 

WEATHER 

11 

ORIG 

E5)  oor 

1 

SQUARE 

45 

CASTNUN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

liSNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

UIVG 

PJ4 

TOT  P 

N02 

vo) 

Slil) 

PH 

12.1 

OOS 

00000 

10.00 

16.40) 

26.22 

1520.6 

12.1 

oos 

00022 

16.476 

12.1 

oos 

0004) 

10.60 

14.6*6 

2*  .'2* 

152U.6 

12.1 

oos 

00065 

10.50 

16.66) 

26.2* 

1521.9 

12.1 

oos 

00007 

10.56 

56.450 

26.2* 

1521.) 

12.1 

oos 

00111 

10.52 

16.40) 

26.26 

1521 .6 

12.1 

oos 

7001 76 

17.62 

16.106 

26.17 

1520.6 

12.1 

oos 

002*4 

17.56 

16.400 

26.4* 

1521.) 

12.1 

oos 

700)51 

17.2* 

16. 176 

26.52 

1521.0 

12.1 

oos 

00644 

16.205 

12.1 

oos 

7005)2 

15.15 

16.04 2 

26.71 

1510.5 

12.1 

oos 

00706 

12.75 

15.650 

26.6* 

1512.5 

12.1 

oos 

0006) 

15.164 

12.1 

oos 

701)56 

06.61 

15.074 

27.77 

1461.) 

668 
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Rtf  10 

31 

4192 

TEAR  1973 

BOTOP 

04663 

AIR  TEMP 

19.4 

DIR  EGT 

PER 

MlND-DlR 

15 

INS?  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  03 

SHIP 

31 

WET  BULB 

16.3 

10  1 

2 

RlND-SPO 

04 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

L AT 

34 

55.  *N 

DAY  24 

OATA 

USE 

1 

6AHCHETR 

1015.9 

SEA 

blND-f OR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

long 

044 

04.6b 

HOUR  12.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

1/5 

CL/TR 

REA  THER 

XI 

OR 1G  E83  008 

1 

SQUARE 

48 

CASTNLN/TINE 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvnopth  sno  vel  oxvg 

P04  TOT  P N02 

NU3 

S 103 

PH 

12.1 

U6S 

00000 

18.98 

36.498 

26.19 

1521.1 

12.1 

(IBS 

00024 

18.92 

36.493 

20. 2C 

1521.3 

12.1 

CBS 

03048 

18.91 

36.49c 

26. 2C 

1521.7 

12.1 

UBS 

00072 

18.89 

36.501 

26.21 

1522.0 

12.1 

04S 

000  96 

36.495 

12.1 

08  S 

00145 

16.64 

36.471 

26.25 

1522.5 

12.1 

OBS 

T001S8 

18.09 

36.416 

26.35 

1521.7 

12.  1 

UBS 

00294 

17.57 

36.397 

26.46 

1521.7 

12.1 

UBS 

TUOJ90 

17.21 

36.365 

26.53 

1522.2 

12.1 

OBS 

00491 

16.30 

36.209 

26.  62 

1521 .0 

12.1 

UBS 

T 005  66 

14.70 

35.932 

26.77 

1517.2 

12.  1 

OBS 

TOO/ 75 

10.76 

35.386 

27.14 

1506.4 

12.1 

JBS 

00966 

06.86 

35.087 

27.53 

1494.5 

12.1 

OBS 

T 0 14  34 

04.56 

35.068 

27.80 

• •••» 

1493.1 

REf  10 

31  2192 

YEAR 

1973 

BOTOP  04389 

AIR 

TEMP  20.0 

OIR  HGT  PER 

NIND-OIR 

15 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0009 

MONTH  03 

SHIP  3L 

WET 

BULB  16.9 

15 

1 2 

bIND-SPD 

15 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAV 

29 

DATA  USE 

1 

8AR0METR  1016.9 

SEA 

RlND-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  00  W 

HOUR 

12.3 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  3/7 

CL/TR 

/1 6 

REA THER 

Xl 

0R1G  E 83  009 

1 

SQUARE 

58 

castnum/time 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvnopth 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02  N03 

SI01 

PH 

12.3 

DBS 

00000 

18.99 

36.515 

26.20 

1521.1 

12.3 

OBS 

00024 

18.96 

36.515 

26.21 

1521.4 

12.3 

OBS 

00048 

18.92 

36.506 

26.21 

1521 .7 

12.3 

OBS 

000  71 

18.89 

36.512 

26.22 

1522.0 

12.3 

OBS 

00095 

18.75 

36.512 

26.26 

1522.0 

12.3 

OBS 

00142 

18.42 

36.449 

26.29 

1521.8 

12.3 

OBS 

T00144 

18.03 

36.421 

26.37 

1521.5 

12.3 

OBS 

00289 

17.44 

36.394 

26.49 

1521.3 

12.3 

OBS 

T00385 

17.01 

36.356 

26.57 

1521.5 

12.3 

OBS 

00484 

16.07 

36.188 

26.66 

1520.1 

12.3 

OBS 

005  79 

14.91 

35.987 

26.77 

1517.8 

12.3 

OBS 

00768 

11.  16 

35.438 

27.10 

1507.8 

12.3 

JBS 

00962 

08.14 

35.120 

27.37 

1499.5 

12.3 

OBS 

TO  1451 

04.78 

35.081 

27.79 

1494.3 

A 

REf 10  31  2192 

YEAR 

1973 

BOTOP  04819 

AIR 

TEMP  18.9 

OIR  HGT  PER 

RINO-OIR  14 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC  0010 

MONTH  04 

SHIP  3L 

MET 

BULB  18.3 

14 

4 2 

RlNO-SPO  03 

TRACE  OIR 

5 

2 

LAT  34  46. 6N 

DAY 

01 

DATA  USE  l 

BARUMETR  1004.4 

SEA 

RINO-FOR 

OURAT! ON 

2 

SQUARE 

LONG  047  59. 7H 

HOUR 

12.6 

AREA  05 

CL QUO  T/A  9/8 

CL/TR 

REA  THEM  X5 

ORIG  E83  010 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/T 1 ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dvnopth 

SNO  VEL 

JXYG  PU4 

TOT  P N02  NO 3 

S 10  3 

PH 

12.6 

oes 

00000 

18.83 

36.377 

26.13 

1520.5 

12.6 

OBS 

00025 

18.80 

36.387 

26.15 

1520.8 

12.6 

UBS 

00049 

18.  74 

36.493 

26.2  5 

1521.2 

12.4 

OBS 

000  74 

18.62 

36.497 

26.28 

1521.3 

12.6 

OBS 

00099 

18.39 

36.459 

26.31 

1521.0 

12.6 

UBS 

00149 

17.94 

36.385 

26.  36 

1520.4 

12.4 

OBS 

T00203 

17.85 

36.392 

26.39 

1521.1 

12.6 

OSS 

00303 

17.53 

36.394 

26.4  7 

1521.8 

12.6 

OBS 

T00402 

16.94 

36.324 

26.56 

1521.6 

12.4 

OBS 

00506 

15.65 

3o. 100 

26.69 

1519.1 

12.6 

OSS 

00606 

13.87 

35.807 

26.86 

1514.7 

12.4 

OBS 

T 008 04 

09.73 

35.254 

27.22 

1502.9 

12.4 

OBS 

01015 

06.76 

35.090 

27.54 

1495.0 

12.6 

OBS 

T01515 

04.64 

35.059 

27.78 

1494.7 

REF  10  31 

2IV2 

YEAR 

1973 

BOTOP  04870 

AIR 

TEMP  21.7 

OIR  HGT  PER 

RINO-OIR 

34 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SG  1206 

CUNSEC 

0011 

MONTH  04 

SHIP  3L 

RET 

8ULB  18.9 

11 

1 2 

RINO-SPO 

07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34 

52. 5M 

OAY 

02 

OATA  USE 

1 

BAMCME1R  1005.1 

SEA 

M1ND-F0R 

OURAT ION 

2 

SQUARE 

46 

LUNG  047 

54.  SR 

HOUR 

IB.l 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  9/7 

CL/TR 

REATHER 

XI 

ORIG  E83  Oil 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

ovnopth 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

IB.  1 

JBS 

00000 

19.29 

36.408 

26.04 

1521.8 

1B.I 

OBS 

00025 

1 8.90 

19.1 

OBS 

00050 

18.83 

36.439 

26.18 

1521 .4 

18.1 

JBS 

000  74 

18.41 

>6.422 

26.28 

1520.6 

IB.l 

OBS 

00099 

18.30 

36.454 

26.33 

1520.7 

18.1 

JBS 

00149 

18.04 

36.404 

26.35 

1520.7 

IB.l 

OBS 

T00204 

17.84 

36.395 

26.40 

1521.0 

IB.l 

JBS 

00303 

17.44 

36.397 

26.50 

1521.5 

IB.l 

UBS 

T 00402 

16. B2 

36.306 

26.58 

1521.2 

IB.l 

OBS 

00507 

15.24 

36.026 

26.73 

1517.7 

18.1 

UBS 

00606 

13.88 

35.815 

26.86 

1516.7 

18.1 

OBS 

00605 

09.71 

35.260 

27.22 

1502.9 

IB.l 

UBS 

01009 

06.67 

35.094 

27.56 

1694.5 

IB.l 

UBS 

TO  15 16 

04.36 

35.022 

27. T6 

1493.6 

L 
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TABLE  LXII. — Continued 


REMU 

31 

2192 

YEAR 

1973 

80 TOP  04938 

AIR  TEMP  22.5 

OIR  HOT  PER 

MINO-OIR 

33 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CJNSEC 

0012 

MONTH 

i 04 

SHIP  H 

WET  BULB  20.0 

15  1 2 

MINO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUA RE 

2 

LAT 

)4 

47. 5N 

OAV 

Q3 

OATA  USE 

l 

BARQMMR  1009. 1 

SEA 

BlHO-fOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

48  M 

HOUR 

12.) 

AREA 

05 

CLUUO 

T/A  8/5 

Cl/TR  /32 

HEATHER 

XI 

ORIC  E83  012 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/r (HE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVC 

P04 

TOT  P N02  NOS 

SI03 

PH 

12.) 

08  S 

00000 

IB. 91 

36.40) 

26.13 

1520.8 

12.3 

OBS 

00023 

18.91 

36.426 

26.15 

1521.2 

12.3 

08S 

00045 

18.88 

36.482 

26.20 

1521.5 

12.3 

08  S 

00068 

18.63 

36.500 

26.28 

1521.2 

12.3 

OBS 

00090 

18.28 

36.440 

26.32 

1520.5 

12.3 

OBS 

00135 

18.05 

36.404 

26.35 

1520.5 

12.3 

OBS 

T001 85 

17.86 

36. 397 

26.39 

1520.8 

12.3 

OBS 

T00365 

16.93 

36.328 

26.57 

1520.9 

12.3 

OBS 

T00459 

15.90 

36.135 

26.66 

1519.1 

12.3 

OBS 

T00549 

14.43 

35.906 

26.81 

1515.7 

12.3 

OBS 

T00729 

11.49 

35.478 

27.08 

1508.3 

12.3 

OBS 

00912 

07.88 

35.185 

27.46 

1497.7 

12.3 

OBS 

T01377 

04.74 

35.064 

27.78 

666664 

1492.8 

*EP  1 D 

31  2192 

YEAR 

197  J 

BUTOP  J48B3 

AIR 

TEMP  20.0 

OIM  HOT  PER 

MlNO-OIR 

2S 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

C UNSEC 

0013 

MONTH  04 

SHIP  31 

MET 

8ULM  17.5 

26 

2 6 

MIND-SPO 

19 

TRACE 

OIR 

5 

SOU  A RE 

2 

LAT 

34  49. 5N 

JAY 

04 

OATA  USE 

1 

8AK0METR  1009.1 

SEA 

MINO-FOR 

ouration 

2 

SQUARE 

46 

LONC 

047  4). 5H 

HUUR 

12.2 

AREA 

05 

CLUUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEA THER 

XI 

ORIG 

€83  013 

1 

SQUARE 

47 

CASTNLM/TIME 

lyltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-r 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXVC 

PJ4 

TOT  P 

N02  N03 

S 1 03 

PH 

12.2 

UBS 

00000 

18.  76 

37  356 

26.14 

1520.1 

12.2 

JBS 

00021 

18.47 

36.  16* 

26.16 

1520.4 

12.2 

OBS 

00042 

18.41 

36.466 

26.31 

1520.1 

12.2 

JBS 

00063 

18.29 

36.455 

26.3  3 

1520.1 

12.2 

JBS 

00 065 

18.05 

36.427 

26.37 

1519.7 

12.2 

OBS 

00127 

17.77 

36.181 

26. 4C 

1519.6 

12.2 

OBS 

T 001 74 

17.64 

36.363 

26.42 

1519.9 

12.2 

OBS 

T 00346 

16.96 

36.329 

26.56 

1520.8 

12.2 

OBS 

T0043B 

16.27 

36.217 

26.64 

1520.0 

12.2 

08  S 

700525 

15.14 

36.024 

26.75 

1517.7 

12.2 

OBS 

00702 

10.96 

35.400 

27.11 

1505.9 

12.2 

JBS 

008  88 

07.59 

35.239 

27.54 

1496.3 

12.2 

OBS 

TO  1 i 70 

04.71 

35.049 

27.77 

1492.6 

REPIO  31  2192 

YEAR 

1973 

BOTOP  04787 

AIR 

TEMP  18.9 

OIR  HOT  PER 

MIN 0-01  R 21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1706 

CONSEC  0014 

MONTH  04 

SHIP  3L 

MET 

BULB  17.2 

24 

2 l 

4LND-SPD  20 

TRACE  DIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  55. 5N 

DAY 

09 

OATA  USE 

1 

BA ROME T R 1015.4 

SEA 

MINO-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONC  048  11. 5M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  7/8 

CL/TR 

/2  7 

HEATHER  X2 

ORIC  £83  014 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA— T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVC  P34 

TOT  P NU2  N03 

S 10  3 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

18.66 

36.435 

26.22 

1520.1 

12.2 

OBS 

00024 

18.66 

36.438 

26.22 

1520.5 

12.2 

JBS 

00049 

18.65 

36.435 

26.22 

152U.9 

12.2 

OBS 

000  7) 

18.66 

36.441 

26.23 

1521 .3 

12.2 

OBS 

00097 

18.40 

36.464 

26.31 

1521.0 

12.2 

OBS 

00145 

18.01 

36.397 

26.36 

1520.6 

12.2 

OBS 

00198 

17.75 

36.378 

26.41 

1520.7 

12.2 

OBS 

T 00391 

16.75 

36.307 

26.59 

1520.8 

12.2 

OBS 

T0049) 

15.57 

36.094 

26. 7C 

1518.6 

12.2 

OBS 

T 005 90 

13.  78 

35.828 

26.89 

1514.2 

12.2 

OBS 

TOO 7 86 

10.20 

35.342 

27.20 

1504.5 

12.2 

OBS 

T00988 

06.55 

35.087 

27.57 

1493.7 

12.2 

UBS 

TO  1495 

04.54 

35.056 

27.74 

1494.0 

670 


TABLE  LXHL— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BIBB  at  Ocean  Station  ECHO,  11  April  1973  - 3 May  1973,  prepared  from  NODC  listing 
No.  31  - 2204. 


REF  10 

31 

220 4 

YEAS 

1973 

BOTOP  04074 

AIR 

TEMP  19.6 

OIR  HOT  PER 

MlNO-OIR 

20 

INST 

NANSEN 

CAST 

COMSEC 

0001 

MONTH  04 

ship  ex 

MET 

BULB  17.6 

20  i 3 

WINO-SPO 

17 

TRACE 

OIR 

5 

lat 

3* 

06  N 

QAV 

12 

DATA  USE 

1 

BAROMETR  1019.9 

SEA 

Ml  NO- FOR 

duration 

2 

040 

02  M 

HO  00 

17.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  7/6 

CL/TR 

MEA THEM 

X2 

ORIG 

E04  001 

1 

SQUARE 

50 

CAS TNUM/ TIME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SND  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

NOS 

SI03 

PH 

17.0 

00  s 

00000 

10.16 

36.356 

26.29 

1510.6 

17.0 

OSS 

00020 

10.17 

36.352 

26.20 

1519.1 

17.0 

00  s 

00051 

10.12 

36.355 

26.30 

1519.3 

17.0 

00  S 

00070 

10.08 

36.350 

26.31 

1519.6 

17.0 

O0S 

00102 

17.58 

36.332 

2o.4l 

1510.5 

17.6 

OHS 

00163 

17.33 

36.317 

26.46 

1516.6 

17.6 

O0S 

T 002 04 

16.09 

36.275 

2o.56 

1510.1 

17.0 

O0S 

00300 

16.32 

36.196 

20.61 

1510.0 

17.0 

00  s 

T00413 

15.30 

36.076 

26.  75 

1516.4 

17.0 

00  s 

7005 10 

13.97 

35.057 

26.87 

1513.6 

17.0 

00  S 

T00622 

12.52 

35.653 

27.01 

1510.3 

17.0 

06S 

7 00036 

09.00 

35.415 

27.46 

1501.0 

17.0 

00  s 

701046 

06.20 

35.102 

27.62 

1493.6 

REPIO 

31 

2204 

YEAR  1973 

0OTOP 

04074 

AIR  TEMP 

16.0 

OIR  HOT 

PER 

MlNO-OIR  29 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

COMSEC 

0002 

MONTH  04 

SHIP 

0X 

met  SULb 

17.3 

29  0 

2 

MINO-SPO  04 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

53 

N 

OAY  13 

OATA 

USE 

1 

HAROMETR 

1020.3 

SEA 

MlND-FOR 

oukation 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

047 

54 

M 

HOUR  13.3 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

0/2 

CL/TR 

/24 

MEATHER  XI 

URIC  E04  002 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SND  VEL  OXYG 

PJ4  TOT  P N02 

NO) 

SI03 

PH 

13.3 

OBS 

00000 

10.52 

36.321 

26.17 

1519.6 

13.3 

00  s 

00023 

10.39 

36.352 

26.23 

1519.6 

13.3 

UBS 

0004  7 

10.31 

36. 356 

26.25 

1519.0 

13.3 

O0S 

000  70 

IT.  68 

36. 327 

26.34 

1518.9 

13.3 

OBS 

000  93 

17.55 

36. 336 

26.42 

1510.3 

13.3 

Q6S 

00140 

17.38 

36.324 

26.66 

1518.6 

13.3 

U0S 

700191 

17.04 

36.320 

26.54 

1518.4 

13.3 

OBS 

00205 

16.06 

36.160 

26.65 

1516.0 

13.3 

OBS 

003  79 

14.72 

35.996 

26.82 

1513.9 

13.3 

OBS 

00477 

13.74 

35.04C 

26.91 

1512.2 

13.3 

OBS 

700571 

13.05 

35.772 

27.00 

1511.4 

13.3 

OBS 

T 00760 

09.97 

35.561 

27.41 

1503.5 

13.3 

OBS 

00957 

06.66 

35.  103 

27.57 

1493.6 

13.3 

00  S 

701455 

04.55 

35.017 

27.76 

1493.1 

REPIO  31  220 4 

YEAR 

1973 

BOTDP  04064 

AIR 

TEMP  10.4 

OIR  HGT  PER 

MlNO-OIR  27 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  000) 

MONTH  04 

SHIP  BX 

MET 

BULB  15.0 

27 

3 2 

MINO-SPO  22 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT  34  46  N 

DAY 

15 

OATA  USE 

1 

HAROMETR  1017.9 

SEA 

MINO-FOR 

OUR  AT  l UN 

2 

SQUARE 

40 

LONG  C40  02  M 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/2 

CL/TR 

■EATHER  XI 

ORIG  E 04  003 

1 

SQUARE 

40 

CASTNUM/TINE 

LYLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  YEL 

OXYG  PQ4 

TOT  P H02  N03 

SIO) 

PH 

12.0 

OBS 

00000 

1B.25 

36.273 

26.20 

15IB.7 

12.6 

UBS 

00025 

10.26 

36.271 

26.20 

1519.2 

12.0 

UBS 

00046 

10.11 

)6.282 

26.24 

1519.1 

12.6 

OBS 

00071 

17.6) 

36.325 

26.40 

1510.2 

12.0 

OBS 

00092 

17.55 

36.320 

26.41 

1510.3 

12.6 

OBS 

00130 

17.46 

36.316 

26.4) 

1510.0 

12.0 

OBS 

001B) 

17.16 

36.294 

26.49 

1510.6 

12.8 

UBS 

002  77 

16.07 

36.171 

26.65 

1516.7 

12.0 

OBS 

00)72 

14.90 

36.000 

25.70 

1514.4 

12.0 

OBS 

T004  6 9 

13.02 

35.030 

26.09 

1512.3 

12.0 

UBS 

700569 

12.72 

35.603 

27.00 

1510. 1 

12.0 

OBS 

T00773 

09.72 

35.395 

27.33 

1502.6 

12.0 

UBS 

00975 

07.53 

35.230 

27.55 

1497.5 

12.0 

OBS 

T014B3 

04.53 

35.0)9 

27.70 

1493.7 

671 


TABLE  LXIII. — Continued 


KEF  10 

31 

2204 

YE  Aft 

1973 

SOTOS  04520 

AIK 

TENS  15.7 

OIK  HG ( PER 

MIND-OIR 

il 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CUMSEC 

0004 

MONTH 

1 04 

SHIS  BX 

WET 

BULB  lf.7 

30 

4 4 

MINO-SSO 

19 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

W 

48  N 

OAY 

1* 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1022.7 

SEA 

M1N0-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

02  M 

HOOK 

12.7 

AREA 

05 

CLCUO  T/A  9/6 

CL/TR 

✓28 

WEATHER 

XI 

ORIG  E84  004 

1 

SQUARE 

48 

CAS1MUM/T1NE 

lvltvp 

OEFTH 

TENS 

SAL 

SIGMA— T 

OYHDSTH 

SNO  VEL 

OXYG 

S04 

TOT  S N02  N03 

SI03 

F 4 

12.7 

OSS 

00000 

IS. IS 

36.305 

26.24 

1518.6 

12.7 

□OS 

00020 

36.304 

12.7 

UttS 

00035 

IS.  16 

36.306 

26.25 

1519.1 

12.7 

OSS 

00055 

17.90 

36.351 

26.35 

1518.7 

12.7 

OSS 

000  72 

17.46 

36.358 

26.41 

1518.3 

12.7 

OSS 

0010S 

17.54 

36.349 

26.44 

1518.5 

12.7 

OSS 

T001 44 

17.18 

36.301 

26.49 

1518.0 

12.7 

OSS 

00212 

16.58 

36.264 

26.60 

1517.3 

12.7 

OSS 

00278 

15.64 

36.110 

26.70 

1515.3 

12.7 

OSS 

T00344 

14.74 

35.981 

26.80 

1513.4 

12.7 

OSS 

00410 

14.2  7 

35.915 

26.85 

1512.9 

12.7 

OSS 

T00554 

12.55 

35.791 

27.11 

1504.4 

12.7 

OSS 

701062 

05.69 

35.095 

27.69 

1491.5 

RCFIO 

31 

2204 

YEAR 

1971 

SOTOF  04464 

AIR 

TEMP  |7.8 

OIR 

66 

HOT  PER 

MlND-DIR 

30 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH  04 

SHIP  BX 

■ ET 

BULB  14.0 

JO 

4 4 

mIND-SPO 

17 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

11  N 

OAY 

17 

OATA  USE 

l 

BARCMETR  1023.6 

SEA 

Ml  NO— FOR 

DURATION 

2 

SQUA  RE 

48 

LONG 

048 

20  W 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/2 

CL/TR 

■EATHEK 

XI 

ORIG 

E84  005 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/TINE 

LYLTYS 

OEFTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SMO  VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT  P 

NOE 

NOS 

SIU3 

PH 

12.9 

OSS 

00000 

18.15 

36.350 

26.29 

1518.5 

12.4 

OBS 

00027 

18.19 

36.351 

26.28 

1519.1 

12.4 

UBS 

00050 

18.17 

36.351 

26.28 

1519.4 

12.9 

OBS 

000  76 

18.14 

36.349 

26.29 

1519.8 

12.9 

OSS 

00100 

17.99 

36. 366 

26.34 

1519.7 

12.4 

OBS 

00147 

17.66 

36. 355 

26.41 

1519.5 

12.9 

OBS 

T00194 

17.50 

36.351 

26.45 

1519.8 

12.9 

OSS 

002  86 

17.22 

36. 339 

26.51 

1520.5 

12.9 

OBS 

003  76 

16.47 

36.263 

26.63 

1519.7 

12.9 

06$ 

T00469 

14.56 

35.869 

26.  76 

1514.8 

12.9 

OSS 

00557 

13.90 

35.849 

26.88 

1514.0 

12.9 

OBS 

T00734 

11.26 

35.702 

27.29 

1507.8 

12.9 

OBS 

009  27 

08.70 

35.318 

27.43 

1501 .3 

12.9 

OSS 

T01475 

04.66 

35.050 

27.78 

1494.1 

66 

REFIO 

31 

2204 

YEAR 

1973 

BOTOP  04451 

AIR 

TEMP  18.4 

OIR  FGT  PER 

MlNO-OIR 

32 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CUNSEC 

0006 

MONTH 

04 

SHIP  BX 

MET 

6UL6  15.0 

32 

4 4 

MiNO-SPO 

15 

TRACE 

OIR 

5 

SQUARE 

LAT 

36 

06  N 

OAY 

18 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1025.4 

SEA 

M 1 NO— FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

LUNG 

047 

30  W 

HOUR 

17.9 

AREA 

05 

CLUUO  T/A  3/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG 

E84  006 

1 

SQUARE 

57 

CASTNLM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

S 103 

PH 

17.9 

OSS 

00000 

18.41 

36.381 

26.24 

1519.3 

17.9 

OBS 

00031 

16.23 

36. 344 

26.26 

1519.3 

17.9 

OBS 

00058 

18.28 

36.384 

26.28 

1519.9 

17.9 

OBS 

00090 

17.91 

36. 352 

26.35 

1519.3 

17.9 

UBS 

001  16 

17.56 

36.346 

26.43 

1518.7 

6 

REFIO 

31 

2204 

YEAR 

1973 

BOTOP  04867 

AIR 

TEMP  19.0 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR  32 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

000  7 

MONTH  04 

SHIP  8 X 

MET 

BULB  16.2 

32 

2 3 

WINO-SPO  11 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

47  N 

OAY 

19 

OATA  USE 

1 

8AR0NETR  1024.4 

SEA 

WINO-FOR 

OUR AT  ION 

2 

SQUARE 

44 

LUNG 

047 

54  M 

HOUR 

13.7 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/5 

CL/TR 

MEATHER  XI 

ORIG  E84  007 

1 

SQUARE 

47 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  NOS 

SI03 

PH 

13.7 

OBS 

00000 

18.28 

36.317 

26.23 

1518.9 

13.7 

OBS 

00025 

18.21 

36.322 

26.25 

1519.1 

13.7 

OBS 

00044 

18.18 

36.324 

26.26 

1519.4 

13.7 

OSS 

000  /4 

18.06 

36.337 

26.30 

1519.5 

13.7 

OSS 

00099 

17.62 

36.340 

26.41 

1518.4 

13.  7 

OSS 

00149 

11.24 

36.302 

26.47 

1518.3 

13.7 

OBS 

T00203 

16.95 

36.266 

26.51 

1518.3 

13.7 

OSS 

00303 

15.87 

36.139 

26.6  7 

1516.5 

1 3.  7 

OSS 

00402 

14.82 

35.961 

26.7  7 

1514.6 

13.7 

OSS 

00504 

13.47 

35.799 

26.93 

1511 .7 

13.7 

oes 

T 006  04 

11.72 

35.559 

27.09 

1507.2 

08S 

T00S05 

09.22 

35.527 

27.51 

1501.4 

1 3.T 

oes 

T 01008 

06.43 

35.119 

27.61 

1493.4 

IT. 8 

oes 

T02003 

03.81 

34.994 

27.82 

1499.5 

17.8 

OSS 

T02499 

03.46 

34.966 

27.84 

1506.4 

1 7.8 

UBS 

02988 

02.99 

34.950 

27.87 

1512.8 

1 7.8 

UBS 

TO 3493 

02.53 

34.920 

27.88 

1519.4 

1 7.8 

OBS 

TO  3989 

02.34 

17.8 

OSS 

04383 

02.28 

34.893 

2 7 ..88 

1534.2 

• 

672 
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TABLE  LXIII.— Continued 

REFIO 

31 

2204 

YEAR 

1973 

BOTOP  02259 

AIR 

TEMP  17.6 

OIR  HGT  PEA 

WlNO-OIR 

21 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH 

04 

SHIP  BX 

WET 

SOLS  14.3 

23 

0 2 

W 1 NO- SP  0 

09 

TRACE 

DIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

15  N 

OAV 

20 

OATA  USE 

1 

SAROMETR  1018.5 

SEA 

WlNO-FuR 

OUR  ATI ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

04S 

10  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  8/5 

CL/TR 

/2  0 

WEA THEK 

XI 

ORIG 

E84  008 

1 

SQUARE 

58 

CASTNGM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PU4 

TOT  P 

N02  NOi 

S 103 

PH 

12.2 

OSS 

COOOO 

IS. 37 

36.395 

26.26 

1519.2 

12.2 

OSS 

00025 

IS.  34 

36.398 

26.27 

1519.6 

12.2 

OSS 

00049 

18.22 

36.395 

26.30 

1519.6 

12.2 

OSS 

00074 

IS. 22 

36.394 

26.  30 

1520.0 

12.2 

OSS 

00099 

IS. 17 

36.388 

26.31 

1520.3 

12.2 

OSS 

001 4S 

17.63 

36.318 

26.39 

1519.4 

12.2 

OttS 

T 002 02 

17.28 

36.311 

26.47 

1519.3 

12.2 

OSS 

00301 

16.91 

36.319 

26.56 

1519.8 

12.2 

OSS 

00399 

15.74 

36.117 

26.68 

1517.6 

12.2 

OSS 

00503 

14.49 

35.943 

26.83 

1515.2 

12.2 

OSS 

00401 

13.18 

35.  747 

26.95 

1512.3 

12.2 

OSS 

T00799 

09.73 

35.489 

27.40 

1503.2 

12.2 

OSS 

T01001 

07.44 

35.288 

27.60 

1497.6 

• 

REF  10 

31 

2204 

YEAR  1973 

80T0P 

03277 

AIR  TEMP 

15.2 

OIR  HGT  PER 

-1ND-0IR  30 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CUNSEC 

0009 

MONTH  04 

SHIP 

BX 

WET  BULB 

13.5 

22  2 4 

WINO-SPO  14 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

05  N 

DAY  21 

OATA 

USE  1 

SAROMETR 

1006.5 

SEA 

WIND-F JR 

OUR AT  ION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

04  7 

55  W 

HOUR  12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A 

5/8 

CL/tR 

WEATHER  Xo 

ORIG  E 84  0 09 

1 

SQUARE 

57 

CASTNUM/TINE 

lvltyp 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIwMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

PJ4  TOT  P N02 

N03 

S 10  3 

PH 

12.5 

USS 

00000 

18.09 

36.352 

26.30 

1518.4 

12.5 

OSS 

00026 

18.15 

36.389 

26.32 

1519.0 

12.? 

OSS 

00048 

18.02 

36.383 

26.34 

1519.0 

12.5 

OSS 

00075 

18.02 

36.387 

26.35 

1519.4 

12.5 

OSS 

000  96 

17.96 

36. 398 

26.37 

1519.6 

12.5 

UBS 

00144 

17.83 

36.422 

26.42 

1520.1 

12.5 

DBS 

T001 92 

17.73 

36.416 

26.44 

1520.6 

12.5 

06  S 

002  88 

17.17 

36. 353 

26.53 

1520.4 

12.5 

G6S 

003  85 

16.84 

36.311 

26.58 

1521 .0 

12.5 

OBS 

T00482 

15.45 

36.077 

26.72 

1518.0 

12.5 

OSS 

T00580 

14.16 

35.907 

26.87 

1515.3 

12.5 

OBS 

T00782 

11.50 

35.595 

27.16 

1509.3 

REF  10 

31  2204 

YEAR 

1973 

SO TOP  04465 

AIR 

TEMP  18.0 

OIR  HGT  PER 

WlNO-OIR  29 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0010 

MONTH  04 

SHIP  BX 

WET 

BULB  15.8 

31  i 

\ 4 

WINO-SPO  03 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

55  00  H 

DRY 

25 

DATA  USE 

l 

SAROMETR  1010.9 

SEA 

WlNO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

C48  00  W 

HOUR 

12.5 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E84  010 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/Tlttt 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  NOS 

SI03 

PH 

12.5 

OSS 

00000 

18.02 

36.397 

26.35 

1518.2 

12.5 

OSS 

00025 

17.95 

36.398 

26.3  7 

1518.4 

12.5 

OSS 

00050 

17.93 

36.400 

26.38 

1518.8 

12.5 

OBS 

00075 

17.93 

36.398 

26.38 

1519.2 

12.5 

OBS 

00100 

17.95 

36.398 

26.3  7 

1519.7 

12.5 

OSS 

00150 

17.86 

36.422 

26.41 

1520.3 

12.5 

OSS 

T0020S 

17.66 

36. 386 

26.43 

1520.5 

12.5 

OSS 

00305 

17.08 

36.350 

26.55 

1520.4 

12.5 

OSS 

00405 

15.73 

36.113 

26.68 

1517.7 

12.5 

OSS 

T 00510 

14.68 

35.988 

26.82 

1516.0 

12.5 

OSS 

00610 

13.65 

35.827 

26.92 

1514.1 

12.5 

OBS 

T00809 

10.60 

35.590 

27.33 

1506.6 

12.5 

OSS 

01012 

07.52 

35.262 

27.57 

1498.1 

12.5 

OSS 

T01519 

04.75 

35.168 

27.86 

1495.4 

RIF  |0 

>1 

2204 

YEAR 

1973 

SOTOP  04465 

AIR  TEMP 

17.8 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH 

05 

SHIP  BX 

mET  BULB 

15.9 

04  2 4 

WINO-SPO  12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35 

10 

N 

OAV 

01 

OATA  USE  1 

BAROMETR 

1020.3 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

049 

23 

w 

HOUR 

IS.O 

AREA  05 

CLUUO  T/A 

5/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  E84  Oil 

1 

SQUARE 

59 

CASTNlM/TINfc 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

PJ4  TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

18.0 

OSS 

00000 

18.23 

36.407 

26.31 

1518.8 

IS.O 

OSS 

000  2 3 

18.07 

36.390 

26.34 

1518.7 

18.0 

OSS 

0004  7 

17.83 

36.  >94 

26.40 

1518.4 

IS.O 

OSS 

00070 

17.79 

36.3S5 

26.40 

1518.7 

18.0 

OSS 

00093 

17.83 

36. J92 

26.40 

1519.2 

18.0 

OBS 

00140 

17.85 

36. 393 

26.39 

1520.0 

18.0 

OSS 

00191 

17.47 

36.337 

26.44 

1519.7 

IS.O 

OSS 

002  S4 

17.02 

36.351 

26.56 

1519.9 

IS.O 

OSS 

003  77 

16.32 

36.226 

26.63 

1519.2 

IS.O 

OSS 

T00475 

15.66 

36.091 

26.68 

1518. 6 

IS.O 

OSS 

0056S 

14.53 

35.956 

26.83 

1516.4 

IS.O 

OSS 

T 00754 

11.23 

35.664 

27.19 

1507.9 

18.0 

OSS 

00945 

07.36 

35.099 

27.47 

1496.2 

IS.O 

JSS 

T0I420 

04.70 

35.045 

27.77 

1493.4 

673 


TABLE  LXIII. — Continued 


MHO  31  2204  YEA*  1073 

CONSEC  0012  MONTH  03 

LAT  33  20  N OAV  02 

LONG  040  00  W HOU*  14.3 


CASINUM/TIME  LVLTVP  OEPTH 

14.3  UBS  00000 

14.3  OSS  00023 

14.3  06 S 00030 

14.3  JOS  00073 

14.3  063  00100 

14.3  06S  00130 

14.3  OSS  T 002 03 

14.3  OSS  00304 

14.3  06  S 00403 

14.3  OBS  700304 

14.3  OSS  T 00404 

14.3  OSS  100799 


80  TOP 

04833 

AIR  TEMP 

18.2 

DIR  HGT 

PER 

SHIP 

SX 

WET  UULB 

14.9 

30  1 

3 

DATA 

USE  1 

BARCMETR 

1020.5 

SEA 

AREA 

05 

CL QUO  T/A 

6/2 

CL/TR 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OYNOPTH  SNO  VEL 

16.14 

36.403 

26.3  3 

1518.6 

17.96 
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TABLE  LXIV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  ECHO,  3 May  1973  - 23  May  1973,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 2197. 
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S6.i*7 

26.68 

1520.7 

IS.S 
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TABLE  LXIV.— Continued 


REF  10 

31 

2197 

YEAR 

1973 

80T0P  0*005 

AIR 

TEMP  16.5 

OIR  HOT  PER 

MINO-OI  R 

20 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CON SEC 

000* 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET 

BULB  16.6 

03 

2 3 

MINO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

10  N 

DAY 

07 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1021.2 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

i 

SQUARE 

68 

LONG 

068 

12  h 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  6/6 

CL/TR 

/l  7 

MCA  THE  A 

X2 

ORIC  E65  006 

i 

SQUARE 

56 

CASTNUM/r IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OX  VC 

P36 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.7 

06$ 

00000 

16.56 

36.363 

26.19 

1519.7 

U.7 

OBS 

0002* 

17.86 

36.35* 

26.36 

1516.1 

12.7 

OBS 

000** 

17.31 

36.293 

26. *5 

1516.7 

12.7 

OBS 

00067 

17.  11 

36.303 

26.50 

15U.5 

12.7 

OBS 

00087 

17.08 

36.317 

26.52 

1516.6 

12.7 

OBS 

00130 

17. C3 

36.306 

26.53 

1517.  3 

12.7 

OBS 

T00172 

16.96 

36.30* 

26.5* 

1517.6 

12.7 

OBS 

00268 

16.69 

36.260 

26.57 

1518.5 

12.7 

OBS 

T 00*01 

15.67 

36.105 

26.69 

1517.6 

12.7 

OBS 

100*70 

1 *.  73 

35.959 

26.79 

1515.6 

12.7 

OBS 

T0061* 

13.13 

35. 736 

26.95 

15i2 .3 

12.7 

OBS 

T00763 

10.3* 

35.335 

27.1  7 

1506.6 

12.7 

OBS 

TO  1169 

05.82 

35.115 

27.69 

1693.6 

• 

REF  1 0 

31  2197 

YEAR 

1973 

BUTOP  02560 

AIR 

TEMP  19.9 

OIR 

NGT  per 

MINO-OI  R 

19 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0005 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

MET 

BULB  17.0 

16 

2 6 

MINO-SPO 

05 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT 

35  00  N 

OAV 

08 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1020.5 

SEA 

M I NO— FUR 

OURATIUN 

2 

SQUARE 

*8 

LONG 

066  00  M 

hour 

12.6 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  3/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG  E65  005 

1 

SQUARE 

58 

CASTNUM/r INE 

LVLTVP 

OEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVC 

PJ6 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

12.6 

OBS 

00000 

18.57 

36.378 

26.20 

1519.6 

12.6 

UBS 

00026 

17.92 

36.362 

26.35 

1516.3 

12.6 

UBS 

00067 

17.37 

36.300 

26. *6 

1517.0 

12.6 

OBS 

000  71 

17.36 

36.32  7 

26.  *7 

1517.3 

12.6 

OBS 

00161 

17.26 

36.320 

26. *6 

1516.2 

12.6 

OBS 

00192 

17.09 

36.322 

26.52 

1516.6 

12.6 

OBS 

00286 

16.87 

36  . 29* 

26.56 

1519.* 

12.6 

OBS 

00379 

15.85 

36.122 

26.66 

1517.6 

12.6 

OBS 

700*78 

15.17 

36.033 

26.7  5 

1517.0 

•* 

REFID 

31 

2197 

YEAR  1973 

BOTOP 

1 0*568 

AIR  TEMP 

18.6 

OIR  hGT  PER 

MlNO-OIR  26 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0006 

MONTH  05 

SHIP 

EN 

MET  8ULB 

16.1 

25  * * 

«IND-SPO  13 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

* 

LAT 

35 

0*  N 

DAY  09 

OATA 

USE  1 

BAROMETR 

1020.2 

SEA 

mino-for 

our  a t ion 

2 

SQUARE 

*8 

LONG 

0*8 

17  M 

HOUR  12.3 

AREA 

05 

CLOUD  T/A 

6/2 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  E85  006 

1 

SQUARE 

56 

CAS1NIMM1ME 

9LTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXYG 

P06  TOT  P NU2 

NU3 

S 103 

PH 

12.3 

OBS 

00000 

18.77 

36. 336 

26.12 

1520.3 

12.3 

OBS 

00029 

17.91 

36.339 

26.36 

1516.3 

12.3 
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1517.6 

12.3 

U8S 

T00216 
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36.106 
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1510.0 

12.3 

OBS 

00869 

08.  • 

35.257 

27.37 

1500.5 

12.3 

OBS 

TO  1085 

06.  5u 

35.172 
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1518.9 

12.7 
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OATA  USE  l 

8AR0METR  1030.0 

SEA 

WINO-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  W 

HOUR 

13.0 

AREA  05 

CLOUD  T/A  4/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG 

E85  010 

1 

SQUARE 

5B 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA— T 

0 YNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG 

P04 

TOT  P 

XQ2  N03 

SI01 

PH 

13.0 

OBS 

00000 

19.29 

36.420 

26.05 

1521.8 

13.0 

08  S 

00025 

18.60 

36.396 

26.21 

1520.3 

13.0 

OBS 

00050 

17.81 

36.388 

26.40 

1518.4 

13.0 

08S 

00075 

36.387 

13.0 

OBS 

00100 

17.79 

36.394 

26.41 

1519.2 

13.0 

08$ 

00149 

17.70 

36.382 

26.42 

1519.7 

13.0 

OSS 

00204 

36.366 

13.0 

OBS 

00304 

17.14 

36.335 

26.52 

1520.6 

13.0 

OBS 

00403 

16.38 

36.216 

26.61 

1519.8 

13.0 

08  S 

T00508 

15.06 

36.003 

26.75 

1517.1 

13.0 

OBS 

006  0 8 

14.19 

35.879 

26.84 

1515.9 

13.0 

OBS 

00807 

35.487 

13.0 

OBS 

TO  10 1 1 

07.66 

35.177 

27.48 

1498.5 

13.0 

OBS 

T01520 

04.39 

35.002 

27.77 

1493.7 

► 

REF  1 0 

31  219? 

YEAR 

1973 

BO TOP  04682 

AIM 

TEMP  20.7 

OIR 

HGT  PER 

MINO-OIR  23 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  05 

SHIP  EN 

WET 

BULB  19.8 

23 

2 4 

WINO-SPO  08 

TRACE 

: OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAY 

34  SB  N 

OAV 

14 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1031.9 

SEA 

WlND-FOR 

OURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047  55  w 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CL QUO  T/A  4/7 

CL/TR  /IB 

WEATHER  XI 

ORIG 

EB5  Oil 

1 

SOU ARE 

47 

CASTNUM/T |Mf 

LVLTYP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXYG  PJ4 

TOT  P 

N02 

NU3 

SI03 

PH 

12.4 

OBS 

00000 

19.27 

36. 395 

26.03 

1521 .8 

12.6 

OBS 

00025 

18.46 

36.388 

26.24 

1519.9 

12.4 

OBS 

00049 

18.04 

36.384 

26.34 

1519.1 

12.4 

OBS 

000  74 

17.95 

36.397 

26.37 

1519.2 

12.4 

OBS 

00098 

17.94 

36.389 

24.37 

1519.4 

12.4 

OBS 

00147 

17.87 

36.394 

1520.2 

12.4 

OBS 

00300 

11. IB 

36.335 

1520.6 

12.6 

OBS 

00398 

14.55 

36.237 

26.59 

1520.2 

12.6 

OBS 

T00502 

15.12 

34.014 

24.74 

1517.3 

12.4 

OBS 

00400 

13.93 

35.821 

26.85 

1514.8 

12.4 

OBS 

00797 

10.60 

35.384 

1506.1 

12.4 

OBS 

T00999 

07.12 

35.137 

27.53 

1496  U 

12.6 

OBS 

T0I50I 

04.48 

35.022 

1493.8 

TABLE  LXIV.— Continued 


MHO 

31 

2197 

YEAR  1973 

00 TOP  04217 

AIN  TEMP 

20.3 

01R  HGT 

PER 

WINO-OIR  25 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

consec 

0012 

MONTH  09 

SHIP  CN 

WET  6ULB 

19.7 

00  0 

0 

WIMO-SPO  05 

TRACE  OIR 

5 SQUARE  2 

LAT 

34 

40  N 

OAV  15 

OATA  USE  1 

BARONE TR 

1032.9 

SEA 

«1N0-EQR 

DURATION 

2 SQUARE  44 

LONG 

047 

40  W 

HOUR  12.1 

AREA  OS 

CL QUO  T/A 

8/7 

CL/TR 

WEATHER  XI 

0R1G  E85  012 

1 SQUARE  47 

CASTNLM/t INE  LVLTVP  OEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNOPTM  SND  VEL  OXVG  P34  TOT  P MW  NOS  SIOS  PM 


12.1 

OGS 

00000 

19.53 

34.412 

25.98 

1522.5 

12.1 

OBS 

00024 

18.33 

36.354 

26.24 

1519.5 

12.1 

OBS 

00048 

17.97 

36.359 

26.34 

1518.8 

12.1 

OSS 

00072 

17.74 

36.350 

26.39 

ISltt.S 

12.1 

OBS 

00097 

17.67 

36. 362 

26.41 

1518.6 

12.1 

OBS 

00145 

17.20 

36.289 

26.47 

1518.1 

12.1 

OBS 

0019B 

36.313 

12.1 

OBS 

00295 

17.18 

36.252 

24.45  • 

1520.4 

12.1 

OBS 

00391 

15.41 

36.073 

24.68 

1517.0 

12.1 

OBS 

T00493 

14.34 

35.909 

26.8  3 

lilt.) 

12.1 

OBS 

00590 

13.23 

35.714 

24.92 

1512  .2 

REFIO 

31 

2197 

TEAR 

1973 

BOTOP  03539 

AIR 

TEMP  20.8 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  13 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1804 

CONSEC 

0013 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET 

BULB  19.4 

00 

0 

WINO-SPO  03 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35 

00  N 

OAT 

16 

DATA  use 

1 

BAROMETR  1031.4 

SEA 

tfINO-FOA 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

00  M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  4/8 

CL/TR 

WEATHER  X2 

ORIG  €85  013 

1 

SOUARf 

98 

CASTNGM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTM 

SNO  TEL 

OXYG  P04 

TOT  P N02  N03 

SI03 

PH 

12.8 

OBS 

00000 

19.78 

34.408 

25.91 

1523.2 

12.8 

OBS 

00025 

18.28 

36.417 

24.30 

1519.4 

12.8 

OBS 

00050 

17.88 

36.376 

24.37 

1518.6 

12.8 

OBS 

00075 

17.84 

36.374 

24.38 

1518.9 

12.8 

OBS 

00100 

17.80 

36.374 

26.39 

1519.2 

12.8 

OBS 

00150 

17.54 

36. 369 

24.45 

1519.3 

12.8 

OBS 

00205 

36.380 

12.8 

OBS 

00305 

14.93 

36.293 

24.54 

1519.9 

12.8 

OBS 

00405 

14.07 

36.155 

24.44 

1518.8 

12.8 

OBS 

100509 

14.74 

36.943 

26.77 

1516.1 

12.8 

OBS 

00609 

13.79 

35.808 

24.87 

1514.5 

12.8 

OBS 

00809 

35.244 

12.8 

OBS 

01014 

04.42 

36.091 

27.56 

1494.4 

12.8 

OBS 

T01523 

04.41 

35.008 

27.77 

1493.9 

REP  10 

31  2197 

YEAR 

1973 

BOTOP  04845 

AIR 

TEMP  20.9 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

15 

INST  NANSEN  CAST 

CONSEC 

0014 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET 

BULB  19.0 

IS 

L 2 

WINO-SPO 

06 

TRACE  OIR 

5 

LAT 

34  50  N 

OAV 

17 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1030.8 

SEA 

WINO-POR 

OURA  T 1 ON 

2 

LONG 

048  90  W 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/2 

CL/TR 

/II 

WEATHER 

XI 

ORIG  E85  014 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTM 

SNO  VEL 

OXVG 

P04 

TOT  P N02  N03 

S 10  3 

PM 

12.8 

OBS 

00000 

20.26 

36.414 

25.79 

1524.5 

12.8 

OBS 

00024 

18.46 

34.391 

26.24 

1519.9 

12.8 

OBS 

00073 

17.71 

36.389 

24.42 

1518.5 

12.8 

OBS 

00097 

17.65 

36.388 

26.44 

1518.7 

12.8 

OBS 

00146 

17.56 

36.385 

26.46 

1519.3 

12.8 

OBS 

rooi 99 

17.41 

36.367 

26.48 

1519.7 

12.8 

OBS 

00297 

17.19 

36. 332 

24.51 

1520.6 

REP  10 

31  2197 

YEAR 

1973 

BOTOP  04136 

AIR 

TEMP  20.9 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR  Id 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0015 

MONTH  05 

SHIP  EN 

WET 

8ULB  19.1 

18 

1 2 

WINO-SPO  07 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAV 

18 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  10 28 .4 

SEA 

WINO-POR 

OURA T I ON 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  00  W 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TR 

WEATHER  XI 

ORIG  EdS  015 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

OEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTM 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P NU2  N03 

S 103 

PM 

12.7 

ues 

00000 

20.21 

36.410 

25.80 

1524.4 

12.7 

OBS 

00021 

18.22 

36.408 

26.31 

1519.2 

12.7 

OBS 

00043 

17.98 

36.406 

26.37 

1518.8 

12.7 

OBS 

00064 

17.89 

36.400 

26.39 

1518.9 

12.7 

OBS 

00085 

17.84 

36.408 

26.41 

1519.1 

12.7 

ues 

00128 

17.72 

36.403 

26.43 

1519.5 

12.7 

OBS 

T001 75 

17.55 

36.391 

26.47 

1519.7 

12.7 

OBS 

00259 

17.08 

36.330 

26.53 

1519.6 

12.7 

OBS 

00345 

16.35 

36.2J3 

26.63 

1618.7 

12*  T 

OBS 

T00434 

15.17 

36.036 

26.75 

1516.3 

678 


TABLE  LXIV.— Continued 


REP  10 

11 

2197 

VEAft 

1971 

00 TOP  04701 

A|  ft 

TEMP  21.0 

Olft  MGT  PER 

WIND-DIM 

10 

INST  NANSEN  CAST 

no  SO  1204 

CONSCC 

0014 

MONTH 

05 

SHIP  CN 

WET 

BULB  19.5 

10  0 

2 

WlNO-SPO  04 

TRACE  Olft 

9 

SOUAftf 

2 

LAI 

14 

40  N 

OAV 

19 

OATA  USE 

1 

OAROMETR  1024.5 

SEA 

WlND-POft 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047 

44  M 

HOUR 

12.7 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/2 

CL/TII 

WEATHER 

XI 

OftIC  BOS  010 

1 

SQUARE 

47 

CASTNVJM/T1ME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VCL 

OXVG 

PU4 

TOT  P N02  N01 

SI01 

PM 

12.7 

08  S 

00000 

20.50 

14.240 

25.57 

1525*1 

12.7 

OOS 

00025 

10.77 

14.209 

24.00 

1520*4 

12.7 

08  S 

00050 

17.04 

14.110 

24.11 

1510*4 

12.7 

OOS 

00074 

17.18 

14.279 

24.42 

1517*4 

12*7 

OOS 

00099 

17.11 

14.204 

24.44 

1517*4 

12.7 

OOS 

00149 

14.97 

14.245 

24*51 

1917*4 

12.7 

OOS 

T 002  04 

14.40 

14.240 

24.50 

1517*2 

REP  10 

11  2197 

VEAft 

1971 

OOTOP  04781 

AIR 

TEMP  21. 

COMSEC 

0017 

MONTH  05 

SHIP  EN 

wET 

BULB  19 

LAT 

34  SO  N 

OAV 

20 

OATA  USE 

1 

BAROMETft  1020. 

LONG 

047  SO  W 

HOUft 

12.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  4 i 

CASTNGN/TIHE 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA— T 

12.9 

OOS 

ooooo 

20.54 

14*202 

25.41 

12.9 

OOS 

00025 

10.29 

34.242 

24*17 

12.9 

OOS 

00044 

17.36 

34*249 

24.40 

12.9 

08S 

00071 

17.11 

34.249 

24.44 

12.9 

OOS 

00092 

14.94 

34.252 

24.51 

12.9 

OOS 

00110 

14.14 

34.190 

24.40 

*12.9 

OOS 

T00107 

15.  94 

34.120 

24.44 

12.9 

OOS 

00274 

15.02 

15.957 

24.72 

12.9 

OOS 

00341 

14.11 

35.691 

24.63 

12.9 

OOS 

T00491 

11.34 

15.740 

24.93 

12.9 

OOS 

00519 

12.22 

35.570 

27.01 

12.9 

OOS 

00714 

35.234 

12.9 

OOS 

T00805 

07.27 

35.144 

27.53 

12.9 

OOS 

T01294 

04.44 

34.996 

27.74 

OIK  HOT  PC  ft  WIN 0-01 II  21  INST  NANSEN  Cft'f  TEN  IQ  1204 

20  1 2 WlNO-SPO  14  TRACE  Olft  5 SQUARE  2 

SEA  WlNO-POft  DURATION  2 SQUARE  4* 

CL/Tft  WEATHER  X2  OftIC  CM  017  1 SQUARE  47 


0VNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  707  ft  N02  WO » SIO)  PM 

1429*1 

1914*2 

1514.4 

1514.4 
1914*4 
1919*) 

1914.0 

1911.1 

1912.2 

1910.4 

1907.0 

1404.* 

1491.0 


ftCPI 0 11  2197  VC Aft  1971 

COMSEC  0010  MONTH  05 

LAV  14  40  M OAV  21 
LONG  048  12  W HOUft  1 2.2 


OOVOP  04821  AIM  TEMP  20*2 

SHIP  EN  WET  BULB  18.1 

DATA  USE  1 BAROMETft  1010.4 

AREA  05  CLOUO  T/A  4/7 


Olft  MOT  PER  MINO-Olft  14 

14  4 2 MINO-SPD  18 

SEA  WlND-POR 

CL/7P  /20  WEATHER  XI 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1204 
TRACE  OIR  S SQUARE  2 
OURATION  2 SQUARE  40 
OftlU  E05  010  l SQUARE  48 


CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIUMA-T 

12.2 

OOS 

ooooo 

20.21 

36.087 

25.55 

12.2 

06  S 

000  30* 

18.53 

36.352 

26.19 

12.2 

UBS 

00055 

17.46 

-•6.303 

.*6.42 

12.2 

OOS 

00064 

17.  J4 

36.348 

26.46 

12.2 

00$ 

00109 

17.17 

36.304 

26.49 

12.2 

OOS 

00143 

16.93 

36.294 

26.54 

12.2 

OOS 

T00217 

16.47 

36.233 

26.60 

12.2 

OOS 

00324 

36.064 

12.2 

OOS 

004  34 

14.24 

35.877 

26.8  3 

12.2 

OOS 

T00S42 

13.03 

35.694 

26.94 

12.2 

OOS 

00650 

11*29 

35.442 

27.08 

12.2 

OOS 

004  71 

35.158 

12.2 

OOS 

TO  1069 

05.77 

35.104 

27.69 

12.2 

OOS 

TO  16  34 

04.25 

34*976 

27.76 

14.2 

UBS 

TO! 730 

04.19 

34.995 

27.78 

14.2 

OOS 

T021T3 

03.65 

34.971 

27.82 

14*2 

OOS 

02645 

03*25 

34.945 

27.84 

14.2 

UBS 

T031 12 

02.83 

34.925 

27.66 

14.2 

ues 

T03342 

02.69 

34.915 

27.87 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG  P04  TOT  P N02  N01  SI01  PH 

1524.0 
1520*1 
1517.4 

1517.4 
1517*4 
1517*4 

1517.0 

1511*2 

1510.7 

1504.2 

1492.1 

1495.1 

1494.4 

1501.4 

1508.0 

1514.1 
1517*7 


KEPIO 

31  2197 

VEAft 

1973 

OOTOP  05024 

AIR 

TEMP  10.0 

Dili  WGT  PER 

WIND-01  ft  34 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0019 

MONTH 

05 

SHIP  EN 

WET 

BULB  16.5 

20 

4 2 

WIND-SPO  09 

TftACE  Olft 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  20  N 

DAV 

22 

OATA  USE 

1 

BAROMETft  1016*1 

SEA 

WIND- POR 

OURATION 

2 

SQUARE 

40 

LUNG 

049  45  W 

HOUft 

12*6 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  6/6 

CL/Tft 

WEATHER  XI 

OftIC  COS  019 

1 

SQUARE 

59 

CASTNUM/T INC 

LVLTVP 

depth 

TEMP 

SAL 

SIGMA-7 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  PJ4 

TOT  P N02  NOS 

SIOS 

PH 

12.0 

OOS 

ooooo 

20.32 

36*403 

25*74 

1524*6 

12*6 

OOS 

00024 

10.06 

34.459 

24.19 

1521*1 

12.4 

OOS 

00040 

10.26 

36*410 

24.31 

1519.7 

12.6 

OOS 

00072 

17.97 

36*  309 

24.34 

1519*3 

12.6 

OOS 

00097 

17.08 

36.305 

24*30 

1519.4 

12.4 

uos 

00145 

17.75 

34*305 

24*41 

1519.0 

12.6 

OOS 

T00190 

17.59 

36.349 

26*44 

1520*2 

12.0 

OOS 

00294 

17.13 

34*330 

24*53 

1520*4 

12.4 

OOS 

00390 

14.59 

34*249 

24.59 

1520.2 

12*4 

OOS 

100492 

15.34 

36.047 

24.72 

1517.9 

12.4 

OOS 

T 00569 

14.35 

35*905 

24*03 

1516*1 

12.4 

OOS 

00703 

11*71 

35.517 

27.04 

1510.0 

12*4 

OOS 

T00902 

00.26 

35.21C 

27*42 

1500.4 

12*4 

OOS 

TO 1404 

04.57 

35.009 

27*75 

1493.9 

•P4P444R4444P44 
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TABLE  LXV.— Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
BOUTWELL  at  Ocean  Station  ECHO,  23  May  1973  - 12  June  1973,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31  - 2219. 


Ktf  to 

n ui* 

Y(M 

ill  3 

00100  02010 

AIR 

TEMP  19.4 

OIR  HOT  PER 

MINO-OIR 

10 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1200 

CONSEC 

0001 

NQNTH  09 

SHIR  00 

HE! 

•mo  u.o 

00 

3 3 

MIND-SPO 

04 

TRACE 

OIR 

9 

SQUARE 

4 

UT 

39  20  N 

DAY 

2 3 

0A1A  USC 

1 

OARONETR  1010.9 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

4« 

LONS 

040  1?  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

09 

CLOOO  T/A  0/7 

CL/10 

MCA  THER 

XI 

OR  ID 

E04  001 

1 

SQUARE 

94 

CASTNUM/TINf 

lvltvp 

DEPTH 

TERR 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SMO  tt  l 

OXVG 

P04 

TOT  P 

N02 

N03 

SI03 

PH 

12.2 

oos 

00000 

20.20 

30.430 

29.00 

1924.0 

12.2 

oos 

00024 

10.49 

30.473 

20.11 

1921.9 

12.2 

oos 

00040 

10.90 

30.490 

20.31 

1920.1 

12.2 

oos 

00013 

17.40 

30.432 

20.39 

1919.3 

12.2 

oos 

00011 

17.00 

30.409 

20.34 

1919.4 

12.2 

oos 

00140 

17.0) 

30.397 

20.40 

1920.1 

12.2 

oos 

T 00200 

17.73 

30.341 

20.42 

1920.7 

12.2 

oos 

00200 

17.09 

30.327 

20.93 

1920.3 

12.2 

oos 

00310 

10.  70 

30.209 

20.90 

1920.7 

12.2 

oos 

00103 

19.24 

30.040 

20.74 

1917.7 

12.2 

oos 

10010 2 

14.34 

39.913 

20.04 

1910.3 

12.2 

oos 

100002 

12.39 

39.001 

27.04 

1912.0 

12.2 

oos 

T0100T 

00.49 

39.237 

27.40 

1901.7 

12.2 

oos 

101917 

04.09 

39.099 

27.70 

1499.0 
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REPIO  31  2219 

YEAR 

1973 

OOTOP  03292 

AIM 

TEMP  20.2 

OIR 

HGT  PER 

MINO-OIR  29 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC  0002 

MONTH  OS 

SHIR  00 

MET 

OOLO  10.1 

01 

4 3 

MIND-SPO  13 

TRACI  OIR 

9 

SQUARE 

4 

IAT  19  00  N 

OAV 

24 

DATA  USE 

1 

OAROMETR  1010.1 

SEA 

MIND-POR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG  040  03  N 

HOUR 

12.6 

AREA 

05 

CLOUO  1/1  6/3 

CL/TR  /25 

HEATHER  XI 

URIC  E06  002 

1 

SQUARE 

50 

CASTNUH/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

UXYG  PU4 

TOT  P N02  NO 3 

SI03 

RH 

12.0 

OOS 

COOOO 

20.21 

36.242 

25.67 

1524.2 

12.0 

ues 

00024 

10.67 

36.322 

26.13 

1520.4 

12.0 

oos 

00040 

10.03 

36.311 

26.29 

1910.9 

12.0 

oos 

00072 

17.99 

36.354 

26.43 

1510.1 

12.0 

oos 

00096 

17.0? 

36.201 

26.50 

1916.9 

12.0 

oos 

00144 

17.02 

36.290 

26.52 

1517.5 

12.0 

oos 

T00197 

16.63 

36.243 

26.5  7 

1517.2 

12.0 

oos 

00293 

19.74 

36.102 

26.67 

1515.9 

12.0 

oos 

00309 

14.99 

35.924 

26.00 

1513.5 

12.0 

oos 

T 00490 

13.29 

39.744 

26.94 

1510.7 

12.0 

oos 

T00906 

12.04 

35.977 

27.05 

1500.0 

12.0 

oos 

00700 

00.74 

35.211 

27.34 

1490.0 

U.O 

oos 

100919 

06.24 

39.004 

27.61 

1492.3 

12.6 

oos 

101476 

04.30 

39.019 

27.70 

1493.0 

REPIO 

31  2219 

YEAR 

1973 

OOTOP  09029 

AIR 

TEMP  < 20.2 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR  21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0003 

MONTH 

05 

SHIP  OU 

MET 

OULO  17.5 

29  3 4 

MIND-SPO  04 

TRACE  OIR 

9 

SQUARE 

4 

LAT 

39  00  N 

OAY 

25 

OATA  USE 

1 

OAMONETR  1020.4 

SEA 

M1NO-POR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

040  00  M 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/7 

CL/TR 

HEATHER  XI 

ORIG  ERA  003 

1 

SQUARE 

90 

CASTNUM/TIME 

LYLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

sigma-t 

OVNOPTH  SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  N01 

SIOS 

RH 

12.9 

OOS 

00000 

20.50 

36.251 

25.50 

1525.2 

12.9 

oos 

00025 

19.34 

36.201 

25.93 

1522.2 

12.9 

oos 

00050 

10.20 

36.295 

26.23 

1519.4 

12.9 

oos 

00075 

17.12 

36.309 

26.36 

1510.5 

12.9 

oos 

00100 

17.26 

36.297 

26.46 

1517.5 

12.9 

oos 

00150 

17.03 

36.201 

26.51 

1517.6 
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REPIO 

31 

2219 

YEAR  1973 

OOTOP  04206 

AIR  TEMP 

21.0 

OIR  HGT  PER 

HINO-OIR  24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0004 

MONTH  05 

SHIR  UU 

MET  OULO 

20.0 

24  3 2 

HINO-SPO  15 

TRACE  OIR 

9 SQUARE  4 

LA! 

39 

03  N 

OAV  26 

OATA  USE  1 

OAROMETR 

1019.3 

SEA 

MINO-POR 

DURATION 

2 SQUARE  40 

LONG 

040 

09  M 

HOUR  12.9 

ARIA  05 

CLOUO  T/A 

4/0 

CL/TR 

HEA  THE*  X2 

ORIG  EO*  004 

1 SQUARE  50 

castn«*/timc 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  VEL  OXVG 

PJ4  TOT  P N02  N03  5103  PH 

12.9 

OOS 

00000 

20.41 

34.326 

25.44 

I924.R 

12.9 

URS 

00025 

19.46 

36.309 

25.47 

1923.1 

12.9 

OOS 

00090 

17.67 

36.304 

26.30 

15I4.R 

12.9 

oos 

00075 

17.31 

34.247 

26.44 

1917.2 

12.9 

ORS 

00100 

17.20 

34.309 

26.49 

1917.4 

12.9 

OOS 

00190 

17.02 

34.2R3 

26.51 

1917.4 

12.9 

ORS 

T00205 

14.47 

36.242 

26.94 

1917.4 

12.9 

ORS 

00309 

19.77 

34.102 

26.66 

1914.1 

12.9 

ORS 

00409 

14.97 

39.R9R 

26.74 

15I3.R 

12.9 

ORS 

00910 

13.95 

35.795 

26.91 

1912.1 

12.9 

ORS 

T00610 

11.92 

39.549 

27.05 

1507.9 

12.9 

ORS 

OORIO 

0R.53 

35.164 

27.34 

1494. 5 

12.9 

ORS 

101019 

05.70 

39.023 

27.63 

1490.7 

12.9 

OOS 

101929 

04.39 

39.012 

27.74 

1493.7 

680 
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AEFIO  31  2219 

cons t i ooos 

LAT  35  05  N 
LONG  047  50  W 


HU  1471 
MONTH  05 
DAY  27 
HOOA  15.7 


•UlOF  04204 
SHIF  OU 
DATA  USi  1 
AAEA  05 


AlA  TEMF  22.0  010  Nil  Ft 4 

MET  8ULB  20.4  10  3 2 

BAAOMETA  1018.9  SEA 

CL  QUO  T/A  6/B  CL/TA 


MIND-OIA  |4 
MINO-SFO  22 
MINO-FOA 
MCA  THEM  XI 


INST  NANSEN  CAST 
IMAGE  OIA 
OUAATION 
OAlti  EB4  005 


TEN  SO  1204 
5 SOOAAE  4 
2 SOOAAE  44 
1 SOUAAE  57 


CASfNUN/TlMC 

LVLTVP 

OCFfH 

temf 

SAL 

SIGHA-T 

15.7 

OBS 

00000 

20.72 

36.317 

25.59 

15.7 

06S 

00025 

IB.  72 

34.317 

24.12 

15.7 

OBS 

00045 

18.06 

34.299 

24. 27 

15.7 

OBS 

oOOTO 

17.60 

34.103 

24.39 

15.7 

OBS 

COO  90 

17.38 

34.290 

24.43 

15.7 

OBS 

00139 

17.13 

46.274 

24.48 

15.7 

04  S 

T001 83 

17.00 

34.279 

26.91 

15.7 

OBS 

002  70 

14.38 

34.199 

24.60 

15.7 

JOS 

00353 

15.49 

34.039 

26.68 

15.7 

OBS 

004  31 

14.43 

35.815 

26.76 

15.7 

OBS 

T 00510 

13.70 

35.791 

26.88 

15.7 

OBS 

T00441 

11.51 

35.500 

27.08 

15.7 

OBS 

00812 

08.95 

35.221 

27.32 

15.7 

OBS 

T01193 

05.02 

35.015 

27.71 

OVNOFTH  SNO  VEL  OXVG  F04  TOT  F N02  N03  SI01  FM 

1525.4 

1520.5 

1514 .0 

1514.0 
1517.7 
1517 .A 

1518.1 

1517.4 
1514.0 
1515. T 

1512.5 

1507.5 

1500.2 
1490.9 
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AEFIO 

31 

2219 

YEAA 

1971 

BOTOF  04204 

4IA 

TCMF  20.2 

OIA  HGT  FEA 

MIMO-0IA 

21 

CONS EC 

0006 

MONTH 

05 

SHIF  OU 

MET 

BULB  19.8 

21 

3 2 

MINO-SFO 

I? 

LAT 

34 

58  N 

OAV 

28 

OATA  USE  1 

BAAOMETA  1018.3 

SEA 

MINO-FOA 

LONG 

048 

04  M 

HOOA 

12.7 

AAEA  05 

CLOUO  T/A  6/B 

CL/TA 

/IT 

MCA THE* 

A4 

CASTNUN/T  f ME 

LVLTVP 

OEFTH 

TEMF 

SAL 

SIGMA-T 

0VNOPTM 

SMO  VEL 

OXVG 

F04 

12.7 

OBS 

00000 

20.32 

34.374 

25.74 

1524.4 

12.7 

OBS 

00024 

18.42 

34.424 

24.23 

1520.4 

12.7 

OBS 

0004  7 

18.01 

36.412 

24.37 

1519.0 

12.7 

OBS 

00070 

17.94 

36.414 

24.38 

1919.2 

12.7 

OBS 

00093 

17.81 

34.420 

24.42 

1519.2 

12.7 

OBS 

00140 

17.80 

12.7 

OBS 

00191 

17.46 

34.392 

24.44 

1520.3 

12.7 

OBS 

002  84 

17.42 

34.380 

24.49 

1521.1 

12.7 

OBS 

00J80 

16.76 

34.277 

24.57 

1520.4 

12.7 

OBS 

004  BO 

15.60 

34.081 

24.49 

1514  .5 

OBS 

T00575 

13.  70 

35.811 

24.85 

1513.4 

ull 

OBS 

T00764 

09.95 

35.272 

27.19 

1503.1 

12.7 

OBS 

T 00966 

06.83 

35.074 

27.52 

1494.4 

12.7 

OBS 

T014T1 

04.40 

35.025 

27.78 

1493.0 

INST  NANSEN  CAST 
TAACC  OIA 
OUAATION 
08 1 G 144  004 


TOT  F N02  NOS 


TEN  SO  1204 
5 SOUAAE  2 
2 SOUAAE  40 
1 SOUAAE  44 


5103  FN 


AEFIO 

31  2219 

VEAA 

1973 

SOT  OF  04389 

AIM 

TEMF  19.2 

OIA  HGT  FEA 

CONSEC 

0007 

MONTH  05 

SHIF  UU 

MET 

BULB  18.0 

33 

3 3 

LAT 

35  OA  N 

OAV 

29 

OATA  USE 

1 

BAAOMETA  1019.5 

SEA 

LONG 

047  55  M 

HOUA 

13.0 

AAEA 

05 

CLOUO  T/A  B/5 

CL/TA 

CASTNUN/T1NE 

LVLITF 

OEFTH 

TEMF 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOFTH 

SNO  VEL 

13.0 

08  S 

0000 0 

20.30 

34.283 

25.48 

1524.4 

13.0 

08  S 

00022 

20.04 

34.283 

25.75 

1524.1 

13.0 

OBS 

00044 

1A.53 

36. 390 

26.22 

1520.4 

13.0 

OBS 

00044 

17.90 

16.395 

24.38 

1519.0 

13.0 

OBS 

00088 

17.77 

34.388 

26.41 

1518.9 

13.0 

OBS 

00132 

17.41 

34.384 

26.45 

1519.2 

13.0 

OBS 

TOOIBO 

17.44 

34.3T1 

26.41 

1519.5 

13.0 

OBS 

00244 

17.24 

34.340 

26.50 

1520.3 

13.0 

OBS 

00352 

14.47 

34.240 

24.58 

1519.9 

13.0 

OBS 

T00443 

15.44 

34.079 

24.48 

15 18  .0 

13.0 

OBS 

T 005 30 

14.05 

35.829 

24.83 

1514.1 

13.0 

OBS 

00703 

11.58 

35.507 

27.08 

1508.2 

13.0 

OBS 

TOOBBO 

08.70 

35.292 

27.41 

1900.4 

13.0 

OBS 

TO  1325 

04.90 

35.063 

27.74 

1492.6 

mimd-dia 

34 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1204 

MINO-SFO 

18 

IAACE  OIA 

5 

SOUAAE 

4 

MINO-FOA 

OUAATION 

2 

SOUAAE 

46 

MEATHEA 

XI 

OAlG 

€84  007 

1 

SOUAAE 

5T 

UXVC 

F04 

TOT  F 

NU2 

N03 

SI03 

FM 

AEFIO 

31 

2219 

VEAA  1973 

AO  IDF 

04114 

CONSEC 

0008 

NONTH  05 

SHIF 

OU 

LAT 

35 

07 

N 

OAV  30 

OATA 

USE  1 

LONG 

047 

59 

M 

HOUA  13.1 

AAEA 

05 

AIM  TCMF  20.2  OIA  HOT  Ft A 

•CT  BULB  1A.A  33  2 2 

FAAOMCTA  1021.1  SEA 

CLOUO  I/A  *»/5  CL/TA 


CASTNUM/TIME 

LVLTVF 

OEFTH 

TEMF 

13.1 

OAS 

00000 

20.34 

IJ.I 

08  S 

00020 

20.21 

13.1 

OBS 

00040 

18.26 

13.1 

OAS 

00050 

17.98 

13.1 

(JAS 

00080 

17.47 

13.1 

OAS 

00119 

17.79 

13.1 

OBS 

T001B3 

17.71 

13.1 

OAS 

002  39 

17.94 

13.1 

OAS 

00319 

17.37 

13.1 

OAS 

00394 

18.73 

13.1 

OAS 

T 00444 

14.04 

13.1 

UBS 

700400 

14.21 

13.1 

JAS 

00755 

13.1 

OAS 

TOIl 14 

04.00 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOFTH  SNO  VEL 

34.243 

25.4) 

1924.6 

34.240 

29.88 

1 524 .9 

36. 999 

70.29 

1919.4 

34.396 

28.  38 

1918.9 

34.  392 

24.35 

1519.1 

34.391 

24.41 

1519.5 

34.394 

24.43 

13/0.0 

34.  383 

26.48 

1920.7 

34.388 

28.49 

1921.5 

34.270 

26.9  7 

1920.7 

34.143 

26.63 

1*19.7 

99.841 

26.82 

1915.9 

39.401 

35.101 

27.69 

1493.6 

MlNO-OI  A 

Ok 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

MINO-SFO 

12 

TAACE  OIA 

5 

SOUAAE 

4 

MINO-FOA 

OUAATION 

2 

SOUAAE 

46 

MEA them 

XI 

OA(G  EB6  008 

1 

SOUAAE 

57 

JKVG 

FU4 

TOT  F N02  NOi 

S 10  3 

FM 

681 
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AEPIO 

31  2219 

YEM 

197J 

8UT0P 

AIM 

TEMP  21.0 

018  M»T  PEA 

MIND-DIA  21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  120* 

CONSEC 

0009 

MONTH 

06 

SHIP  OU 

MET 

9UL8  18.4 

17  2 

3 

MINO-SPO  13 

78 ACE  018 

9 

SOUAAE 

2 

33  19  N 

D*V 

01 

OAT*  USE  1 

8AA0MET*  1028.4 

SEA 

HIND-FOA 

0U8ATI0N 

2 

S0UA8E 

2* 

LONG 

04*  10  N 

HOOK 

17.3 

A8EA  09 

CLUUO  T/A  m/l 

CL/T8 

MCATHEA  81 

0816  E84  009 

1 

SQUA8E 

34 

CA$TNt*/TINE 

LVLTVP 

OEPTM 

temp 

SAL 

SI&MA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

087  C P04 

TOT  P N02  NOS 

SI09 

PM 

IT. 3 

08  S 

00000 

21. *9 

39.968 

29.04 

1927.8 

17.3 

09  S 

00029 

18.79 

36. 344 

26.12 

192U.8 

17.3 

08  S 

0004* 

17.7* 

34.340 

26.4  7 

1918.2 

17.3 

U8S 

00072 

17.41 

36.433 

26.45 

1917.4 

17.3 

08S 

00094 

17.19 

44.408 

24.44 

1917.2 

17.3 

08  S 

00147 

l*.9U 

34.298 

24.99 

1917.1 

17.3 

08  S 

T001 8* 

14.91 

36.244 

24.40 

1916.6 

IT.  J 

08S 

002  78 

19.39 

36.0  9 8 

24.74 

1314.3 

17.3 

09  S 

00472 

14.22 

39.896 

26.85 

1312.1 

17.  j 

08$ 

T0046* 

14.04 

49.730 

26.97 

1909 .4 

17.3 

08$ 

00999 

11.47 

39.906 

27.10 

1905.4 

17.3 

08$ 

T 00750 

0 7.86 

35.182 

27.4* 

1499.0 

17.3 

08$ 

00903 

06.79 

35.242 

27.66 

1493.4 

17.3 

09$ 

T 0144  3 

04.22 

39.007 

27.79 

1491.7 
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AEP10 

41 

2219 

7EAA 

1973 

90 TOP  04480 

A1A 

TEMP  20.9 

01 A 

hot  PEA 

MI4U-0I  A 

16 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  sa  12a. 

COMSEC 

0010 

MONTH 

i 06 

SHIP  OU 

MET 

6UL8  18.2 

14 

2 2 

HlNO-SPO 

14 

TAACE  01 A 

5 

SOUAXE 

4 

CAT 

35 

00  N 

OAV 

02 

OAT*  USE 

1 

BAACNETA  1026.4 

SEA 

Hi  NO— POP 

OUAATION 

2 

SOU* Ac 

48 

LUN6 

048 

00  M 

HO  UP 

13.2 

A8EA 

05 

CLOUD  7/A  9/3 

CL/7A 

HE A THE* 

XI 

OAIG  E 86  010 

1 

SOUAAE 

58 

CASTNUH/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGNA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OAV  C 

P04 

TOT  P N02  N03 

$104 

PM 

14.2 

08$ 

00000 

21.13 

36.316 

25.48 

1526.7 

13.2 

08$ 

00032 

19.56 

46.350 

25.92 

1524.0 

13.2 

08$ 

00059 

17.98 

36.387 

26.  36 

1519.1 

13.2 

09$ 

00090 

17.78 

36.392 

26.41 

1519.0 

14.2 

08$ 

00118 

17.67 

36.382 

26.43 

1519.1 

13.2 

08$ 

00176 

17.59 

46.391 

26.46 

1519.9 

13.2 

08$ 

7002 39 

17.54 

36.394 

26.47 

1520.7 

14.2 

08$ 

00453 

17.09 

36. 336 

26.54 

1521.2 

13.2 

08$ 

004  70 

15.62 

36.108 

26.66 

1519.0 

13.2 

08$ 

T00592 

13.62 

35.766 

24.88 

1513.6 

13.2 

08  S 

T 00710 

10.35 

35.32  7 

27.1  7 

1503.7 

13.2 

08$ 

0094* 

07.52 

35.261 

27.57 

1497.0 

13.2 

08$ 

T0I180 

05.01 

35.019 

27.71 

1490.6 

14.2 

08$ 

T01773 

04.09 

35.007 

27.80 

1496.7 
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AEPIO 

31  2219 

VEAA 
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90T0P  03658 

A I A 

TEMP  21.3 

01 A 

egt  PC* 

HIND-01* 

18 

INST 

NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

CONSEC 

0011 

MONTH  06 

SHIP  OU 

HET 

8UL0  19.2 

18 

4 3 

HlVO-SPO 

23 

TAACE 

0|  A 

5 

LAT 

45  10  N 

OAV 

03 

OATA  USE 

1 

6AA0META  1022.7 

SEA 

HINO-FGA 

OUAATION 

2 

SOUAAE 

LONG 

048  15  H 

MOUA 

13.7 

AAEA 

05 

CLOUD  I/A  3/7 

CL/TA 

HEA THE* 

XI 

OAIG 

E86  Oil 

1 

SOUAAE 

98 

CASTNLM/TINC 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

PJ4 

TOT  P 

N02  N03 

S 103 

PH 

13.7 

08$ 

00000 

20.97 

36.356 

25.55 

1526.4 

13.7 

08$ 

00020 

19.81 

36. 362 

29.87 

1523 .5 

14.7 

08$ 

00036 

18.15 

36.385 

26.31 

1519.2 

13.7 

08$ 

00055 

18.15 

36.389 

26.32 

1519.5 

13.7 

08$ 

00072 

17.8) 

36.400 

26.40 

1518.9 

13.7 

08$ 

U0106 

1 7.6a 

36. 393 

26.44 

1518.9 

13.7 

08$ 

TOOl 44 

17.52 

36.381 

26.46 

1519.1 

13.7 

08$ 

00216 

17.35 

46.365 

26.49 

1519.8 

13.7 

08$ 

00266 

17.04 

36.331 

26.54 

1520.0 

13.7 

08$ 

T00461 

16.94 

36.258 

26.61 

1519.6 

13.7 

09$ 

T004  34 

15.76 

16.125 

26.68 

1518.3 

13.  7 

08$ 

T 009 8 3 

14.03 

35.861 

26.86 

1514.9 

•6 

AEPIO 

31 

2219 

VEAA 

1974 

BOTOP  04389 

A I A 

TEMP  19.4 

01 A HGT  PEA 

MIND-OIA 

21 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0012 

MONTH  06 

SHIP  OU 

NET 

BULB  19.1 

18 

3 4 

HINO-SPO 

30 

TAACE 

OIA 

5 

SOUAAE 

2 

LAT 

34 

95  N 

OAV 

04 

OATA  USE  1 

OAAOMCTA  1023.1 

SEA 

MlND-POA 

OUAATION 

2 

SOUAAE 

44 

LONG 

047 

56  M 

HOUA 

13.5 

AAEA  05 

CL QUO  T/A  7/8 

CL/TA 

/l* 

HEA THE* 

X6 

OAIG 

E84  012 

1 

SOUAAE 

47 

CASTNUH/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

f ENP 

SAL 

SIGMA-I 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

ax  vc 

P04 

TOT  P 

N02 

NOS 

S 103 

PH 

13.9 

J8S 

00000 

20.97 

34.27* 

25.49 

1924 .2 

13.5 

oos 

00024 

19.59 

34.35* 

25.93 

1522.9 

13.5 

08$ 

0004  7 

18.28 

34.383 

26.28 

1519.7 

13.5 

08$ 

00070 

17.95 

34.399 

26.37 

1519.2 

13.5 

08$ 

00094 

17.77 

46.392 

26.41 

1519.0 

13.5 

08$ 

00141 

17.43 

34.392 

24.45 

1519.4 

13.9 

08$ 

T00192 

17.52 

34.389 

26.4  7 

1519.9 

13.9 

08$ 

00287 

17.  32 

46.356 

26.49 

1520  .8 

13.9 

08$ 

00381 

14.83 

34.303 

26.5  7 

1520.9 

13.9 

OOS 

T00481 

19.30 

34.021 

24.71 

1517.5 

13.9 

08$ 

7005 77 

13.53 

35.494 

26.94 

1513.0 

13.9 

08$ 

00770 

09.78 

35.298 

27.24 

1502.6 

13.9 

08$ 

T00969 

07.31 

39.232 

27.98 

1494.9 

13.9 

UOS 

701472 

04.33 

34.994 

27.77 

1492.7 

682 


TABLE  LXV. — Continued 


Off  10 

n 2m 

VIM 

1911 

00 TOO  04199 

AIR 

TERR  21.0 

DIR  M*T  REA 

MiftD-DIR 

07 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1204 

CONSEC 

0011 

MONTH  0* 

SHIM  OU 

MET 

OULO  19.0 

07 

1 2 

tfIND-SRD 

04 

TRACE  OIR 

9 

SQUARE 

4 

LAT 

19  02  ft 

OAT 

09 

DATA  USE 

1 

OARONETR  1029.2 

SEA 

MlftD-ROR 

duration 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

040  IT  M 

HOUR 

12.2 

AREA 

09 

CLOUD  1/A  4/4 

CL/TR 

meathcr 

11 

OR  10  £04  013 

1 

SQUARE 

90 

CASTNUM/TINE 

IVtfTT 

Of  Of  H 

TENT 

SAL 

SIGMA-T 

OTNORTH 

SNO  TEL 

cure 

R04 

TOT  R N02  NO) 

SIO) 

RM 

12.2 

oos 

00000 

21.09 

34.292 

29.47 

1924.4 

12.2 

OiS 

00029 

10.3) 

34.370 

24.24 

1919.9 

12.2 

oos 

00049 

10.01 

34.344 

24.12 

1910.9 

12.2 

oos 

000  ?4 

17.02 

34.347 

24.37 

1910.0 

12.2 

oos 

00099 

17.74 

34.307 

24.41 

1919.1 

12.2 

oos 

00140 

17.41 

34.30) 

24.44 

1919.4 

12.2 

oos 

T00201 

17.90 

34.370 

24.41 

1920.0 

12.2 

oos 

00)01 

17.04 

34.314 

24.93 

1920.) 

12.2 

oos 

00*00 

14.29 

34.107 

24.42 

1919.) 

12.2 

oos 

T 00904 

19.02 

39.949 

24.7  3 

1914.9 

12.2 

oos 

T 00402 

11.41 

39.  744 

24.90 

1913.1 

12.2 

oos 

TOOOOO 

09.1) 

39.201 

27.27 

1900.4 

12.2 

oes 

10100) 

04.37 

39.090 

27.40 

1493.2 

12.2 

oos 

T01907 

04.34 

39.000 

27.7  7 

• •• 

1491.4 

A 

REf  10 

31  2219 

TEAR 

1973 

ROTOR  04)09 

AIR 

TEMR  21.) 

OIR  HOT  REA 

HI9D-D1R  29 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0014 

MUNTH  06 

SHIR  OU 

MET 

8ULB  20.1 

29 

1 2 

M1ND-SR0  10 

trace  oir 

9 

SQUARE 

2 

LAT 

34  94  N 

OAT 

04 

DATA  USE  ) 

OARGMCTR  1021.1 

SEA 

MIND-F0R 

DURATION 

2 

SQUARE 

44 

LONG 

047  97  M 

HOUR 

12.9 

AREA  09 

CLOUD  T/A  8/0 

CL/TR 

HEATHER  *2 

0R1G  E04  014 

1 

SQUARE 

4T 

CASTNUM/TINE 

LTLTTR 

oerth 

TENR 

SAL 

SIGMA-T 

otndrth 

SNO  TEL 

0X76  RJ4 

TOT  R M02 

NO) 

SIO) 

RM 

12.9 

OOS 

00000 

21.08 

34.207 

29.4? 

1924.9 

12.9 

QOS 

00024 

18.36 

34.397 

26.27 

1919.6 

12.9 

OOS 

00040 

18.07 

34.404 

24.  39 

1919.2 

12.9 

OOS 

00079 

17.87 

34.400 

24.  39 

1919.0 

12.9 

oos 

00097 

17.80 

34.392 

26.40 

1919.2 

12.9 

oos 

00149 

17.42 

34.304 

26.44 

1919.4 

12.9 

oos 

T00194 

17.96 

34.404 

26.47 

1920.1 

12.9 

oos 

0029) 

17.3) 

34.370 

26.91 

1921.0 

12.9 

oos 

00)92 

14.84 

36.304 

26.97 

1921.1 

12.9 

oos 

T0049) 

19.29 

34.0)9 

26.7  3 

1917.9 

12.9 

oos 

T 009 09 

13.44 

39.  749 

26.86 

1913.6 

12.9 

oos 

00804 

09.34 

39.213 

27.29 

1901 .9 

12.9 

oos 

T01014 

06.80 

39.192 

27.62 

1499.2 

12.9 

oos 

T01999 

04.30 

39.004 

27.78 

1493.9 

*ER  ID 

11  2219 

TEAR 

197) 

00 TOR  04204 

AIR 

TENR  10.0 

OIR  HOT  RER 

MINO-OIR  02 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  INI 

CONSEC 

0019 

MONTH  04 

SHIR  OU 

MET 

OULO  14.) 

02 

1 2 

MINO-SRO  20 

TRACE  OIR 

9 

SQUARE 

2 

LAT 

16  40  N 

OAT 

07 

OATA  USE 

1 

•AROMETR  1023.1 

SEA 

MINO-EOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG 

040  1 1 M 

HOUR 

12.4 

AREA 

09 

CLOUD  T/A  6/6 

CL/TR 

/21 

HEATHER  XI 

ORIG  E04  019 

1 

SOU ARE 

40 

CASTNUM/TINE 

LTLTTR 

OERTH 

TENR 

SAL 

SIGNA-I 

OTNORTH 

SNO  TEL 

OXTG  RD4 

TOT  R N02  NO) 

SIO) 

RM 

12.0 

OOS 

00000 

20.74 

34.342 

29.00 

1929.7 

12.6 

OOS 

00026 

10.42 

36.404 

26.21 

1920.4 

12.6 

OOS 

00040 

17.94 

36.402 

26.10 

1910.0 

12.6 

OOS 

000  74 

17.74 

34.394 

26.42 

1910.7 

12.6 

OOS 

00094 

17.64 

36.390 

26.49 

1910.7 

12.4 

OOS 

00144 

17.90 

34.404 

26.47 

1919.) 

12.4 

oos 

T0019) 

17.99 

34.411 

26.40 

1920.0 

12.6 

oos 

00291 

17.17 

34.379 

24.90 

1921.1 

12.4 

oos 

00)90 

16.47 

36.2)9 

26.40 

1919.0 

12.4 

oos 

T00409 

14.91 

39.992 

24.74 

1914.) 

12.4 

oos 

T00909 

11.90 

39. 742 

26.  9C 

1911.1 

12.6 

oos 

TOO 794 

09.96 

39.267 

27.29 

1902 .2 

12.4 

oos 

T00994 

07.17 

39.214 

27.90 

1494.4 

12.4 

oos 

T0190) 

04.94 

19.0)4 

27.70 

1494.2 

6M6MM644MMM6464 

MR  10  11  2219 

TERR 

19T» 

•OTOR  0)040  AIR 

TENR  10.0 

OIR  RGT  RER 

MINO-OIR  04 

INST 

NANSEN 

CAST 

TEN  SQ  IM4 

CONSEC  9014 

MONTH  04 

Shir  ou 

MET 

OULO  14.0 

10 

1 1 

MINO-SRC  12 

trace 

OIR 

9 

SQUARE 

4 

LAT  )f  0)  N 

OAT 

Of 

OATA  USE 

1 OARONETR  1024.9 

SEA 

MINO-ROR 

DURATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG  040  1)  M 

►OUR 

12.9 

AREA 

09  CLOUO  T/A  0/4 

CL/TR 

MEATHCR  XI 

ORIG 

ERA  014 

1 

SQUARE 

90 

CASUH*/f|NC 

LTLTTR 

OERTH 

TENR 

SOL 

SIGMA-T 

OTNORTH 

SNO  TEL 

OXTG  R04 

TOT  R 

N02 

NO) 

SIO) 

RM 

12.9 

OOS 

00000 

20.7  7 

36.346 

29.00 

1929. • 

12.9 

oos 

00020 

10.30 

34.394 

24.20 

1919.7 

12.9 

oos 

00091 

10.0) 

34.190 

20.19 

1919.1 

12.9 

oos 

00079 

17.79 

34.397 

24.41 

I9IA.0 

12.9 

oos 

00101 

17.71 

34. 399 

24.4) 

1919.0 

12.9 

oos 

00192 

17.00 

34.392 

24.49 

1919.9 

12.9 

oos 

T00202 

17.92 

14.399 

20.40 

1920.1 

12.9 

oos 

00)02 

17.32 

34.349 

24.90 

1921.1 

12.9 

oos 

0040) 

10.91 

34.249 

24.41 

1920.2 

12.9 

oos 

70090) 

14.94 

39. 979 

24.79 

1916.0 

12.9 

oos 

T00402 

13.42 

39.709 

24.09 

1913.0 

12.9 

oos 

00009 

09.7) 

39.27) 

27.2) 

1901.0 

12.9 

oos 

0100) 

00.94 

19.197 

27.40 

1499.4 

12.9 

oos 

TOI490 

04.32 

683 
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AEPIO 

31  2219 

VEU 

1973 

BUVOP  04716 

A!  A 

TEMP  20.2 

01 A HGT  PEA 

MIND-0! A 00 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1206 

cun  sec 

0017 

MONTH  06 

SHIP  OU 

MET 

BULB  14.3 

36 

4 4 

MIND-SPO  00 

TA ACE  01 A 

SUUAAE 

CAT 

3*  54  N 

04V 

09 

06TA  USE 

l 

BARONET A 1025.4 

SEA 

MIND-FUR 

DURATION 

2 

SQUAAE 

48 

LONG 

044  01  M 

HO  04 

13.2 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  0/2 

CL/TA 

MEATHEM  XI 

OH  I G E86  017 

1 

SQUARE 

48 

CASTNLN/TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVC  PJ4 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

13.2 

oes 

00000 

20.99 

36.352 

25.54 

1526.4 

13.2 

08  s 

00024 

IS. 62 

36.352 

26.1  7 

1520.3 

13.2 

OBS 

0004  7 

17.98 

36.403 

26.37 

1516.9 

13.2 

oes 

00071 

17.85 

36.400 

26.40 

1518.9 

13.2 

oes 

00095 

17.78 

36.409 

26.42 

1519.1 

13.2 

oes 

00142 

17.68 

36.400 

26.44 

1519.6 

13.2 

oes 

T 00194 

17.57 

36.389 

26.46 

1520.1 

13.2 

oes 

002  69 

17.39 

36.373 

26.49 

1521.1 

13.2 

oes 

00362 

16.80 

3o. 300 

26.58 

1520.8 

13.2 

oes 

T0047B 

15.10 

35.980 

26.72 

1516.8 

13.2 

oes 

T00S68 

14.17 

35.669 

26.84 

1515.1 

13.2 

oes 

TOO  746 

09.62 

35.239 

27.22 

1501  .6 

13.2 

oes 

T 00930 

07.39 

35.242 

27.57 

1496.2 

13.2 

OBS 

T01387 

04.77 

35.040 

27.75 

1493.1 

• 

AEPIO 

31 

2219 

YEAR 

1973 

80 TOP  04755 

AIR 

TEMP  20.0 

01 A MOT  PEA 

MIND-OIA 

09 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0018 

MONTH 

06 

SHIP  UU 

MET 

BULB  17.9 

16  1 

2 

MIND-SPO 

07 

TRACE  OIA 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

55  N 

OAV 

10 

DATA  USE 

1 

BARONE TR  1022.3 

SEA 

MINO-POA 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048 

05  M 

HOUR 

13.1 

AREA 

05 

CLOUD  T/A  1/6 

CL/T8 

HEATHER 

XI 

OR  10  E86  018 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVC 

P04 

TOT  P N02  NOS 

SI03 

PM 

13.1 

oes 

00000 

20.97 

34.219 

25.43 

1526.2 

13.1 

oes 

00025 

19.21 

36.373 

26.03 

1522.0 

13.1 

oes 

00050 

18.04 

36.386 

26.34 

1319.1 

13.1 

oes 

000  75 

17.82 

36.388 

26.40 

1518.9 

13.1 

oes 

00100 

17.73 

36.386 

26.42 

1519.0 

13.1 

oes 

00150 

17.58 

36.381 

26.43 

1319.4 

13.1 

oes 

T00205 

17.53 

36.389 

26.47 

1320.2 

13.1 

oes 

00305 

17.27 

36.345 

26.50 

1321.0 

13.1 

OBS 

00405 

16.77 

36.301 

26.58 

1321.1 

13.1 

oes 

TU0510 

14.81 

35.931 

26.75 

1516.3 

13.1 

oes 

T 006 10 

13.51 

35.749 

26.89 

1513.5 

13.1 

oes 

00810 

08.74 

35.176 

27.32 

1499.3 

13.1 

oes 

T01015 

06.92 

33.226 

27.63 

1495.8 

13.1 

oes 

TO  1525 

04.46 

35.006 

27.76 

*•••» 

1494.1 

Ate  io 

31  2214 

1UA 

1913 

tOTOP  04114 

AIR 

TEMP  21.7 

OIR  HGT  PER 

MIND-OIA  21 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1204 

CONSEC 

0019 

MONTH  06 

JHIP  OU 

MET 

BULB  20.5 

14 

1 2 

MIND-SPO  15 

trace  OIA 

5 

SQUARE 

4 

LAT 

35  00  N 

OAV 

ii 

0ATA  USE 

1 

8AR0METR  1019.4 

SEA 

MlND-PuR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

048  05  M 

HOUR 

12.9 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  8/4 

CL/TR 

HEATHER  XI 

OAIG  E 86  019 

1 

SQUARE 

58 

castnum/tine 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.9 

oes 

00000 

21.20 

36.336 

23.47 

1526.9 

12.9 

oes 

00024 

20.34 

36.355 

23.47 

1525.4 

12.9 

oes 

00045 

18.06 

36.381 

26.33 

1519.1 

12.9 

oes 

00049 

17.84 

36.382 

24.39 

1518.8 

12.9 

oes 

ooo  ee 

17.73 

36.387 

24.42 

1318.8 

12.9 

oes 

00132 

17.62 

34.379 

26.44 

1519.2 

12.9 

oes 

T001 74 

17.32 

34.377 

24.44 

1519.6 

12.9 

oes 

00242 

17.38 

36.357 

26.48 

1520.6 

12.9 

oes 

00348 

14.95 

36.  312 

26.33 

1520.7 

12.9 

oes 

00433 

13.90 

34.133 

24.44 

1318.7 

12.9 

oes 

7005 18 

14.80 

35.940 

24.7  7 

1516.4 

12.9 

oes 

T00699 

11.49 

35.493 

27.09 

1307.8 

12.9 

oes 

T 00889 

07.94 

35.150 

27.42 

1497.4 

12.9 

oes 

TO! 380 

04.32 

33.006 

27.76 

1491.9 

••••••• ••••666# 

AEPIO  31  2219 

YEAR 

1973 

ROTDP  04438 

AIR 

TEMP  21.0 

OIR  HOT  PER 

MINO-OIR  24 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SQ  1207 

CONSEC  0020 

MONTH 

06 

SHIP  JU 

MET 

eme  ie.0 

29 

3 2 

MIND-SPO  17 

TRACE  OIR 

3 

SQUARE 

3 

LAT  34  45  N 

OAV 

12 

OATA  USE 

1 

BAAOMETR  IOI7.7 

SEA 

MlNO-PUR 

OORATION 

2 

SQUARE 

40 

LONG  050  06  M 

HOUR 

13.0 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  0/7 

CL/TR 

/24 

HEATHER  XI 

ORIG  E86  020 

1 

SQUARE 

60 

CASTNUM/TINf 

LVLTVP 

OEPTH 

TfNP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG  P04 

TOT  P N02  NOB 

S 103 

PM 

13.0 

oes 

00000 

21.0) 

36.421 

29.39 

1324.6 

13.0 

oes 

00026 

20.98 

36.420 

23.60 

1326.8 

13.0 

ues 

0004  7 

18.89 

16. 4 1 0 

26.14 

1921.3 

13.0 

oes 

00073 

18.20 

36. 189 

26.30 

1914.9 

13.0 

oes 

00093 

17.90 

)6. 394 

26.38 

1519.4 

13.0 

oes 

00142 

17.67 

36.  38  7 

26.43 

1319.4 

13.0 

oes 

T00I93 

17.54 

36.  382 

24.46 

1320.0 

13.0 

oes 

00285 

17.22 

34. 355 

24.32 

1320.5 

13.0 

oes 

00)80 

14.34 

36.2)3 

26.39 

1914.4 

13.0 

oes 

T004  76 

13.31 

36.084 

26.71 

1918.2 

13.0 

oes 

7003 71 

14.28 

33.887 

26.8) 

1919.6 

13.0 

oes 

00766 

10.88 

33.414 

27.14 

1306.7 

13.0 

oes 

T 0093 8 

07.64 

33.12) 

27.44 

1457.9 

13.0 

ues 

T 01444 

04.61 

35.020 

27.76 

1443.4 

TABLE  LX VI. -Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by 
USCGC  INGHAM  at  Ocean  Station  ECHO,  12  June  1973  - 30  June  1973,  prepared  from 
NODC  listing  No.  31  - 2221. 


KEF  10  11  2221  YEA*  1973 

COMSEC  0001  MONTH  06 

LAT  36  10  N DAY  16 
LCNC  060  61  M HQOA  12.1 


•OTDF  01669  AIA  TEMP  22.2  OIK  HOT  FCK 

SHIP  IN  M{T  1UII  20.6  29  1 2 

OATA  USE  1 6AROMETR  1018.6  SEA 

AREA  09  CLUUO  T/A  6/6  CL/TR 


MINO-OIR  29 
WlNO-SPO  16 
WINO—FOR 
WEATHER  R1 


INST  NANSEN  CAST 
TR*Cf  OIR 
OUR  A T I ON 
ORIG  E8T  001 


TEN  SO  1200 
9 SQUARE  6 
2 SQUARE  68 
1 SQUARE  00 


CASTMUN/TINE 

LVLTYF 

DEPTH 

TEMF 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOFTH  SMO  VEL 

OXYG 

12.1 

OSS 

00000 

20.70 

36.366 

25.62 

1525.6 

05.18 

12.1 

OBS 

00029 

19.69 

36.385 

25.97 

1522 .8 

05.60 

12.1 

OSS 

00053 

18.12 

36.611 

26.36 

1519.6 

05.62 

12.1 

OSS 

0008 1 

17.85 

36.606 

26.60 

1519.1 

05.06 

12.1 

OSS 

00105 

17.77 

36.602 

26.62 

1519.2 

06.99 

12.1 

OBS 

00157 

17.69 

36.600 

26.66 

1519.8 

05.02 

12.1 

OSS 

T00209 

17.56 

36.  390 

26.6  7 

1520.2 

06.95 

12.1 

OSS 

00312 

17.26 

36.357 

26.51 

1521.1 

06.80 

12.1 

OSS 

T00615 

16.80 

36.303 

26.98 

1521.3 

06.63 

12.1 

OSS 

00523 

15.56 

36.098 

26.71 

1519.1 

06.78 

12.1 

OSS 

T00629 

16.66 

39.966 

26.81 

1517.8 

06.81 

12.1 

OBS 

T 0086 7 

11.7) 

35.523 

27.06 

1511.1 

06.12 

12.1 

OSS 

0107) 

07.60 

35.091 

27.65 

1698.6 

06.01 

12.1 

OBS 

TO 1660 

06.3  7 

35.000 

27.77 

1696.0 

05.78 

N01  SI01  FH 


REF10 

31 

2221 

YEAR 

1973 

BOTOF  06360 

AIR 

TEMP  21.6 

OIR  HGT  PER 

WlVO-OIR 

23 

CON  SEC 

0002 

MONTH  06 

SH|F  IN 

WET 

BULB  20.0 

2)  3 2 

MlNO-SPO 

16 

CAT 

36 

60  N 

DAY 

15 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1016.9 

SEA 

Wl NO-FUR 

LONG 

C68 

09  H 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLUUO  T/A  /O 

CL/TR 

WEATHER 

xo 

CASTNbM/TINE 

LVLTYF 

OEFTH 

TEMF 

SAL 

SIGMA— T 

OY NORTH  S.vO  VEL 

OIVC 

P06 

12.0 

OSS 

00000 

20.20 

36.316 

25.73 

1526  .2 

05.2  3 

12.0 

U8S 

00029 

20.10 

36.316 

25.76 

1526.6 

05.1  8 

12.0 

oes 

00053 

18.35 

36.397 

26.27 

1520.0 

05.69 

12.0 

OBS 

00080 

17.82 

36.395 

26.60 

1519.0 

05.00 

12.0 

OSS 

00106 

17.78 

36.600 

26.62 

1519.2 

06.99 

12.0 

08  S 

00156 

17.66 

36.397 

26.66 

1519.7 

05.05 

12.0 

OSS 

T00206 

17.51 

36.382 

26.67 

1520.1 

06.95 

12.0 

nss 

00303 

17.01 

36.318 

26.56 

1520.1 

06.92 

12.0 

OBS 

T 006 00 

16.82 

36.303 

26.5  7 

1521.1 

06.96 

12.0 

OBS 

00698 

15.93 

36.179 

26.69 

1519.9 

06.99 

12.0 

OSS 

T00591 

15.36 

36.099 

26.76 

1519.6 

06.86 

12.0 

OBS 

T 00780 

13.72 

35.868 

26.92 

1517.1 

05.06 

12.0 

OSS 

T01500 

06.73 

35.068 

27.78 

1696.9 

05.35 

REFIO 

31 

2221 

YEAR 

1973 

8UT0F  06837 

AIR 

TEMP  23.6 

OIR  HGT  PER 

WINO-OIR 

10 

CONSEC 

33 

000) 

MONTH 

06 

SHIP  IN 

WET 

BULB  21.6 

10  3 3 

MlND-SPO 

19 

LAT 

61  N 

OAY 

23 

OATA  USE 

1 

BAROMETR  1026. 9 

SEA 

WINO-FUR 

LONG  069 

66  W 

HOUR 

12.0 

AREA 

05 

CLUUO  T/A  8/2 

CL/TR  /22 

WEATHER 

XI 

castncn/time 

LVLTYF 

OEFTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYHOPTH  SNO  VEL 

OXVG 

PJ6 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  E87  002 


TEN  SO  1206 
9 SQUARE  6 
2 SQUARE  68 
I SQUARE  68 


N01  SI01  FH 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
00  RA  T I ON 
ORIG  E87  001 


TEN  SQ  1206 
9 SQUARE  2 
2 SQUARE  28 
l SQUARE  16 


N02  N01  SI01  FH 


12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 


U8S 
08  S 
OSS 
UBS 
08  S 
U8S 
OSS 
OBS 
OSS 
OSS 
08  S 
UBS 
OBS 


00000 
000)2 
00099 
00090 
00118 
00177 
0022) 
00368 
T00663 
T 009 81 
T 006 99 
00927 
TO  1 1 67 


21.89 
21.22 
18.21 
17.82 
17.78 
17.76 
17.6) 
16.66 
16.72 
12.87 

09.89 
06.  66 
09.66 


36.303 

36.319 

36.399 

36.600 

36.601 
36. 399 
36.376 
36.269 
39.9)6 
39.637 
39.266 
39.119 
39.121 


29.26 
25.69 
26.31 
26.6  1 
26.62 
26.62 
26.68 
26.98 
26.7  7 
26.9  3 
27.18 
27.58 
27.76 


1928.7 

1927.9 

1919.7 

1919.1 

1919.9 
1520.3 

1520.1 

1519.8 

1515.2 

1510.8 
1501. 7 
1693.1 

1692.3 


05.02 

05.12 

05.08 

06.95 

06.96 
05.00 
06.82 
06.56 
06.68 
03.76 
03.36 
06.56 
05.21 


TABLE  LXVI. — Continued 


KEF  10 

31 

2221 

YEAR 

1973 

6OT0P  04530 

AIR  TEMP  22.9 

OIR  HOT  PER 

M1N0-0IR 

08 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

C0NS6C 

0004 

MONTH  06 

SHIP  IN 

MET  BULB-  20.0 

08  3 2 

MINO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

J* 

30  N 

DAY 

24 

OATA  USL  1 

BAROMETR  1029.1 

SEA 

M 1 NO—  FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

48 

LONG 

04® 

34  M 

HOUR 

1 1.9 

AREA  05 

CLOUO 

T/A  8/2 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E67  004 

1 

SQUARE 

48 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SND  VEL 

OXVG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

SI03 

PH 

11.9 

06S 

00000 

22.57 

36.300 

25.06 

1530  .4 

05.04 

11.9 

OBS 

000  24 

21.47 

36.296 

25.37 

1526.0 

05.30 

11.9 

06S 

00048 

18.26 

36.  325 

26.24 

1519.6 

05.61 

11.9 

oes 

000  71 

17.65 

36.318 

26.38 

1518.2 

05.38 

11.9 

OBS 

00095 

17.50 

36.326 

26.43 

1516.2 

05.14 

11.9 

08  S 

00141 

17.18 

36.318 

26.50 

1518.0 

04,90 

11.9 

06  S 

T00192 

16.94 

36.303 

26.55 

1516.1 

04.64 

11.9 

OBS 

002  82 

16.  13 

36.167 

26.63 

1517.0 

04.64 

11.9 

OBS 

T 003  70 

14.81 

35.937 

26.75 

1514.0 

04.88 

11.9 

OBS 

T 00460 

13.54 

35.756 

26.89 

1511.1 

03.96 

11.9 

OBS 

T00544 

12.69 

35.670 

26.99 

1509.6 

04.66 

11.9 

OBS 

T00714 

09.86 

35.290 

27.22 

1502.0 

03.71 

11.9 

OBS 

T00681 

07.52 

35.190 

27.51 

1495.8 

04.24 

11.9 

OBS 

TO  1 2 1 6 

04.67 

35.015 

27.75 

1489.8 

05.54 

11.9 

UBS 

1016 30 

04.0  7 

34.974 

27.76 

1494.2 

05.94 

14.6 

OBS 

T 02095 

03.60 

34.960 

27.81 

1501.0 

05.93 

14.6 

OBS 

T02558 

03.33 

34.964 

27.85 

1506.9 

05.92 

14.6 

OBS 

0JO1B 

02.95 

34.934 

27.66 

1513.2 

05.86 

14.6 

09  S 

034  77 

02.58 

34.906 

27.87 

1519.5 

05.97 

14.6 

OBS 

T03556 

02.51 

34.909 

27.88 

1520.6 

05.94 

14.6 

UBS 

03638 

02.45 

34.899 

27.86 

1521.8 

06.02 

REF  10 

31 

2221 

YEAR 

1973 

BOTOP  04689 

AIR  TEMP  21.9 

OIR  HUT  PER 

MINO-OIR 

06 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

C UNSEC 

0003 

MONTH  06 

SHIP  IN 

MET  BULB  19.1 

06  3 2 

MINO-SPO 

18 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

57  N 

DAY 

25 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1028.4 

SEA 

M 1 MO-FOR 

OUR  ATI  ON 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

04® 

12  M 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUO 

T/A  8/3 

CL/TR  /l 9 

MEA  THER 

XI 

ORIG  E67  005 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  SNO  YEL 

UXYG 

P34 

TOT  P N02 

N03 

S 1 33 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

21.68 

36.372 

25.37 

1528.2 

05.14 

12.2 

OBS 

00024 

20.90 

36.353 

25.57 

1526.5 

05.32 

12.2 

OCS 

00045 

18.58 

36.389 

26.21 

1520  .6 

05.64 

12.2 

OBS 

00069 

16.10 

36.406 

26.34 

1519.6 

05.33 

12.2 

OBS 

00089 

17.86 

36.402 

26.40 

1519.2 

05.09 

12.2 

OBS 

00134 

17.73 

36.392 

26.42 

1519.6 

05.05 

12.2 

OBS 

0017® 

17.60 

36.387 

26.45 

1519.9 

05.04 

12.2 

OBS 

00267 

17.41 

36.375 

26.49 

1520.6 

04. §6 

12.2 

OBS 

T00355 

16.80 

36.297 

26.57 

1520.3 

04.56 

12.2 

OBS 

00446 

13.71 

36.078 

26.66 

1516.3 

04.99 

12.2 

OBS 

T00534 

14.88 

35.978 

26.77 

1517.0 

04.66 

12.2 

OBS 

00707 

11.35 

35.433 

27.07 

1507.4 

03.53 

12.2 

OBS 

T 00879 

07.96 

35.106 

27.36 

1497.4 

03.66 

12.2 

OBS 

T01350 

04.71 

35.024 

27.75 

1492.2 

05.7  3 

666666666666666 

REF  10 

31 

2221 

YEAR 

1973 

BOTOP  03109 

AIR  TEMP  22.1 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

or 

INST  NANSEN 

CAST 

TEN  SO  1206 

CONS EC 

0006 

MONTH 

06 

SHIP  IN 

«ET  BULB  19.1 

07  3 2 

MINO-SPO 

16 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

2 

LAT 

34 

5®  N 

OAV 

27 

OATA  USE  1 

BAROMETR  1030.5 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

46 

LONG 

040 

30  M 

HOUR 

12.2 

AREA  05 

CLOUO 

T/A  8/3 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

ORIG  E67  006 

1 

SQUARE 

46 

CASTNUM/T |ME 

LVLTVP 

OE  PTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH  $N0  VEL 

UXYG 

P04 

TOT  P NU2 

N03 

S 103 

PH 

12.2 

OBS 

00000 

21.88 

36.352 

25.30 

1526.7 

05.09 

12.2 

OBS 

00023 

20.88 

36.359 

25.58 

1526.5 

05.10 

12.2 

OBS 

00041 

18.51 

36.391 

26.23 

1520.3 

05.44 

12.2 

OBS 

00062 

17.82 

36.391 

26.40 

1516.7 

05.00 

12.2 

OBS 

000B1 

17.77 

36.396 

26.41 

1516.6 

05.02 

12.2 

OBS 

00123 

17.71 

36.399 

26.43 

1519.3 

05.04 

12.2 

OBS 

00164 

17.55 

36.395 

26.4  7 

1519.5 

05.01 

12.2 

OBS 

00249 

17.36 

36.379 

26.50 

1520.4 

04.96 

12.2 

OBS 

T00329 

16. 88 

36.305 

26.56 

1520.2 

04.61 

12.2 

OBS 

00411 

16.09 

36.166 

26.64 

1519.0 

04.52 

12.2 

OBS 

00483 

14.65 

35.905 

26.76 

1515.3 

04.4  0 

12.2 

OBS 

00631 

13.42 

35.757 

26.91 

1513.6 

04.3  1 

12.2 

OBS 

T00778 

10.19 

35.277 

27.15 

1504.2 

03.41 

TABLE  LXVI. — Continued 


REMO  31  2221  YEAR  197J  BO  TOR  05276  AIR  TEMP  21.9 

COMSEC  0007  MONTH  06  SHIP  IN  MET  BULB  18.6 

LAY  36  60  N OAV  28  OATA  USE  1 BARONETR  1029.2 

LONG  06B  00  M HOUR  12.0  AREA  03  CLOUO  T/A  8/6 


CASTNUM/TINE 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

12.0 

OBS 

00000 

21.66 

36.607 

25.66 

12.0 

OBS 

00030 

20.61 

36.636 

25.71 

12.0 

OBS 

00056 

19.57 

36.622 

25.98 

12.0 

OBS 

00086 

17.  96 

36.605 

26.37 

12.0 

OBS 

00109 

17.80 

36.601 

26.61 

12.0 

OBS 

00163 

17.70 

36^608 

26.66 

12.0 

OBS 

T002I7 

17.56 

36. 396 

26.67 

12.0 

OBS 

00326 

17.18 

36.356 

26.53 

12.0 

OBS 

T00636 

16.56 

36.256 

26.60 

12.0 

OSS 

T00563 

15.13 

36.022 

26.76 

12.0 

OBS 

T00652 

13.76 

35.806 

26.88 

12.0 

OBS 

T00876 

09.27 

35.197 

27.25 

12.0 

OBS 

01092 

06.38 

35.016 

27.36 

12.0 

OBS 

T01636 

06.21 

35.000 

27.79 

OIR  HOT  PER  MIND-OIR  OB  INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

00  2 2 UINO-SPD  12  TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

SEA  MINO-FOR  DURATION  2 SQUARE  68 

CL/TR  HEATHER  XI  OR  1C  EB7  007  1 SQUARE  68 


OVNOPTH  SNO  MEL  OXVC  P06  TOT  P N02  N03  SI03  PM 

1527.7  05.23 

1526.0  05.63 

1523.5  05.53 

1519.6  05.29 

1519.6  05.03 

1520.0  05.01 

1520.6  05.01 

1521.1  06.72 

1520.9  06.55 

1518.0  06.30 

1515.0  06.21 
1502.3  03.61 

1696.6  06.79 

1696.9  06.52 


REFIO 

31  2221 

YEAR 

1973 

BOTOP  06100 

AIR 

TEMP  22.5 

OIR  HGT  PER 

MINO-OIR 

10 

INST  NANSEN  CAST 

TEN  SO  1206 

CONSEC 

0008 

MONTH  06 

SHIP  IN 

MET 

BULB  19.7 

10 

2 2 

MtNO-SPO 

12 

TRACE  OIR 

5 

SQUARE 

6 

LAT 

35  08  N 

OAV 

29 

OATA  USE 

1 

BARONETR  1027.8 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION 

2 

SQUARE 

68 

LONG 

068  22  M 

HOUR 

12.8 

AREA 

05 

CLOUO  T/A  3/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG  E87  008 

1 

SOUARE 

58 

CASTNUM/T1ME 

LVLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SNO  VEL 

OXVG 

P06 

TOT  P N02  N03 

S 103 

PH 

12.8 

OBS 

00000 

22.02 

36.378 

25.28 

1529.1 

05.07 

12.8 

OBS 

000  30 

20.06 

36.393 

25.83 

1526.6 

05.66 

tf.8 

OBS 

00057 

36.613 

05.66 

12.8 

OBS 

00086 

17.86 

36.603 

26.60 

1519.2 

05.06 

12.8 

OBS 

00112 

17.80 

36.606 

26.62 

1519.6 

05.03 

12.8 

OBS 

00175 

17.67 

36.399 

26.66 

1520.1 

05.00 

12.8 

OBS 

T00226 

17.56 

36.381 

26.66 

1520.5 

06.97 

12.8 

08  S 

00335 

17.02 

36.333 

26.55 

1520.7 

06.63 

12.8 

OBS 

T00667 

15.80 

36.087 

26.65 

1518.6 

06.99 

12.8 

OBS 

T 00566 

16.68 

35.895 

26.75 

1516.7 

06.97 

12.8 

OSS 

T 006 77 

13.57 

35.763 

26.8  8 

1516.8 

06.36 

12.8 

OBS 

T 009 1 1 

08.86 

35.150 

27.28 

1501.3 

03.50 

12.8 

OBS 

TO  1 1 56 

05.37 

36.988 

27.66 

1691.6 

05.16 

REF  1 0 31  2221  YEAR  1973 

CQMSEC  0009  MONTH  06 

LAT  36  2 9 N OAV  30 
LONG  069  67  M HOUR  11.9 


BOTOP  06720  AIR  TEMP  22.1 
SHIP  IN  MET  BULB  19.2 
OATA  USE  1 BARONETR  1029.2 
AREA  05  CLOUO  T/A  0/0 


OIR  MOT  PER  MlNO-OIR  OB 

08  1 2 MINQ-SPO  OS 

SEA  MINO-FOR 

CL/TR  HEATHER  XO 


INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1206 

TRACE  OIR  5 SQUARE  6 

DURATION  2 SQUARE  68 

OR  1C  EB7  009  1 SQUARE  69 


CASTNLM/TIHE  LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OVNOPTH  SNO  YEL  OXVC  P06  TOT  P NQ2  N03  SI03  PM 

11.9  OBS  00000  21.96  36.360  25.28  I52B.9  05.16 

11.9  OBS  00025  21.59  36.365  25.37  1328.3  05.27 

11.9  DBS  00050  18.51  36.606  26.26  1520.5  05.70 

11.9  OBS  00075  17.93  36.390  26.37  1519.2  05.26 

11.9  UBS  00100  17.60  36.396  26.61  1519.2  05.06 

11.9  OBS  00150  17.72  36.399  26.63  1519.8  05.01 

11.9  UBS  T00205  17.60  36.396  26.66  1520.6  05.05 

11.9  OBS  00305  17.29  36.36B  26.51  1521.1  06.80 

11.9  OBS  100603  16.78  36.296  26.58  1521.1  06.60 

11.9  OBS  00310  15.62  36.096  2o.69  1519.0  06.73 

11.9  OBS  T 00610  16.78  35.978  26.79  1517.9  06.77 

11.9  UBS  T00B10  12.00  35.558  27.06  1511.5  06.06 

11.9  OBS  T010I3  08.39  35.187  27.38  1501.6  03.93 


